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INTRODUCTION 


En  consacrant  à  cet  ouvrage  le  temps  que  j'ai  pu  dérober  à  mes 
occupations  cliniques,  mon  désir  a  été  avant  tout  de  composer  un 
manuel  élémentaire,  simple,  clair  et  pratique  de  réfraction  et  d'ac- 
commodation. J'ai  visé  néanmoins  à  rendre  ce  traité  complet  :  ce 
n'est  pas,  certes,  qu'il  contienne  tout  ce  que  la  science  nous  a  révélé 
jusqu'aujourd'hui  sur  la  matière;  mais  j'espère  qu'il  présentera  tout 
ce  qui  est  indispensable  à  l'ophthalmologiste. 

Lorsqu'on  traite  sérieusement  de  réfraction,  c'est-à-dire  d'optique, 
on  ne  saurait  évidemment  se  passer  de  mathématiques.  Il  est  à  espérer 
qu'un  jour  la  partie  de  la  physique  qui  fait  le  fond  de  notre  sujet  sera 
assez  familière  à  tout  médecin  pour  qu'une  formule  ne  l'effraie  pas. 
11  n'en  est  pas  encore  ainsi  aujourd'hui.  Le  zèle  de  la  plupart  des 
lecteurs  se  trouve  refroidi  par  des  déductions  mathématiques,  et  ils 
ferment  au  plus  vite  un  livre  dont  les  pages  contiennent  des  lettres 
assemblées  de  façon  à  former  des  expressions  qui,  pour  beaucoup, 
sont  vides  de  sens. 

Cela  n'empêche  pas  que  nous  ne  voyions  s'élever  autour  de  nous 
une  jeunesse  plus  instruite  que  nous,  plus  désireuse  de  connaître  et 
plus  apte  à  approfondir  une  partie  si  importante  de  la  médecine. 

Cette  différence  entre  les  lecteurs  constitue  une  des  grandes  dilfî- 
cultés  de  notre  œuvre.  Si  l'on  écrit  en  vue  des  uns,  on  reste  nécessai- 
rement fort  incomplet;  en  s'adressant  aux  autres,  on  restreint  consi- 
dérablement son  public. 

J'ai  essayé  de  sortir  de  ce  dilemme  en  isolant  la  partie  mathéma- 
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tique  du  reste  de  l'ouvrage.  J'en  ai  lait  un  chapitre  à  part,  qui 
contient  donc  toutes  les  analyses  nécessaires  à  la  résolution  des  pro- 
blèmes que  présente  l'objet  de  notre  étude. 

Néanmoins  cet  exposé  reste  élémentaire  et  simple,  n'exigeant  du 
lecteur  aucune  de  ces  connaissances  préliminaires  qu'on  a  si  souvent 
oubliées.  Nous  commençons  par  le  commencement,  par  le  point  lumi- 
neux, émettant  des  ondulations  qui  rayonnent  dans  tous  les  sens. 
Nous  suivons  ces  dernières  d'un  milieu  dans  l'autre,  à  travers  une 
surface  plane,  à  travers  des  surfaces  sphériques,  formant  des  systèmes 
de  plus  en  plus  composés. 

On  ne  doit  pas  s'attendre,  toutefois,  à  lire  un  traité  d'optique.  Les 
déductions  ne  sont  ni  multipliées,  ni  généralisées.  Dans  toutes  ces 
considérations,  nous  avons  constamment  en  vue  notre  but  spécial, 
l'exposition  des  faits  indispensables  à  l'opbthalmologiste.  Chaque 
théorème  trouve  de  suite  son  application  pratique  :  la  surface  con- 
vexe unique  devient  cornée;  le  deuxième  milieu,  humeur  aqueuse 
ou  vitrée;  le  système  formé  par  deux  surfaces  sphériques,  la  lentille, 
se  retrouve  à  propos  du  cristallin  ou  du  verre  de  lunettes;  les 
deux  systèmes  réunis  ensemble  composent  l'appareil  dioptrique  de 
l'œil. 

En  suivant  la  marche  de  la  lumière  à  partir  de  l'objet  qui  l'envoie 
successivement  à  travers  tout  cet  appareil,  nous  la  voyons  arriver  fina- 
lement au  fond  de  l'œil,  où  elle  forme  l'image  rétinienne.  Cet  exposé 
se  fait  pas  à  pas,  sans  transition  brusque,  chaque  conclusion  découlant 
rigoureusement  des  faits  exposés,  chaque  formule  trouvant  son  ex- 
plication dans  ce  qui  précède. 

J'espère  qu'ainsi  ce  premier  chapitre  pourra  dispenser  le  lecteur 
de  tout  autre  livre  de  physique  ou  de  mathématiques,  pour  ce  qui 
concerne  la  résolution  des  problèmes  les  plus  essentiels  de  la  réfrac- 
tion et  de  l'accommodation  de  l'œil  :  lieu  de  formation  des  images 
produites  par  le  système  dioptrique  de  l'œil,  leur  grandeur,  la  lon- 
gueur des  yeux  amétropes,  l'influence  sur  ces  images  des  différentes 
parties  de  l'appareil  réfringent  de  l'œil  et  de  leurs  variations,  le 
grossissement  ophlhalmoscopique,  etc. 

Les  questions  mathématiques  indispensables  étant  ainsi  traitées, 
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nous  n'y  revenons  pas  dans  le  reste  de  l'ouvrage.  Celui-ci  forme,  de 
cette  façon,  un  manuel  élémentaire  de  réfraction  et  d'accommoda- 
tion, dépouillé  d'analyses  et  de  formules.  Cependant  le  lecteur  le 
comprendra  facilement,  même  sans  avoir  lu  le  premier  chapitre. 
Il  y  aura  seulement  des  renvois  à  cette  partie  mathématique  pour 
ceux  qui  désirent  l'explication  complète  des  lois  appliquées  dans  les 
chapitres  suivants,  et  la  justification  de  leur  emploi. 

Ici  encore  nous  procédons  par  degrés,  sans  nous  perdre  dans  les 
détails,  sans  aborder  plusieurs  questions  à  la  fois;  nous  passons  du 
simple  au  compliqué,  des  faits  généraux  à  leurs  conséquences  parti- 
culières. 

Il  nous  a  semblé  qu'on  ne  tenait  pas  assez  compte,  en  pratique,  de 
l'accommodation  et  de  la  convergence,  et  des  rapports  entre  ces  deux 
fonctions,  si  essentiels  à  la  vision  binoculaire.  Elles  sont  cependant 
devenues  extrêmement  simples  à  manier  depuis  l'introduction  du 
système  métrique  en  ophthalmologie,  qui  a  donné  comme  mesure, 
pour  la  première,  la  dioptrie,  pour  la  seconde,  l'angle  métrique  (i). 
Aussi  n'avons-nous  pas  craint  de  nous  étendre  sur  ce  sujet  plus  lon- 
guement qu'on  ne  le  fait  généralement  dans  les  traités  d'optique 
oculaire. 

Un  chapitre  sur  les  méthodes  de  détermination  ne  pouvait  manquer 
à  notre  traité  de  réfraction,  quoique  notre  excellent  ami  Snellen  ait 
déjà  abordé  cette  question  dans  le  premier  volume  de  cet  ouvrage. 
Mais,  notre  but  n'étant  pas  absolument  identique  au  sien,  nous  avons 
suivi  un  autre  plan;  et,  écrivant  pour  la  pratique  plutôt  que  pour 
la  science,  nous  n'avons  donné  que  les  procédés  vraiment  applicables 
à  la  première.  Tous  les  principes  d'optométrie  se  trouvent,  il  est  vrai, 
exposés;  mais  nous  nous  abstenons  d'entrer  dans  la  description  de 
tous  les  spécimens  d'optomètres. 

Le  fascicule  qui  paraît  aujourd'hui  contient  d'abord,  outre  le  pre- 
mier chapitre  physique,  l'étude  de  l'appareil  dioptrique  de  l'œil,  et 
son  fonctionnement  à  l'état  de  repos  et  d'accommodation.  Il  donne 
la  définition  de  l'emmétropie,  de  l'amétropie,  celle  de  l'accommo- 
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dation,  de  même  que  les  principes  de  leur  détermination.  Vient 
ensuite  l'exposé  des  différentes  amplitudes  d'accommodation,  la  con- 
vergence et  ses  rapports  avec  l'accommodation,  l'amplitude  d'accom- 
modation binoculaire.  Un  troisième  chapitre  est  consacré  aux 
méthodes  pratiques  de  détermination  de  la  réfraction,  de  l'accom- 
modation et  de  la  convergence. 

Enfin  vient  l'astigmatisme  régulier  et  irrégulier,  que  nous  avons 
trouvé  avantageux  de  traiter  séparément  et  dans  son  ensemble. 

La  seconde  et  dernière  partie  comprendra  les  chapitres  purement 
cliniques  :  les  causes  de  l'amétropie,  les  altérations  pathologiques 
de  l'accommodation  et  de  la  convergence,  leurs  symptômes  et  leur 
traitement. 
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FiG.  1  (a).  —  Coupe  verticale  antéro-postérieure  de  la  paupière  supérieure  de  l'homme. 

[Hartnack  11,  Objectif  prismatique,  tube  formé.) 

A.  Région  de  la  peau. 

B.  Région  du  tissu  conjonctif  lâche  qui  se  trouve  entre  la  peau  et  le  muscle  orbiculaire. 

C.  Région  du  muscle  orbiculaire  des  paupières. 

D.  Région  du  tissu  cellulaire  lâche  situé  entre  le  tarse  et  l'orbiculaire. 

E.  Fibres  les  plus  antérieures  des  fibres  musculaires  lisses  qui  s'insèrent  au  tarse. 

F.  Région  du  tarse. 

G.  Région  de  la  conjonctive  palpébrale. 

H.  Limite  qui  sépare  l'épithélium  pavimenteux  des  couches  d'épithélium  cylindrique  (entre 

le  bord  libre  et  la  muqueuse). 

I.  Région  du  bord  libre  (jusqu'à  l'orifice  des  glandes  de  Meibomius)  se  distinguant  par 

un  épithélium  plus  épais. 

K.  Portion  ciliaire  de  la  paupière  (depuis  l'origine  des  cils  jusqu'à  l'orifice  des  glandes  de 
Meibomius). 

L.  Plicaturcs  de  la  muqueuse. 

1.  L'épiderme  et  ses  trois  couches  :  Les  noyaux  sombres  de  la  couche  interne  des  cellules 

cylindriques  indiquent  le  pigment  richement  développé  ici. 

2.  Derme  (bandes  solides  de  tissu  conjonctif). 

3.  Toile  sous-cutanée  (bandes  de  tissu  conjonctif  lâche). 

4.  Cellules  pigmentaires  de  la  peau. 

5.  Glandes  sudoripares. 

6.  Follicules  avec  leurs  poils. 

7.  Plus  gros  follicule  avec  son  poil  (forme  transitoire  avant  d'arriver  à  l'état  de  cil). 

8.  Coupe  de  nerfs. 

9.  Artères. 

10.  Veines. 

11.  Cils  avec  leur  gaîne  :  sur  le  plus  gros,  deux  petits  follicules  sébacés. 

12.  Glandes  sudoripares  modifiées  (glandes  de  MoU)  s'ouvrant  dans  un  follicule  sébacé. 

13.  Muscle  ciliaire  de  Riolan. 

li.  Orifice  d'une  glande  de  Meibomius  (glandes  tarsales  antérieures), 

15.  Cavité  d'une  glande  de  Meibomius. 

16.  Glandes  tarsales  postérieures,  glandes  acéno-tubuleuses  de  Krause. 

17.  Épithélium  cylindrique  stratifié  à  l'endroit  oii  commence  la  conjonctive  palpébrale. 

18.  Tissu  conjonctif  compacte  du  tarse. 

19.  Bandes  longitudinales  de  tissu  conjonlif  à  la  partie  inférieure  du  tarse. 

20.  Les  mômes,  plus  épaisses  à  la  partie  supérieure  du  tarse. 

21.  Couche  profonde  des  petites  cellules  rondes  de  l'épithélium  conjonctival. 

22.  Tissu  conjonctival  cytogène. 

23.  Coupe  d'un  nerf. 

24.  Grappes  de  cellules  graisseuses. 

25.  Tissu  cellulaire  lâche  en  lequel  se  résout  le  tarse  à  son  bord  postérieur. 

26.  Coupe  d'une  artère  palpébrale  (arc  larsal  supérieur). 
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s'opère  la  jonction  du  bord  libre  (I)  et  de  la  muqueuse.  Cette  dernière  pré- 
sente antérieurement  une  surface  lisse,  postérieurement  des  plis  (L)  au- 
dessus  desquels  la  figure  montre  la  coupe  de  deux  glandes  acino-tubuleuses, 
qui  appartiennent  encore  ici  à  la  portion  tarsale  de  la  conjonctive  (glandes 
de  Krause).  Les  glandes  de  Meibomius  (15)  s'étendent  à  partir  de  ces  der- 
nières dans  toute  la  longueur  de  la  paupière  jusqu'au  bord  libre.  La  coupe 
a  ici  justement  atteint  le  canal  excréteur  (1  i)  de  l'une  d'elles,  situé  entre 
deux  faisceaux  du  muscle  de  Riolan.  En  se  rapprochant  de  la  peau,  en 
amont  des  plus  gros  faisceaux  de  ce  muscle,  on  peut  remarquer  une  glande 
de  forme  particulière  (1:2)  que  je  considère  comme  une  glande  sudoripare. 
Son  canal  excréteur  s'ouvre  dans  un  follicule  sébacé.  A  l'extrémité  postérieure 
de  la  glande,  en  26,  se  voit  la  coupe  d'une  grosse  artère  palpébrale,  branche 
de  l'arc  tarsal  supérieur,  puis  deux  cils  dans  leur  gaîne  (11).  Autour  de 
celle  du  plus  gros,  nous  trouvons  de  nouveau  quelques  fibres  musculaires 
striées  (13);  (7)  est  un  follicule  pileux  un  peu  plus  grand.  Dans  la  peau 
de  la  paupière,  nous  remarquons  des  follicules  pileux  (6),  des  glandes 
sudoripares  (5) ,  des  coupes  de  taisseau  (9),  des  nerfs  (8)  et  des  cellules  pig- 
mentées (4).  Toute  la  région  K  est  désignée  sous  le  nom  de  portion  ciliaire. 

De  la  peau  de  ïa  paupière.  —  La  peau  de  la  paupière  présente  une 
structure  différente  suivant  qu'on  l'étudié  à  la  face  dorsale  ou  dans  cette 
partie  qui,  limitant  la  fente  palpébrale,  a  reçu  en  raison  de  sa  conformation  le 
nom  de  bord  tranchant. 

A  la  paupière  le  derme  peu  épais  est  constitué  par  des  faisceaux  ondulés  et 
extensibles  de  tissu  conjonctif  :  il  contient  des  papilles  peu  développées,  les- 
quelles sont,  d'après  ce  que  je  vois,  sans  exception  des  papilles  vasculaires. 
A  la  région  du  bord  libre,  ces  deux  éléments  se  modifient  d'une  façon  remar- 
quable :  ici,  en  effet,  le  derme  composé  de  tissu  conjonctif  compacte  renfei'me 
des  papilles  bien  développées,  dans  les  sinus  desquelles  s'enfoncent  à  la 
manière  ordinaire  les  cônes  épidermiques.  Ces  papilles  renferment  en  partie 
des  corpuscules  du  tact  {voy.  plus  loin). 

L'épiderme  de  la  face  dorsaje  est  mince  :  mais  ses  trois  couches  sont  parfai- 
tement visibles,  à  savoir  :  la  couche  cornée,  la  couche  moyenne  avec  ses 
cellules  dentelées,  ainsi  que  la  plus  profonde,  composée  de  cellules  cylindri- 
ques. A  la  région  du  bord  libre,  l'épiderme  est  plus  épais,  parce  que  les  sinus 
sont  plus  profonds  et  les  papilles  plus  grosses.  La  manière  dont  il  se  com 
porte  à  son  passage  sur  la  conjonctive  sera  étudiée  à  propos  de  cette  mem- 
brane. 

Les  poils,  en  assez  grand  nombre,  courts,  fins,  très-peu  profondément 
implantés,  présentent  des  directions  variées.  Les  glandes  sébacées  qui  s'ou- 
vrent dans  leur  follicule  sont  petites,  mais  développées  avec  une  grande 
régularité.  Les  glandes  sudoripares  sont  aussi  renianjuables,  tant  par  leur 
grand  nom.bre  que  par  leur  petit  volume.  Un  fait  à  signaler  parce  qu'il  se 
répète  dn  reste  dans  tous  les  tissus  analogues,  c'est  que  toutes  les  produc- 
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tions  implantées  dans  la  peau,  là  où  elle  présente  une  densité  relative, 
telles  que  les  poils,  les  gjandes  sébacées  de  leurs  follicules,  les  glandes  su- 
doripares,  sont  enveloppées  de  petits  tractus  de  tissu  conjonctif  adventitiel 
plus  lâche.  On  doit  tenir  compte  de  cette  disposition  dans  la  propagation 
des  processus  pathologiques,  j'ai  indiqué  ailleurs  [306  (1)]  quelle  impof'tance 
elle  présente  particulièi'ement  par  rapport  aux  paupières.  Ces  tractus  lâches 
contiennent  aussi  un  assez  grand  nombre  de  corpuscules  plats  semblables, 
comme  forme,  à  de  l'endothélium  (cellules  de  Ranvier),  et  se  poursuivent 
jusque  dans  le  tissu  conjonctif  sous-cutané,  si  abondamment  développé. 
Dans  aucune  autre  région,  ce  dernier  ne  saurait  mieux  mériter  le  nom  de 
tissu  conjonctif  lâche.  L'épaisseur  de  la  couche  qu'il  forme,  la  largeur  de  ses 
mailles,  sont  éminemment  propres  à  toutes  sortes  de  distorsions  et  d'allon- 
gements eî,  par  contre,  entièrement  favorables  aux  infdtrations. 

Une  telle  disposition  était  indispensable  à  la  liberté  des  mouvements  de  la 
paupière  dans  l'acte  du  clignement,  ainsi  que  le  montre  la  moindre  inflam- 
mation du  tissu  conjonctif  sous-cutané.  Par  là,  de  même,  nous  sont  expliqués 
ces  changements  de  coloration  si  fréquents  dans  la  peau  de  la  paupière  ou 
celle  de  ses  environs,  modification  qui  se  manifeste  comme  le  premier  signe 
d'une  légère  indisposition.  Les  différences  individuelles  jouent,  à  la  vérité, 
ici  un  grand  rôle;  cependant  on  peut  dire  que  toutes  les  circonstances  qui 
peuvent  faire  varier  la  quantité  normale  de  lymphe  contenue  dans  les  mailles 
appelleront  rapidement  un  changement  de  coloration  évident.  Ici  plus  que 
partout  ailleurs,  en  vue  précisément  d'un  tissu  lâche  dépourvu  de  graisse,  la 
quantité  de  lymphe  doit  être  prise  en  considération  quant  à  l'aspect  normal 
de  la  peau. 

La  présence,  dans  l'épaisseur  de  la  peau  des  paupières,  de  cellules  pigmcn- 
taires,  et  principalement  de  grosses  cellules  granuleuses,  constitue  ici  une 
particularité  que  je  n'ai  encore  vue,  jusqu'à  présent,  mentionnée  dans  aucune 
description.  Ces  éléments,  très-rares  dans  le  tissu  cutané  chez  l'homme,  se 
trouvent  d'une  façon  très-régulière  dans  la  peau  de  la  paupière  et  en  plus 
grande  quantité  chez  les  bruns  que  chez  les  blonds.  Ces  cellule^  contien- 
nent un  pigment  qui  varie  entre  le  jaune  d'or  et  le  brun.  On  les  trouve  prin- 
cipalement répandues  au  milieu  de  ces  tractus  de  tissu  conjonctif  lâche, 
déjà  mentionnés,  qui  traversent  la  peau  en  compagnie  des  vaisseaux  et  des 
follicules  pileux.  Cependant  elles  gisent  de  préférence  dans  les  couches  su- 
périeures. 

Nous  devons  encore,  particulièrement,  attirer  l'attention  sur  la  deuxième 
espèce  de  cellules.  Celles-ci  présentent  de  gros  corpuscules  granuleux,  de 
forme  irrégulièrement  cubique,  munies  çà  et  là  de  prolongements  isolés.  Elles 
occupent  les  couches  les  plus  profondes  de  la  peau,  et  le  stratum  superficiel 
du  tissu  conjonctif  sous-cutané.  Elles  se  montrent  particulièrement  en  grand 
nombre,  et  je  reviendrai  plus  tard  sur  cette  disposition,  entre  les  faisceaux  du 

(1)  Les  chiffres  se  rapportent  à  la  bibliographie  qui  fait  suite  à  V article  Cornée-Sclérotique 
du  professeur  Waldeyer. 
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muscle  càfibres  lisses  découvert  dans  la  paupière  par  H.  Millier  (roî/.fig.2,  p. 16). 
Elles  coiUienneiU,  parmi  les  grosses  granulations  sombres  qui  les  remplis- 
sent, des  corpuscules  pigmentaires  d'un  jaune  brun,  et  çà  et  là  des  goutte- 
lettes graisseuses  de  moyenne  grosseur,  telles  qu'on  les  rencontre  dans  les 
mêmes  grandes  cellules,  dans  le  xanthelasma  des  paupières.  J'ai  démontré 
plus  tard  la  présence  de  ces  cellules  dans  les  autres  tissus,  et  depuis  elles 
ont  été  décrites  et  acceptées  sous  le  nom  de  cellules  plasmaliques. 

D'après  les  transformations  successives  que  j'ai  observées,  je  suis  porté  à  consiilércr 
les  cellules  pigmentaires  comme  des  modifications  de  ces  grosses  cellules  granuleuses,  et 
j'attirerai  particulièrement  l'attention  sur  ces  formations,  à  propos  de  l'anatomie  patholo- 
gique du  xantiielasma.  J'ai  fréquemment  constaté  leur  absence  dans  le  tissu  compact  du 
bord  libre. 

Portion  tarsale  et  bord  libre,  conjonctive,  glandes  et  cils.  —  La  char- 
pente du  cartilage  tarse  de  la  paupière  est  formée  par  un  tissu  conjonctif 
extrêmement  compacte  et  résistant.  Ce  dernier,  comme  celui  de  la  cornée  et 
de  la  sclérotique,  est  creusé  d'un  système  de  lacunes  et  de  canaux  remplis  de 
lymphe.  Si  le  stroma  du  tarse  n'était  point  traversé  par  des  réseaux  vasculaires 
et  nerveux,  eux-mêmes  entourés  d'un  tissu  conjonctif  plus  lâche  ,  il  apparaî- 
trait comme  presque  complètement  homogène.  Je  n'ai  jamais  trouvé  de  cellu- 
les cartilagineuses  dans  le  tarse  de  l'homme,  ce  qui  ne  s'accorde  pas  avec  les 
opinions  de  Gerlach,  Frey,  Sappey  (256)  et  Kôlliker  (135-136).  Quelques 
auteurs,  parmi  eux  W.Krause  {Allg.  Anat.),  ont  décrit  des  fibres  élastiques 
fines  comme  faisant  partie  du  tarse  lui-même. 

Le  tarse  est  séparé  du  muscle  palpébral  par  une  mince  couche  de  tissu 
cellulaire  lâche  :  en  avant  il  s'épuise  dans  le  tissu  conjonctif  compacte  du 
bord  libre.  A  la  paupière  supérieure,  les  fibres  tendineuses  de  l'élévateur  du 
muscle,  largement  aplati,  s'implantent  directement  à  la  partie  moyenne  de  sa 
circonférence.  Les  fibres  lisses  de  MûUer  s'insèrent  en  arrière,  au  niveau 
du  cul-de-sac  conjonctival,  pendant  que  le  tissu  conjonctif  compacte 
qui  compose  le  tarse  se  perd  peu  à  peu,  sans  limites  précises,  dans  le  tissu 
sous-conjonctival  à  larges  mailles.  Le  tissu  du  tarse  est  séparé  de  la  conjonc- 
tive palpébrale  par  une  bande  de  fibres  qui  s'étend  du  cul-de-sac  au  bord  libre. 
Deux  espèces  de  glandes,  dont  il  sera  question  plus  bas,  sont  logées  dans 
l'épaisseur  du  tarse  :  les  glandes  de  Meibomius,  et  une  partie  des  glandes 
lar sales  acino-tubuleuses  (glandes  de  Krausc). 

Nous  avons  déjà,  à  plusieurs  reprises,  parlé  de  ce  tissu  conjonctif  com- 
pacte et  résistant,  qui  donne  au  bord  libre  une  constitution  spéciale.  Cette 
portion  de  la  paupière  emprunte  surtout  son  caractère  original  aux  formations 
qu'elle  contient,  c'est-à-dire  aux  cils,  aux  glandes,  et  principalement  aux 
fibres  du  muscle  orbiculaire. 

Les  cils  sont  de  forts  poils  qui  s'enracinent  profondément  et  affectent  une 
direction  déterminée.  Ils  présentent  un  intérêt  spécial  eu  égard  à  leur  direc- 
tion précise  et  à  leur  rapide  régénération  persistant  jusqu'à  l'âge  le  plus 
avancé.  D'après  les  recherches  de  Moll  et  Donders  (62),  chaque  cil  a  une  du- 
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rée  d'évolution  d'environ  cent  jours,  et  on  peut  les  apercevoir  au  bord  palpé- 
bral,  à  différents  degrés  de  développement.  D'après  Scliwoigger-Seidel,  les  cils 
naissent,  chez  le  fœtus,  des  cellules  épidermiques  qui  soudent  les  paupières. 
Leur  structure  histologiqi'.o  et  leur  texture  ne  demandent  pas  une  description 
particulière,  étant  semblables,  dans  toutes  leurs  parties,  aux  autres  poils  forts 
que  l'on  rencontre  ailleurs.  Il  est  cependant  utile  de  faire  remarquer  que  la 
gaîne  de  leur  racine  renferme  des  cellules  dentelées  bien  développées  et 
que  leur  papille  présente  un  volume  considérable.  Chez  presque  tous  les  indi- 
vidus, ils  sont  fortement  pigmentés.  Je  n'ai  pas  pu  découvrir  si  les  nerfs  s'y 
terminaient  d'une  façon  spéciale.  A  la  paupière  supérieure,  les  cils  forment 
une  concavité  qui  regarde  en  haut;  à  la  paupière  inférieure,  une  concavité 
qui  regarde  en  bas,  et  cette  direction  est  déjà  déterminée  par  une  inflexion 
correspondante  de  leur  portion  implantée  dans  le  bord  palpébral  ;  situés  tou- 
jours au-dessus  ou  au-dessous  des  glandes  de  Meibomius,  suivant  qu'on  les 
considère  à  l'une  ou  à  l'autre  paupière,  ils  n'ont  rien  à  faire  avec  ces  der- 
nières, puisqu'ils  possèdent  des  glandes  propres,  quoique  faiblement  dévelop- 
pées (glandes  ciliaires  de  Sappey,  environ  de  4-5  pour  chaque  cil).  Les  cils 
trouvent  en  outre,  dans  le  tissu  compacte  du  bord  libre,  un  point  d'appui 
solide,  renforcé  encore  par  les  fibres  de  l'orbiculaire  qui  rampent  dans  ce 
bord. 

t/««a(297)  a  fait  des  observations  remarquables  à  propos  de  la  régénéi"ation 
des  cils.  Il  a  assez  fréquemment  rencontré,  sortant  latéralement  de  la  gaîne 
du  poil,  des  rejetons  qui  se  développaient  comme  des  gaines  naissantes,  en 
suivant  dans  le  tissu  de  la  paupière  une  tout  autre  direction.  Dans  ces 
jeunes  gaines  se  développaient  des  poils  qui  affectaient  alors  une  direction 
anormale.  Il  n'est  pas  invraiseniblable  que  l'on  puisse,  dans  certains  cas, 
attribuer  à  cette  disposition  la  direction  vicieuse  que  présentent  quelquefois 
les  cils. 

Les  différentes  variétés  de  glandes  qui  entrent  dans  la  composition  des 
paupières  et  de  la  conjonctive  sont  :  1"  les  glandes  de  Meibomms,  2°  les 
glandes  sudoripares  normales,  3"  les  glandes  sndoripares  modifiées  du  bord 
libre  et  de  la  caroncule  lacrymale,  4°  les  glandes  tubuleuses  du  limbe  con- 
jonctival,  5°  les  glandes  de  Krause  ou  acino-liibuleuses,  6"  les  glandes  de  la 
conjonctive,  connues  sous  le  nom  de  glandes  de  Manz.  Nous  laisserons  de 
côté  les  glandes  qui  s'ouvrent  dans  la  gaine  du  poil,  qui  doivent  être  com- 
prises dans  sa  description,  pour  ne  parler  que  de  celles  désignées  sous  le 
numéro  1  et  sous  les  numéros  de  3  à  6,  les  glandes  sudoripares  normales  (2) 
ayant  été  déjà  citées  à  propos  de  la  peau  des  paupières. 

Bien  que  les  glandes  de  Meibomius  soient  enfouies  dans  l'épaisseur  du 
tarse,  elles  appartiennent,  par  leur  développement  et  leur  structure  hisfolo- 
gique,  à  la  peau  de  la  paupière.  Elles  se  forment  de  l'épithélium  du  bord 
libre ,  pour  autant  qu'il  comporte  les  caractères  d'un  véritable  épiderme. 
Leur  conduit  excréteur,  très-large,  est  tapissé,  sur  une  large  étendue,  d'un 
épithélium  possédant,  comme  à  l'ordinaire,  ses  trois  couches,  la  couche 
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moyenne  ayant  ici  ses  cellules  dentelées  bien  développées.  Sur  les  parties 
latérales  du  conduit  excréteur  s'élèvent  perpendiculairement  de  tous  côtés 
des  appendices  courts,  renflés  en  massue,  qui,  pour  la  plupart,  se  rami- 
fient une  ou  deux  fois.  La  surface  interne  des  acini  est  recouverte  d'un 
épithélium  cubique  qui,  vers  le  centre,  passe  dans  la  masse  sébacée.  Celle-ci 
paraît  simplement  formée  par  la  desquamation  des  cellules  épithéliales  qui 
ont  subi  la  dégénérescence  graisseuse,  et  elle  se  joint  si  directement  à  la 
couche  cornée,  qu'elle  peut  être  considérée  comme  une  modification  de  cette 
couche.  L'épithélium  de  la  glande  m'a  paru  ne  reposer  sur  aucune  mem- 
brane propre,  ce  qu'admettent  cependant  la  plupart  des  auteurs,  notamment 
Colasanti  (52),  mais  être  emprisonné  directement  dans  le  tissu  conjonctif  du 
tarse.  Il  ne  m'a  pas  été  possible  non  plus  de  constater  avec  certitude  la  pré- 
sence autour  des  canaux  des  fibres  musculaires  lisses,  telles  qu'elles  ont  été 
tout  nouvellement  décrites  par  l'auteur  précédemment  nommé,  dans  la  couche 
qui  entoure  comme  d'une  capsule  les  utricules  glandulaires.  Colasanti  a  trouvé 
sur  des  préparations  avec  le  chlorure  d'or  un  riche  réseau  de  fines  fibrilles 
nerveuses  dépourvues  de  moelle,  qui  doit  se  ramifier  dans  les  alvéoles  entre 
les  cellules  sécrétantes.  Les  fibres  nerveuses  à  moelle  doivent  accompa- 
gner les  vaisseaux,  perdre  leur  enveloppe  de  myéline,  eu  traversant  la 
membrane  propre  des  alvéoles,  pour  se  résoudre  dans  le  réseau  nerveux 
sus-nommé. 

Nous  trouvons  des  formations  bien  remarquables  dans  les  glandes  sudoripares 
modifiées  ou  glandes  tubulcuses  du  bord  libre,  qu'on  pourrait  nommer  aussi 
glandes  de  Moll,  d'après  la  première  et  très-exacte  description  faite  par  cet  au- 
teur. Une  coupe  transversale  de  la  paupière  atteint  presque  constamment  quel- 
ques-unes de  ces  glandes  entre  les  cils  et  la  portion  cutanée  du  muscle  ciliaire 
de  Riolan  [voy.  fig.  1  (12)].  Leur  canal  excréteur  débouche  en  dehors  dans 
un  follicule  sébacé,  en  dedans  dans  un  long  cul-de-sac  très-large  et  peu 
sinueux,  qui  produit  sur  la  coupe  l'apparence  d'une  large  vésicule  ronde.  Ce 
cul-de-sac  est  revêtu  d'une  simple  couche  de  cellules  cylindriques,  et  les 
noyaux  de  ces  cellules  sont  tournés  vers  la  membrane  propre  :  leurs 
Jjords  libres,  qui  regardent  le  lumen,  s'écartent  si  peu  les  uns  des  autres, 
qu'elles  semblent  se  fondre  dans  une  masse  homogène  dans  laquelle  les 
limites  des  cellules'sont  seulement  accusées  par  de  fines  stries  radiaires. 

Les  produits  sécrétés  par  les  culs-de-sac  sont  constitués  par  une  substance 
finement  granulée,  au  milieu  de  laquelle  on  rencontre  des  corpuscules  sphé- 
riques  semblables  à  des  gouttes  d'albumine.  La  caroncule  lacrymale  contenant 
à  la  fois  des  glandes  sudoripares  et  les  éléments  sus-nommés,  il  est  permis 
d'affirmer  que  ceux-ci  sont  des  glandes  sudoripares  modifiées.  Il  n'est  pas  pos- 
sible, pour  le  moment,  de  rien  dire  de  précis  sur  le  rôle  physiologique  de  ces 
glandes. 

Les  glandes  de  Krause  occupent  chez  l'homme  une  place  déterminée.  On 
les  rencontre  dans  le  tissu  sous-conjonctival  du  fornix  et  dans  ses  environs, 
mais  de  préférence  du  côté  interne  (nasal).  On  les  trouve  là,  aussi  bien  le  long 


PAUPIÈRES  ET  CONJONCTIVE.  7 

du  tarse  qu'en  partie  même  dans  son  tissu  propre.  Elles  sont  plus  nombreuses 
il  la  paupière  supérieure  qu'à  l'inférieure  :  Krause  (141),  et  son  élève  Klein- 
schmidt  (134),  en  ont  compté  une  fois  42  en  haut,  de  6  à  8  en  bas.  D'après 
ce  premier  auteur  (Anatomie  générale)  et  C.iaccio,  leur  nombre  oscillerait 
entre  12  et  18  à  la  paupière  supérieure,  et  entre  2  et  6  à  l'inférieure.  Une 
figure  due  au  travail  si  précis  de  Ciaccio  donne  ime  idée  bien  claire  de  la 
situation  respective  de  ces  formations.  Le  nombre  des  éléments  glandu- 
laires qui  appartiennent  à  un  même  conduit  excréteur  est  relativement  grand, 
et  les  éléments  sont  composés  de  courtes  cavités  utriculaires,  auxquelles 
'tiennent  fréquemment  des  appendices  bacciformes.  Le  nom  de  glandes 
acino-tubuleuses  s'applique  donc  aussi  bien  à  ces  formations  qu'aux  glandes 
intestinales  de  Brunner.  Les  tubuli  et  leurs  vésicules  terminales  sont 
grands  et  remplis  d'une  grande  quantité  d'épithélium  passablement  clair.  Au 
centre  des  acini  se  trouvent  des  éléments  semblables  aux  cellules  centro- 
acinaires  décrites  par  Langerhans  dans  le  pancréas.  Le  parenchyme  et  la 
membrane  propre  ne  s'éloignent  pas  de  la  structure  des  autres  glandes  en 
grappe.  D'après  W.  Krause,  Stromeyer,  Kleinschmidt,  Leydig  et  Schmid,  on 
rencontre  pareillement  chez  les  animaux,  à  la  face  antérieure  de  la  troisième 
.paupière  et  dans  le  cul-de-sac,  quelques  petites  glandes  en  grappe. 

La  face  palpébrale  tournée  vers  le  bulbe,  et  la  face  antérieure  de  celui-ci, 
sont  recouvertes  par  une  membrane  muqueuse  connue  sous  le  nom  de 
conjonctive.  Cette  dernière  passe  sur  la  cornée,  en  modifiant  sa  structure,  et 
forme  ainsi  un  sac  ouvert  à  la  fente  palpébrale ,  qui  communique  avec  les 
•cavités  nasales,  au  moyen  des  voies  lacrymales. 

Nous  décrirons  ici  la  conjonctive  des  paupières,  celle  de  la  siérotique  jusqu'au  rebord 
scléro-cornéen,  la  région  du  fornix  conjunctivœ  et  celle  désignée  soys  le  nom  d'anneau 
ou  limbe  conjonctive,  au  point  où  elle  se  confond  avec  l'épitbélium  cornéen.  La  partie  de 
la  conjonctive  qui  recouvre  la  cornée,  et  j'entends  par  là  l'épitbélium  de  la  cornée  et  ses 
couches  les  plus  superficielles,  sera  décrite  à  propos  de  cette  dernière  membrane. 

Sur  une  coupe  verticale,  la  conjonctive  montre  trois  couches  distinctes  : 
Yépithélium,  la  tunica propria  conjunctivœ  elle  tissu  cellulaire  lâche  sous- 
•conjonctival.  Elle  comprend,  en  outre,  des  vaisseaux  sanguins  et  lympha- 
tiques,et  un  riche  réseau  nerveux.  La  portion  palpébrale  ou  tarsale  de  la  con- 
jonctive commence  à  l'angle  postérieur  du  bord  libre,  et  s'étend  aussi  loin 
que  le  tarse,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'insertion  des  fibres  lisses  de  Millier.  Sa 
structure  histologique  de  même,  d'ailleurs,  que  sa  constitution  macrosco- 
pique permet  de  la  partager  en  deux  parties,  une  antérieure,  l'autre  posté- 
rieure. La  portion  postérieure  se  distingue  par  la  disposition  festonnée  que 
présente  l'épithélium  comme  par  la  grande  quantité  de  corpuscules  lymphati- 
ques infiltrés  dans  son  tissu.  La  portion  antérieure  est  moins  épaisse  et  ne 
montre  qu'un  petit  nombre  de  sinuosités  aplaties.  L'infiltration  lymphatique 
y  est  également  moins  prononcée. 

L'ÉPITHÉLIUM  DE  LA  CONJONCTIVE  palpébrale  se  compose  de  deux  couches  de 
cellules.  La  couche  supérieure  est  formée  de  cellules  cylindriques  au-dessous 
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desquelles  on  remarque  une  seule  assise  de  cellules  rondes  aplaties.  Celte 
disposition  n'est  cependant  pas  aussi  parfaitement  indiquée  dans  toutes  les 
parties.  L'épithélium  du  bord  libre  se  réunit  à  celui  de  la  conjonctive,  de  la 
manière  suivante  :  les  cellules  cylindriques  les  plus  profondes  du  réseau  de 
Malpigbi,  du  bord  libre,  passent  peu  à  peu  dans  la  coucbe  la  plus  profonde 
des  petites  cellules  rondes  cubiques  de  l'épithélium  conjonctival,  pendant  que 
les  cellules  cylindriques  de  ce  dernier  remplacent  les  cellules  superficielles 
les  plus  aplaties  de  l'épithélium  du  bord  libre.  Les  cellules  cylindriques  de 
cet  épithélium  conjonctival  affectent,  du  reste,  des  formes  multiples  :  à  côté 
de  cellules  presque  cubiques,  on  en  trouve  d'autres  plus  longues  et  en  même 
temps  plus  grêles,  d'autres  aussi  plus  courtes  et  plus  épaisses  ;  presque  toutes 
ces  cellules  sont  garnies  de  prolongements  coniques.  Au  niveau  de  ces  émi- 
nences,  formées  par  l'épithélium  conjonctival,  se  trouvent  les  deux  couches 
de  cellules  :  les  plus  superficielles,  cylindriques,  les  plus  profondes,  plus 
petites  et  arrondies;  dans  les  sinus  que  forment  ces  saillies  de  l'épithélium, 
on  remarque,  entre  les  cellules  cylindriques,  d'autres  cellules  de  formes  les 
plus  diverses,  de  telle  sorte  que  cet  épithélium  semble  formé  de  plusieurs 
couches.  —  On  doit  encore  noter  l'étroit  espace  hyalin  qui  borde  l'extrémité 
libre  des  cellules  épithéliales  cylindriques  et  l'abondante  métamorphose  des 
cellules  épithéliales  externes  en  gros  corpuscules  ronds,  par  laquelle  s'an- 
nonce la  transformation  muqueuse.  Ces  corpuscules,  à  la  façon  des  cellules 
cupuliformes  de  l'intestin,  font  ici  saillie  comme  de  grosses  vésicules  entre 
les  éléments  normaux  de  l'épithélium  conjonctival,  et  se  rencontrent  aussi 
dans  toutes  les  autres  parties  de  la  conjonctive,  notamment  à  celle  du  bulbe. 
Une  coupe  horizontale  de  cette  membrane  en  reçoit  un  aspect  des  plus  carac- 
téristiques. 

La  portion  postérieure  de  la  conjonctive  tarsale  s'étend  jusqu'au  cul-de-sac 
dans  une  largeur  de  3  ou  4  millimètres.  Elle  comprend  une  zone  transversale 
de  plis  et  de  sillons  plus  ou  moins  profonds  formant  entre  eux  un  réseau  de 
mailles  rondes  qui  renferme  les  éminences  de  ditïérentes  grandeurs  du  tissu 
conjonctival,  aplaties  à  leur  surface  supérieure.  Sur  une  coupe  perpendiculaire, 
ces  sillons  donnent  l'image  trompeuse  d'une  simple  glande  utriculaire;  dans 
leur  profondeur  l'épithélium  change  quelque  peu  de  caractère.  Comme  dans 
le  schéma  donné  plus  haut,  l'épithélium  présente  ici,  en  général,  les  mêmes 
couches,  savoir  :  des  cellules  cylindriques  à  la  superficie,  de  petites  cellules 
roikles  dans  la  profondeur.  Cependant,  les  cellules  cylindriques  situées  dans 
la  profondeur  du  sinus  sont  plus  longues  et  mieux  formées  que  celles  com- 
prises entre  les  sillons. 

He'nle,  qui  a  le  premier  décrit  les  sillons  sur  une  coupe  transversale,  les 
prenait  pour  des  glandes  utriculaires.  Stieda  nous  a  appris  leur  véritable  na- 
ture au  moyen  de  coupes  horizontales.  Dans  la  deuxième  édition  de  sa  Splanch- 
nologie,  pages  730,  731,  Heide  modifie  ses  assertions,  en  ce  sens  qu'il  recon- 
naît les  sillons  représentés  par  Stieda,  mais  du  fond  desquels  «  s'étendent 
jusqu'au  bord  tarsal,  obliquement  ou  infléchis  dans  la  profondeur  de  la  mu- 
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queuse,  des  culs-de-sac  glandulaires  cylindriques  d'un  nombre  assez  variable, 
exactement  analogues  à  des  utricules.  »  La  description  de  Ciaccio  ne  diffère 
pas  de  celle  de  Henle.  Quant  à  moi,  je  persiste  dans  la  manière  de  voir  que 
j'ai  exprimée  plus  haut.  M.  Krause  {All.Anat.),  s'écartaut  absolument  de  ces 
données,  parle  de  papilles  existant  dans  cette  région  de  la  paupière,  et  consi- 
dère les  utricules  décrits  par  Henle  comme  des  cônes  épidermiques  qui  s'en- 
fonceraient entre  les  papilles.  Tout  en  admettant  qu'à  cause  de  l'irrégularité 
de  ces  éléments  analomiques  on  pourrait  rencontrer  çà  et  là  des  formations 
d'apparence  de  papilles,  on  trouve  toujours,  sur  des  coupes  parallèles  à  la 
surfïice,  la  disposition  en  crêtes  et  en  sillons. 

La  TUNIQUE  PROPRE  DE  LA  CONJONCTIVE,  Support  de  l'épithélium,  se  compose 
de  l'unique  couche  que  la  conjonctive  possède  encore  à  sa  portion  tarsale; 
il  n'existe  pas,  dans  le  sens  ordinaire  du  mot,  de  couche  sous-muqueuse  dans 
la  portion  de  la  membrane  correspondant  au  tarse.  La  charpente  conjonctive 
de  la  TUNIQUE  propre  ne  contient  que  peu  de  fibres  élastiques,  du  moins  dans 
la  portion  de  la  muqueuse  sous-jacente  aux  paupières.  Le  tarse  est  très-net- 
tement séparé  du  tissu  conjonctival,  d'abord  par  cette  bande  de  fibres  spé- 
ciales que  nous  avons  déjà  signalée  à  ce  cartilage ,  en  second  lieu  par  cette 
infiltration  lymphatique  de  la  tunique  propre  dont  nous  allous  parler  plus  bas, 
laquelle  cesse  à  l'endroit  où  se  termiue  cette  bande  elle-même. 

Toute  la  portion  de  tissu  conjonctival  conliguë  au  tarse  est  infiltrée  de  cor- 
puscules lymphoides  jusqu'au  fornix.  Cette  infiltration  est  surtout  considé- 
rable à  la  région  qui  correspond  aux  sillons.  La  tunique  propre  revêt  tout  à 
fait  l'aspect  du  tissu  adénoïde,  tel  que  nous  le  rencontrons  à  la  muqueuse 
du  canal  intestinal.  Si,  avec  un  pinceau,  on  racle  légèrement  une  fine  coupe 
horizontale  du  tissu  conjonctival  de  cette  région,  il  reste  un  réseau  de  fibres 
à  fines  mailles  au  point  d'intersection  desquelles  sont  de  nombreux  noyaux; 
de  plus,  on  reconnaît  facilement,  au  milieu  de  cet  entrelacement  de  fibres, 
surtout  chez  les  jeunes  individus,  des  cellules  anastomosées.  Les  espaces 
compris  entre  ces  réseaux  de  fibres  ou  de  cellules  sont  remplis  d'une  assez 
grande  quantité  decorpuscules  lymphatiques,  on  y  trouve  aussi  de  ces  grosses 
cellules  isolées  et  des  cellules  pigmentées,  variétés  décrites  précédemment. 
Cette  infiltration  lymphatique  superficielle  existe  constamment  depuis  les 
premières  années  jusqu'à  l'âge  le  plus  avancé,  dans  la  conjonctive  humaine 
normale.  Je  n'ai  jamais  rencontré  chez  l'homme,  en  aucun  endroit  de  cette 
membrane,  des  follicules  lymphatiques  bien  développés.  Chez  beaucoup 
d'animaux,  au  contraire,  on  trouve  ceux-ci  avec  leur  structure  caractéris- 
tique. Chez  nos  animaux  domestiques,  ils  sont  situés  à  l'angle  interne,  plus 
particulièrement  à  la  paupière  inférieure,  et,  dans  ce  cas,  dans  le  cul-de-sac, 
entre  le  bulbe  et  la  membrane  clignotante.  Chez  quelques  espèces,  ils 
forment  des  agglomérats  considérables  (plaques  de  Bruch  chez  le  bœuf, 
par  exemple).  Frey  et  Huguenin  (82  et  83)  qui,  sur  des  préparations  injec- 
tées, ont  étudié  la  circulation  de  cette  partie,  ont  trouvé  les  mêmes  rapports 
constatés  par  le  premier  et  d'autres  sur  les  follicules  lymphatiques  des  autres 
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parlies  du  corps.  Ils  ont  trouvé  les  fentes  intra-lblliculaires  qui  conduisent 
aux  véritables  vaisseaux  lymphatiques.  Mauchle  (193)  a  aussi  démontré  la 
présence  constante  d'un  revêtement  endothélial  dans  les  espaces  lympha- 
tiques. L'infiltration  lymphatique  diminue  peu  à  peu  en  s'approchant  du  bord 
libre  d'un  côté,  et  du  tornix  de  l'autre. 

La  CONJONCTIVE  DU  FORNix,  qui  se  délimite  nettement  de  celle  dn  tarse, 
passe  insensiblement  sur  la  portion  sclérale.  Elle  est  remarquable  par  la 
grande  quantité  de  fibres  élastiques  qui  traversent  le  tissu  sous-conjonctival. 
La  couche  sous-épithéliale  est  ici  plus  lâchement  lissée,  sans  séparation  bien 
précise  avec  le  tissu  sous-muqueux,  et  plus  riche  en  fibres  élastiques  qu'à  la 
conjonctive  des  paupières.  L'épithélium  est  formé  de  plusieurs  couches;  tout 
en  haut  se  trouvent  de  courtes  cellules  cylindriques  ;  au-dessous,  deux,  jusqu'à 
trois  assises  de  cellules  irrégulièrement  rondes,  acheminement  à  la  transfor- 
mation en  cellules  pavimenteuses  de  l'épithélium  du  bulbe.  Les  prolongements 
épithéliaux  qui  pénètrent  dans  le  tissu  conjonctif  sous-jacent  sont  ici  en  petit 
nombre  et  peu  proéminents.  On  ne  trouve  pas  dans  le  fornix;  d'autres  glandes 
que  celles  de  Krause. 

La  CONJONCTIVE  DU  BULBE  conscrve,  jusqu'au  limbe,  les  mêmes  caractères 
que  celle  du  cul-de-sac,  du  moins  en  ce  (pii  concerne  la  tunique  propre  et  le 
tissu  sous-conjonctival.  Elle  possède  en  plus,  ici,  une  circulation  bien  plus 
complète,  notamment  des  veines  relativement  larges,  un  plus  riche  dévelop- 
pement lymphatique  et  des  groupes  de  cellules  graisseuses  que  l'on  voit  aussi 
dans  la  conjonctive  du  fornix.  Les  fibres  du  tissu  sous-conjonctival  s'unissent 
avec  celles  de  la  sclérotique;  quelques  fibres  isolées  de  la  tunique  propre  et  de 
cette  couche  sous-conjonctivale  s'attachent  aux  tendons  des  muscles  de  l'œil. 
Cette  dernière  disposition  s'oppose  à  un  plissement  trop  considérable  de  la 
membrane  pendant  les  excursions  du  bulbe.  L'épithélium  qui,  en  arrière, 
présente  la  même  structure  que  celui  du  cul-de-sac,  revêt  en  avant,  de  plus 
en  plus,  les  caractères  de  l'épithélium  cornéen,  à  la  description  duquel  nous 
renvoyons.  J'ai  trouvé,  dans  la  couche  moyenne  de  l'épithélium,  des  cellules 
avec  deux  noyaux.  Sur  toute  cette  portion  bulbeuse  delà  conjonctive,  on  peut 
voir  CCS  grosses  vésicules  muqueuses  mentionnées  tout  à  l'heure.  L'anneau 
conjonctival  est  remarquable  par  les  attaches  solides  que  le  tissu  sous-con- 
jonctival contracte  avec  les  fibres  ascendantes  qui  viennent  de  la  sclérotique 
et  passent  presque  à  angle  droit  dans  la  tunique  propre.  Le  tissu  conjonctival 
acquiert  pareillement  une  consistance  considérable,  et  ne  se  laisse  plus  dis- 
tinguer, chez  l'homme,  de  la  sclérotique  et  de  la  tunique  propre.  La  tunique 
propre  envoie,  dans  l'épithélium,  de  courtes  papilles  vasculaires,  mais  sur- 
tout des  crêtes  vascularisées  qui,  à  la  coupe,  se  présentent  comme  des 
papilles  (voij.  plus  loin.) 

Les  VAISSEAUX  DE  LA  CONJONCTIVE  sout  plus  011  moius  développés,  suivant 
les  régions.  Tels  sont  ceux  qui  forment  l'anneau  conjonctival  (comparez 
à  la  description  de  la  cornée),  ceux  de  la  caroncule  et  de  ses  environs, 
«nfin  ceux  qui  rampent  dans  la  zone  des  sillons  de  la  conjonctive  tarsale. 
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Abslrac'tioii  faile  du  cercle  vasciilaire  péri-cornéen,  ils  ne  présentent  rien  de 
particulier.  On  pourrait  cependant  signaler,  à  la  région  de  la  paupière,  les 
accumulations  considérables  de  cellules  pigmentaires  qui  se  font  autour  des 
vaisseaux.  Wolfring  a  attiré  l'attention  sur  le  riche  réseau  capillaire  et  vei- 
neux qui  entoure  les  glandes  tarsales.  Leber  et  Ciaccio  ont  donné  une  descrip- 
tion des  plus  minutieuses  des  vaisseaux  de  la  paupière  et  de  la  conjonctive. 
Sur  la  conjonctive  sclérale,  il  tant  distinguer  deux  réseaux:  le  plus  superficiel, 
qui  est  situé  dans  le  tissu  propre  de  la  conjonctive,  le  plus  profond  dans  le 
tissu  sous-conjonctival  (épiscléral). 

Jusqu'à  présent,  les  nerfs  de  la  paupière  n'ont  pas  été  l'objet  de  re- 
cherches particulières,  du  moins  en  ce  qui  concerne  la  manière  dont  ils  se 
comportent  dans  la  peau  de  la  paupière,  et  par  rapport  aux  éléments  glan- 
dulaires de  celle-ci.  11  faut,  toutefois,  faire  exception  pour  le  plus  récent 
travail  que  Colasanti  a  publié  sur  les  glandes  de  Meibomius.  Pour  les  nerfs 
de  la  conjonctive,  au  contraire,  il  s'inaugure,  par  les  travaux  de  Krause  et 
de  Cohnheim,  une  nouvelle  série  de  recherches  touchant  ce  point  spécial. 
Parmi  ces  ramifications  nerveuses,  les  unes  appartiennent  exclusivement  à  la 
conjonctive,  les  autres  ne  font  que  traverser  cette  membrane  pour  gagner 
les  tissus  voisins,  nommément  celui  de  la  cornée.  Les  nerfs  de  la  conjonc- 
tive, qui  tirent  leur  origine  du  nerf  lacrymal,  iiifra-trochléaire,  en  partie 
aussi  des  nerfs  ciliaires  (comparez  Giraldès,  Études  anatomiques  sur  Vœil. 
Thèse.  Paris,  1836,  et  Beck,  18,  p.  19  )  pénètrent  à  l'angle  externe  et  à 
l'angle  interne,  et  se  ramifient  principalement  sur  la  portion  scléroticale  de 
la  membrane.  Nous  n'avons  à  nous  occuper  ici  que  des  nerfs  qui  appartien- 
nent en  propre  à  la  conjonctive,  renvoyant  au  chapitre  consacré  à  la  cornée 
l'étude  de  ceux  qui  ne  font  que  la  traverser. 

Krause  a  récemment  démontré,  dans  la  conjonctive  palpébrale,  particuliè- 
rement dans  celle  qui  avoisine  le  bord  ciliaire,  l'existence  de  papilles  vascu- 
laires  et  nerveuses  ;  ces  dernières,  contenant  de  véritables  corpuscules  du 
tact,  appartiennent  à  la  plus  petite  espèce.  La  plupart  des  petits  troncs  ner- 
veux de  la  conjonctive,  composés  de  cinq  à  six  fibres  nerveuses  primitives,  se 
ramifient  dichotoiniquement  d'une  façon  assez  rapide  aux  filets  simples 
isolés  qui  s'avancent  de  plus  en  plus  vers  l'épithélium.  De  ceux-ci,  un 
certain  nombre  se  répandent  isolément  sur  la  surface  conjonctivale.  D'au- 
tres, pendant  ce  trajet,  subissent  trois  à  quatre  divisions  dichotomiques  sans 
se  dépouiller  de  leur  moelle.  C'est  sur  une  préparation  fraîche  de  la  con- 
jonctive de  l'homme  ou  de  celle  du  veau,  qu'on  étudiera  avec  le  plus  de 
facilité  le  mode  de  distribution  et  de  ramification  des  nerfs,  ainsi  que 
l'aspect  qu'ils  présentent  à  l'état  frais.  Je  ne  saurais  trop  recommander 
cette  manière  de  faire,  laquelle  a  été,  la  plupart  du  temps,  employée  par 
M.  Krause.  Sur  ces  coupes  fraîches,  on  voit  les  nerfs  complètement  intacts 
courir  à  peu  de  distance  de  l'épithélium,  et  on  reconnaît  facilement, 
dans  les  espaces  réguliers,  les  anneaux  constricteurs  de  Ranvier  qui, 
fréquemment,  se  trouvent  immédiatement  aux  points  de  ramification.  Après 
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un  trajet  quelquefois  court,  quelquefois  long,  les  fibres  nerveuses  perdent 
tout  à  coup  leur  myéline  et  continuent  leur  marche  comme  cylindre  d'axes, 
cependant  encore  entourées  de  la  gaîne  de  Schwann.  Les  fibres  dépour- 
vues de  moelle  forment,  inamédiatement  au-dessous  de  Tépithélium,  un 
réseau  à  larges  mailles  d'où  rayonnent,  dans  l'épilhélium  lui-même  (prin- 
cipalement au  niveau  de  l'anneau  conjonctival),  d'autres  fibres  peu  nom- 
breuses qui,  s'entremèlant  entre  les  cellules  épithéliales  en  un  réseau  plus 
serré,  semblent  se  terminer  par  des  extrémités  libres  effilées.  Une  portion  des 
nerfs  conjonctivaux  enlace  de  fines  fibrilles  les  vaisseaux  de  la  conjonctive. 
Cependant,  je  n'ai  pas  encore  réussi  à  me  rendre  un  compte  exact  de  la 
façon  dont  ils  se  terminent,  et  des  rapports  qu'ils  affectent  avec  les  parois  vas- 
culaires. 

La  terminaison  la  plus  remarquable  des  nerfs,  dans  la  conjonctive,  est 
celle  que  W.  Krause  a  découverte  en  1858.  Il  donne  à  ces  terminaisons  le 
nom  {VEndkolhen.  D'après  cet  auteur,  ces  derniers  représentent  de  petits 
corps  ellipsoïdes,  presque  ronds,  ayant,  chez  l'homme  et  chez  le  singe,  en 
moyenne  de  0,03  à  0,05  de  millimètre  de  loRg  sur  0,03  à  0,045  de  millimètre  de 
large.  Les  corpuscules  terminaux  des  autres  mammifères,  nommés  par  Krause, 
comparativement  à  ceux  de  l'homme,  corpuscules  terminaux  cylindriques, 
présentent  une  forme  allongée  légèrement  contournée  en  S  ou  coudée,  et  res- 
semblent à  un  corpuscule  de  Vater. 

l'oncet  (2:28)  donne,  comme  dimensions,  99  u  de  long  sur  59  p.  de  large. 
Ces  deux  formes  de  corpuscules  terminaux  sont  situées  immédiatement 
sous  la  couche  cellulaire  la  plus  superficielle  de  la  conjonctive;  les  plus 
longs  sont  dirigés  tantôt  horizontalement,  tantôt  formant  un  angle  plus  ou 
moins  considérable  avec  la  face  libre.  D'après  Krause,  ils  sont  très-concen- 
trés dans  le  voisinage  du  bord  cornéen.  Ciaccio  et  Poucet  les  ont  rencontrés 
en  très-grand  nombre  à  la  partie  snpéro-externe  de  la  conjonctive  du  bulbe, 
innervée  parle  nerf  lacrymal  ;  et  même,  suivant  une  remarque  qui  nous  est 
commune,  à  Longworth  et  à  moi,  ilsi  doivent  exclusivement  se  rencontrera 
cette  région.  Krause  compte  \  corpuscule  par  2,5  millimètres  carrés  de  surface 
conjonciirale  (Anat.  fjén-),  ce  qui  est  une  évaluation  trop  forte.  Longworth, 
Poncetetmoi,nous  tombons  d'accord  sur  5-G  par  40  millimètres  carrés  desur- 
face.  Il  faut  d'ailleurs  remarquer  qu'ils  peuvent  être  groupés  d'une  façon 
plus  compacte,  de  telle  sorte  que  Krause  a  pu  en  trouver  11  dans  0,28  mil- 
limètres carrés.  (Comparez  la  figure  d'après  Longworth.) 

Les  nerfs  se  divisent  et  se  replient  plusieurs  •  fois  sur  eux-mêmes  au 
moment  où  ils  arrivent  au  corpuscule  de  Krause,  dans  lequel  ils  pénètrent, 
ayant  encore  conservé  leur  substance  médullaire.  Souvent  ils  se  divisent  en- 
core au  moment  d'entrer  dans  le  corpuscule,  mais  tout  cela  ne  concerne  que 
les  corpuscules  sphériques.  Les  corpuscules  sphériques,  comme  les  cylin- 
driques, sont  entourés  d'une  double  capsule,  dans  laquelle  on  observe  des 
noyaux.  La  plus  interne  parait  être  la  continuation  de  la  membrane  de  Schwann  ; 
la  plus  externe,  ce^lle  du  névrilème;  et  entre  les  deux  il  existe  un  espace 
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lymphatique.  Chez  les  corpuscules  volumineux  des  bœufs,  on  trouve  des 
vaisseaux  capillaires  immédiatement  sur  la  capsule  des  plus  gros  corpuscules. 
Ces  éléments  contiennent  dans  leur  enveloppe  une  masse  finement  granulée, 
dans  laquelle  apparaissent  (après  addition  de  soude)  des  corpuscules  bril- 
lants et  des  noyaux  :  ces  derniers,  du  reste,  se  présentent  aussi  sur  l'enve- 
loppe. Une  seule  fibre  nerveuse  terminale,  pâle,  à  extrémité  renflée  et  fré- 
quemment dentelée,  pénètre  dans  les  corpuscules  cylindriques;  par  suite  de  la 
disparition  de  la  moelle,  cette  fibre  nerveuse  paraît  entrer  dans  le  corpuscule 
à  l'état  de  cylindre  d'axe.  Les  corpuscules  terminaux  sphériques  de  l'homme 
et  du  singe  reçoivent  plusieurs  fibres  nerveuses  terminales,  pâles.  Krause  a 
déjà  décrit  très-exactement  ces  faits;  Ciaccio  et  Poucet  n'y  ont  rien  ajouté  de 
bien  nouveau.  Mais,  en  dernière  analyse,  Krause  reste  dans  l'incertitude  au 
sujet  de  la  fine  structure  du  contenu  des  corpuscules,  et  de  la  façon  exacte  dont 
s'y  terminent  les  fibres  nerveuses.  «  Il  n'est  pas  toujours  possible,  dit  encore 
dernièrement  ce  sagace  observateur  {Anatomie  générale,  p.  250),  d'aper- 
cevoir l'extrémité  renflée  en  massue  des  fibres  nerveuses  terminales  :  celle- 
ci,  ordinairement,  n'apparaît  pas  d'une  façon  distincte,  ou  bien  finit  en 
pointe.  » 

,Ie  puis  en  tout  point  confirmer  les  données  de  Krause,  en  ce  qui  concerne, 
les  corpuscules  cylindriques.  Quant  aux  corpuscules  sphériques  de  l'homme, 
en  communauté  d'idées  avec  Longworth,  j'indiquerai  leur  contenu  comme 
composé  de  grandes  cellules  rondes,  de  telle  sorte  que  les  noyaux  signalés 
dans  leur  intérieur  paraissent  être  comme  les  noyaux  de  ces  cellules.  .le  donne 
comme  un  résultat  parfaitement  certain  de  mes  recherches  la  composition  cel- 
lulaire du  contenu  de  ces  corpuscules  sphériques.  Je  tiens  aussi  pour  sur  que 
les  fibres  nerveuses  terminales  pâles  passent,  en  dernier  lieu,  dans  ces  cellules, 
que  l'on  doit  considérer  comme  des  cellules  ganglionnaires  terminales.  Ainsi 
que  je  l'ai  dit  dans  un  appendice  à  la  communication  de  Longworth,  il  est 
naturellement  nécessaire  que  de  nouvelles  recherches  plus  approfondies 
soient  faites  sur  ce  point,  devenu  si  important  en  général  par  le  travail  de 
Merkel  (195).  Dans  un  travail  antérieur,  Krause  {Plaques  motrices  terminales, 
18G9)  dit  que  les  éléments  contenus  dans  les  corpuscules  de  l'homme  appa- 
raissent dans  le  sixième  mois  du  développement  embryonnaire,  comme  une 
agglomération  de  cellules  à  noyau,  ce  qui  vient  à  l'appui  de  la  justesse  de 
mes  vues  à  ce  sujet.  Langerhans  et  Merkel  ayant  démontré  la  structure  cellu- 
laire des  corpuscules  du  tact,  on  pourrait  considérer  les  massues  terminales 
sphériques  de  la  conjonctive  comme  une  modification  de  ces  derniers,  et  les 
massues  terminales  cylindriques,  au  contraire,  comme  des  corpuscules  de 
Pacini  rudimentaires. 

AvecW. Krause  (142)  commencent  les  premières  recherches  exactes  sur  les 
nerfs  de  la  conjonctive,  recherches  qui  se  bornent  exclusivement  à  la  décou- 
verte par  cet  auteur  des  corpuscules  terminaux.  Ces  éléments,  si  souvent  mis  en 
doute  depuis  la  polémique  d'Arnold,  peuvent  maintenant  être  regardés  comme 
propres  à  la  conjonctive,  après  leur  confirmation  par  P'rey(81),  Kolliker  et 
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Ludden,  Mancide,  Lightbody,  et  tout  dernièrement  par  Ciaccio,  Longworth  et 
Poncet.  Cependant,  bien  que  j'accepte  complètement  les  faits  publiés  par 
Krause,  je  conserve  néanmoins  les  doutes  exprimés  dans  l'édition  allemande 
de  ce  travail.  Nous  sommes  loin  d'être  arrivés  à  une  certitude  et  à  une  clarté 
complètes  touchant  les  nerfs  de  la  conjonctive,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  biblio- 
graphie sur  la  matière,  telle  qu'elle  suit. 

Si  nous  réunissons  dans  cet  alinéa  tout  ce  qui  a  été  dit  de  positif  sur  les 
nerfs  de  la  conjonctive,  nous  signalerons  :  1°  L'existence  d'un  réseau  de 
fibres  nerveuses  à  double  contour,  d'où  partent  d'autres  fibres  pâles,  sans 
moelle,  qui  se  perdent  dans  le  voisinage  du  bord  cornéen  en  s'entre-croisant 
entre  elles.  D'après  Poncet,  c'est  une  des  trois  manières  dont  les  nerfs  se 
terminent  dans  la  conjonctive.  Krause  parle  seulement  d'un  plexus  de  fibres 
nerveuses,  à  double  contour,  dans  le  tissu  cellulaire  sous-conjonctival  ;  il 
conteste  le  réseau  terminal  de  fibres  pâles  dans  la  conjonctive,  lequel  réseau 
serait  simulé  par  l'entre-croisement  des  fibres.  Du  reste,  à.  la  façon  dont  Pon- 
cet a  rédigé  sa  description,  on  pourrait  croire  qu'il  a  plutôt  pensé  à  un  plexus 
qu'à  un  réseau  terminal,  quoiqu'il  ait  expressément  employé  le  mot  réseau. 
J.  Arnold,  Kolliker,  qui  parle  d'un  plexus,  et  Mauchle,  se  prononcent  pour 
l'existence  dans  la  tunique  propre  d'un  lacis  de  fibres  pâles  terminales.  J'ai, 
moi  aussi,  décrit  plus  haut  un  réseau  sous-épithélial  de  fibres  pâles,  que  je 
ne  saurais  considérer  comme  terminal,  puisqu'il  en  part  d'autres  tilets  ner- 
veux qui  se  rendent  dans  l'épithélium.  2°  Extrémités  libres  sous-épithéliales 
de  libres  nerveuses  à  double  contour  (Engel,  Zeitschrift  (1er  Wiener  Aerzte, 
1847,  p.  309).  3"  Extrémités  libres  sous-épithéliales  de  fibres  nerveuses  sans 
moelle  (Mauchle).  -i°  Extrémités  libres  et  réseau  terminal  de  fibres  sans 
moelle  dans  l'épithélium  :  Morano,  Waldeyer,  Ciaccio,  Klein  (réseau 
terminal  de  la  membrane  clignotante  de  la  grenouille).  —  Helfreich  et 
Morano  ont,  les  premiers,  démontré  l'entrée  dans  l'épithélium  de  fibres 
nerveuses  pâles.  Krause  nie  la  présence  de  nerfs  dans  l'épithélium  con- 
jonctival,  et  est  d'avis  qu'il  s'agit  de  vaisseaux  lymphatiques  {Anat.  génér., 
p.  541). 

Pendant  que  tous  les  travaux  sus -énoncés  concluent,  sauf  quelques  va- 
riantes qui  n'intéressent  pas  le  fond,  à  la  non -existence  de  corpuscules 
terminaux  dans  les  nerfs  de  la  conjonctive,  dans  une  autre  série  de  pu- 
blications cette]  terminaison  spéciale  est  acceptée.  Il  s'agit  d'abord,  en  pre- 
mier lieu,  des  corpuscules  dont  nous  avons  plus,  haut  parlé  en  détail;  en 
second  lieu,  des  capsules  coniques  décrites  par  Inzani;  enfin,  des  toutfes  ner- 
veuses (fiocchelli  nervosi)  de  Ciaccio.  Les  touffes  nerveuses  doivent  être  de 
petits  corps  particuliers  qui  se  présentent  sur  des  préparations  de  chlorure 
d'or,  et  qui,  dans  beaucoup  de  rameaux  séparés,  ont  l'aspect  d'une  libre  ner- 
veuse fusiforme  ou  tloconneuse.  Jusqu'à  présent,  personne  n'a  confirmé 
l'existence  des  corpuscules  de  Ciaccio  et  d'Lizani.  Poncet  et  Krause  les  con- 
sidèrent comme  un  produit  de  la  préparation.  En  tout  cas,  ils  ne  sauraient 
prétendre  avoir  une  importance  spéciale. 
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Ciaccio  et  Poucet  décrivent  une  quatrième  sorte  d'éléments  terminaux 
dans  la  conjonctive  du  bulbe;  ce  sont  sans  doute  ces  corpuscules  étoiles 
connus  dans  l'épilhélium,  que  Langerhans  avait  le  premier  signalés  au  sujet  de 
l'épiderme.  Ciaccio  considère  sans  doute  comme  des  renflements  de  fdjres 
nerveuses  pâles  les  formations  qu'il  a  trouvées  dans  l'épitbélium  conjoncti- 
val  sur  des  préparations  au  chlorure  d'or;  Poncet,  comme  Langerhans,  les 
considère  comme  des  cellules  destinées  à  unir  entre  elles  les  tîbres  nerveuses  ; 
il  les  obtient  aussi  sur  des  préparations  à  l'acide  osmique.  Nous  devons  aussi 
faire  mention  des  corpuscules  du  tact  que  l'on  rencontre  à  la  conjonctive  des 
paupières. 

Toutes  ces  terminaisons  nerveuses  doivent  être  considérées  comme  appar- 
tenant à  des  nerfs  sensitifs.  Nous  ne  devons  pas  oublier  non  plus  les  nerfs 
vaso-moteurs  et  sécréteurs,  ni  les  formations  qui  constituent  les  pelotons 
nerveux  décrits  par  Kôlliker  et  W.  Krause  (Nervenknauel). 

Plusieurs  auteurs  ont  plus  particulièrement  étudié  les  rapports  que  pré- 
sentent dans  la  conjonctive  les  nerfs  et  les  vaisseaux.  Poncet  énonce  que  les 
nerfs  et  les  vaisseaux  paraissent  cheminer  dans  une  gaîne  commune,  dans  la- 
quelle les  nerfs  entourent  les  vaisseaux  d'un  réseau  de  mailles.  Stricker  décrit 
dans  la  membrane  clignotante  de  la  grenouille  des  fibres  nerveuses  pâles, 
qui  enlacent  les  capillaires  dont  elles  doivent  de  nouveau  se  séparer.  Ciaccio  a 
démontré  irréfutablement  l'existence  d'un  réseau  nerveux  terminal  sur  les 
parqis  des  vaisseaux  de  la  conjonctive;  ce  qui  a  été  décrit  par  His  comme 
disposition  générale.  Je  n'ai  pas  réussi  (comparez  ce  que  j'ai  dit  plus  haut)  â 
voir  avec  certitude  ce  réseau  terminal. 

Il  a  été  déjà  question  des  nerfs  des  glandes,  à  propos  du  travail  de  Colasanti 
sur  les  glandes  de  Meibomius.  Ils  ont  été  contestés  par  Krause  {Anat.  génér.). 
Il  faut  remarquer  ici  que  Klein  veut  avoir  vu  des  fibrilles  nerveuses 
pâles  entre  les  cellules  épithéliales  de  la  membrane  clignotante  de  la  gre- 
nouille (1872),  et  Ciaccio  décrit  entre  les  cellules  épithéliales  des  glandes  de 
Krause  des  terminaisons  nerveuses  piriformes  et  arrondies.  Ciaccio  est  le 
seul  qui  ait  pensé  au  rapport  qu'il  peut  y  avoir  entre  les  nerfs  et  les  poils 
dans  la  région  de  la  conjonctive.  C'est  pourquoi  il  fait  terminer  les  nerfs 
sensitifs  de  la  caroncule  lacrymale  aux  petits  poils  qui  y  sont  insérés  et  (pii 
ont  été  par  là  rangés  dans  la  catégorie  des  cheveux  tactiles. 

Les  pelotons  nerveux  ont  été  vus  pour  la  première  fois  dans  la  conjonctive 
de  l'homme  par  Kôlliker  {Histologie,  l"'  édit.).  D'après  la  description  de  Krause 
(Anatomie  génér.),  ils  consistent  dans  l'entrelacement  plusieurs  fois  répété 
d'une  ou  de  plusieurs  fibres  nerveuses  ;  on  voit  celles-ci  sortir  sur  un  des  côtés 
du  peloton,  l'une  à  côté  de  l'autre,  sans  qu'il  soit  possible  de  démêler  leur 
enchaînementdans  l'intérieur  delà  pelote.  Ces  pelotons  mesurent  sur  une  coupe 
0,11  millim.en  longueursur0,09  millim.  de  largeur;  on  les  rencontre  en  petit 
nombre,  mais  leur  présence  est  constante.  La  plupart  des  auteurs  admettent 
que  les  nerfs  se  terminent  de  différentes  manières  dans  la  conjonctive  ;  Krause 
seul  prétend  qu'ils  finissent  exclusivement  aux  corpuscules  terminaux.  Je  ne 
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puis,  avecPoncet  et  Ciaccio,  corroborer  cette  opinion,  et  je  crois  que  les  ter- 
minaisons nerveuses  de  la  conjonctive  peuvent  exister  en  deliors  des  corpus- 
cules terminaux,  dans  l'épithélium,  par  exemple,  comme  cela  a  lieu  pour 
celles  des  nerfs  cornéens  {voy .  art.  Cornée).  Afin  de  prouver  que  les  cor- 
puscules terminaux  sont  des  appareils  sensitifs,  Poucet  exerce  une  pression 
sur  la  peau  de  la  paupière  fermée  avec  un  objet  mousse  quelconque,  et 
trouve  qu'à  cette  pression  répond  une  sensation  douloureuse  intense  dans 
la  rés^ion  d'entassement  de  ces  corpuscules.  Cette  expérience ,  que  j'ai 
faite  sur  moi-même,  ne  m'a  point  donné  de  résultat,  et  dans  mon  opinion 
elle  n'est  pas  d'un  grand  poids. 

La  disposition  qu'affectent  les  fibres  de  l'orbiculaire  des  paupières  est 
très-remarquable.  La  portion  depuis  longtemps  connue  sous  le  nom  de  muscle 
de  Riolan,  muscle  ciliaire,  est  presque  complètement  séparée  de  la  masse 
principale  insérée  entre  le  tarse  et  la  toile  sous-cutanée,  par  les  cils  et  les 
glandes  sudoripares  modifiées  décrites  plus  haut.  Cette  portion,  en  rapport 
immédiat  avec  les  glandes  sudoripares,  les  cils  et  les  glandes  de  Meibomius, 
se  subdivise,  à  l'exception  d'un  faisceau  principal  représenté  sur  la  coupe 
n°  13,  fig.  1,  en  de  nombreux  faisceaux  isolés  composés  parfois  de  3  ou 
4  fibres  musculaires,  lesquelles  sont  contiguës  aux  éléments  sus-nommés.  Ces 
faisceaux  parallèles  au  bord  libre  rasent  la  racine  des 
cils,  les  éléments  glandulaires,  principalement  les  ca- 
naux  excréteurs  des  glandes  de  Meibomius  et  paraissent 
*\  vi^~\^|  avoir  une  action  particulière,  soit  sur  la  direction  des 
_  \\*^'^m  cils  pendant  le  clignement,  soit  sur  l'évacuation  des 
'il  produits  sécrétés  par  ces  glandes.  Eu  égard  à  sa  struc- 

'^1l)\Hv\tl  ^^^^  histologique,  on  doit  remarquer  que  les  fibres 
^  musculaires  primitives  qui  composent  la  masse  princi- 
pale sont  plus  ténues  que  dans  aucun  autre  muscle  du 
corps  de  l'homme.  Le  tissu  conjonctif  inter-musculaire 
ne  présente  ici  aucune  particularité  qu'on  ne  remarque 
dans  les  autres  muscles. 

Le  muscle  à  fibres  lisses  découvert  par  H.  MûUer, 
Fig.  2.  —  Fragment  du  .  ,  ci\ 

muscle  palpébral   su-  MUSCLE  PALPEBRAL  SUPERIEUR  (fig.  2)  ET  INFERIEUR,  S  e- 

péricur  avec  de  gros-  tend  à  l'une  et  l'autre  paupière,  de  l'angle  posté- 
ses  cellules  a  contours  j-igui.      tarse  au  cul-de-sac  conionctival.  Son  expansion 

^rumeux  fonces  (Hart-  ,  ,    .  ,    ,  ,  , 

îiack  ,  Sijsteme  VIII,  membraneuse  aplatie  occupe  toute  la  longueur  delà  pau- 
lube  rentré).  pière  de  droite  à  gauche,  et  ces  fibres  marchent  dans 

leur  principale  direction  d'avant  en  arrière,  par  consé- 
quent dans  le  sens  des  glandes  de  Meibomius;  les  plus  postérieures  sont  situées 
immédiatement  .sous  la  peau  de  la  paupière.  Elles  s'insèrent  au  tarse 
par  des  tendons  qui  se  fondent  avec  la  substance  conjonctive  de  celui-ci. 
Elles  sont  remarquables  par  leur  force  et  par  les  nombreuses  agglomérations 
de  ces  grandes  cellules  spéciales  déjà  signalées  plus  haut.  Celle.s-ci,  par- 
tout répandues  dans  le  tissu  conjonctif  interstitiel  du  muscle,  forment  çà 
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et  là  de  petits  groupes,  qui  se  présentent  alors  presque  comme  des  accumu- 
lations de  petites  cellules  ganglionnaires. 

H.  Millier,  dans  la  courte  notice  sur  ce  muscle  que  nous  tenons  de  lui,  estime  que  ces 
fibres,  chez  l'homme,  seraient  traversées  par  une  grande  quantité  de  cellules  graisseuses. 
Dans  beaucoup  de  cas  cela  no  se  réalise  pas.  D'après  lui,  chez  le  chat,  le  muscle  possède  à 
ses  deux  extrémités  des  tendons  élastiques.  D'après  les  recherches  de  R.  Wagner  et  de 
H.  Millier,  l'écartement  des  paupières  qui  se  produit  par  l'excitation  du  sympathique  cervi- 
cal serait  l'effet  de  ce  muscle. 

A  l'angle  interne  sont  deux  productions,  dont  nous  toucherons  ici  un  mot  : 
je  veux  parler  de  la  troisième  paupière  et  de  la  caroncule  lacrymale 
située  du  côté  interne  de  celle-ci. 

La  membrane  clignotante  ou  troisième  paupière,  est  un  repli  de  la  con- 
jonctive très-peu  développé  chez  l'homme,  qui  contient  des  vaisseaux  et  une 
trame  cellulaire  un  peu  plus  forte  que  dans  les  autres  parties  de  la  mem- 
brane. Cette  troisième  paupière  présente  latéralement  un  bord  libre 
légèrement  concave,  immédiatement  à  côté  delà  caroncule  lacrymale.  Çà  et 
là  dans  son  tissu  conjonctif  fondamental  sont  d'assez  nombreux  agglomérats 
de  corpuscules  lymphatiques.  Chez  les  animaux,  par  exemple  chez  nos 
espèces  domestiques,  la  brebis  et  le  bœuf,  la  troisième  paupière  forme 
un  repli  très-fort  qui  a  pour  charpente  une  épaisse  plaque  cartilagineuse 
hyaline  ;  la  muqueuse  qui  le  recouvre  contient,  notamment  à  la  base  du  repli, 
des  glandes  en  grappe  dont  Schmidt  a  donné  une  description  très-complète. 

La  CARONCULE  LACRYMALE,  exactement  située  dans  l'angle  interne  est  un  petit 
îlot  conique,  dépendance  du  tégument  externe.  Sa  situation  est  déter- 
minée par  le  fait  qu'à  l'angle  interne,  la  fente  des  paupières  diverge  légère- 
ment en  deux  branches  et  que  ces  branches  circonscrivent  de  tous  les  côtés, 
chez  l'homme,  une  petite  parcelle  de  peau  située  dans  le  lac  lacrymal.  Dans 
certains  cas,  les  branches  de  la  fente  des  paupières  entourant  incomplètement 
la  caroncule  du  côté  du  nez,  celle-ci  est  reliée  à  la  peau  voisine  par  un  pont 
très-étroit,  disposition  qui  justifie  l'opinion  susénoncée.  L'œil  du  veau  en 
est  un  exemple  frappant.  Dans  ces  cas,  la  caroncule  conserve  encore  bien 
davantage  ses  caractères  originels.  Presque  tous  les  élémenls  signalés  dans  la 
paupière  sont  ici  contenus  dans  un  bien  plus  petit  espace.  On  lui  distingue  : 
1°  un  épithélium;  2"  un  corps  papillaire  ramifié,  dans  les  sinuosités  duquel 
s'enfonce  l'épithélium  ;  3°  quelques  fibres  lisses  isolées  (de  H.  MùUer);  4°  on 
trouve  plus  constamment  à  son  bord  médian,  et  jusque  sur  sa  surface,  des 
fibres  de  l'orbiculaire;  5°  dans  la  dépression  qui  existe  entre  la  caroncule  et 
le  bulbe,  un  sillon  profond,  à  partir  duquel  l'épithélium  s'enfonce  à  la  façon 
d'un  cul-de-sac  glandidaire;  6"  plusieurs  poils  fins,  avec  des  gaines  relative- 
ment grandes  et  des  glandes  pileuses  ;  et,  enfin,  7"  quelques  grosses  glandes 
sudoripares  modifiées,  qui  présentent  la  même  structure  qu'au  bord  libre.  Il 
est  à  remarquer  pour  celles-ci  que  tandis  qu'une  partie  des  conduits  glandu- 
laires conserve  sa  constitution,  les  autres  présentent  les  modifications  que 
nous  avons  signalées  au  bord  libre  chez  les  glandes  de  Moll. 
La  richesse  vasculaire  de  la  caroncule  est  considérable  ;  tout  près  des 
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vaisseaux,  immédiatement  sous  l'épithélium,  se  trouvent  de  nombreux  cor- 
puscules lymphatiques.  Le  tissu  cellulaire  sous-conjonctival  présente  ici  de 
petites  grappes  graisseuses  isolées.  Deux  remarques  sont  ici  à  faire  sur  l'épi- 
thélium. Sur  les  pentes  de  l'éminence  caronculaire,  les  cellules  superfi- 
cielles sont  cylindriques  et  s'enlèvent  facilement  de  la  couche  simple  de 
petites  cellules  rondes  situées  au-dessous.  Au  sommet  de  cette  éminence, 
l'épithélium  est  plus  épais,  présente  plusieurs  couches  au  moment  où  appa- 
rai-ssent  les  cellules  rondes  et  pavimenteuses.  Ce  sommet  conserve  manifeste- 
ment tous  les  caractères  de  son  origine. 

La  caroncule  n'est  pas  un  organe  de  mince  importance  au  point  de  vue  de 
la  bonne  direction  des  larmes.  Située  au  milieu  de  l'angle  interne,  sa  surface 
constamment  huilée  par  les  sécrétions  de  ses  glandes,  elle  s'oppose  complè- 
tement à  ce  que  les  larmes  s'écoulent  par  l'angle  interne.  W.  Krause,  en 
ISSl,  a  reconnu  aux  glandes  de  la  caroncule  le  caractère  des  acini,  qu'il 
confirme  dans  sa  plus  nouvelle  publication  {Anat.  génér.).  La  caroncule 
étant  considérée  comme  une  dépendance  de  la  peau,  la  présence  dans  son 
parenchyme  de  formations  semblables  aux  glandes  sudoripares  s'explique 
facilement.  Ciaccio  parle  aussi  de  une  à  deux  glandes  en  grappe  du  tissu 
conjonctif  de  la  caroncule  et,  comme  Krause,  il  la  range  dans  la  même  classe 
que  les  autres  glandes  en  grappe  de  la  conjonctive. 

L'histologie  des  paupières  a  été  pour  la  première  fois  exactement  faite  par 
Moll  (109);  celle  des  cils,  ainsi  que  l'histoire  de  leur  développement,  par 
Moll,  Donders  (G2),  Schweigger-Seïdel  (267)  et  Stieda  (274).  Les  glandes 
acino-tubuleuses  ont  été  découvertes  par  C.  Krause,  et,  plus  tard,  étudiées 
par  Sappey  (255),  W.  Krause  (141),  E.  Klein,  Wolfring  (327)  et  Ciaccio  (39).  Ce 
dernier  a  très-exactement  décrit  leurs  rapports.  A  la  paupière  supérieure, 
elles  sont  divisées  en  deux  groupes  inégaux  par  le  tendon  de  l'élévateur 
de  la  paupière.  Au-dessus  du  tendon,  les  glandes  forment  une  agglomération 
plus  considérable,  tandis  qu'au-dessous,  entre  celui-ci  et  la  conjonctive,  elles 
sont  bien  moins  nombreuses  :  la  portion  la  plus  considérable  correspond  au 
côté  temporal.  Leurs  canaux  excréteurs  doivent  en  partie  traverser  le  tendon 
pour  déboucher  dans  la  conjonctive.  Les  acini  sont  enlacés  par  un  réseau 
vasculaire  très-riche.  Ceux  situés  au  bord  tranchant  du  tarse  {voij.  tig.  1, 
n"  16)  ont  été  représentés  pour  la  première  fois  par  E.  Klein  {voy.  ar- 
ticle Conjonctive  du  Manuel  de  Stricker),  puis  décrits  en  détail  particulière- 
ment par  Wolfring  et  Ciaccio.  Sappey  les  considère  comme  analogues  à  la 
glande  de  Harder,  chez  les  animaux.  Krause  les  conçoit  comme  une  dé- 
pendance de  la  glande  lacrymale.  Ciaccio  sépare  les  glandes  acineuses,  men- 
tionnées pour  la  première  fois  dans  le  tarse  par  E.  Klein  sous  le  nom  de 
glandes  acineuses  tarso-conjonctivales ,  des  autres  éléments  décrits  d'abord 
par  Krause  comme  des  glandules  muqueuses,  et  il  leur  impose  le  nom,  in- 
troduit par  Sappey,  de  glandes  sous-conjonctivales.  Il  n'existe  pas  de  diffé- 
rences essentiellement  manifestes  entre  ces  deux  groupes  d'élémenls  glandu- 
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laires.  Les  canaux  excréteurs  de  toutes  ces  glandes  sont  tantôt  minces  et 
longs,  tantôt  pourvus  de  dilatations  sacciformes,  tantôt  courts  et  larges.  Ciac- 
cio  donne  une  série  de  dessins  qui  rendent  ces  rapports  intelligibles  (table  II). 
La  figure  II,  de  Ciaccio,  représente  la  forme  ordinaire. 

Les  glandes  de  Meibomius  ont  été  très-exactement  décrites,  naguère,  dans 
le  Manuel  de  Stricker  et  par  Colasanti.  II  a  été  donné  plus  haut  ce  que  con- 
tient de  plus  important  la  description  de  ce  dernier. 

Manz  (189)  a  mentionné,  il  y  a  peu  de  temps,  chez  les  animaux  des  varié- 
tés de  glandes  connues  sous  le  nom  de  glandes  de  Manz.  D'après  les  opinions 
actuelles,  elles  consisteraient  en  un  petit  sac  présentant  une  line  ouverture, 
des  cellules  épithéliales,  des  noyaux  libres,  de  petites  cellules  rondes  et  un 
détritus  finement  granuleux.  Ces  productions,  que  l'on  rencontre  de  préfé- 
rence tout  près  du  bord  de  la  cornée,  ont  été  trouvées  chez  l'homme  par 
Stromeyer  (279),  Kleinschmidt  (134),  Ilenle  (106)  et  Ciaccio.  Je  les  ai  aussi 
vues;  mais  je  ne  saurais  sans  plus  de  façon  y  reconnaître  des  glandes  : 
je  les  considère  plutôt  comme  des  productions  fortuites  composées  de  paquets 
de  cellules  épithéliales,  dans  une  maille  conjonctivale,  analogues  en  cela  à  ces 
dépôts  connus  sur  les  gencives  sous  le  nom  de  glandes  tartriqiies,  et  qu'on 
rencontre  aussi  sur  le  tégument  externe.  On  comprend  d'autant  mieux  que 
tel  soit  le  mode  de  formation  première  de  ces  preduits,  que,  d'après  Manz 
(189),  la  conjonctive  prend,  dans  le  voisinage  du  limbe,  des  rainures  plus 
ou  moins  régulières,  dans  lesquelles  les  cellules  épithéliales  peuvent  s'a- 
masser. Je  suis  d'ailleurs  de  l'avis  de  Henle,  qui  ne  veut  pas  reconnaître 
cette  disposition  comme  régulière  et  constante.  Ciaccio  affirme  sa  régularité. 
D'après  lui,  près  du  bord  cornéen  se  trouvent  des  bandelettes  de  tissu  con- 
jonctif  contenant  des  vaisseaux  et  affectant  une  disposition  radiaire  :  ces  ban- 
delettes s'affilent  fortement  vers  la  cornée;  plus  loin,  sur  la  sclérotique,  elles 
paraissent  former  un  réseau.  La  coupe  de  ces  bandes  donne  l'image  des  pa- 
pilles. D'après  Manz  (189),  Meissner  a  découvert  chez  le  veau  et  le  bœuf,  dans 
le  voisinage  du  bord  cornéen,  des  amas  glandulaires  qui  ressemblent  à  des 
glandes  sudoripares.  W.  Krause  (141)  a  confirmé  leur  présence.. Chez  le 
bœuf  et  la  chèvre,  il  en  a  compté  de  6  à  8. 

Les  assertions  émises  touchant  l'épithélium  conjonctival  sont  très-diffé- 
rentes. Gerlach  (87),  Loewig  (178-179),  et  dernièrement  Wolfring,  recon- 
naissent la  présence  d'un  épithélium  cylindrique  sur  la  conjonctive  palpé- 
brale,  pendant  que  C.  Krause  {Manuel  d'Anatomie,  Hanovre,  1842)  parle 
de  cellules  épithéliales  à  la  fois  cylindriques  et  pavimenteuses,  sans  donner 
leur  exacte  disposition.  Leydig  (172),  Kôlliker  (135-136),  de  Hessling  (111), 
Frey  (81),  Henle  (106)  et  Stieda  (275),  font  de  l'épithélium  de  la  conjonc- 
tive palpébrale  un  épithélium  pavimenteux,  sous  lequel  existe,  la  plupart  du 
temps,  une  couche  de  cellules  allongées.  Henle  et  Stieda  ne  reconnaissent 
seulement  pour  un  véritable  épithélium  cylindrique  que  celui  qui  se  trouve 
dans  les  fentes  et  les  sillons  du  voisinage  du  cul-de-sac  (glandes  en  caîcum 
de  Henle).  Précédemment  Henle  (83)  avait  voulu  avoir  trouvé  sur  la  conjonc- 
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tive  un  épithélium  vibratil,  ce  que  n'ont  pas  pu  confirmer  ses  recherches  ulté- 
rieures, non  plus  que  celles  de  Gôtz  (Dissert,  depterygio,  Gôtting.t!,  1852)  et 
de  Kôlliker  (135).  On  trouve  dans  le  Manuel  de  Stricker  une  description  très- 
détaillée  de  l'épithélium  conjonctival.  En  ce  qui  concerne  celui  de  la  conjonc- 
tive palpébrale,  je  ne  puis  le  considérer,  avec  Stricker  (roy.  fig.  398,  loc.  cit.), 
comme  composé  de  plusieurs  couches  de  cellules  pavimenteuses,  et  j'accepte 
l'opinion  de  Gerlach,  Loewig  et  Wolfring,  du  moins  en  ce  qui  a  rapport  à  la 
conjonctive  de  l'homme.  Comme  Leydig  etKolliker,  Ciaccio  admet  un  épithé- 
lium cylindrique,  avec  une  couche  de  cellules  rondes  sous-jacente,  mais  seu- 
lement à  la  portion  orbitale  et  au  fornix.  La  conjonctive  du  tarse,  du  bulbe, 
de  la  caroncule  et  du  lac  lacrymal  serait  recouverte,  d'après  lui,  d'un  épithé- 
lium pavimenteux  stratifié.  Stieda  a  décrit  sous  l'épithélium  une  membrane 
anhiste  (Basalmeinbran),  et  mentionne  le  premier  les  cellules  caliciformes, 
décrites  par  moi  ci-dessus,  cellules  que,  contrairement  aux  assertions  de 
Reich  cm),  je  considère  comme  des  éléments  normaux  de  la  conjonctive 
ayant  probablement  mission  de  sécrétion. 

Chez  les  poissons  et  les  rats,  H.  Mûller(216)  a  trouvé  des  cellules  pigmen- 
taires  à  prolongements  multiples  dans  le  revêtement  épithélial  de  l'œil  (chez 
les  rats,  dans  l'épithélium  conjonctival).  Chez  quelques  autres  animaux,  les  cel- 
lules épithéliales  les  plus  profondes  contiennent  des  corpuscules  pigmentaires. 

Le  TISSU  LYMPHOiDE  DE  LA  CONJONCTIVE  a  prêté  au  plus  grand  nombre  de  con- 
troverses, surtout  à  propos  de  l'inflammation  trachomateuse  del'œil.  Bendz(18), 
et  en  même  temps  Henle,  ont,  les  premiers,  décrit  l'infiltration  lymphatique 
comme  un  produit  physiologique,  celui-ci  dans  la  conjonctive  des  animaux, 
celui-là  dans  la  conjonctive  de  l'homme.  Personne  ne  conteste  présentement, 
ni  chez  l'homme  ni  chez  les  animaux,  la  distribution  normale  de  cette  infiltra- 
tion lymphatique  diffuse.  C'est  une  tout  autre  question  de  décider  s'il  s'agit  ici 
de  véritables  follicules  lymphatiques  analogues  aux  follicules  solitaires  et  aux 
plaques  de  Peyer  de  l'intestin.  Je  ne  saurais,  quant  à  moi,  considérer  chez 
l'homme  ces  follicules  comme  des  éléments  physiologiques.  Des  assertions 
positives  ont  été  émises  à  ce  sujet  premièrement  parW.  Krause(ï'em.  Korp. 
etAUg.Anat.),  en  second  lieu  par  Ciaccio  et  Henle,  (Spkmchnol.)  qui  a  décrit 
ces  follicules  sous  le  nom  de  glandes  tracliomateuses.  Stieda  (275)  dit  avoir  vu 
dans  le  cul-de-sac  de  la  conjonctive  de  l'homme  des  amas  arrondis  de  corpus- 
cules lymphoïdes,  séparés  les  uns  des  autres  par  des  traînées  de  tissu  con- 
jonctif.  Tous  ces  auteurs  placent,  chez  l'homme,  le  siège  de  ces  follicules 
dans  la  portion  orbitaire  et  le  fornix  de  la  conjonctive.  D'après  W.  Krause 
(Allg.  Anat.),  on  les  retrouve  aussi  à  la  face  postérieure  du  repli  semi- 
lunaire.  D'après  le  même  auteur,  tous  les  follicules  que  l'on  rencontre  de 
l'une  à  l'autre  paupière  occupent  de  préférence  la  moitié  médiane  de  l'œil.  Il 
est  cependant  nécessaire  de  consigner  ici  que  la  plupart  des  auteurs,  parmi 
lesquels  je  compte  Stieda,  Morano,  Ciaccio  et  Reich,  s'accordent  à  dire 
que  ces  follicules  sont,  chez  l'homme,  très-peu  nombreux;  ils  font  même 
défaut  dans  beaucoup  d'yeux,  et  ils  n'existaient  certainement  pas  sur  ceux 
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où  j'ai  opéré  mes  recherches.  Par  conséquent,  l'opinion  que  j'ai  expri- 
mée plus  haut  me  paraît  justifiée,  bien  que  je  ne  veuille  pas  nier  que  par-ci 
par-là  on  ne  trouve  des  follicules  lymphatiques  dans  la  conjonctive  de 
l'homme. 

Les  descriptions  histologiques  de  Morano  se  rapportent  essentiellement  au 
chat,  au  chien  et  au  bœuf.  Il  décrit,  aux  follicules,  deux  zones  :  une  périphé- 
rique, formée  de  longues  cellules  fusiformes,  une  centrale,  composée  d^un 
réseau  de  cellules  à  protoplasma  abondant;  dans  ce  réseau  sont  contenus  les 
corpuscules  lymphatiques.  Les  cellules  fusiformes  passent,  avec  leurs  reje- 
tons, dans  leréseau  protoplasmatique  du  centre.  Les  corpuscules  lymphatiques 
doivent  même  particulièrement  revêtir  des  formes  irrégulières  dans  la  zone 
périphérique  du  follicule. 

Nos  premières  notions  sur  le  tissu  lymphatique  de  la  conjonctive  eurent 
pour  origine  la  découverte  que  fit  Bruch  (28)  de  follicules  lymphatiques  chez 
les  animaux,  où  ils  apparaissent  avec  une  grande  régularité,  et,  selon  moi, 
comme  des  éléments  complètement  normaux.  Les  amas  de  follicules  dans  la 
conjonctive  de  la  paupière  inférieure  du  bœuf  sont  connus,  depuis  cet  au- 
teur, sous  le  nom  de  plaques  de  Bruch.  Bientôt  suivirent  les  travaux  de 
Stromeyer  (279),  Henle  (109),  W.Krause  (140),  Kleinschmidt  (134),  Hugue- 
nin  (117),  Frey  et  Huguenin  (82  et  83),  Blumberg  (21-22),  Wolfring  (317- 
318),Schmid  (260)  et  Morano  (202  et  203),  ces  derniers  très-explicites.  Comme 
pour  les  follicules  du  dos  de  la  langue,  on  discute  principalement  ici  si  ceux 
de  la  conjonctive  sont  des  productions  normales  ou  pathologiques.  Avec  moi, 
Kleinschmidt,  Frey,  W.  Krause,  Morano,  Huguenin  et  Schmidt  affirment  qu'ils 
sont  un  élément  normal,  pendant  que  tout  dernièrement  certains,  et  en  parti- 
culier Blumberg  et  Wolfring,  se  rangent  à  l'opinion  contraire.  Schmidt  a,  avec 
raison,  insisté  sur  ce  fait  d'embryogénèse,  que  sur  tous  les  animaux  sur  les- 
quels il  a  fait  des  recherches,  il  a  trouvé  les  follicules  déjà  développés  au 
troisième  mois  de  la  vie  intra-utérine.  Jusqu'ici,  nos  animaux  domestiques 
nous  ont  de  préférence  servi  à  ces  recherches,  mais  les  follicules  se  trouvent 
de  même  chez  les  animaux  sauvages.  Morano  (1874)  a  aussi  publié  des  tra- 
vaux sur  le  développement  des  follicules. 

Nous  pouvons  dire  ici  encore  quelques  mots  de  la  structure  des  sourcils.  Leur 
structure  se  décompose  en  trois  couches  :  1°  La  peau,  qui  contient  un  grand 
nombre  de  poils  et  de  glandes  sudoripares;  2°  au-dessus  de  la  peau,  un  tissu 
graisseux  bien  lâche  ;  3°  l'orbiculaire.  Sous  ce  muscle,  on  trouve  une  couche 
de  tissu  conjonctif  contenant  de  la  graisse  ;  ce  tissu  conjonctif  s'étend  jusqu'au 
périoste.  On  peut  faire  remarquer  que  les  plus  petits  poils  ne  suivent  pas  la 
même  direction  que  les  grands  ;  ils  croisent  ces  derniers  sous  un  angle  assez 
aigu. 

Les  VAISSEAUX  LYMPHATIQUES  dcs  paupières ,  quoique  ne  différant  pas  de 
ceux  des  autres  régions  de  la  peau,  n'ont  pas,  jusqu'à  présent,  donné  lieu 
à  des  recherches  exactes.  Dans  l'opinion  commune,  ils  doivent  se  jeter  tout 
d'abord  dans  les  glandes  sous-maxillaires  et  parotidiennes.  Sappey  (256), 
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qui  en  donne  une  description  très-détaillée,  leur  distingue  un  réseau  externe 
et  un  interne.  Les  lymphatiques  profonds  accompagneraient  ceux  qui  cou- 
rent le  long  de  la  veine  faciale,  et  se  jetteraient  avec  ceux-ci  dans  les 
glandes  sous-maxillaires  ;  les  lymphatiques  superficiels  se  joindraient  aux  vais- 
seaux qui  accompagnent  la  veine  temporale  où  déboucheraient  dans  les 
glandes  parotidiennes,  avec  les  lymphatiques  de  la  joue. 

Sur  ce  qui  concerne  les  voies  lymphatiques  des  parties  profondes  de  la  pau- 
pière et  de  la  conjonctive  des  paupières,  nous  avons  les  publications  de 
Schmid  (2(30)  et  de  Colasanli  (52).  Le  premier  a  réussi  à  injecter,  à  partir  du 
limbe  conjonctival,  dans  toute  la  conjonctive,  aussi  bien  celle  du  bulbe  que  des 
paupières,  un  double  réseau  superficiel  et  profond  ;  au  limbe,  dans  le  fornix, 
sur  les  paupières,  il  a  trouvé  ce  réseau  très-serré  à  la  conjonctive  sdérale, 
principalement  dans  la  couche  superficielle  à  larges  mailles.  A  l'anneau  con- 
jonctival, il  a  vu  sortir  des  vaisseaux  lymphatiques  des  prolongements  effilés. 
Colasanti,  mentionne,  dans  une  courte  notice,  un  réseau  lymphatique  à  larges 
mailles  dans  les  environs  des  glandes  de  Meibomius. 

Les  lymphatiques  de  la  conjonctive  du  bulbe  ont  été,  pour  la  première  fois, 
exactement  décrits  par  Teichmann  (28G).  Il  distingue  ceux  de  la  conjonctive 
cornéenne  de  ceux  de  la  conjonctive  sclérale.  Les  premiers  forment,  autour  du 
bord  cornéen,  un  élégant  réseau  large  de  1  millimètre.  Leur  diamètre  est  très- 
variable,  et  leur  dilatation  infundibuliforme  à  leurs  points  d'anastomose,  leur 
donne  une  apparence  qui  rappelle  celle  des  cellules  étoilées.Vers  la  cornée,  les 
vaisseaux  forment  des  arcs  fermés.  Les  capillaires  lymphatiques  de  la  conjonc- 
tive sclérale  forment  un  réseau  composé  de  branches  plus  fortes,  marchant 
parallèlement  au  rebord  cornéen,  dont  ils  sont  distants  de  4-5  millimètres,  ils 
gnent  les  plus  fortes  dimensions  et  débouchent  dans  des  troncs  pourvus  de 
valvules,  lesquels  se  dirigent  vers  l'angle  interne  et  l'angle  externe.  Ils  sont 
situés  au-dessous  des  plus  fins  capillaires  sanguins.  Leur  union  avec  le  ré- 
seau lymphatique  cornéen  a  lieu  directement  ou  indirectement,  ou  par  un 
vaisseau  limite  plus  volumineux  ayant  un  cours  circulaire  et  intercalé  entre 
les  deux  réseaux.  Je  puis,  en  général,  confirmer  les  descriptions  de  Teichmann; 
seulement,  je  ne  Irouve  au  bord  cornéen  aucune  espèce  de  réseau,  mais  des 
prolongements  effilés  {voy.  fig.  3).  Je  n'ai  pas  non  plus  constaté  la  pré- 
sence d'un  vaisseau  limite  d'un  fa^'on  suffisamment  évidente  pour  que  j'aie 
cru  nécessaire  d'établir  une  distinction  à  cet  égard.  Il  s'agit  plutôt  ici  d'une 
série  d'anastomoses  transversales  situées  à  peu  près  à  la  même  hauteur.  Les 
lymphatiques  dont  il  est  question  se  dirigent  tous  vers  les  angles  de  l'œil, 
et  j'ai  trouvé  que,  chez  les  animaux,  ils  se  rendaient  à  l'angle  interne,  aux  fol- 
licules lymphatiques,  dans  l'intérieur  desquels  je  n'ai  pas  pu  les  suivre.  Les 
autres  modes  de  distributions  sont  encore  inconnus.  Lighlbody,  Ciaccio  et  de 
Thanhoffer  signalent  encore  des  gaines  lymphoides  périvasculaires  à  l'entour 
du  bord  cornéen  et  dans  la  conjonctive  bulbaire. 

De  nombreuses  injections  m'ont  démontré  les  communications  directes  qui 
existent  entre  les  lymphatiques  de  la  conjonctive  et  le  système  de  canaux  et 
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de  lacunes  de  la  cornée  et  de  la  sclérotique.  Déjà,  de  Recklinghausen  (236)  et 
Leber  (163),  avaient  réussi  à  injecter,  par  la  cornée,  les  lymphatiques  de 
la  conjonctive  du  bulbe.  Le  premier  a  vu  même,  une  fois,  la  masse  injectée 
pénétrer  dans  les  vaisseaux  sanguins.  En  employantrextraitéthéré  de  noix  d'a- 
nacardium,  j'ai  pu  constamment,  et  très-facilement,  remplir  les  voies  lympha- 
tiques de  la  conjonctive  du  bulbe,  principalement  dans  l'œil  humain.  Chez  le 
bœuf,  on  pouvait  aisément  pousser  la  masse  jusqu'aux  plaques  de  Bruch,  et 
l'examen  microscopique  permettait  de  constater  avec  certitude  que  l'injection 
remplissait  les  lymphatiques  et  non  les  vaisseaux  sanguins  voisins  que  l'on 
trouvait  toujours  vides.  Je  dois,  après  cela,  considérer  comme  exceptionnel 
toute  communication  entre  les  lymphatiques  de  la  conjonctive  et  les  vaisseaux 
sanguins.  Une  injection  poussée  sous  une  faible  pression  suffd  non-seulement 
à  remplir  toujours  les  voies  lymphatiques,  mais  même  les  espaces  lacunaires  de 
cette  partie  de  la'sclérotique  la  plus  voisine  de  la  cornée.  La  figure  3  montre  les 
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FiG.  3. —  Vaisseaux  lymphatiques  de  la  conjonctive  sclérale  et  cornéenne  injectés 
par  la  cornée.  (Hartnack,  Sijstéme,  \y,  tube  rentré.) 

A,  cornée.  —  B,  sclérotique.  —  a,  b,  lig;iic  qui  limite  approximativement  la  sclérotique  et  la  cornée. 
—  4,  1,  espaces  lacunaires  de  la  cornée  remplis  par  l'injection.  —  2,  vaisseaux  lymphatiques.   3,  la- 
cunes unies  entre  elles  et  à  l'origine  d'un  vaisseau  lymphatique  par  un  prolong-ement. 

connexions  entre  les  espaces  et  les  vaisseaux  lymphatiques.  Ces  derniers  ne 
forment  pas,  comme  le  ditTeichmann,  un  réseau  entortillé  entourant  complè- 
tement la  cornée;  mais  déjà,  à  une  certaine  distance  de  cette  membrane,  ils 
se  constituent  en  petits  troncs  grêles  qui  se  dirigent  en  ligne  droite  vers  le 
centre  cornéen.  Immédiatement  au-dessous  de  l'épithélium,  ces  troncs  pré- 
sentent des  ramifications  étoilées  et  passent  directement  dans  les  espaces  la- 
cunaires remplis  par  l'injection.  Ciaccio  tient  aussi  pour  vraisemblable  qu'il 
existe  une  communication  entre  les  lacunes  de  la  cornée  et  les  voies  lympha- 
tiques conjonctivales. 
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MÉTHODES  d'examen. 

Pour  préparer  une  coupe  de  la  paupière,  on  l'étalé  doucement  sur  un  cadre 
de  liège,  au  moyen  de  piquants  de  hérisson,  et  on  la  plonge  dans  l'alcool  pur. 
On  peut  aussi  la  laisser  séjourner  pendant  huit  jours  dans  le  liquide  de  Mill- 
ier, puis  dans  l'eau  pendant  douze  à  vingt-quatre  heures,  et  la  faire  ensuite 
durcir  dans  l'alcool  pur.  Le  chlorure  d'or  et  de  potassium  (0,5  p.  100)  est 
surtout  à  recommander  pour  l'étude  des  nerfs  de  la  conjonctive  et  des 
paupières.  Ceux-ci  cependant  apparaissent  encore  mieux  si,  à  l'exemple  de 
Krause,  on  étend  une  conjonctive  complètement  fraîche  dans  de  l'humeur 
aqueuse,  du  sérum  iodé  ou  une  solution  de  soude.  Il  est  nécessaire  alors 
d'examiner  la  préparation  sans  exercer  sur  elle  aucune  pression,  et  après 
l'avoir  déharrassée  aussi  hien  que  possible  de  son  tissu  sous-conjonctival. 
Longworth  et  moi  nous  employons,  pour  démontrer  l'existence  des  corpus- 
cules terminaux,  le  procédé  suivant,  qui  a  maintenant  fait  ses  preuves.  La 
conjonctive  d'un  bulbe  frais  est  cousue  par  quelques  points  avec  la  scléro- 
tique, près  des  sections  qu'on  y  a  pratiqué,  de  manière  à  ce  qu'elle  conserve, 
avec  celle-ci,  ses  rapports  normaux.  Le  bulbe  est  alors  suspendu  par  un  fd 
dans  l'intérieur  d'un  verre  bien  fermé,  la  cornée  tournée  vers  le  fond  du 
vase,  d'où  se  dégagent  des  vapeurs  d'une  solution  d'osmium  à  1/3, 1/2  p.  100. 
Il  suffit  de  douze  à  vingt-quatre  heures  d'exposition.  Ce  procédé  offre  cet  avan- 
tage, qu'après  ce  laps  de  temps  l'épithélium  se  laisse  facilement  racler.  Ayant 
ainsi  enlevé  cet  épithélium,  on  prépare  la  conjonctive  près  du  limbe  cor- 
néen  en  lambeaux  grands  et  minces,  et  on  l'examine  dans  de  la  glycérine 
acidulée.  Poncet  a  recommandé  d'injecter  une  solution  d'osmium  dans  le 
tissu  conjonctival.Ciaccio  s'est  servi  de  chlorure  d'or.  L'épithélium  conjoncti- 
val  doit  être  examiné  à  l'état  frais  ou  dans  une  solution  de  sel  marin  (10  p.  100 
d'après  Schweigger-Seidel).  Langerhans  a  recommandé,  tout  dernièrement, 
de  faire  macérer  pendant  deux  jours,  dans  l'acide  nitrique  concentré,  ou 
bien  dans  un  mélange  fait  avec  les  liquides  de  Mûller  et  de  la  salive  employé 
par  Czerny.  Ces  deux  derniers  liquides  seront  employés  de  préférence  pour 
isoler  les  cellules.  Les  coupes  des  paupières  seront  colorées  par  le  carmin 
où  l'hématoxyline,  et  enfermées  ou  dans  la  glycérine  ou  dans  la  laque  de 
Damar. 


MALADIES  DES  PAUPIÈRES 


La  division  des  différentes  affections  morbides  ayant  pour  siège  les  pau- 
pières sera  aisément  indiquée,  si  l'on  se  reporte  à  la  constitution  anatomique 
de  ces  voiles  membraneux  :  la  peau,  le  tarse  et  les  muscles  s'offriront  succes- 
sivement à  notre  étude,  ainsi  que  les  altérations  consécutives  de  ces  diverses 
parties  portant  particulièrement  sur  la  conformation  et  la  position  des  pau- 
pières. Une  description  des  difformités  congénitales  terminera  ce  chapitre,  et 
renfermera  en  même  temps  quelques  données  embryologiques.  Nous  aurons 
donc  à  nous  occuper  : 

I.  Des  anomalies  de  la  peau  des  paupières. 

II.  Des  affections  du  tarse. 

III.  Des  maladies  musculaires. 

IV.  Des  anomalies  de  position  et  de  conformation. 

V.  Des  corps  étrangers,  des  blessures  et  de  la  blépharoplastie. 

VI.  Des  anomalies  congénitales. 

CHAPITRE  PREMIER 

I.  —  niALADlEii  »£  LA  PEAU  KES  PAUPIÈRES 

Introduction  {Anatomie).  —  L'exposé  détaillé  de  la  constitution  histolo- 
gique  des  paupières  qui  précède  rend  presque  superflues  de  nouvelles  indi- 
cations sur  leur  conformation  macroscopique;  cependant  l'anatomie  devant 
nous  servir  de  guide  dans  nos  recherches  cliniques,  nous  citerons  ici  un  pas- 
sage instructif  de  M.  Merkel  (1),  emprunté  à  l'Encyclopédie  : 

«  La  délimitation  des  paupières  vers  les  parties  formant  le  pourtour  de  leur 
bord  adhérent  présenterait  certaines  difficultés,  la  peau  de  la  face  se  conti- 
nuant sensiblement  avec  celle  des  paupières,  si  en  haut  le  sourcil,  superci- 
lium,  en  bas  un  repli,  le  pli  palpébro-malaire  (Arlt),  ne  venaiént  pas  en  aide 
à  cette  distinction  précise. 

»  Le  sourcil  se  trouve  à  hauteur  égale  du  rebord  orbitaire  supérieur;  par 
contre,  le  pli  palpébro-malaire  est  situé  un  peu  plus  haut  que  le  rebord  orbi- 


(1)  Graefe-Saemiscli,  t.  I,  p.  64. 
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taire  inférieur,  par  conséquent  la  paupière  supérieure  présente  une  plus 
grande  étendue  que  l'inférieure.  D'après  les  mensurations  de  Richet,  la  pau- 
pière supérieure  mesure,  de  son  bord  libre  jusqu'au  fornix  conjonctival  (repli 
conjonctival  supérieur)  22  à  25  millimètres,  tandis  que  l'inférieure  n'atteint 
que  la  moitié  de  cette  étendue,  i  l  à  13  millimètres. 

»  Quoique  la  peau  des  paupières  se  confonde  graduellement  avec  celle  de 
la  face,  elle  s'en  différencie  néanmoins  par  son  exquise  finesse.  En  outre, 
elle  se  distingue  en  ce  qu'elle  n'est  garnie  que  par  un  lanugo  très-rare  et 

très-fin,  ce  qui  a  fait  croire  aux  investi- 
gateurs anciens,  qui  ne  pouvaient  avoir 
recours  au  microscope ,  qu'elle  était 
dépourvue  de  poils  (fig.  4). 

»  La  peau  des  paupières  montre  chez 
l'adulte ,  de  nombreuses  rides ,  qu 
affectent  surtout  une  direction  transver- 
sale, et  qui  ne  s'effacent  pas  lors  même 
de  l'occlusion  des  paupières  (fig.  4). 
Ces  rides  doivent  être  rapportées  au 
plissement  continuel  que  subit  la  peau 
pendant  le  clignement.  A  un  âge 
avancé,  il  s'ajoute  à  ces  rides  trans- 
versales, de  plus  en  plus  allongées, 
d'autres  petites  rides,  également  nom- 
breuses, dirigées  verticalement  en 
s'anastomosant  avec  les  premières,  de 
façon  à  communiquer  à  la  paupière 
un  aspect  singulièrement  fané. 

»  De  même,  le  tissu  sous-cutané  des 
paupières  se  différencie  de  celui  du 
front  et  de  la  joue,  en  ce  sens  qu'il  est 
particulièrement  flasque  et  extensible, 
ce  qui  permet  de  soulever  la  peau  en  plis 
élevés.  Des  suffusions  pathologiques 
dans  ce  tissu,  par  hydropisie,  extravasats,  etc.,  produisent  ainsi  une  tuméfac- 
tion excessive  des  paupières,  susceptible  de  rendre  leur  écartement  très- 
difficile,  parfois  même  impossible.  Ce  qui  caractérise  encore  principale- 
ment le  tissu  sous-cutané  de  celle  région,  c'est  qu'un  dépôt  de  graisse  ne  s'y 
présente  jamnis.  A  peine,  dans  les  parties  les  plus  périphériques  des  pau- 
pières, peut-il  se  montrer  parfois,  le  long  des  vaisseaux  et  des  troncs  ner- 
veux, quelques  rares  groupes  de  cellules  graisseuses  peu  visibles. 

»  Si  la  peau  des  paupières  représentait  une  simple  duplicature,  comme 
celle  du  prépuce ,  le  tissu  sous-cutané  de  la  lame  externe  se  confondrait 
avec  celui  du  feuillet  interne.  Il  n'en  est  pas  ainsi,  car  les  deux  feuillets  sont 
séparés  l'un  de  l'autre  par  la  musculature  de  l'orbiculaire  ( fig.  4,  M),  qui 


Fig.  4.  —  Section  à  travers  la  paupière 
supérieure. 

Gross.,  5.  —  Co,  conjonctive.  —  T,  tarse  ren- 
fermant une  glande  tarsienne.  —  B,  tissu  sous- 
cutané,  —  M,  section  du  muscle  orbiculaire.  — 
H,  Peau  externe.  —  Ci,  cils.  —  lanug-o  de  la 
peau  palpébrale  sortant  des  rides  cutanées. 
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sera  décrit  ailleurs  (voy.  Maladies  des  muscles  des  paupières).  En  outre,  dans 
la  partie  libre  des  paupières  s'interpose,  entre  la  couche  musculaire  et  le 
feuillet  conjonctival,  un  disque  solide,  épais  jusqu'à  !  millimètre,  le  tarse 
(fig.  4,  T),  qui,  en  répétant  la  configuration  des  paupières,  assure,  à  la  façon 
d'une  charpente,  leur  solidité  et  leur  forme.  » 

Dans  l'étude  des  maladies  de  la  peau  des  paupières,  il  convient,  au  point 
de  vue  pratique,  de  ne  comprendre  particulièrement  que  celles  qui  se  locali- 
sent sur  ces  voiles  membraneux.  Il  faudrait  faire  un  traité  de  dermatologie, 
si  l'on  voulait  s'arrêter  à  la  description  de  toutes  les  affections  qui  se  propa- 
gent du  voisinage  aux  paupières,  ou  qui  n'occupent  celles-ci  qu'après  s'être 
généralisées. 

Nous  adoptons,  pour  les  affections  cutanées  siégeant  de  préférence  sur  les 
paupières,  la  classification  usitée  en  dermatologie;  nous  tâcherons  aussi  de 
faire  ressortir,  dans  leur  étude,  les  progrès  réalisés  en  clinique  et  en  théra- 
peutique par  cette  importante  spécialité.  On  doit  considérer  comme  un  pro- 
grès l'effort  tenté  par  M.  Michel  (1)  pour  faire  abandoimer  un  surcroit  de  dé- 
nominations s'appliquant  à  une  seule  et  même  affection,  et  réduire  ainsi  quel- 
que peu  le  vocabulaire  fastidieux  de  l'ophthalmologie,  qui  se  montre  surtout 
exubérant  pour  ce  qui  regarde  les  maladies  des  paupières. 

Les  maladies  de  la  peau  des  paupières  se  divisent  donc  comme  il  suit  : 

A.  Hyper hémies  et  anémies. 

B.  Épanchements  sous-cutanés. 

C.  Inflammations. 

D.  Hypertrophies  et  atrophies. 

E.  Néoplasies,  tumeurs  des  paupières. 

F.  Sécrétions  morbides. 

Les  maladies  parasitaires  seront  traitées  à  l'occasion  des  altérations  mor- 
bides des  cils,  qui,  de  leur  côté,  feront  partie  intégrante  des  inflammations  du 
bord  libre  de  la  paupière. 

ARTICLE  PREMIER 

A.  —  Hyperhémie  et  anémie.  Érythème  des  paupières 

L'hypcrhéniie  de  la  totalité  des  paupières. — Cette  hyperhémie  peut  être 
active,  et  précède  alors  généralement  les  inflammations  du  voisinage  (périos- 
tite  du  pourtour  de  l'orbite),  ou  se  manifeste  comme  prélude  de  maladies  in- 
flammatoires généralisées  de  la  peau  (morbilles,  scarlatine,  variole).  D'autre 
part,  cette  forme  active  peut  .résulter  d'une  irritation  directe  des  téguments 
des  paupières  (frottement). 


(1)  Graefe-Saemisch,  t.  YI,  p.  370. 
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La  iorme  passive  d'hyperhémie  se  montre  dans  tous  les  cas  où  il  existe  un 
obstacle  à  la  circulation  en  général,  ou  en  particulier  à  la  circulation  de  la 
veine  faciale  ou  de  l'ophthalniique  supérieure. 

Ces  deux  formes  d'hyperhémie  sont  désignées ,  lorsqu'elles  se  présentent 
avec  une  certaine  persistance,  sous  le  nom  (ïérythème  des  paupières,  et 
offrent,  comme  caractères  essentiels,  une  rougeur  plus  ou  moins  intense  et 
une  légère  tuméfaction  de  ces  voiles  membraneux,  rougeur  et  tuméfaction 
qui  s'arrêtent  généralement  au  sourcil  et  au  repli  palpébro-malaire.  Il  ne 
sera  mention  dans  ce  chapitre  que  de  l'érythème  stationnaire  et  chronique  : 
nous  négligerons,  par  conséquent,  l'érythème  qui  accompagne  les  inflamma- 
tions des  parties  voisines  et  s'irradie,  en  quelque  sorte,  vers  les  paupières; 
nous  laisserons  aussi  de  côté  les  hyperhémies  passagères  consécutives  à  une 
irritation  momentanée,  reconnaissant  pour  cause  le  froid,  le  larmoiement, 
une  contusion  légère,  le  frottement,  etc. 

L'érythème  palpébral,  ainsi  envisagé  comme  une  entité  pathologique, 
constitue  une  affection  fort  rare,  mais  néanmoins  nettement  caractérisée  par 
l'aspect  qu'elle  donne  au  visage  du  malade,  aspect  d'autant  plus  frappant 
qu'il  coïncide  avec  un  teint  moins  coloré,  comme  c'est  le  cas  le  plus  commun. 
La  rougeur  et  une  faible  turgescence,  telles  sont  les  seules  altérations  que 
subisse  la  peau  dans  cette  maladie.  A  la  vérité,  le  tégument  peut  devenir  le 
siège  d'une  pigmentation  exagérée;  mais  c'est  seulement  dans  les  cas  où 
l'érythème  est  d'ancienne  date.  La  rougeur  disparait  sous  la  pression  du  doigt, 
ou,  plus  exactement,  il  apparaît  ainsi  une  nuance  jaunâtre,  sans  que  d'ail- 
leurs on  puisse  remarquer  le  moindre  changement  morbide  dans  l'épiderme 
de  la  partie  affectée. 

Les  veines  superficielles,  principalement  celles  qui  se  rendent  au  bord  libre 
des  paupières,  sont  souvent  un  peu  dilatées  et  plus  apparentes  qu'à  l'état 
normal.  En  somme,  on  ne  saurait,  par  les  moyens  d'investigation  dont  dispose 
l'anatomiste,  reconnaître  aucun  changement  de  structure  dans  le  derme  ou 
dans  le  tissu  sous-cutané. 

N'était  l'aspect  singulier  que  donne  l'érythème  palpébral  à  la  physionomie, 
les  personnes  qui  en  sont  atteintes  ne  s'en  préoccuperaient  que  médiocre- 
ment; car  c'est  par  exception  qu'elles  accusent  une  légère  sensation  de  cha- 
leur et  que  le  toucher  indique  un  accroissement  total  de  la  température  des 
téguments. 

Véliologie  de  l'hyperhémie  palpébrale  révèle  une  coïncidence  fréquente  de 
cette  maladie  avec  des  troubles  de  la  circulation  générale,  soit  que  ces  trou- 
bles résultent  d'un  vice  de  conformation  du  cœur,  soit  qu'ils  prennent  leur 
point  de  départ  dans  les  organes  de  la  respiration  (emphysème,  dilatation  des 
bronches,  compression  des  poumons  par  un  épanchement  pleurétique),  soit 
enfin  qu'ils  proviennent  d'une  affection  abdominale  (maladies  du  foie,  cir- 
rhose). On  constate,  en  outre,  chez  les  malades,  une  grande  flaccidité  de  la 
peau. 

Le  traitement  de  cette  affection,  comme  on  doit  bien  le  penser,  n'offre 
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guère  de  chances  de  succès,  vu  la  persistance  des  causes  primitives  du  mal. 
Tout  ce  qu'on  peut  tenter  rationnellement,  c'est  de  modifier  par  une  irrita- 
tion directe  et  passagère  la  circulation  du  tégument  des  paupières.  Dans  ce 
but,  on  essayera  l'application  de  compresses  imbibées  d'acétate  de  plomb 
(4  grammes  pour  300  grammes),  ou  l'on  cautérisera,  de  temps  à  autre,  la 
peau  avec  une  solution  de  nitrate  d'argent  au  vingtième.  Si  ces  moyens  ne 
réussissent  pas,  on  enduira  les  paupières  d'une  couche  imperméable,  au  moyen 
du  collodion  riciné  ou  de  l'huile  de  cade,  pure  ou  mêlée,  à  parties  égales, 
d'esprit-de-vin.  Il  est  indispensable  de  laisser  ces  applications  en  place  un 
certain  temps,  en  les  renouvelant  plus  ou  moins  souvent,  selon  l'urgence  des 
cas.  L'usage  nocturne  du  bandeau  compressif  est  encore  un  moyen  de  traite- 
ment auquel  on  peut  recourir  contre  cette  affection  rebelle. 

Nous  croyons  devoir  nous  arrêter  ici  un  instant  à  un  état  qui  présente  avec 
celui  dont  nous  venons  de  nous  occuper  une  analogie  assez  marquée  :  nous 
voulons  parler  de  la  teinte  plomliée  que  les  paupières  de  certaines  personnes, 
et  notamment  les  paupières  inférieures,  présentent  quelquefois,  surtout  après 
une  fatigue  physique  ou  morale. 

Cette  teinte,  d'un  bleu  sale,  occupe  de  préférence  la  région  située  au- 
dessus  du  repli  palpébro-malaire  :  elle  est  surtout  manifeste  chez  les  personnes 
à  peau  fine  et  chez  celles  qui  souffrent  des  troubles  circulatoires  ci-dessus 
indiqués.  Cette  coloration  particulière,  qui  parfois  occupe  tout  le  pourtour 
de  l'orbite,  se  montre  et  se  dissipe  fréquemment  avec  tant  de  rapidité  qu'elle 
peut  éclairer  un  observateur  attentif  sur  l'état  actuel  des  forces  du  sujet. 
A  quoi  donc  attribuer  ce  changement  de  couleur?  Ici,  comme  dans  le  cas  pré- 
cédent, les  altérations  anatomiques  paraissent  faire  défaut,  et  l'on  ne  peut 
constater  qu'un  élargissement  des  veinules  sous-cutanées,  dépendant,  selon 
toute  apparence,  de  l'atonie  ou  du  relâchement  du  muscle  orbiculaire.  Grâce 
à  cette  explication  du  phénomène  en  question,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'étonner 
qu'il  soit,  dans  certains  cas,  si  passager;  car  il  ne  fait  que  suivre  dans  ses 
mutations  souvent  si  rapides  l'état  général  des  forces  {voy.  Waldeyer,  Ana- 
tomie,  p.  3  de  ce  volume). 

nyperhémie  dïi  bord  des  paupières.  —  L'hyperhémie  du  bord  ciliaire 
des  paupières  est  une  affection  bien  plus  commune  que  l'affection  susdécrite. 
Elle  se  rencontre  presque  constamment  dans  les  inflammations  chroniques 
de  la  conjonctive;  mais  elle  peut  aussi  se  manifester  avec  le  type  de  l'idio- 
pathie  et  donner  lieu  elle-même  à  l'irritation  des  parties  voisines.  Elle  est 
caractérisée  par  une  rougeur  du  bord  des  paupières  dont  les  vaisseaux,  prin- 
cipalement les  veinules,  sont  gonflés  et  dilatés  :  cette  rougeur  est  sujette  à 
s'accroître  notablement  quand  les  yeux  sont  exposés  à  l'action  d'un  air  vicié, 
d'un  froid  vif,  d'un  vent  violent,  etc.  Il  s'y  ajoute  alors  un  gonflement  léger 
du  bord  ciliaire,  surtout  de  la  partie  de  ce  bord  où  les  cils  sont  implantés. 
L'examen  direct,  quelque  attention  qu'on  y  mette,  ne  décèle  ni  accumulation 
de  petites  plaques  de  sébum,  ni  vésicules,  ni  excoriations  :  l'aspect  luisant 
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des  parties  malades,  qu'on  a  souvent  occasion  de  constater,  dépend  de  l'hy- 
persécrétion des  différentes  glandes  qui  y  siègent. 

Cette  affection  ne  mériterait  réellement  pas  de  fixer  l'attention  du  praticien, 
si,  assez  souvent,  elle  n'était  le  signe  précurseur  d'une  altération  plus  sé- 
rieuse, la  blépharite  ciliaire,  et  si,  par  elle-même,  elle  ne  constituait  une 
affection  assez  gênante,  soit  par  les  changements  qu'elle  produit  dans  la  phy- 
sionomie, soit  par  la  susceptibilité  qu'elle  donne  aux  yeux  de  subir  l'influence 
des  moindres  causes  .d'irritation.  En  outre,  l'état  dont  nous  nous  occupons 
offre  parfois  une  persistance  extrême  et  se  montre  rebelle  aux  divers  traite- 
ments qu'on  dirige  contre  lui. 

Mille  causes  peuvent  être  invoquées  pour  rendre  raison  de  l'hyperhémie  du 
bord  ciliaire.  Le  plus  souvent,  elle  provient  d'une  hypersécrétion  des  glandes 
sébacées,  très-abondantes,  on  le  sait,  dans  cet  endroit.  D'autres  fois,  elle  ré- 
sulte d'un  retard  survenu  dans  la  chute  des  cils;  car  il  est  bien  connu  depuis 
les  recherches  de  MM.  MoU  (1)  et  Donders,  que  ces  poils  s'éliminent  environ 
tous  les  trois  ou  quatre  mois  et  que,  à  l'époque  où  l'un  d'eux  est  près  de 
tomber,  il  en  naît  à  côté  de  lui  un  autre  qui  le  chasse  pour  ainsi  dire  hors  de 
la  gaîne  du  follicule.  Si  la  chute  et  la  reproduction  des  cils  se  font  irréguliè- 
rement, ce  fait  peut  avoir  pour  conséquence  l'irritation  des  follicules  et,  par- 
tant, de  leur  champ  d'implantation. 

Une  troisième  cause  occasionnelle  de  l'hyperhémie  du  bord  ciliaire  doit  être 
recherchée  dans  une  anomalie  de  sécrétion  des  glandes  de  Meibomius,  à  la 
suite  de  laquelle  le  contenu  de  ces  glandes  augmente  outre  mesure  de  den- 
sité, éprouve  alors  de  la  difficulté  à  s'écouler  au  dehors  et  irrite  ainsi  la  paroi 
des  glandes  et  les  parties  du  derme  voisines.  On  trouve  fréquemment  des  in- 
dividus atteints  d'hyperhémie  chronique  du  bord  palpébral,  chez  lesquels  les 
glandes  de  Meibomius  sont  remplies  de  masses  calcaires.  Il  est  vrai  que  l'hy- 
perhémie a  pu  aussi  déterminer,  à  elle  seule,  cette  transformation  des  glandes, 
en  rétrécissant  par  compression  les  conduits  glandulaires  excréteurs. 

Nous  devons  encore  citer  ici  l'hyperhémie  du  bord  libre  des  paupières  qu'il 
faut  rattacher  à  d'anciennes  conjonctivites  chroniques,  surtout  à  celles  ré- 
sultant des  obstacles  apportés  à  l'élimination  des  larmes.  En  outre,  elles  se 
rencontrent,  ainsi  que  l'hyperhémie  conjonctivale,  chez  les  personnes  qui,  à 
cause  d'une  anomalie  de  réfraction  (hypermétropie,  astigmatisme),  sont  con- 
traintes de  faire  des  efforts  continuels  d'accommodation. 

La  marche  de  cette  maladie  est  presque  toujours  chronique,  ce  qu'on  s'ex- 
plique facilement  en  considérant  que  la  cause  dont  elle  dépend  est  générale- 
ment persistante.  Quant  au  traitement,  nous  renvoyons  à  l'article  Séborrhée 
ou  à  celui  de  la  Blépharite. 

L'anémie  des  paupières  ne  se  rencontre  qu'en  compagnie  d'un  état  général 
anémique,  et  ne  peut  guère  faire  le  sujet  d'une  étude  spéciale.  La  diapha- 


(1)  Archiv  fur  Ophthalmologie,  t.  VI,  A  1,  p.  286. 
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néité  des  paupières,  jointe  à  une  pâleur  extrême,  se  rencontre  fréquemment  / 
associée  à  un  léger  œdème,  et  attire  souvent  alors  l'attention  d'un  œil  exercé 
vers  des  troubles  circulatoires  généralisés  en  relation  avec  des  affections 
rénales. 

ARTICLE  II 

B.  —  ÉPANCHEMENTS  SOUS-CUTANÉS 

Les  épancheraents  qui  se  présentent  au  médecin  sont ,  suivant  leur 
fréquence,  de  nature  séreuse,  sanginolente  ou  gazeuse  et  connus  sous  la  dési- 
gnation :  a,  d'œdème  ;  d'ecchymoses  (hématome);  c,  d'emphysème  des 
paupières. 

a.  ŒDÈME  DES  PAUPIÈRES. 

La  laxité  du  tissu  cellulaire  qui  unit  la  peau  des  paupières  aux  parties  sous- 
jacentes  rend  cette  région  très-sujette  aux  collections  séreuses.  Aussi  arrive- 
t-il  souvent,  à  la  suite  d'une  inflammation  qui  occupe,  soit  l'orbite,  soit  les 
parties  voisines  de  cette  cavité,  soit  les  paupières,  qu'il  se  manifeste  dans  ces 
voiles  membraneux  un  œdème  considérable.  Les  différentes  formes  de  con- 
jonctivite nous  en  fournissent  des  exemples  remarquables.  Ce  n'est  pas  sur 
cette  variété  d' œdème  que  nous  appellerons  l'attention,  mais  bien  sur  celle 
qui,  provenant  d'un  trouble  général  de  l'économie,  reste  localisée  aux  pau- 
pières où  elle  se  fixe  avec  une  singulière  ténacité,  ainsi  qu'on  l'observe  chez 
de  jeunes  sujets,  faibles  et  d'une  constitution  lymphatique,  ou  chez  des  per- 
sonnes âgées,  atteintes  de  marasme. 

Tandis  que  chez  certains  malades,  l'examen  le  plus  attentif  ne  décèle  au- 
cune cause  immédiate  de  l'affection  dont  nous  nous  occupons;  chez  les  autres 
on  peut  constater  que  l'œdème  n'est  qu'un  signe  précurseur,  une  première 
manifestation  de  l'anasarque,  conséquence  elle-même  d'une  grave  altération 
du  cœur,  du  foie  ou  des  reins.  C'est  ainsi  qu'après  la  fièvre  scarlatine,  l'appa- 
rition de  l'œdème  des  paupières  doit  appeler  l'attention  du  praticien  sur  l'état 
de  l'urine.  On  sait  qu'un  œdème  palpébral  très-caractéristique  précède  de 
plusieurs  jours  les  manifestations  de  la  trichinose. 

Le  gonflement  œdémateux  des  paupières  peut  varier  en  intensité.  Tantôt, 
transformant  les  parties  qu'il  occupe  en  de  véritables  bourrelets  épais  semi- 
transparents  et  luisants,  il  anéantit  complètement  la  fente  palpébrale;  tantôt, 
n'atteignant  que  la  paupière  inférieure,  il  en  fait  une  sorte  de  poche  pendante 
et  vacillante  qui,  fortement  tuméfiée  le  matin,  perd  notamment  de  son 
volume  dans  le  cours  de  la  journée.  Dans  presque  tous  ces  cas,  il  s'accom- 
pagne d'un  relâchement  manifeste  de  la  conjonctive  bulbaire  ou  d'un  ché- 
mosis  séreux. 

Alors  que  l'œdème  traumatique  des  paupières  et  celui  qui  n'est  que  le 
symptôme  d'une  phlogose  des  parties  voisines  disparaissent  rapidement  après 
la  suppression  de  la  cause  qui  les  a  produits,  l'œdème  idiopathique  implique 
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un  pronostic  bien  moins  favorable.  Il  constitue  le  plus  souvent  une  affection 
rebelle  à  tout  traitement,  surtout  qnand  il  se  rattache  à  une  affection  pro- 
fonde du  système  circulatoire  ou  des  organes  sécréteurs  de  la  bile  et  excré- 
teurs de  l'urine.  Il  ne  faudrait  pas  confondre  chez  certains  individus  jeunes 
un  gonflement  des  paupières  rappelant  comme  aspect  l'œdème,  mais  présen- 
tant sous  la  pression  du  doigt  une  résistance  bien  plus  considérable.  Il  s'agit 
chez  eux  d'une  dilatation  permanente  des  vaisseaux  lymphatiques,  d'un 
lymphangiome  dont  il  sera  question  autre  part. 

Si  l'œdème  est  modéré,  on  se  contente,  pour  le  traiter,  d'une  compression 
légère  et  continue  des  paupières,  surtout  pendant  la  nuit.  On  peut  se  servir 
pour  cela  d'un  bandeau  de  flanelle  ou  de  petits  sachets  remplis  d'herbes  aro- 
matiques que  l'on  fixe  sur  les  yeux,  à  l'aide  d'un  mouchoir.  La  résorption  de 
la  sérosité  infiltrée  peut  encore  être  accélérée  par  des  lotions  spiritueuses.  Si 
ces  moyens  sont  insuffisants,  on  tente  d'y  suppléer  par  l'excision  d'un  pli 
horizontal  de  la  peau,  plus  ou  moins  large  selon  les  circonstances.  Quand 
l'œdème  est  assez  prononcé  pour  produire  le  ptosis  de  la  paupière  supérieure, 
il  y  a  peut-être  avantage  à  remplacer  l'ablation  d'un  pli  horizontal  par  celle 
de  quelques  plis  verticaux  de  moindre  étendue.  Il  va  sans  dire  que  l'état 
général  doit  être  l'objet  d'une  attention  toute  spéciale,  et  qu'il  est  bon,  s'il 
n'existe  pas  de  contre-indications,  de  hâter  la  disparition  de  l'œdème  par 
l'administration  des  diurétiques. 

h.  ECCHYMOSES  PALPÉBRALES.  (Hématome.) 

Les  extravasations  de  sang  dans  le  tissu  lâche  des  paupières  s'observent, 
soit  à  la  suite  d'une  lésion  directe,  soit  spontanément,  dans  quelques  cas 
rares,  où  elles  constituent  une  sorte  d'apoplexie;  enfin,  on  les  ren- 
contre consécutivement  à  un  traumatisme  grave  ayant  intéressé  les  parois 
de  l'orbite,  ou  même  la  base  du  crâne.  On  les  désigne  comme  sympto- 
niatiqiies  lorsqu'elles  s'opèrent  par  diapédèse,  sans  rupture  des  parois  vas- 
culaires. 

Les  ecchymoses  qui  résultent  de  la  contusion  des  paupières  n'offrent  guère 
d'intérêt  pratique  que  par  l'importance  qu'y  attache  la  susceptibilité  vani- 
teuse de  certaines  personnes. 

Si  la  collection  sanguine  est  très-abondante,  il  est  tout  naturel  de  songer  à 
une  blessure  sérieuse  des  parois  de  l'orbite  et  d  examiner  avec  soin  l'œil 
caché  derrière  les  bourrelets  violacés  que  constituent  les  paupières  contuses. 
Il  faut  alors,  par  un  traitement  convenable,  s'opposer,  autant  que  possible,  à  ce 
que  cette  collection  sanguine  ne  devienne  l'origine  d'un  phlegmon  diffus.  En 
Angleterre,  sur  cette  arène  classique  du  pugilat,  on  a  fréquemment  occasion 
de  suivre  les  phases  que  parcourent  ces  extravasions  sanguines,  et  l'on  peut 
s'y  convaincre  que  des  collections  énormes  (qui  n'ont  pas  été,  selon  l'habi- 
tude, évacuées,  pendant  le  combat,  au  moyen  d'une  incision  faite  par  le 
second  du  combattant)  se  résorbent  facilement  dans  l'espace  de  quelques 
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semaines.  La  formation  d'un  kysle  rempli  d'une  sérosité  sanguinolente 
(hématome)  ne  survient  que  par  exception. 

On  a  depuis  longtemps  attribué  aux  ecchymoses  des  paupières  une  impor-' 
tance  capitale  pour  le  diagnostic,  non-seulement  de  fractures  qui  intéressent 
les  parois  orbitaires,  mais  aussi  de  celles  du  crâne,  en  général,  et  en  particu- 
lier la  base  crânienne.  Simml  Maslieurat-Lagémard  (1),  on  pourrait  for- 
muler, à  cet  égard,  les  lois  suivantes  : 

L'épanchement  sanguin,  qui  se  fait  à  l'extérieur  du  crâne  dans  le  tissu 
cellulaire  sous-aponévrotique  et  en  avant  d'un  plan  transversal  passant  sur  le 
bord  postérieur  du  pavillon  de  chaque  oreille,  peut  apparaître  à  l'extérieur 
en  déterminant  dans  les  paupières  une  ecchymose,  qui  ne  s'observe  ni  dans 
le  tissu  cellulaire  de  la  conjonctive,  ni  dans  celui  du  globe  oculaire.  Lors- 
qu'il existe  une  fracture  de  la  base  du  crâne,  qui  se  dénote  à  l'extérieur  par 
une  ecchymose,  due  à  une  infdtralion  du  sang  dans  la  cavité  orbitaire,  cette 
ecchymose  apparaît  d'abord  sur  la  conjonctive  oculaire,  pour  gagner  consé- 
cutivement les  paupières,  ce  qui  toutefois  n'a  pas  toujours  lieu. 

Dans  un  travail  récent,  M.  Clément  Lucas  (2)  donne,  suivant  le  mode  de 
répartition  du  sang  épanché,  les  indications  suivantes  : 

1"  Le  sang  peut  s'accumuler  dans  les  paupières  par  suite  de  leur  distension 
ou  d'une  violence  exercée  sur  le  voisinage  de  l'orbite.  Dans  ce  cas,  il  s'étale 
invariablement  sous  cette  membrane  dans  une  direction  partant  du  canthus 
externe  vers  la  cornée. 

2»  Du  sang  extravasé  entre  le  périoste  et  la  voûte  de  l'orbite  peut  cheminer 
dans  les  paupières.  Il  apparaît  alors,  en  premier  lieu,  sous  la  peau  de  la 
paupière  supérieure,  et  consécutivement  suit  exactement  le  même  chemin, 
en  donnant  lieu  à  un  aspect  identique,  comme  si  du  sang  s'était  accumulé  à 
la  suite  d'une  contusion  superficielle. 

3°  L'hémorrhagie  se  montre  d'abord  dans  le  tissu  cellulaire  de  l'orbite, 
sous  la  conjonctive  oculaire,  et  fuse  ensuite  dans  les  paupières.  L'aspect  qui 
se  présente  alors  est,  si  cela  arrive  après  une  blessure  de  la  tête,  très-carac- 
téristique pour  une  fracture  de  la  base  du  crâne  (3). 

i-"  Des  extravasations  dans  le  tissu  cellulaire  de  l'orbite  sont  parfois  occa- 
sionnées par  des  blessures  contondantes  de  l'abdomen  et  du  thorax.  Le  sang 
se  voit  alors  sous  la  conjonctive  et  les  paupières,  et  présente  le  même  aspect, 
comme  il  peut  résulter  d'une  fracture  de  la  base  du  crâne. 

Cette  dernière  conclusion  diminue  sensiblement  l'importance  qu'on  s'est 
habitué  à  accorder  à  ces  ecchymoses,  comme  signes  des  fractures  de  la  base 

(!)  Archives  de  méfZecme,  juillet  1841 . 

{"2)  The  value  of  palpebral  and  sub-conjunctival  ecchymosis  (Giufs  Ilospital  Reports, 
vol.  XIX,  1874,  p.  423). 

(3)  Dans  ces  sortes  de  fractures,  M.  Friedberg,  qui  en  1864  a  fait  de  nombreuses  expé- 
riences à  ce  sujet  accorde,  pour  la  production  des  ecchymoses,  à  la  disposition  du  tendon 
du  releveur  de  la  paupière  supérieure  et  aux  fascies  de  ce  muscle,  une  importance  capitale 
{vo)j.  H.  Friedberg,  Zur  Entstehungsweise  u.  Diagnose  der  Fractur  des  Orl>italdaches  in 
Virchoivs  Arch.  f.  path.  Anat.,  t.  XXXI,  3,  p.  370). 
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du  crâne;  mais  à  part  cela,  nous  avons  observé  des  ecchymoses  palpébrales, 
sur  le  mode  de  production  desquelles  nous  ne  saurions  donner  aucune 
explication. 

A  plusieurs  reprises,  des  malades,  chez  lesquels  on  avait  pratiqué  Ténu- 
cléation  de  l'œil,  ont  présenté,  le  lendemain,  sur  le  côté  opposé,  près  des 
angles  interne  et  externe,  des  ecchymoses  très-étendues,  et  qui  ne  fusaient 
pas  sous  la  conjonctive.  Chez  plusieurs  malades,  opéi^és  sans  le  concours 
d'anesthésiques,  il  fallait  bien  renoncer  à  l'explication  qu'une  pression  vio- 
lente (des  efforts  de  vomissement)  avait  été  ia  cause  de  ces  épanchemenls. 
Il  résulte  de  ce  fait  que  tout  n'est  pas  encore  dit  sur  le  mode  de  production 
de  ces  extravasations  et  leur  répartition,  car  comment  expliquer  qu'une 
opération  pratiquée  dans  une  orbite  donne  lieu  à  des  épanchemenls  sus- 
aponévrotiques  du  côté  opposé. 

La  valeur  relative  des  ecchymoses  palpébrales  survenant  simultanément 
avec  des  épanchemenls  sous  la  conjonctive  (car  sans  ces  dernières  elles  ne 
présentent  guère  d'importance)  ressort  du  fait  que  dans  23  cas  de  fracture 
de  la  voûte  de  l'orbite,  il  n'y  en  eut  que  8  où  ces  ecchymoses  manquèrent 
[Prescotl  (1)]. 

Les  épanchemenls  sanguins  des  paupières  sont  très-rarement  spontanés 
[Chavannes  (2),  Desmarres  (3)],  ils  ont,  en  pareil  cas,  été  signalés  comme  un 
prodrome  des  apoplexies  cérébrales. 

Encore  moins  fréquentes  sont  les  ecchymoses  symptomatiques,,  telles  qu'on 
les  rencontre  à  la  suite  du  scorbut,  maladie  de  Werlhof  (Purpura).  Ou  les 
a  \ues  alors,  conjointement  avec  un  œdème  considérable  des  paupières 
(Thiehnann),  apparaître  dans  la  profondeur  du  derme,  du  côté  de  la  con- 
jonctive. 

Nous  avons  avancé  que,  même  dans  les  cas  où  l'épanchemenl  sanguin  a  été 
très-considérable,  il  ne  laisse  une  tumeur,  connue  sous  le  nom  dliema- 
toma,  que  très-exceptionnellement.  Si  cependant  celle  terminaison  survient, 
on  observe,  au  centre  d'une  paroi  mince  constituée  par  du  tissu  cellulaire 
condensé,  une  sérosité  sanguinolente  où  l'on  retrouve  pendant  très-longtemps 
des  globules  sanguins  inaltérés.  Ces  kystes  sanguins,  fussent-ils  de  date 
assez  ancienne,  olfrent  cette  particularité  qu'ils  disparaissent  assez  souvent 
d'eux-mêmes,  ce  en  quoi  ils  ditfèrenl  d'autres  collections  sanguines  de 
même  cause,  de  l'hématome  de  l'oreille,  par  exemple,  tumeur  dont  la 
difformité  est  bien  plus  persistante  et  qu'on  trouve  représentée  sur  des 
statues  antiques  d'Hercule,  où  elle  figure  l'emblème  du  pugilat  (VVin- 
kelmann). 

Pour  ce  qui  est  du  traitement,  nous  devons  avouer  que  nous  n'avons  qu'un 
seul  moyen  propre  à  accélérer  la  résorplion  du  sang,  c'est  la  compression 

(1)  Pitha  et  Bilh'oth,  Haiulbiich  der  speciellen  Cliirurgie,  1873,  t.  I[I,p.  iiO. 
(i)  Gmette  médicale  de  Lijo)i,  1855,  p.  45. 
{3j  Tniilé,  t.  T,  p.  585. 
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méthodique.  Il  faut  s'abstenir  de  l'évacuer,  alors  même  qu'il  serait  épanché 
depuis  peu  et  en  grande  abondance.  Velpeau  cite,  à  cet  égard,  une  obser- 
vation instructive  (1)  :  ((  Chez  un  homme  dont  les  paupières  avaient  ainsi 
acquis  une  épaisseur  vraiment  énorme,  un  bandage  compressif  méthodi- 
quement appliqué  produisit  un  dégorgement  si  rapide,  que  les  élèves  de 
l'hôpital  osaient  à  peine  en  croire  leurs  yeux.  »  En  général,  la  compression 
(l'emploi  nocturne  du  bandeau  compressif)  est  bien  plus  efficace  que  les 
diverses  fomentations  aromatiques  réputées  résolutives  (arnica,  sceau  de 
Salomon,  etc.). 

C.  EMPHYSÈME  DES  PAUPIÈRES. 

L'introduction  de  l'air  dans  le  tissu  cellulaire  des  paupières,  sans  lésion 
du  tégument  et  sans  généralisation  de  cet  accident,  peut  se  produire  de 
différentes  manières.  Le  plus  souvent,  il  résulte  d'une  déchirure  des  voies 
lacrymales  ou  d'une  fracture  de  la  paroi  osseuse  des  fosses  nasales.  Dans  un 
troisième  ordre  de  faits,  ce  sont  les  sinus  frontaux  qui  ont  livré  passage  à 
l'air  :  dans  ce  dernier  cas,  il  envahit  en  même  temps,  presque  constamment, 
le  tissu  cellulaire  de  l'orbite.  Il  arrive  enfin  que  l'emphysème  palpébral  soit 
la  suite  d'un  désordre  très-grave,  d'une  fracture  de  la  base  du  crâne  ayan 
ouvert  une  communication  entre  l'orbite  et  les  sinus  sphénoïdaux  et  ethmoi- 
daux  (Menière). 

Au  point  de  vue  pratique,  l'emphysème  qu'on  rencontre  le  plus  fréquem- 
ment est  celui  qui  survient  par  suite  d'une  déchirure  du  conduit  lacrymal 
inférieur,  lorsqu'on  pousse  la  sonde  de  Bowman  vers  le  canal  nasal  sans 
l'avoir  fait  entrer  dans  le  sac,  et  sans  avoir  pris  comme  guide  la  paroi 
osseuse.  Cet  emphysème,  qui  survient  au  moment  où  le  malade  se  mouche, 
peut  être  assez  considérable  pour  s'opposer  à  l'ouverture  des  paupières,  pro- 
duisant ainsi  un  tympanisme  énorme,  mais  qui  se  dissipe  aisément  sous  le 
bandeau  compressif  dans  l'espace  de  quelques  jours,  si  le  malade  prend  soin 
de  ne  se  moucher  que  le  moin,s  possible  du  côté  lésé. 

A  une  pareille  lésion  anodine  doit  aussi  probablement  être  rapportée 
l'observation  de  notre  ancien  chef  de  clinique,  Pirès-Ferèra  (2),  dans  la- 
quelle un  emphysème  des  paupières  du  côté  droit  survint  chez  un  baigneur 
qui  avait  eu  la  joue  violemment  frappée  par  une  grosse  vague;  si  en  pareil 
cas  on  ne  veut  pas  accuser  une  très-ancienne  fracture  du  nez  que  le  ma- 
lade avait  eue,  comme  cause  de  l'emphysème,  ainsi  que  cela  s'est  ren- 
contré dans  un  cas  relaté  par  Gossdin  (3),  vingt-deux  ans  après  la  frac- 
ture. 

Le  crépitement  particulier  que  donne  l'emphysème  sous  le  doigt,  le  moyen 


(1)  De  la  contusion  dans  tous  les  orrjanes. 

(2)  Gabelle  des  hôpitaux,  1870,  p.  328. 

(3)  Annales  d'oculislique,  t.  LIX,  p.  282. 
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de  pouvoir  le  pousser  d'un  côté  des  paupières  à  l'autre,  s'il  n'est  pas  trop 
étendu,  le  manque  de  compressibilité  de  la  partie  emphysémateuse,  ainsi 
que  le  son  tympanique  qu'il  donne  à  la  percussion,  ne  peuvent  faire  persister 
aucun  doute  sur  la  nature  du  mal,  même  s'il  se  produit  très-longtemps  après 
la  blessure  qui  lui  a  donné  naissance.  Le  moyen  pour  se  renseigner  si  l'em- 
physème résulte  d'une  lésion  récente  des  voies  lacrymales,  et  qui  consiste  à 
chercher  à  faire  sortir  par  pression  du  sang  à  travers  les  points  lacrymaux 
(Zander  et  Geissler),  ne  réussit  certainement  pas  toujours,  comme  nous 
avons  pu  nous  en  convaincre,  dans  les  cas  où  le  diagnostic  avait  été  établi 
d'une  manière  certaine.  A  part  cela,  il  n'est  pas  toujours  aisé  de  déterminer 
avec  quelque  assurance  le  lieu  précis  où  l'emphysème  a  pris  son  point  de 
départ.  Cette  recherche  devient  très-difficile  quand  l'emphysème  est  considé- 
rable, et  surtout  quand  il  se  complique  d'exophthalmie.  Si,  au  contraire,  le 
gonflement  n'occupe  qu'une  des  paupières,  on  peut  tirer  de  cette  circonstance 
des  renseignements  précieux  sur  l'origine  du  mal.  Lorsqu'il  s'agit,  par  exem- 
ple, d'une  rupture  du  sac  lacrymal,  on  observe  quelquefois  simultanément 
l'emphysème  du  tissu  sous-conjonctival  et  celui  du  tissu  cellulaire  sous-cutané 
de  la  paupière  inférieure.  Le  gonflement  des  paupières  est,  en  général,  con- 
sécutif à  un  elfort  d'expiration  qu'a  fait  le  sujet  en  se  mouchant.  Mackenzie 
et  Weller  citent  des  exemples  de  faits  analogues  survenus  spontanément, 
sans  lésion  préalable. 

L'emphysème  des  paupières  constitue,  dans  la  majorité  des  cas,  une  affec- 
tion très-bénigne  et  susceptible  de  disparaître  en  peu  de  jours.  Il  faut  engager 
les  personnes  qui  en  sont  atteintes  à  éviter  tout  effort  intense  d'expiration,  et 
aider,  par  l'application  du  bandeau  compressif,  à  la  résorption  de  la  collection 
aérienne,  qu'il  n'est  jamais  nécessaire  d'évacuer  par  une  ouverture  artifi- 
cielle, alors  même  qu'elle  atteindrait  des  dimensions  notables,  car  quelque 
considérable  que  soit  l'extension  qu'aient  subie  les  paupières,  nous  pensons 
que  la  crainte  d'une  gangrène  est  tout  à  fait  illusoire. 
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1 .  L'inflammation  de  la  totalité  da  tégument  des  paupières  com- 
prend :  a,  l'crysipèle  ;  b,  le  phlegmon  (abcès)  des  paupières  ;  c,  le  furoncle, 
l'orgelet,  l'anthrax,  le  bouton  d'Alep,  l'œdème  malin  et  la  pustule  maligne  ; 
f/,  les  affections  exanthématiques  ;  e,  les  éruptions  eczémateuses,  les  affections 
herpétiques. 

2.  L'inflammation  du  bord  libre  des  paupières  renferme  :  6!,  la  blé- 

pharite  ;     les  lésions  syphilitiques  ;  c,  les  altérations  morbides  des  cils. 
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1 .  Inflammation  de  la  totalité  dn  tégument  des  paupières. 

a.  ÉRYSIPÈLE  DES  PAUPIÈRES- 

Symptômes  anatomiques. —  L'érysipèle  se  distingue  du  simple  érythème 
par  une  rougeur  et  une  tuméfaction  plus  intenses,  par  une  chaleur  plus  vive 
et  par  les  différeiites  phases  que  cette  maladie  doit  parcourir  pour  arriver 
à  sa  terminaison,  c'est-à-dire  par  la  desquamation  et  une  pigmentation 
plus  ou  moins  passagère.  Les  symptômes  généraux,  frisson  et  fièvre,  qui 
manquent  rarement  d'accompagner  l'érysipèle,  peuvent  encore  servir  au  dia- 
gnostic différentiel. 

L'érysipèle  des  paupières  se  rencontre  presque  constamment  lorsque  la 
face  est,  en  partie  ou  en  totalité,  le  siège  de  cette  dermatose;  nous  ne  nous 
occuperons  ici  que  de  l'érysipèle  qui  débute  par  les  paupières  et  y  reste 
plus  ou  moins  localisé,  et  des  particularités  qu'il  nous  offre  dans  cette  cir- 
constance. 

Les  paupières  sont  très-gonflées,  rouges  et  luisantes.  L'exsudat  qui  produit 
cette  tuméfaction  de  la  peau  et  du  tissu  sous-cutané  s'épanche  souvent,  par 
places,  sous  la  couche  épidermique,  où  il  forme  des  vésicules  remplies  d'un 
liquide  fortement  albumineux  et  légèrement  alcalin  (érysipèle  vésiculeux, 
phlycténoïde).  Le  gonflement  des  paupières  empêche  le  malade  de  les 
entr'ouyrir  :  bientôt  le  sac  conjonctival  participe  à  la  phlogose  et  sécrète  du 
muco-pus,  qui,  accumulé  dans  la  fente  palpébrale,  agglutine  les  cils  et 
s'amasse  principalement  dans  le  grand  angle  de  l'œil.  Il  est  alors  facile,  si  l'on 
s'en  rapporte  à  un  examen  superficiel,  de  croire  à  une  conjonctivite  purulente 
suraiguë  ;  mais  en  écartant  les  paupières  et  en  portant  toute  son  attention 
sur  la  conjonctive  des  tarses,  on  doit  éviter  cette  confusion,  à  la  condition 
toutefois  de  ne  pas  se  laisser  induire  en  erreur  par  un  chémosis  assez  marqué. 

Uanatomie  pathologique  de  l'érysipèle  palpébral  {voy.  la  fig.  5  empruntée 
à  Michel)  (1)  nous  démontre  qu'il  s'agit  ici  d'une  transsudation  séreuse  et 
d'une  infiltration  de  leucocytes  qui,  en  s'accumulant  en  masse  dans  le  tissu 
sous-cutané,  peuvent  constituer  de  véritables  abcès  arrondis  et  d'une  étendue 
variable  (fig.  5,  a).  L'infiltration  purulente  se  montre  jusque  dans  le  sarco- 
lemme  des  muscles,  mais  c'est  particulièrement  dans  le  tissu  graisseux 
(fig.  5,  b)  et  autour  des  glandes  (fig.  5,  c)  que  les  corpuscules  de  pus  s'accu- 
mulent en  masses.  Autour  des  glandes  sébacées,  sudoripares  et  des  bulbes 
pileux  se  trouvent  aussi  un  grand  nombre  de  leucocytes,  tandis  que  le  tarse 
lui-même  participe  fort  peu  à  cette  infiltration  purulente.  Le  tissu  conjonctival 
au  contraire  est  généralement  très-imbibé  de  sérosité.  Les  racines  des  cils 
épilés  ou  tombés  paraissent  gonflées  et  remplies  de  leucocytes  qui  se  mon- 
trent même  dans  la  gaîne  pileuse  {Michel). 

L'érysipèle,  en  se  localisant  sur  les  paupières,  offre  le  danger  de  certaines 
complications  dignes  de  fixer  l'attention  du  praticien  : 

(1)  Graefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  391 
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a.  L'inflammation  de  la  peau  peut  se  terminer  par  suppuration  et  donner 
lieu  à  un  phlec;mon  diffus  (pseudo-érysipèle  des  auteurs).  • 

b.  L'inflammation  gai^ne  le  tissu  graisseux  de  l'orbite  et  le  tissu  cellulaire 
qui  tapisse  la  capsule  de  Tenon  ,  en  se  propageant  vers  le  fond  de  l'orbite. 

c.  L'érysipèle  n'a  élé  qu'une  des  manifestations  d'une  maladie  bien  plus 
grave,  la  phlébite  faciale. 

d.  L'érysipèle,  en  ne  •  guérissant  qu'imparfaitement  et  en  montrant  des 


A 


FiG.  5.  —  Érysipèle  de  la  paupière  supérieure  ayant  débuté  du  côté  de  la  tempo. 
Section  sagittale  à  travers  le  milieu  de  la  paupière  supérieure. 

A,  parlie  antérieure.  —  B,  partie  postérioiiro.  —  a,  abcès.  —  h,  tissu  graisseux  infiltré  de  pus.  — 
c,  glande  tarsienne  imbibée  de  globules  purulents.  Coloration  au  carmin.  Préparation  avec  le  baume  de 
Canada  (Hartnack,  IV,  3). 

rechutes  fréquentes,  peut  causer  une  déformation  progressive  et  permanente 
des  paupières  (éléphantiasis),  sur  laquelle  nous  aurons  l'occasion  de  revenir 
à  propos  des  tumeurs  de  cette  région. 

a.  Le  phlegmon  diffus  de  la  paupière  ne  survient  que  lorsque  l'inflamma- 
tion érysipélaleuse  a  été  très-intense,  et  lorsque  la  distension  de  la  peau,  si 
fine  dans  cette  région,  a  atteint  un  degré  assez  élevé  pour  déterminer  le 
sphacèle  des  tissus  envahis.  On  l'observe  encore  dans  les  cas  oii  le  marasme 
du  sujet  s'allie  à  la  compression  et  à  l'embarras  circulatoire  produits  par 
l'exsudat  pour  amener  la  mortification  des  parties,  alors  qu'elles  eussent 
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résisté  à  ces  désordres  locaux  chez  un  sujet  mieux  constitué.  Le  phlegmon  qui 
résulte  d'une  inflammation  érysipélateuse  n'est  pas  circonscrit  par  du  tissu 
induré  limitant,  pour  ainsi  dire,  le  foyer  suppurant.  Il  est  diffus  et  donne,  par 
conséquent,  la  sensation  d'un  empâtement  occupant  toute  la  paupière,  et 
d'une  fluctuation  incertaine. 

Un  des  plus  fâcheux  caractères  du  phlegmon  difl'us  est  la  mortification 
étendue  de  tissu  cellulaire  qui  l'accompagne ,  mortification  assez  considé- 
rable, dans  certains  cas,  pour  causer  des  pertes  de  substance  irréparables  et 
des  déformations  très-difficiles  à  guérir. 

Le  phlegmon  diffus  s'annonce  par  la  coloration  rouge  foncé  que  prend  la 
peau,  et  la  distention  extrême  et  r.i  douloureuse  dont  elle  devient  le  siège. 
A  ces  symptômes  s'ajoutent  une  vive  agitation  du  malade,  des  frissons,  une 
fièvre  ardente  ;  en  un  mot,  les  diverses  manifestations  d'un  état  général 
grave.  Quoique  cette  complication  soit  susceptible  d'entraîner  des  suites 
fâcheuses,  quant  à  la  configuration  des  paupières,  il  s'en  faut  de  beaucoup 
qu'elle  soit  aussi  dangereuse  que  la  suivante. 

b.  L'inflanunation  de  la  capsule  de  Tenon  et  du  tissu  cellulaire  de  l'orbite 
est  heureusement  une  complication  peu  fréquente  de  l'érysipèle  facial.  Elle 
est  signalée  par  une  protrusion  généralement  peu  prononcée,  de  l'œil,  dont 
la  mobihté  diminue.  La  conjonctive  bulbaire  se  prend  d'un  chémosis  notable; 
la  cornée  reste  intacte  et  l'iris  montre  une  paresse  inaccoutumée.  La  vue 
peut  être  totalement  abolie,  quoique  la  saillie  de  l'œil  soit  en  général  modé- 
rée :  ainsi  nous  possédons  des  observations  où  une  amaurose  complète,  con- 
sécutive à  l'atrophie  de  la  papille,  a  été  le  résultat  de  l'extension  de  la  phlo- 
gose  des  paupières  à  la  capsule  de  Tenon.  L'examen  ophthalmoscopique  nous 
apprend  que  cette  atrophie  est  consécutive  à  une  névrite. 

A  côté  de  ces  dangers  qui  menacent  l'œil  directement,  on  ne  saurait  nier 
la  possibilité  d'une  migTation  des  symptômes  inflammatoires  vers  les 
méninges,  le  long  de  la  gaîne  du  nerf  optique  et  des  vaisseaux.  Cet  accident  peut 
développer  l'hyperhémie  et  l'œdème  des  enveloppes  du  cerveau  et  être  suivi 
d'une  issue  fatale.  Toutefois  on  a  bien  moins  sujet  de  craindre  une  pareille 
terminaison  lorsque  l'érysipèle  facial  est  simple  que  quand  il  n'est  qu'un  sym- 
ptôme de  l'affection  bien  autrement  redoutable  dont  nous  allons  nous  occuper. 

c.  On  a  recueilli  un  certain  nombre  d'observations  d'après  lesquelles  des 
petites  plaies  suppurantes  de  la  face  (ulcères,  furoncles,  se  etc.), sont  accompa- 
gnées d'érysipèles  d'une  forme  particulière,  se  localisant  de  préférence  à  la  lèvre 
supérieure  et  aux  paupières  et  caractérisés  par  la  distension  et  la  dureté  des 
veines  qui  sortent  du  foyer  inflammatoire  pour  traverser  les  parties  voisines, 
où  elles  propagent  la  rougeur  et  la  tuméfaction  de  la  peau.  On  a  alors  souvent 
constaté  une  exophthalmie  analogue  à  celle  qui  accompagne  l'érysipèle 
simple.  Dès  abcès  multiples  se  forment  dans  la  profondeur  de  l'orbite  et  le 
long  des  veines  frontales  et  temporales.  En  examinant  soigneusement  les 
veines  de  la  région  alfectée,  on  y  a  pu  constater,  outre  une  altération  mor- 
bide des  parois,  outre  la  présence  d'une  thrombose  (caillot  adhérent)  des 
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masses  purulentes  occupant  leur  cavité.  De  plus,  on  les  a  vues  Irès-netteraent 
aboutir  aux  collections  purulentes.  Dans  ces  cas,  les  paupières  elles-mêmes 
étaient  atteintes  consécutivement  de  l'affection  phlegmoneuse. 

La  marche  de  cette  phlébite  est  des  plus  insidieuses  ;  car  tandis  ([ue  les 
symptômes  externes  baissent,  tandis  que  l'ouverture  spontanée  ou  artificielle 
des  abcès  diminue  le  gonflement  des  paupières  et  la  protrusion  de  l'œil,  on 
peut  voir  éclater  soudain  par  suite  de  la  thrombose  des  sinus,  les  phénomènes 
les  plus  graves,  comme  le  délire,  le  coma  et  les  convulsions,  signes  précur- 
seurs d'une  terminaison  fatale.  Des  observations  de  ce  genre  ont  été  données 
par  Guépin  (1),  Dubreuil  (2),  Blachez  (3),  etc. 

Quant  à  ï'étiologie  de  l'érysipèle  localisé  sur  les  paupières,  il  semble  res- 
sortir d'une  observation  attentive  qu'il  a  toujours  son  point  de  départ  dans 
une  lésion  traumatique,  un  petit  foyer  purulent  (furoncle,  orgeolet),  une 
affection  du  sac  lacrymal.  Les  opérations  de  cette  région,  susceptibles  de  pro- 
voquer une  inflammatiou  érysipélateuse ,  doivent  pour  cette  raison  être 
bannies  de  la  pratique  ophthalmologique  (cautérisation  au  fer  rouge,  beurre 
d'antimoine,  etc.). 

Le  pronostic  de  l'érysipèle  simple  est  favorable,  quoiqu'il  laisse  facilement 
persister  pendant  longtemps  une  certaine  induration  avec  léger  ptosis  de  la 
paupière  supérieure.  La  maladie  ne  devient  menaçante  pour  la  paupière  que 
si  elle  se  complique  d'un  phlegmon,  et  pour  l'œil  que  si  l'inflammation 
gagne  la  capsule  de  Tenon  et  le  fond  de  l'orbite  ;  car  la  vision  court  alors 
toujours  les  plus  grands  dangers. 

Le  traitement  de  l'érysipèle  des  paupières  ne  doit  en  rien  différer  de  celui 
que  l'on  oppose  aux  autres  inflammations  franches  de  la  peau.  Si  le  mal  est 
peu  intense,  on  devra  s'en  tenir  à  l'expectation  ou  se  contenter  d'administrer 
une  légère  purgation  contre  l'embarras  gastrique  :  si  le  gonflement  des  pau- 
pières est  considérable  et  si  le  sac  conjonctival  est  le  siège  d'une  sécrétion 
muco-purulente,  on  appliquera  sur  les  paupières  des  compresses  froides,  ou 
l'on  superposera  à  une  compresse  humule  un  petit  sac  de  caoutchouc  rempli 
de  glace.  Ce  remède  soulage  sensiblement  les  malades  et  hâte  leur  convales- 
cence, sans  exposer  le  médecin  à  se  l'eprocher  d'avoir  amené  une  métastase. 
On  discontinuera  pourtant  l'emploi  des  réfrigérants,  s'ils  ont  eu  pour  effet 
de  causer  une  anesthésie  complète  des  paupières;  car,  à  ce  degré,  ils 
deviennent  pénibles. 

Si  l'on  ne  réussit  pas  à  prévenir  le  phlegmon,  on  doit  ouvrir  largement  l'abcès 
qui  tend  à  se  produire,  et  si  un  abcès  de  l'orbite  s'est  formé,  se  guider  sur 
les  indications  données  à  ce  sujet  dans  le  chapitre  qui  traite  du  phlegmon  de 
l'orbite.  Les  compresses  froides  feront  alors  place  à  des  applications  émol- 
lientes  faites  avec  une  infusion  aromatique  chaude  et  destinées  à  localiser 
autant  que  possible  la  suppuration. 

(1)  Archives  générales  de  médecine,  mai  1837. 

(2)  Gazelle  hebdomadaire,  n°44, 18f3. 
(3j  Ibid.,  n"  il,  1803 
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Si  l'érysipèle  marque  de  la  tendance  à  se  propager  aux  parties  voisines  des 
paupières,  tendance  qui  se  manifeste  par  l'apparition  d'une  marge  formant 
un  relief  sensible  aux  yeux  et  au  toucher  autour  de  l'érysipèle,  on  en  cou- 
vrira les  bords  de  bandelettes  imbriquées  taillées  dans  une  pièce  d'emplâtre 
ou  de  taffetas  de  Vigo.  Les  scarifications  multiples  de  l'érysipèle,  suivant  la 
méthode  de  sir  Richard  Dobson,  sont  inutiles  et  ne  sauraient  prévenir  un 
phlegmon  imminent. 

Lorsqu'on  a  affaire  à  une  véritable  phlébite,  c'est  en  ouvrant  au  plus  tôt  les 
foyers  purulents,  en  frictionnant  avec  l'onguent  mercuriel  le  trajet  des  veines 
gonflées,  enfin,  en  administrant  le  caloniel  à  l'intérieur,  qu'on  s'efforcera 
d'arrêter  les  progrès  de  la  maladie. 

Pour  ce  qui  regarde  les  suites,  l'épaississement  persistant  de  la  paupière 
supérieure,  elles  peuvent  nécessiter  l'excision  d'un  pli  cutané.  —  Lorsque 
la  névrite  consécutive  à  l'inflammation  des  tissus  graisseux  de  l'orbite,  n'a 
entraîné  qu'une  atrophie  partielle  du  nerf  optique,  des  injections  hypoder- 
miques de  strychnine  sont  appelées  à  rendre  de  bons  services. 

b.  PHLEGMON  DES  PAUPIÈRES.  ABCÈS. 

Symptômes  anatomiques.  —  Comme  dans  l'érysipèle,  on  observe  dans  les 
cas  de  phlegmon  (abcès)  une  rougeur  diffuse  de  la  paupière  malade  ;  mais  le 
toucher  révèle,  presque  dès  le  début,  un  point  induré  qui  présente  parfois  la 
consistance  du  cartilage.  A  mesure  que  le  gonflement  augmente,  ce  noyau 
s'agrandit:  bientôt  il  se  ramollit  au  centre,  son  sommet  prend  une  coloration 
jaunâtre  et  donne  assez  distinctement  la  sensation  de  la  fluctuation.  Si  l'ab- 
cès est  alors  ouvert,  ou  s'il  perce  spontanément,  le  pus  s'échappe  en  abon- 
dance, l'induration  se  dissipe,  et  la  paupière  se  dégonfle  sans  qu'on  voie  s'éli- 
miner des  produits  de  mortification,  comme  il  arrive  dans  le  phlegmon  diffus 
et  gangréneux,  ou  dans  les  affections  qu'il  nous  reste  à  décrire  (furoncle, 
anthrax). 

Le  développement  que  prennent,  dans  certains  cas,  les  abcès  des  paupières 
est  considérable;  il  devient  quelquefois  tel  que  la  paupière  supérieure,  où 
siège  le  plus  fréquemment  cette  inflammation,  atteint  le  volume  d'un  œuf  de 
poule  et  s'oppose  à  tout  examen  de  l'œil  afl'ecté.  Ordinairement,  le  gonfle- 
ment s'arrête  au  niveau  du  bord  supérieur  de  l'orbite.  Lorsqu'un  abcès  se 
montre  vers  le  grand  angle  de  l'œil  (anchilops  des  auteurs),  il  est,  sinon 
impossible,  du  moins  très-difficile  de  juger  si  le  sac  lacrymal  participe  à  la 
maladie  ou  en  est  le  point  de  départ;  d'autant  plus  que  lorsque  l'on  ouvre 
l'abcès  sans  les  précautions  nécessaires,  il  peut  s'établir  une  fistule  lacrymale 
avec  toutes  ses  conséquences. 

Les  causes  l'abcès  des  paupières  sont,  pour  la  plupart  traumatiques. 
De  ce  nombre  nous  citerons,  au  premier  rang,  les  contusions.  Il  est  de  fait 
que  les  abcès  spontanés  sont  très-rares  :  ils  s'observent  d'ailleurs  plus  sou- 
vent chez  les  enfants  que  chez  les  adultes. 
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Le  traitement  consiste  à  limiter,  autant  que  possible,  la  suppuration,  ce  à 
quoi  l'on  arrive  quelquefois  par  l'application  des  réfrigérants.  Dès  qu'on  a 
nettement  senti  l'induration  de  la  partie  malade,  symptôme  précurseur  de  la 
suppuration,  il  est  trop  tard  pour  prévenir  cette  terminaison,  par  quelque 
moyen  antipldogistique  que  ce  soit.  Si  l'on  tient  à  dégorger  de  sang  la  pau- 
pière devenue  énorme,  on  peut  le  tenter  par  des  scarifications  multiples  pra- 
tiquées, à  l'aide  d'une  lancette  ou  d'un  scarificateur,  directement  sur  les 
parties  tuméfiées.  En  outre,  pour  débarrasser  le  malade  du  tiraillement 
pénible  et  des  battements  insupportables  qu'il  éprouve  dans  sa  paupière  dis- 
tendue outre  mesure,  on  y  placera  des  cataplasmes  chauds  jusqu'à  ce  que  la 
moindre  Iluctuation  indique  l'ouverture  de  l'abcès  par  une  large  incision. 
A  défaut  de  cataplasmes,  on  couvre  l'œil  malade  d'ouate  que  l'on  fixe  avec  un 
bandeau  de  flanelle  peu  serré. 

L'ouverture  précoce  de  l'abcès  a  le  double  avantage  de  hâter  la  guérison  et 
de  prévenir  les  pertes  de  substance  qui  arriveraient  bientôt  par  suite  de  la 
fonte  purulente,  ainsi  que  les  cicatrices  difformes  et  gênantes  qui  en  seraient 
la  suite.  Si  l'on  donne  à  temps  issue  au  pus  formé,  quand  même  il  serait  en 
assez  grande  quantité  pour  faire  craindre  une  destruction  partielle  du  muscle 
orbiculaire,  la  paupière  conserve  sa  forme,  à  la  seule  condition  que  le  tégu- 
ment externe  ne  contracte  pas  d'adhérence  avec  le  périoste,  ce  qui  n'arrivé, 
du  reste,  que  lorsque  l'abcès  a  été  symptomatique  d'une  maladie  osseuse. 

Comme,  abandonnés  à  eux-mêmes,  ces  abcès  ne  percent  que  par  exception 
dans  le  sac  conjonctival,  nous  ne  croyons  pas  qu'il  faille  les  ouvrir  dans  cette 
direction,  à  cause  de  la  grande  difficulté  qu'on  éprouve  à  renverser  la  pau- 
pière malade.  Il  faut  faire  l'incision  parallèlement  au  bord  ciliaire  de  la  pau- 
pière, tout  près  de  ce  bord  pour  la  paupière  supérieure,  afin  que  le  pus  ne  s'y 
accumule  pas  comme  dans  une  sorte  de  sac  et  ne  se  fraye  pas  une  autre  issue 
dans  une  partie  plus  déclive.  Si  la  paupière  était  le  siège  d'un  abcès  très-con- 
sidérable, on  devrait,  immédiatement  après  l'incision,  y  appliquer  un  ban- 
deau compressif,  renouvelé  une  ou  deux  fois  en  douze  heures,  dans  le  but  de 
remédier  au  décollement  de  la  peau. 

En  général,  la  guérison  s'effectue  avec  une  grande  rapidité;  dans  quelques 
cas  rares,  la  paupière  garde  une  certaine  raideur  que  l'on  combat  avantageu- 
sement par  des  frictions  avec  la  teinture  d'iode  iodurée,  l'application  du 
coton  iodé  et  la  compression  méthodique  à  l'aide  du  bandeau. 

C.  FURONCLE,  ORGELET  (HORDEOLUM).  ANTHRAX  DES  PAUPIÈRES.  BOUTON  d'aLEP 
ET  PUSTULE  MALIGNE.  (œDÈME  CHARBONNEUX.) 

Ces  affections  se  distinguent  de  l'inflammation  phlegmoneuse  simple,  telle 
que  nous  venons  de  la  décrire,  en  ce  qu'elles  s'accompagnent  de  gangrène  des 
parties  envahies,  gangrène  bornée,  pour  le  furoncle,  au  tissu  sous-cutané; 
mais  intéressant  aussi  la  peau,  dans  l'anthrax.  L'un  et  l'autre  diffèrent  du 
phlegmon  diffus  (  pseudo-érysipèle  ),  par  leur  localisation  et  par  la  réaction 
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inflammatoire  qui  tend,  dès  le  début,  à  circonscrii'e  le  mal  en  l'isolant  des 
parties  saines.  Il  est  bien  entendu  que  les  limites  nosologiqnes  sont  ici  plus 
ou  moins  arbitraires;  elles  sont  subordonnées  au  mode  d'appréciation  du 
médecin.  Telle  de  ces  maladies  qui,  pour  quelques-uns,  n'est  qu'un  furoncle, 
sera  pour  d'autres  un  anthrax.  Ce  qu'il  importe  ici  de  savoir,  ce  sont  les  par- 
ticularités que  ces  inflammations  présentent  lorsqu'elles  siègent  aux  pau- 
pières. 

Le  furoncle  gagnant  plus  en  profondeur  que  les  maladies  précédentes,  il 
est  clair  que  la  conjonctive  doit  participer  plus  manifestement  à  l'irritation 
inflammatoire.  Ainsi,  dès  que  la  paupière  commence  à  se  gonfler  considéra- 
blement, il  survient  un  chémosis  assez  intense,  une  injection  réticulée  de  la 
conjonctive  bulbaire,  et  une  sécrétion  légère  de  la  muqueuse  et  des  glandes 
de  Jleibomius,  dont  le  produit  agglutine  les  cils  et  s'accumule  dans  le  grand 
angle  de  l'œil.  Un  observateur  inattentif  peut  alors  croire  assister  au  début 
d'une  ophtlialmie  purulente.  Les  signes  différentiels  qui  doivent  éclairer  le 
médecin,  en  pareille  circonstance,  sont  : 

1°  La  vive  sensibilité  que  le  malade  accuse  spontanément  dans  une  partie 
circonscrite  de  la  paupière  et  qui  s'exagère  par  le  toucher,  sensibilité  totale- 
ment étrangère  à  l'ophthalmie  purulente  et  qui,  dans  l'ophthalmie  diplithé- 
ritique,  occupe  toute  l'étendue  des  paupières  ; 

2°  L'iutégrité  presque  absolue  de  la  conjonctive  des  tarses. 

Lorsque  le  furoncle  occupe  le  grand  angle  de  l'œil,  il  est  difficile  de  bien 
préciser  jusqu'à  quel  point  le  sac  lacrymal  est  intéressé,  et  il  est  bon  de  dif- 
férer le  pronostic. 

Les  petits  furoncles  qu'on  a  le  plus  souvent  occasion  d'observer,  sont  loca- 
lisés autour  d'un  follicule  pileux  du  bord  de  la  paupière,  et  connus  sous  le 
nom  A' orgelet  (hordeoluni).  En  évacuant  le  contenu  de  ces  petits  furoncles, 
on  trouve  un  petit  bourgeon  verdâtre,  composé  de  corpuscules  de  pus,  en 
dégénérescence  régressive,  une  quantité  de  détritus  et  un  tissu  fibrineux 
composé  de  masses  fibrillaires  et  coagulés  (Michel). 

L'orgelet  apparaît  sous  la  forme  d'un  bouton  dur,  très-sensible  au  toucher, 
occupant  le  bord  libre  de  la  paupière  et  juxtaposé  au  tarse.  Il  se  développe 
dans  l'espace  de  quelques  jours,  détermine  souvent  un  gonflement  œdéma- 
teux considérable  de  la  paupière  et  finit  par  percer.  On  a  pu  penser  qu'il 
s'agissait  ici  de  l'inflammation  d'une  glande  de  Meibomius,  c'est,  d'un  côté,  la 
proximité  du  tarse  auquel  l'orgelet  se  trouve  adossé,  et,  d'autre  part,  la  mo- 
bilité que  la  peau  conserve  dans  les  commencements,  au  niveau  de  la  petite 
tumeur  qui  ont  permis  de  commettre  cette  méprise  ;  mais,  en  renversant  la 
paupière,  on  constate  aisément  c{ue  les  glandes  tarsiennes  qui  avoisinent  la 
partie  malade  de  la  paupière  sont  complètement  intactes  :  c'est  à  peine  si  la 
conjonctive  montre,  en  pareil  cas,  un  peu  d'hyperhémie. 

L'orgelet  n'a  d'importance  aux  yeux  du  praticien  que  parce  qu'il  est  sujet  à 
récidiver  fréquemment,  de  manière  à  devenir,  pour  celui  qui  en  est  affecté, 
un  véritable  tourment.*  Cette  particularité  n'a  d'ailleurs  rien  qui  puisse  sur- 
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prendre  si  l'on  considère  l'orgelet  comme  un  furoncle,  c'est-à-dire  comme  la 
manifestation  d'une  sorte  d'état  général  de  l'organisme  assez  nettement  carac- 
térisé pour  qu'on  ait  pu  le  désigner  sous  le  nom  de  diathèse  furonculeuse. 
(Elle  n'a  de  même  rien  de  surprenant  lorsque  l'orgelet  ne  représente  qu'un 
simple  bouton  d'acné). 

Très-souvent  il  faut  rechercher  la  reproduction  si  fréquente  de  ces  petits 
furoncules  marginaux  des  paupières  dans  un  traumatisme  répété,  comme  le 
contact  d'un  pince-nez,  la  pression  des  paupières  contre  l'oculaire  du  micro- 
scope chez  les  étudiants  (Michel),  le  séjour  prolongé  d'une  poussière  très-fine 
(métallique),  le  contact  répété  cle  vapeurs  d'eau  dans  des  étuves  ou  par  la 
pulvérisation  à  vapeur,  etc. 

La  prédisposition  aux  orgelets  s'est  montrée  parfois  si  tenace,  que  les 
médecins  appelés  ont  cru  devoir  envoyer  leurs  malades  aux  eaux  et  les 
astreindre  à  porter  comme  dérivatifs  des  sétons  et  des  cautères. 

Dans  nombre  de  cas,  il  vaudrait  mieux  s'en  tenir  à  une  épilation  minu- 
tieuse, destinée  à  prévenir  l'irritation  du  bord  palpébral  par  des  cils  retardés 
dans  leur  chute.  De  même  si  celle-ci  provenait  de  la  rétention  des  produits 
sébacés,  il  faudrait  se  contenter  de  la  combattre  au  moyen  des  pommades 
dont  on  trouve  la  formule  à  l'article  Blépharite.  En  présence  d'une  véritable 
furonculose  du  bord  ciliaire,  il  ne  faut  plus  autant  compter  sur  les  moyens 
thérapeutiques  indiqués.  Cependant  une  grande  propreté  devra  toujours  être 
observée  pour  éliminer  une  des  causes  principales  de  la  reproduction  des 
furoncles  (des  lotions  chaudes  matin  et  soir). 

L'orgelet  ne  réclame,  du  reste,  par  lui-même,  aucun  traitement  direct. 
S'il  tarde  à  percer,  on  peut  en  pratiquer  l'ouverture  ou  la  faciliter  au  moyen 
de  topiques  émollients.  Lorsque  le  boulon  marque  de  la  tendance  à  s'in- 
durer,  il  est  parfois  bon  de  le  frictionner  avec  des  pommades  aux  préci- 
pités blanc  ou  rouge,  aux  iodures  de  potassium  ou  de  plomb.  Si  enfin  la 
suppuration  terminale  d'un  orgelet  se  prolonge  outre  mesure,  on  s'en  rend 
aisément  maître  par  une  cautérisation  légère  avec  le  nitrate  d'argent.  Nous 
croyons  inutile  de  recourir  alors  au  moyen  proposé  par  Scarpa  et  indiqué 
par  Desmarres  et  qui  consiste  à  laisser  tomber  une  goutte  d'acide  sulfurique 
dans  la  cavité  de  l'orgelet.  Ici,  vraiment,  le  remède  serait  pire  que  le 
mal. 

S'il  est  vrai  qu'un  furoncle,  en  prenant  un  développement  inusité,  et  en 
amenant  la  tension  et  la  mortification  de  la  peau,  puisse  se  transformer  en 
anthrax,  il  faut  avouer  que  cette  métamorphose  se  fait  le  plus  souvent  sous 
l'influence  de  mauvaises  conditions  générales  et  d'un  défaut  d'activité  des 
fonctions  nutritives  dans  les  parties  affectées.  11  en  résulte  que  l'anthrax 
s'observe  principalement  sur  des  sujets  âgés,  épuisés  par  la  misère  et  les  pri- 
vations (I).  L'anthrax,  qui  produit  la  gangrène  de  toute  l'épaisseur  de  la 

(1)  D'après  Tliielmann  {Gaz.  med.  de  Russie,  1855,  n°  1),  voici  la  fréquence  relative  de 
Fanthrax  fies  paupières  :  sur  trois  cent  cinquante-deux  cas,  ralTeclion  ne  siégeait  que  trois 
lois  dans  la  région  du  sourcil,  et  doux  fois  sur  la  paupière  supérieure. 
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peau,  peut  détruire  ainsi  la  paupière,  en  partie  ou  en  entier.  Il  se  distingue 
de  la  pustule  maligne,  dont  nous  allons  nous  occuper,  par  une  tuméfaction 
notable  et  par  la  lenteur  relative  de  sa  marche,  dépourvue  des  caractères 
essentiels  qui  accompagnent  une  véritable  infection  (phlébite  faciale). 

Tantôt  la  peau  offre  une  coloration  livide  et  l'épiderme  qui  la  couvre  est 
soulevé  en  une  large  vésicule  ;  tantôt  les  parties  gangrenées  ont  l'aspect 
d'une  masse  pultacée  qui  se  fait  jour  au  travers  de  la  peau,  perforée  en  plu- 
sieurs points. 

Quant  au  traitement,  on  se  servira  des  compresses  froides  et  de  la  glace, 
au  début  de  la  maladie,  pour  réduire  et  limiter  autant  que  possible  l'inflam- 
mation, et  pour  calmer  les  douleurs  souvent  insupportables  qui  l'accom- 
pagnenL  Dès  que  la  suppuration  commence  ou  lorsqu'on  craint  une  gangrène 
étendue,  on  se  trouve  bien  de  débrider  largement,  et  l'on  emploie  ensuite  les 
cataplasmes. 

Le  bouton  d'Alep  est  regardé  par  une  partie  des  observateurs  comme  un 
simple  furoncle,  tandis  que  d'autres  le  considèrent  comme  une  affection 
cutanée  bien  plus  grave,  c'est-à-dire  une  forme  de  lupus  tuberculeux.  Suivant 
Willemein  (1),  les  paupières  seraient  un  point  de  prédilection  pour  cette 
maladie  endémique  qui  se  développerait  déjà  chez  des  enfants  en  bas  âge  et  des 
sujets  qui  n'auraient  fait  qu'un  séjour  relativement  court  à  Alep.  «  Chaque 
pays  chaud,  dit  Godard  (2)  dans  son  célèbre  ouvrage,  a  sa  variété  de  bou- 
tons; ainsi  Biskra,  Alep, Bagdad,  offrent  une  affection  à  peu  près  semblable, 
qui  présente  des  caractères  assez  analogues.  » 

La  pustule  maligne,  lorsqu'elle  se  développe  sur  les  paupières,  accident 
assez  fréquemment  produit  au  contact  des  mains  salies  par  des  matières  ani- 
males en  décomposition  ou  par  le  virus  de  la  morve  ou  du  farcin,  ne  présente 
aucune  particularité  digne  de  remarque,  si  ce  n'est  que,  dans  cette  région, 
cette  affreuse  maladie  laisse  des  traces  indélébiles  et  souvent  funestes  pour 
l'œil.  La  paupière  est  gonflée,  luisante,  mais  médiocrement  enllammée  :  on 
y  voit  apparaître  une  pustule  de  dimension  moyenne  contenant  une  sérosité 
transparente  et  coagulable.  Comme  la  base  sur  laquelle  repose  cette  pustule 
est  fortement  ecchymosée,  elle  lui  donne  une  couleur  foncée  qui  contraste 
vivement  avec  la  coloration  des  parties  voisines  tuméfiées.  L'attention  du 
médecin  est  tout  d'abord  attirée  par  les  vives  souffrances  et  la  fièvre 
du  malade.  Les  parties  centrales  de  la  tumeur,  siège  de  la  pustule  sont 
prises  d'une  gangrène  susceptible  de  bientôt  s'étendre  :  à  ce  moment,  la 
rougeur  et  le  gonflement  augmentent,  souvent  jusqu'au  point  d'envahir  la 
moitié  ou  la  totalité  de  la  face. 

C'est  alors  qu'éclatent  les  symptômes  d'une  véritable  intoxication  :  fris- 
sons, nausées,  prostration  des  forces  ;  et  le  malade  succombe  après  le  délire 

(1)  Gazette  médicale,  n°16,  1854. 

(2)  Egypte  et  Palestine.  Paris,  in-8,  avec  atlas,  1867.  «  Tous  les  boutons  que  l'on  observe 
en  Orient  nie  paraissent  se  rattacher  à  une  même  cause,  à  un  appauvrissement  du  sang, 
résultant  nécessairement  des  grandes  chaleurs  auxquelles  le  corps  est  sonmis  »  (p.  165). 
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et  le  coma.  Vingt-quatre  heures  suffisent  quelquefois  à  l'évolution  complète 
et  mortelle  du  mal.  Chez  les  sujets  robustes  et  bien  portants,  la  gangrène 
peut  se  circonscrire,  grâce  à  une  réaction  inflammatoire  salutaire,  se  borner 
à  détruire  les  téguments  de  l'œil,  cet  organe  lui-même,  et  laisser  une  vaste 
cicatrice.  Il  est  important,  pour  le  praticien,  de  savoir  que  les  victimes  de  ces 
inoculations  y  sont  ordinairement  exposées  par  leur  profession  et  que  les  mé- 
decins vétérinaires,  les  tanneurs,  les  corroyeurs,  les  bouchers,  les  bergers, 
les  palefreniers,  etc.,  y  sont  surtout  sujets.  De  même,  toutes  les- fois  qu'on  a 
lieu  d'observer,  à  la  suite  d'une  piqûre  de  mouche,  un  gonflement  notable  de 
la  paupière  avec  vésication  et  fièvre  intense,  on  ne  doit  pas  oublier  que  l'in- 
secte a  pu  se  faire  colporteur  de  cette  contagion. 

Uœdème  malin  ou  charbonneux  est  une  forme  de  phlegmon  diffus  de  la 
])eau  où  la  tendance  à  la  gangrène  par  vastes  plaques,  qui  prennent  rapide- 
ment en  se  desséchant  une  coloration  noirâtre,  est  fort  accusée.  Quoique 
aussi  dans  cette  affection  l'infection  puisse,  jouer  un  rôle  important,  elle  peut 
néanmoins  aussi  éclater  sans  que  la  contamination  puisse  être  établie 
par  la  présence  d'une  pustule  formée.  Ici  la  tendance  à  l'élimination  des 
eschares  desséchées,  par  l'établissement  d'une  ligne  de  démarcation  rouge  et 
la  production  abondante  de  bourgeons  charnus,  se  montre  plus  prononcée 
que  dans  les  formes  susdécrites. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  pronostic  de  ces  affections  qui  s'observent  généralement 
sur  des  sujets  âgés  de  trente  à  quarantcans  etgagnent  facilement  les  téguments 
voisins  ou  les  paupières  du  côté  opposé,  est  des  plus  graves.  Le  danger  d'une 
inflammation  des  veines  de  l'orbite  avec  thrombose  des  sinus  n'est  ici  jamais 
à  perdre  de  vue. 

Le  traitement  consiste,  lorsqu'on  est  appelé  à  temps,  à  détruire  autant 
que  possible  le  foyer  infectant.  Afin  d'agir  avec  promptitude  et  énergie,  le 
diagnostic  doit  être  bien  établi.  Il  ne  s'appuie  guère,  surtout  dans  les  pays  où 
la  pustule  maligne  est  rare  (Grande-Bretagne,  sud  de  l'Allemagne),  que  sur 
des  accidents  généraux  (1)  et  la  disproportion  qui  existe  entre  ces  derniers 
et  les  désordre's  locaux. 

Néanmoins,  sinon  pour  empêcher  l'absorption  d'un  virus  déjà  passé  dans 
l'économie,  au  moins  pour  détruire  le  foyer  infectant  dans  l'intérêt  du  sujet 
et  de  son  entourage,  et  pour  tenter  l'élimination  des  parties  gangrenées,  on 
doit  pratiquer  sur-le-champ  une  cautérisation  énergique.  Dans  ce  but,  on  fait 
sur  la  paupière  une  ou  plusieurs  incisions  horizontales  ;  et  protégeant  le  globe 
de  l'œil  par  l'interposition  d'une  plaque  d'ivoire,  on  cautérise  énergiquement 
au  moyen  de  la  galvano-caustique  ou  d'un  petit  cautère  actuel.  On  doit  rejeter 

(1)  Après  l'inoculation  de  la  moi've,  on  voit  survenir,  dans  la  plupart  des  cas,  des  douleurs 
articulaires  intenses  et  des  frissons,  signes  précurseurs  des  maniiestions  locales  et  qui  peu- 
vent simuler  une  attaque  de  rluuuatisme  articulaire  aigu  (Rayer).  Ici  les  phénomènes  locaux 
■semblent  succéder  à  une  infection  généralisée,  tandis  que  dans  la  pustule  maligne,  l'intoxi- 
cation du  sang  paraît  être  sous  la  dépendance  d'un  ou  de  plusieurs  foyers  infectants,  primi- 
tivement développés. 
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les  cautérisations  avec  la  pâte  de  Vienne  ou  les  acides  minéraux,  à  cause  des 
dangers  qu'il  y  aurait  pour  l'œil  à  les  employer. 

Le  pansement  sera  fait  avec  des  désinfectants  (acide  carbolique,  acide 
salicylique  au  centième,  en  ajoutant  à  la  solution  d'acide  salicylique  une  petite 
quantité  de  borate  de  soude).  On  pourra  faire  ici  un  usage  avantageux  de  ces 
moyens  en  les  appliquant  avec  un  pulvérisateur  pendant  un  temps  prolongé. 
On  prescrira,  à  l'intérieur,  les  préparations  à  base  de  quinine,  en  élevant 
les  doses,  et  l'on  tâchera  de  corroborer  les  forces  du  malade  par  un  régime 
tonique.  Dès  que  l'élimination  des  parties  gangrenées  s'est  effectuée,  on  son- 
gera à  prévenir  autant  que  possible  les  suites  fâcheuses  des  pertes  de  sub- 
stance qu'ont  subi  les  paupières  en  ayant  recours  à  la  greil'e  dermique  et  au 
besoin  à  la  tarsoraphie  (1). 

d.  AFFECTIONS  EXANTHÉMATIQUES.  > 

Les  éruptions  exanthématiques  contagieuses,  lors([u'elles  se  localisent  aussi 
sur  la  face,  intéressent  généralement  les  paupières,  et  c'est  principalement  le 
gonflement  de  la  paupière  supérieure  qui  nous  frappe  dans  ce  cas;  mais  avec 
la  disparition  de  l'éruption,  sa  localisation  sur  ces  voiles  membraneux  ne 
laisse  plus  de  traces,  à  l'exception  de  l'éruption  varioleuse  qui  seule  mérite 
d'attii'er  ici  notre  attention. 

La  difformité  que  subit,  après  une  localisation  étendue,  presque  constam- 
ment le  bord  marginal  des  paupières  et  qu'on  a  désignée  sous  le  nom  de 
madarosis,  résulte  du  développement  particulier  des  pustules  varioliques  en 
cet  endroit.  Elles  se  forment  de  préférence  vers  les  commissures,  et  dans  les 
follicules  pileux  des  cils.  C'est  particulièrement  la  paupière  supérieure  qui 
est  le  siège  de  nombreuses  pustules,  et  s'il  s'agit  d'une  variole  confluente, 
il  peut  se  faire  que  tout  le  bord  libre  de  la  paupière  soit  garni  d'une  série 
contiguë  de  pustules. 

D'après  les  recherches  microscopiques  que  nous  empruntons  à  M.  Michel  (2), 
l'éruption  variolique  se  fait  presque  exclusivement  dans  les  follicules  pileux. 
«  Au  début  de  la  maladie  il  se  développe  dans  les  follicules  pileux  des  cils 
aussi  bien  que  dans  ceux  de  la  peau  des  paupières,  un  réseau  à  mailles  et  à 
plaques  irrégulièrement  feutré  (fig.  G)  qui  pénètre  très-profondément  et 
paraît  composé  de  faisceaux  de  structure  fibrillaire,  mais  qui  ne  sont  autre 
chose  que  des  cellules  épidermiques  aplaties.  Avec  ces  faisceaux  alternent  des 
cellules  épidermiques  qui  ont  un  aspect  gonflé.  Tout  le  follicule  pileux  semble 
très-élargi,  les  gaines  pileuses  méconnaissables  et  le  cil  comme  comprimé 
(fig.  6,  a).  Use  trouve  entre  la  gaîne  externe  du  follicule  pileux  et  la  couche 

(t)  Voy.  le  Mémoire  de  l'œdème  ganqrèneux  des  1)1111)^1^.3,  par  Mauveziii  (Archives  (jéné- 
rales  de  médecine,  mars  1864,  p.  iti  et  689,  et  la  thèse  d'Albert  Le  Bellocli,  De  la  suture 
des  paupières  pour  prévenir  l'étropion,  particulièrement  dans  l'œdème  malin.  Paris,  1876, 
in-4.°,  p.  60. 

(2)  Graefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  38-2. 
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épidermique,  ainsi  qu'entre  la  gaîne  externe  et  interne  du  follicule  pileux 
même,  entassés  dans  le  tissu  cellulaire  lâche  tout  à  l'entour,  de  nombreux 
corpuscules  de  pus.  Les  vaisseaux  sont  extrêmement  distendus  (fig.  6,  c)  et 
sur  divers  points  des  corpuscules  rouges  sont  extravasés  (fig.  6,  d).  Il  faut 
encore  noter  ici  une  agglomération  très-accusée  de  corpuscules  purulents 
autour  des  glandes  sudoripares,  tandis  que  le  tarse  se  montre  presque  intact.  » 


Pjc_  c, —  Variole  de  la  paupière  supérieure.  Coupe  sagittale.  Siège  de  l'cfllorescence 
dans  le  follicule  pileux  d'un  cil. 

a,  Cils.  —  6,  Globules  de  pus.  —  c,  Vaisseaux  distendus  ;  dans  le  tissu  cellulaire  lâche  se  trouvent 
partout  répartis  de  nombreux  corpuscules  de  pus  dont  le  nombre  semble  s'accroître  davantage  près  des 
vaisseaux.  —  d,  Accumulation  de  corpuscules  rouges  du  sang'.  —  Coloration  à  l'Iiématoxyline.  Préparation 
au  baume  de  Canada.  Gross.,  HaHnack,\U,  Oculaire. 

A  part  cette  localisation  près  des  follicules  pileux  des  cils,  les  conduits 
excréteurs  des  glandes  de  Meihomius  peuvent  devenir  le  siège  de  pustules 
(Ilébra)  (1),  mais  c'est  principalement  à  la  suite  de  la  suppuration,  de  l'exul- 
cération  et  de  dépôts  de  petites  plâques  diphthèritiques  que  le  bord  libre  de 
la  paupière  gonflée  souffre. 

Après  la  période  de  dessiccation,  la  participation  de  la  conjonctive  tà  l'irri- 
tation, l'inflammation  prolongée  des  parties  exulcérées  du  bord  par  le  con- 
tact de  la  sécrétion  lacrymale  et  conjonctivale  provoque  ici  facilement  le  dé- 

(1)  Virchow's  llamlhuch  der  spec.  Pailwlogie  u  Therap.,  t.  111,  2"  édit.,  p.  383.  Er- 
langen,  1872. 
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veloppement  de  bourgeons  charnus  parfois  très-effilés,  qui  ressemblent 
beaucoup  aux  condylômes  pointus  (Michel).  Souvent  nous  avons  vu 
pendant  des  mois  persister  sur  le  bord  exulcérc  des  plaques  de  bourgeons 
charnus,  aplatis,  semblables  à  ceux  résultant  d'un  chalazion  perforé  sur  la 
conjonctive. 

A  la  suite  de  la  cicatrisation  se  développent  une  destruction  plus  ou  inoins 
complète  des  cils,  une  déviation  avec  déformation  de  ceux  qui  subsistent  et 
l'oblitération  de  la  majorité  des  glandes  de  Meibomius,  dont  le  contenu  se 
condense  et  s'incruste  de  sels  calcaires  (infarctus).  Le  trichiasis  peut  aussi 
résulter  d'une  rétraction  de  pustules  qui  se  sont  cicatrisées  et  ont  siégé  à 
une  certaine  distance  du  bord  marginal;  à  part  cela,  le  déplacement  et  la 
déviation  des  cils  sont  favorisés  par  la  rétraction  générale  de  la  peau,  qui  de- 
vient aisément  le  siège  d'eczéma  très-rebelle,  entretenu  par  l'écoulement  des 
larmes,  qui  ne  trouvent  plus  leur  élimination  à  travers  les  conduits  lacry- 
maux déviés  et  oblitérés. 

Dans  les  cas  les  plus  graves,  il  peut  se  produire  de  véritables  pertes  de 
substance  du  bord  libre  de  la  paupière,  rappelant  la  difformité  connue  sous 
le  nom  de  coloboma. 

Le  traitement  doit  consister  à  appliquer,  dès  le  début  de  l'éruption,  sur  les 
paupières  des  bandelettes  de  toile  enduites  d'emplâtre  de  Vigo  ou  simple- 
ment de  diachylon  (le  taffetas  de  Vigo  se  recommande  ici  particulièrement). 
Il  faut  s'efforcer  d'obtenir  une  coaptation  bien  exacte  vers  la  commissure 
des  paupières  et  une  immobilité  à  laquelle  on  arrivera  bien  difficilement, 
chez  les  enfants  en  particulier. 

Lorsque  la  période  de  dessiccation  arrive,  toute  l'attention  doit  se  porter 
sur  les  inconvénients  que  peut  avoir  le  contact  de  la  sécrétion  conjonctivale 
avec  les  parties  avivées.  Nous  conseillons  ici  :  lotions,  trois  à  quatre  fois 
par  jour,  de  la  conjonctive  des  paupières  écartées  et  renversées,  autant  que 
leur  gonflement  le  permet,  avec  une  solution  d'acide  carbolique  (au  cen- 
tième); après  chaque  lotion,  on  saupoudre  les  paupières,  que  le  malade 
s'efforce  de  serrer  fortement,  avec  un  mélange  de  poudre  de  riz  et  d'oxyde 
de  zinc  (parties  égales). 

Si  en  dépit  de  ce  traitement  il  se  développe  de  nombreux  bourgeons  char- 
nus, on  réprimera  leur  développement  par  des  cautérisations  au  nitrate  d'ar- 
gent (suivies  d'une  neutralisation  attentive)  ou  on  les  excisera.  Le  traite- 
ment des  déplacements  des  paupières,  du  larmoiement  qui  en  résulte,  et  du 
trichiasis,  se  trouve  indiqué  aux  articles  spéciaux. 

Nous  ne  traitons  pas  en  particulier  des  autres  éruptions  non  conta- 
gieuses des  paupières,  telles  que  le  lichen,  le  pemphigus,  le  psoriasis,  la 
pellagre,  etc.,  car  rien  de  particulier  n'est  à  signaler  ici  relalivcment  à  leur 
localisation  sur  ces  voiles  membraneux. 
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e.  ÉRUPTIOiNS  ECZÉMATEUSES  ET  HERPÉTIQUES. 
1°  I^'Eczéma. 

L'eczéma  des  paupières  deviendra  un  sujet  particulier  de  nos  recherches, 
lorsque  nous  aurons  à  traiter  de  l'inflammation  du  bord  libre,  de  la  blépha- 
rite;  nous  ne  dirons  ici  que  quelques  mots  sur  l'eczéma  généralisé  de  la  peau 
des  paupières.  L'allection  peut  prendre  son  point  de  départ  dans  la  conjonc- 
tive, c'est-à-dire  être  provoquée  par  le  contact  des  sécrétions  morbides,  ou 
survenir  spontanément  et  devenir  elle-même  la  cause  d'une  inflammation 
conjonctivale.  On  peut  donc  avec  raison  distinguer  l'eczéma  spontané  et  arti- 
ficiel (Gayat)  ;  l'eczéma  vésiculaire  éclate  du  reste  facilement  chez  des  en- 
fants blonds  sur  toutes  les  parties  du  corps  où  la  peau  est  très-fine,  exposée 
au  contact  de  sécrétions  et  aux  frottements  fréquents.  Chez  ces  enfants,  la 
peau  des  paupières  peut  devenir  un  point  de  prédilection  pour  des  éruptions 
eczémateuses  qui  affectent  aisément  la  forme  squameuse,  et  s'associent  à  une 
éruption  de  pustules  conjonctivales  (kératite  pustuleuse). 

Parmi  les  causes  étiologiques  de  l'eczéma  signalons  une  influence  des 
nerfs  sensitifs  produite  par  une  irritation  du  ganglion  de  Gasser,  et  qui,  sui- 
vant M.  Estlander  (1),  déterminerait,  à  l'instar  du  zona,  une  forme  d'ecz'ema 
rubrum  opiithalmique.  Cette  variété  se  rencontrerait  surtout  à  la  suite  de 
conjonctivites  pustuleuses,  avec  forte  irritation  des  nerfs  ciliaires,  et  aussi 
comme  symptôme  réflexe  (ophthalmie  sympathique). 

La  peau  des  paupières  qui,  on  le  sait,  est  extrêmement  fine,  manifeste, 
lorsque  l'eczéma  date  de  quelque  temps  et  surtout  lorsqu'il  siège  à  la  pau- 
pière inférieure,  une  certaine  tendance  à  se  rétracter,  à  attirer  en, dehors 
le  bord  libre  et  à  dévier  le  point  lacrymal.  Le  larmoiement  ajoute  alors  son 
action  irritante  à  celle  des  produits  de  sécrétion  morbide  épanchés,  et  ces 
causes,  par  leur  continuité,  entretiennent  la  maladie,  déjà  si  rebelle  de  sa 
nature  au  traitement,  surtout  chez  les  sujets  qui  subissent  l'influence  d'une 
prédisposition  diathésique  héréditaire. 

La  meilleure  méthode  de  traitement  consiste  dans  l'emploi  des  compresses 
imbibées  de  faibles  solutions  astringentes,  sulfate  de  zinc,  sous-acétate  de 
plomb,  nitrate  d'argent  (1  gramme  pour  300  grammes).  Il  est  bien  entendu 
que  ces  médicaments  ne  seront  employés  que  lorsque  toutes  les  croûtes  au- 
ront été  enlevées,  soit  par  un  emploi  prolongé  de  cataplasmes,  soit  par  l'ap- 
plication de  bandelettes  de  toile  recouvertes  d'une  couche  de  pommade  anti- 
blépharitique  (pommade  de  Ilebra,  dont  on  trouvera  la  formule  à  l'article 
Blépharite). 

Chez  les  sujets  dont  la  peau,  irritable  à  l'excès,  ne  tolère  pas  une  humidité 
prolongée  et  chez  qui  celle-ci  ne  fait  que  favoriser  l'extension  du  mal,  on 

(1)  Eczéma  rubi  uin  oplithalniicuui ,  comme  symptôme  d'autres  affections  ( /'^Hs/ia  làk. 
saellsk.  hcmdl.,  t.  XIV,  ii°  3,  et  Nagel's  Jahreshericht,  t.  IV,  p.  iiO). 
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•aura  soin  de  recouvrir  les  parties  malades  d'une  poudre  composée  à  parties 
égales  d'oxyde  de  zinc  et  de  poudre  de  riz  ;  mais  alors  il  sera  nécessaire 
d'éviter  que  cette  poudre  ne  passe  à  travers  les  paupières  et  d'empêcher,  par 
•des  soins  minutieux  de  propreté,  que  les  sécrétions  lacrymale  et  catarrhale  ne 
l'entraînent  en  s'y  mêlant  et  en  faisant  perdre  tout  le  fruit  de  la  dessiccation 
qu'on  attendait. 

Les  corps  gras,  les  pommades  à  l'oxyde  de  zinc,  au  précipité  rouge,  etc., 
ne  sont  généralement  supportés  que  lorsque  les  parties  malides  sont  proté- 
gées par  une  couche  épidermique  assez  épaisse.  Ce  n'est  aussi  qu'à  cette  pé- 
riode, lorsque  l'eczéma  présente  les  caractères  de  la  forme  squameuse,  que 
les  préparations  goudronneuses,  en  particulier  l'huile  de  cade  pure  ou  mêlée 
■à  parties  égales  d'esprit-de-vin,  réussissent  bien.  Il  suffit,  pour  les  employer 
sans  inconvénient,  d'en  faire  l'application  avec  un  pinceau  bien  étanché  et  de 
se  tenir  éloigné  de  quelques  millimètres  des  angles  des  paupières.  Les  prépa- 
rations goudronneuses  sont  parfois  mal  supportées  par  des  personnes  à  épi- 
derme  très-mince.  —  Si  l'on  a  à  combattre  réversion  du  point  lacrymal  sigu  i- 
iée  plus  haut,  on  y  remédiera  en  le  fendant  suivant  la  méthode  de  Bowman. 

2°  Éruptions  lierpcfiqiies. 

Parmi  les  éruptions  herpétiques  des  paupières  il  faut  distinguer  deux  va- 
riétés :  l'une,  tout  à  fait  bénigne,  est  l'analogue  de  Vhydroa  fébrile,  l'autre 
consiste  en  une  forme  de  zona  d'une  gravité  souvent  surprenante. 

Chaque  année  nous  observons  parmi  nos  malades  un  ou  deux  cas  d'érup- 
tion herpétique  anodine,  où  un  groupe  d'une  douzaine  à  une  vingtaine  de 
petites  pustules  s'est  développé  principalement  sur  la  paupière  supérieure,  qui 
se  montre  à  peine  gonflée  et  faiblement  rougie.  L'apparition  de  cet  herpès  est 
signalé  au  malade  par  la  sensation  d'une  assez  vive  brûlure,  mais  les  dou- 
leurs névralgiques  font  défaut.  Ce  n'est  que  cette  année  qu'il  s'est  présenté 
un  malade  âgé  de  trente  ans,  qui  offrait  un'groupe  de  vésicules  herpétiques  sur 
le  milieu  de  la  paupière  supérieure  et  inférieure  gauche,  et  qui  nous  racontait 
qu'une  semblable  éruption  avait  éclaté  peu  de  temps  auparavant  du  côté 
droit,  après  qu'il  eût  éprouvé  chaque  fois  du  côté  correspondant  une  vive 
■douleur  dans  la  région  de  la  tempe  ayant  persisté  pendant  une  journée 
entière. 

Cette  forme  d'herpès  palpébral,  tout  à  fait  semblable  à  l'herpès  labial,  ne 
se  trouve  guère  mentionnée  par  les  auteurs,  mais  a«  été  aussi  observée  par 
notre  ami  le  professeur  Honier  (1).  Elle  ne  présente  aucune  importance, 
tout  en  se  répétant  parfois  chez  le  même  individu,  et  nécessite  pour  tout 

(1)  Kliii,  Monatshlàtter,  t.  IX,  p,  331.  —  M.  Michol  {Gntefe-Sneniisch,  t.  IV,  p.  397)  dé- 
crit cette  forme  d'herpès  comme  se  développant  près  du  bord  des  paupières  et  de  leur  coiu- 
missurc;  nous  avons  toujours  vu  la  plaque  herpétique  rester  distante  de  i  à  5  millim.  de 
ce  bord,  et  occuper  assez  exactement  le  milieu  de  la  paupière.  Si  la  paupière  supérieure  et 
l'intérieure  étaient  atteintes,  les  deux  plaques  de  vésicules  se  trouveraient  placées  l'une  au 
■dessus  de  l'autre. 
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traitement  l'emploi  de  poudres  desséchantes;  elle  disparaît  dans  l'espace  de 
quelques  jours. 

Le  zona  ou  herpès  ophthalmicus  est  une  maladie  bien  autrement  sérieuse. 
Ici  ! 'éruption  des  vésicules  ou  plutôt  des  g  roupes  vésiculaires  est  manifes- 
tement liée  à  la  distribution  de  la  première  et  de  la  deuxième  branche  du 
trijumeau. 

Le  siège  le  plus  commun  du  zona  ophthalmique  est  la  région  de  l'épa- 
nouissement de  la  première  branche,  c'est-à-dire  la  région  de  la  paupière 
supérieure  et  celle  du  front.  L'éruption  occupe~t-elle  en  pareil  cas  de  préfé- 
rence l'angie  interne  cl  la  paroi  correspondante  du  nez,  c'est  le  nerf  sous- 
trochléaire  qui  est  le  conducteur  de  la  phlegmasie  ;  l'herpès  a-t-il  apparu  vers 
la  commissure  externe,  il  faudra  accuser  le  nerf  lacrymal.  Les  éruptions  sié- 
geant dans  la  région  du  sourcil  et  du  front  se  répartissent  difficilement, 
quant  à  leur  origine,  entre  l'action  du  nerf  sus-orbitaire  et  celle  du  sus- 
trochléaire. 

Les  éruptions  du  zona  ophthalmique  sur  la  paupière  inférieure  se  rappor- 
tent à  une  irritation  de  la  deuxième  branche  du  trijumeau  et  en  particulier  du 
nerf  sous-orbitaire.  Rarement  toutes  les  ramifications  de  la  première  branche 
du  trijumeau  sont  atteintes,  mais  quelques  filets  de  cette  dernière  branche 
peuvent  simultanément  être  pris  avec  la  deuxième.  Enfin  il  peut  se  faire  que 
toutes  les  ramifications  des  première  et  deuxième  branches  et  tout  l'épanouis- 
sement du  trijumeau  d'un  ou  des  deux  côtés  soient  à  la  fois  compris  dans 
l'altération  morbide  [LaiUier,  thèse  de  Hybord,  p.  'IQ,  Moers  (1)]. 

Il  pourrait  paraître  étonnant  que  les  deux  premières  éditions  de  cet  ou- 
vrage n'aient  guère  fait  mention  d'une  affection  oculaire  qui  intéresse  à  un  si 
haut  degré  la  médecine  générale,  mais  les  maladies  des  paupières  n'appa- 
T  iirent,  dans  la  deuxième  édition,  que  très-peu  de  temps  après  l'époque  où 
Hutchinson  (2)  (1866)  »et  Bowmmi  (3)  (1867)  eurent  attiré  l'attention  sur 
cette  intéressante  maladie,  et  ce  n'est  qu'en  18G8  que  les  travaux  de 
B.-J.  Vernon  (4),  Joy-Jeffrles  (5)  et  Steffan  (6),  ainsi  qu'une  discussion  au 
congrès  de  Heidelberg  sur  le  cas  du  dernier  observateur,  révélèrent  qu'il 
s'agissait  d'une  maladie  très-nettement  définie  et  encore  assez  répandue. 

Dans  le  traité  si  complet  de  Mackenzie  (185i),  pour  tout  ce  qui  regarde  la 
pratique  ophthalinologique,  il  se  borne  dans  sa  dernière  édition  à  la  simple 
mention  que  l'herpès  des  paupières  «  laisse  après  lui  des  excavations  comme 
celles  de  la  variole,  qu'il  attaque  assez  souvent  la  cornée,  une  vésicule  s'y  dé- 
veloppant et  se  terminant  par  la  formation  d'un  ulcère  ». 

(1)  Archiv  f.  klin.  Medkin,  t.  II!,  p.  162,  pl.  u,  fig.  1. 

i'i)  A  clinioal  report  on  ca<es  of  Horpes  zostcr  frontalis  seu  oplitlialmicus.  (Ophthalm.  Hos]). 
Rep.,  t.  V.  p.  191.) 

P)  Cases  ofzosler  or  unilatéral  confluent  Herpès  oftlic  ophtlialmic  région.  (/6if/.,  t.  VI,  p. 1.) 

(4)  St-Bartiiolom.  Hosp.  Rep.,  t.  IV,  p.  120. 

(5)  Transactions  of  the  Amène,  ophlhal.  Societij,  18G7  and  1868. 
(G)  Klinische  Monatsld.,  t.  VI,  p.  336.  et  Ann.  d'OcuUstique,  t.  LI. 
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En  France,  Hybord  (1),  un  confrère  que  la  mort  a  fauché  au  début 
de  travaux  des  plus  méritants,  a  contribué  essentiellement  par  sa  thèse 
inaugurale  (1872)  à  propager  des  notions  exactes  sur  cette  remarquable 
affection. 

La  forme  la  plus  commune  du  zona  ophthalmique  est  celle  qui  intéresse 
les  nerfs  sous-lrochléaire,  sus-orbitaire  et  sus-trochléaire,  c'est-à-dire  qui 
siège  sur  la  moitié  interne  de  la  paupière  supérieure,  longe  le  dos  dn  nez  et 
la  ligne  médiane  du  front  et  se  propage  sur  la  région  sus-sourcilière.  C'est 
cette  variété  que  nous  avons  observée  une  douzaine  de  fois.  Comme  pour  le 
zona  en  général,  son  apparition  est  fréquemment  précédée  par  des  symp-, 
tônies  généraux  de  malaise,  maux  de  tète,  frissons,  nausées,  abattement  et 
léger  état  fébrile.  De  même  il  apparaît  des  douleurs  névralgiques  localisées 
exclusivement  dans  les  parties  où  doit  se  montrer  l'érnption,  ou  bien  s'irra- 
diant  sur  toute  la  moitié  de  la  tête  (hémicrànie).  Ces  douleurs  peuvent  aussi 
faire  absolument  défaut,  mais  il  n'y  a  guère  de  malades  qui  n'accusent  dans 
la  paupière  une  brûlure  ou  une  cuisson  ayant  précédé  d'au  moins  quelques 
heures  l'éruption. 

Les  névralgies  ont  été  observées  dans  certains  cas  pendant  une  ou  deux 
heures  ou  un  o.u  deux  jours  avant  que  l'éruption  n'apparaisse;  d'autres  fois 
elles  tourmentaient  le  malade  depuis  un  mois  [VeDion  (2)],  [Traube  (3)],  et 
mème]nsqaklroismois[F.-M.Macke7izie{4)],lMougeot(ô)].  Reste  à  savoir 
s'il  ne  s'agissait  pas  dans  ces  derniers  cas  d'un  zona  greffé  sur  une  autre 
affection  des  nerfs  (Hybord). 

Il  m'a  été  donné  d'observer  un  cas  remarquable  oiï  le  zona  a  éclaté  d'emblée 
chez  une  dame  américaine  de  soixante-cinq  ans,  M"  D...,  de  Philadelphie,  qui 
fut  prise  de  zona  ophthalmique  du  côté  droit  au  moment  de  s'embarquer  pour 
l'Europe,  et  qui  arriva  dix  jours  après  à  Paris,  présentant  des  cicatrices  du 
front,  un  ulcère  de  la  cornée  presque  cicatrisé  et  une  anesthésie  cutanée  com- 
plète de  la  peau  du  front  et  des  paupières  droites. 

Qu'il  y  ait  eu  des  phénomènes  prodromiques  ou  non,  il  apparaît,  avec  une 
sensatioa  de  cuisson  et  de  brûlure,  des  plaques  érythémateuses  gonflées,  par- 
fois confluentes,  d'autres  fois  disséminées  et  très-distancées,  qui  frappent  par 
la  netteté  avec  laquelle  elles  se  délimitent  le  long  de  la  ligne  médiane  du 
front  ou  le  long  du  dos  du  nez,  rappelant  ainsi  qu'elles  sont  liées  à  une  distri- 
bution d'éléments  anatomiques.  Ces  plaques  se  garnissent  plus  ou  moins  rapi- 
dement (un  à  deux  jours)  de  petites  vésicules  qui  de  leur  côté  peuvent  être 
clair-semées  ou  entassées  de  façon  à  devenir  confluentes.  Cette  éruption  de 
vésicules  se  fait  par  poussées,  de  manière  que  les  phlyctènes  peuvent  appa- 

(1)  Du  zona  optittialmique  et  des  lésions  qui  s'y  rattachent,  In-Jt",  p.  t(5i.  l'ai-is,  187:2. 

(2)  Loc.  cit.,  t.  V,  p.  161. 

(3)  Deutsche  Klinik,  18C9. 

(4)  A  case  ofHerpes  frontal  (/)idia>n??e£/.  Gaiclte,  august,  1869,  et  Ophlli.  IIosp.  Rep.,t.\'l) 

(5)  Reclierches  sur  quelques  troubles  de  nutrition  consécutifs  aux  affections  des  nev'.s. 
Thèse  de  Paris,  1867. 
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raitre  à  des  périodes  différentes,  soit  sur  les  diverses  plaques,  soit  aussi  sur 
une  seule  el  inêine  plaque  (Hybord). 

A  cette  période  d'acuié  de  la  maladie,  la  température  du  côté  malade  peut 
s'être  accrue  d'un  àegvé  [Jacksch  (1)],  comme  cela  a  du  reste  été  observé 
oour  le  zona  du  nerf  cubital  [Charcot  ("2)]. 

La  transformation  tie  ces  phlyctènes  en  pustules  à  contenu  trouble  et  leur 
dessiccation  s'effectuent  souvent  avec  une  telle  rapidité  qu'on  n'a  pas  le  temps, 
si  on  ne  voit  ses  malades  qu'une  fois  toutes  les  vingt-quatre  heures,  d'assister 
à  ces  diverses  phases.  La  plupart  de  mes  malades  se  sont  présentés  à  la  consul- 
tation avec  des  croûtes  noirâtres  (petites  hémorrhagies).  Les  croûtes,  quelque 
nombreuses  et  étendues  qu'elles  soient,  ne  dépassent  pas  la  ligne  médiane 
du  front  et  du  nez,  et  si  le  zona  est  double  (Moers,  Hybord),  la  distinction 
des  deux  territoires  est  encore  possible,  attendu  que  la  maladie  éclate  avec 
une  intensité  différente  et  offre  une  évolution  variable,  quant  aux  stades 
d'efflorescence  et  de  dessiccation,  sur  les  deux  côtés. 

La  durée  de  l'éruption  peut  varier  sensiblement  suivant  sa  gravité;  dans  la 
généralité  des  cas  il  faut  compter  trois  semaines  pour  l'évolution  totale  de  la 
maladie.  De  l'intensité  de  l'éruption,  dépend  aussi  si  elle  laissera  des  traces 
ou  non.  Hulchinsoii  considère  la  formation  de  cicatrices  comme  presque  iné- 
vitable, tandis  que  nous  n'avons  vu  nous-même  presque  jamais  se  produire 
de  cicatrices  très-apparentes,  sauf  chez  un  vieux  gentleman  anglais  de  quatre- 
vingt-cinq  ans,  qui  fut  atteint  d'un  zona  gauche  excessivement  grave  avec  iritis 
et  kératite  du  côté  correspondant. 

Je  serais  porté  à  croire  qu'en  France  cette  maladie  affecte  un  caractère 
moins  grave  que  dans  d'autres  pays  (Angleteri'e,  Allemagne).  Ceci  explique 
aussi  pourquoi  elle  a  moins  attiré  l'attention  qu'ailleurs  et  comment  le  nombre 
de  ces  malades  se  présentant  dans  les  cliniques  oculaires  est  si  restreint. 
Pourtant  6^**'»,  dit  que  le  zona  du  front  peut  devenir  gangi'éneux,  évidemment 
la  cicatrisation  succède  alors  à  une  destruction  suppuralive  du  derme  sous- 
les  croûtes  [Weyss  (3)].  Hybord  suppose  que  la  gravité  de  l'éruption  serait, 
contrairement  k  l'opinion  de  Hutchinson,  en  relation  directe  avec  l'âge  du 
malade  pour  la  persistance  et  le  développement  des  cicatrices  ;  cela  n'offri- 
rait rien  de  bien  surprenant,  et  pour  les  cicatrices  Hutchinson  est  du  même 
avis. 

Ce  qui  rend  le  zona  ophthalmique  particulièrement  pénible  pour  le  malade, 
ce  sont  les  suites  ïkdieuses  et  les  complications  gra.ves  qu'il  peut  présenter.. 

Il  a  déjà  été  question  des  névralgies  qui  précèdent  l'apparition  du  zona. 
Celles-ci  peuvent  .^e  continuer  d'une  manière  permanente  dans  la  région 

(t)  Zui'  CasLiislik  des  Herpès  zoster  t'rontalis  seu  ophthalinicus.  {Thèse  inaug.,  Brcslau, 
1869.) 

("2)  Mougcot,  Ueclieiflies  sur  quelques  troubles  consécutifs  aux  affections  des  nerfs. 
Thèse  de  Paris,  1867. 

(■i)  Beitrag  zur  Kcnntniss  des  Herpès  zoster.  {Archiv  fur  Heilkunde ,  Heft  4  et  5,. 
1871.  p.  261 0 
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occupée  par  réruplioii,  et  persister,  alors  que  les  cicatrices  seules  révèlent 
encore  la  maladie  primitive.  Ces  douleurs,  qui  sont  manifestement  stimulée* 
par  des  changements  de  température  (la  chaleur  du  lit),  peuvent,  surtout 
chez  des  malades  âgés,  acquérir  par  la  privation  du  sommeil  et  leur  in- 
fluence démoralisante  un  caractère  inquiétant  (1).  Rien  de  ce  qui  touche  le 
caractère  ou  la  localisation  de  l'éruption  ne  permet  de  prédire  si  une  pareille 
névralgie  persistante  sera  à  craindre  (sur  98  cas  compulsés  par  Hybord, 
27  fois  des  névralgies  ont  persisté,  c'est-à-dire  à  peu  près  une  fois 
sur  trois).  La  persistance  de  ces  névralgies  peut  varier  de  quelques 
semaines  à  plusieurs  années  [Bowman,  Wiedner  (2)].  Suivant  Hutchinson, 
les  cas  où  il  y  a  eu  complication  cornéenne  seraient  ceux  où  la  persis- 
tance des  douleurs  névralgiques  serait  le  plus  à  craindre,  ce  qui  con- 
corde avec  notre  propre  observation.  Il  est  certain  que  plus  le  sujet  est  âgé 
et  plus  cette  complication  est  à  redouter,  comme  d'ailleurs  pour  le  zona  en 
général  (Trousseaih)  (3). 

En  même  temps  que  ces  névralgies  persistent,  la  peau  occupée  par  l'érup- 
tion du  zona  se  montre  plus  ou  moins  complètement  anesthésiée.  Comme  l'a  ob- 
servé Bowman,  il  peut  se  faire  que  cette  anestbésie  rétrograde  en  même  temps 
que  les  douleurs  névralgiques,  et  qu'une  hyperesthèsie  cutanée  la  remplace  et 
concorde  avec  une  recrudescence  des  douleurs  névralgiques.  L'anesthésie 
complète  de  la  peau,  avec  sensation  d'engourdissement  et  de  froid  dans  la 
région  occupée  par  l'herpès,  est  une  suite  moins  fâcheuse  du  zona.  Quoique 
cet  état, 'accompagné  de  thermo-paralysie,  puisse  persister  longtemps,  il  pa- 
raît néanmoins  bien  moins  rebelle  que  la  forme  d'hyperesthésie  avec  névral  - 
gie déjà  décrite. 

L'hypertrophie  (kéloïdiforme)  des  cicatrices  du  zona  ne  s'observe  que  très- 
exceptionnellement  [Emmert  (4)]. 

Les  complications  du  zona  palpébral  les  plus  sérieuses  consistent  dans 
l'extension  de  la  maladie  aux  branches  du  trijumeau,  qui  fournissent  à  la 
conjonctive,  à  la  cornée  et  à  l'iris. 

Une  éruption  d'herpès  conjonctival,  semblable  à  la  conjonctivite  phlycté- 
nulaire,  s'observe  exceptionnellement,  échappe  facilement  à  l'observation ,  à 
cause  du  gonflement  des  paupières  qu'accompagne  l'éruption  cutanée ,  et 
semble  précéder  la  formation  des  vésicules  sur  le  derme  {Hybord).  Cette 
éruption  a  pour  effet  d'augmenter  la  sécrétion  conjonctivale,  elle  accentue  le 
larmoiement,  laisse  plus  facilement  persister  une  anestliésie  de  la  muqueuse, 
mais  ne  présente  guère  d'autre  importance. 

Un  fait  bien  autrement  sérieux  est  la  production  d'un  herpès  cornéen,  ac- 
compagné dans  la  presque  totalité  des  cas  de  symptômes  d'iritis.  Cette  com- 

(1)  Joy  Jeffries  attribue  la  mort,  chez  une  de  ses  malades  âgée  de  quatre-vingts  ans,  à  cet 
épuisement. 

(2)  Berliner  Klin.-Wochenschrift,  n»  7,  1870. 

(3)  Clinique  de  VUôlel-Dieu  de  Paris,  2»  édit.,  t.  I,  p.  192. 

(4)  Wiener  med.  Wochenschrift,  n°  42,  1870. 
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plication,  annoncée  par  la  photophobie  et  de  vives  douleurs,  se  révélant  par 
l'injection  périkéraLique  ainsi  que  par  l'iipparition  d'un  nombre  variable  de 
petites  ulcérations  (car  on  ne  peut  guère  voir  l'éruption  même  d'herpès  sur 
la  cornée),  s'observe  à  peu  près  dans  la  moitié  des  cas  (44  fois  sur  98,  d'après 
Hybord).  Nous  renvoyons,  quant  à  la  description  de  l'altération  cornéenne,  à 
l'article  spécial  (herpès  coniéen);  nous  dirons  seulement  que  la  kératite  se 
complique  très-souvent  d'iritis,  mais  que  l'iritis  peut,  quoique  rarement 
(5  0/0),  se  rencontrer  isolément,  de  même  que  des  kératites  très- graves  ont 
été  observées  sans  complication  du  côté  de  l'iris. 

Il  s'agit  ici  d'une  forme  d'iritis  plastique  simple,  exceptionnellement  paren- 
cliymateuse  (Homer),  qui,  dans  un  cas,  a  pu  même  offrir  quelque  ressem- 
blance avec  la  forme  gommeuse  {Hatchinson);  généralement  peu  grave,  cette 
iritis  laisse  un  nombre  restreint  d'adhérences,  mais  une.  paresse  marquée  de 
ce  diaphragme  membraneux  lui  succède. 

Comme  Hutchinson  l'a  fait  ressortir,  lés  complications  du  côté  de  la  cornée 
et  de  l'iris  n'apparaissent  que  lorsque  l'éruption  du  zona  est  en  pleine  évolu- 
tion, ou  même  sur  son  déclin  (sixième  ou  septième  jour),  mais  le  gonflement 
des  paupières,  l'irritabilité  du  malade  et  l'hyperesthésie  cutanée  rendent 
assez  souvent  si  difficile  l'exploration  minutieuse  de  l'œil,  que  la  constatation 
exacte  d'une  complication  nouvellement  apparue  du  côté  du  globe  de  l'œil  ne 
peut  être  faite  d'une  façon  précise.  Il  est  tout  à  fait  exceptionnel  qu'une  iritis 
apparaisse  au  moment  du  détachement  des  croûtes,  ou  même  dans  la  qua- 
trième semaine  (Hybord);  cela  nous  rappelle  alors  les  iritis  varioliques  de  la 
période  de  dessiccation. 

On  sait  que,  contrairement  à  l'opinion  de  Boiinnan,  Hutchinson  a  formulé 
la  règle  que  les  complications  oculaires  étaient  d'autant  plus  à  craindre,  si 
le  nez  participait  à  l'éruption  du  zona  et  si«  la  maladie  affectait  la  branche  oculo- 
nasale,  ce  que  démontre  l'apparition  du  zona  sur  la  pointe  du  nez.  »  Sur  les 
98  cas  compulsés  par  Hybord,  chez  53  malades  le  nez  avait  été  envahi 
par  le  zona  à  un  degré  variable.  Sur  ces  53  cas,  35  seulement  ont  présenté 
des  complications  oculaires;  pourtant,  chez  les  18  autres,  il  y  avait  eu 
cinq  fois  une  éruption  occupant  la  moitié  supérieure  du  nez,  huit  fois  la  tota- 
lité ou  la  plus  grande  partie  du  côté  du  nez,  et  chez  les  cinq  derniers  seu- 
lement la  racine  du  nez.  La  manière  dont  s'étale  l'éruption  sur  le  nez  ne  donne 
donc  aucune  présomption,  ni  sur  la  nécessité  absolue  de  l'apparition  d'une 
complication  oculaire,  ni  sur  sa  gravité.  Les  observations  de  Bowman,  de 
Homer  et  les  nôtres  prouvent  suffisamment  que,  même  lorsque  le  zona  est 
limité  au  front  et  à  la  paupière  supérieure,  il  peut  y  avoir  complication  oculaire. 

On  peut  donc  formuler,  comme  Hybord  l'a  fait,  que  «  dans  le  zona  ophthal- 
mique,  l'iris  et  la  cornée  souifrent  rarement  quand  l'éruption  ne  siège  pas 
sur  le  territoire  des  branches  du  nerf  nasal  ;  ils  souffrent  habituellement 
quand  tout  le  côté  du  nez  est  envahi;  l'iris  et  la  cornée  sont  d'autant  plus 
exposés  à  souffrir,  et  peut-êtie  à  souffrir  gravement,  que  l'éruplion  recouvre 
tout  le  côté  du  nez  ou  l'aile  du  nez.  » 
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Comme  il  a  été  dit  à  propos  de  la  participation  de  la  conjonctive  au  zona, 
une  anestliésie  analogue  et  parfois  complète  peut  persister  longtemps  du  côté 
de  la  cornée;  la  paresse  de  l'iris  semble,  elle  aussi,  se  rapporter  à  un  état 
semblable. 

Dans  un  nombre  restreint  de  cas,  des  paralysies  musculaires  plus  ou  moins 
compté  tes  peuvent  accompagner  le  zona(dans  7  pour  100  des  cas). Chez  un  homme 
de  cinquante-sept  ans,  observé  par  Hutchinson,  la  paralysie  complète  de 
toutes  les  branches  de  la  troisième  paire  s'est  présentée.  Chez  un  malade  de 
B.  J.  Vernon,  âgé  de  cinquante-trois  ans,  la  paralysie  ne  portait  que  sur  les 
branches  du  releveur  et  du  droit  interne.  Hutchinson,  Jaksch  (Cohn)  (1), 
citent  des  cas  où  la  paralysie  avait  seulement  frappé  le  releveur.  La  my- 
driase  s'associait  habituellement  à  cette  paralysie.  Boivman  et  Wiedner  ont 
constaté  la  parésie  de  la  sixième  paire.  Ces  paralysies,  analogues  aux  para- 
lysies observées  dans  le  zona  localisé  dans  d'autres  régions,  apparaissent  les 
premiers  jours  de  l'éruption,  et  disparaissent  presque  toujours  assez  rapi- 
dement. 

Une  atrophie  papillaire,  survenue  à  la  suite  d'un  zona,  a  été  observée  dans 
un  cas  unique  ^SiT  Bowman.  On  doit  aussi  regarder  comme  tout  à.  fait 
exceptionnelle  l'évolution  de  petites  bosselures  de  la  sclérotique  signalée  par 
Hutchinson  elGiraud-Teulon  (2).  L'ophthahnie  sympathique  à  la  suite  d'une 
iritis  concomitante,  dans  un  cas  de  zona,  n'a  guère  été  observée  [Coppez  (3), 
Noyés  (4)], 

Pour  ce  qui  regarde  la  physiologie  et  V anatomie  pathologiqxie  du  zona,  les 
travaux  de  Charcot  (5)  y  ont  jeté  une  vive  lumière.  C'est  lui  qui,  le  pre- 
mier, a  insisté  sur  ce  fait  capital  que  les  altérations  de  la  nutrition  sont 
très-différentes,  suivant  qu'elles  succèdent  à  la  section  ou  à  la  compression 
d'un  nerf.  îl  faut,  dit-il,  distinguer  les  elfets  de  l'irritation  de  la  moelle  épi- 
nière  et  des  nerfs,  de  ceux  de  la  paralysie  ou  simple  cessation  d'action;  en 
d'autres  termes,  il  faut  distinguer  les  effets  de  Vaction  morbide,  et  ceux  de 
V absence  iVadion.  «  Tandis  que  les  uns,  les  premiers,  sont  des  lésions  pas- 
sives lentes  à  se  produire,  et  n'ont  le  plus  souvent  aucun  caractère  inflamma- 
toire, les  autres  sont  des  troubles  tropliiques  qui,  dès  l'origine,  présentent  le 
plus  souvent  la  marque  d'un  travail  phlegmasique  plus  ou  moins  accentué  ; 
en  outre,  un  caractère  qui  leur  est  commun  à  la  plupart,  c'est  qu'ils  se  déve- 
loppent avec  une  grande  rapidité.  »  La  parfaite  exactitude  de  ces  assertions  a 

(1)  Zur  Casuistik  des  Herpès  zoster  fronlalis  scii  oplitlialmicus.  {[naug.  Dissert.  Breslau, 
1869. 

(2)  Ann.  (Vomi,  t.  XLIV,  1870. 

(3)  IhiiL,  t.  XLIv;  p.  197. 

(4)  Transactions  of  ilie  Ame'ic.  ophthal.  Societij,  1873,  p.  71. 

(5)  Note  sur  quelques  cas  d'aireclions  de  la  peau  dépendant  d'une  influence  du  système 
nerveux  sur  la  nutrition  {Journal  de  phijsiolofjie,  novembre  1872);  —  Des  troubles  tro- 
phiques  conséculit's  aux  maladies  du  cerveau  et  de  la  moelle  épinière.  {Leçons  faites  à  la 
Salpêtriére,  recueillies  et  publiées  par  lîourneviUe.  l'aris,  1872.) 
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été  expérimentalement  appuyée  et  confirmée  par  de  nombreux  faits  de  trau- 
matisme chez  l'homme  [action  de  la  vapeur  de  charbon,  Leudet,  (1)]. 

M.  Chnrcot  fait  ressortir  encore  un  point  très-important  :  «  Un  caractère 
commun  à  toutes  ces  éruptions,  qu'il  s'agisse  d'urticaire,  de  zona,  d'ecthyma, 
et  ce  caractère  est  bien  propre  à  faire  voir  qu'il  ne  s'agit  pas,  en  pareil  cas, 
d'éruptions  banales,  c'est  qu'elles  se  montrent,  de  concert  avec  certaines 
exacerbations  exceptionnellement  intenses  et  tenaces,  accompagnées  de  dou- 
leurs spéciales,  en  quelque  sorte  patiiognomoniques  de  la  sclérose  fasciculée 
des  cordons  postérieurs  de  la  moelle  et  qu'on  a  coutume  de  désigner  sous  le 
nom  de  douleurs  fulgurantes.  Elles  siègent  habituellement  sur  le  trajet  même 
des  nerfs  envahis  par  la  fulguration  douloureuse.  » 

Baerensprimg  (2)  a  le  premier  fait  des  recherches  d'anatomie  patholo- 
gique sur  la  lésion  des  nerfs  et  est  arrivé  à  conclure  que  le  zona  doit  être 
rapporté  à  une  altération  morbide  des  ganglions  spinaux,  et,  dans  la  forme 
d'herpès  dont  nous  traitons,  au  ganglion  deGasser  qui  en  est  l'analogue.  Cette 
affection  ganglionnaire  serait  partielle  lorsqu'une  série  seule  des  filets  éma- 
nant du  ganglion  serait  atteinte.  Des  nécropsies  importantes  ont  été  faites  par 
de  RecMinghausen  (3),  Charcot  et  Cotard  (4),  Haight  (5),  Weidner  (6), 
Wagner  (7),  0.  Wetjss  (8),  etc.,  mais  les  cas  les  plus  remarquables  sont 
les  deux  derniers.  Chez  le  malade  de  Wagner,  atteint  de  zona  des  neuvième 
et  dixième  espaces  intercostaux,  on  trouva  les  neuvième  et  dixième  ganglions 
dorsaux  du  côté  correspondant  tuméfiés  et  gonflés,  avec  disparition  des  cel- 
lules nerveuses  et  prolifération  du  tissu  connectif  dans  les  alvéoles  vacantes. 

L'observation  de  Wegss  nous  intéresse  plus  particulièrement  parce  qu'il 
s'agissait  d'un  zona  ophthalmique  chez  un  homme  de  68  ans,  qui  succomba  à 
un  œdème  pulmonaire  attribué  à  une  embolie  par  un  thrombus  venu  de  la 
veine  ophthalmique.  On  trouvera  en  note  (9)  le  résumé  que  Hibord  a  publié 
de  cette  intéressante  autopsie. 

(1)  Recherches  sur  les  troubles  des  nerfs,  et  surtout  des  vaso-moteurs  consécutifs  à  l'as- 
phy.xie  par  la  vapeur  de  charbon  {Arch.  de  médecine,  mai  1865). 

(2)  Annalen  der  Chaiitékrankenhauser  zu  Berlm,  t.  IX,  X  et  XI,  1861,  62  et  63. 

(3)  Ibid.,  t.  XI,  p.  96. 

(4)  Société  de  biologie,  1866,  p.  41. 

(5)  Oscar  Weyss,  loc.  cit.,  p.  263. 

(6)  Berl.Klin.  Wochensch.,  n"  7,  1870. 

(7)  Pathol  Anat.  u.  kliiiisclie  Beitracge  zur  Kenntniss  der  Gefaessnerven  (Archiv  f. 
Heilkmide,  1872,  p.  321). 

(8)  Loc.  cit. 

(9)  Examen  d  l'œil  nu.  —  A  l'ouverture  du  crâne,  la  cavité  orbitairc  semble  être  plus 
remplie  à  droite  qu'à  gauche.  Dans  le  muscle  abducteur,  abcès  de  la  grosseur  d'un  noyau  de 
cerise,  à  sa  partie  moyenne  et  près  de  sa  face  interne.  Petits  abcès  dans  le  tissu  cellulaire 
voisin.  Trois  petits  abcès  dans  le  droit  externe.  —  Phlébite  de  la  veine  ophtlialmique,  au 
point  où  elle  est  contiguë  à  l'abcès  du  voisinage  du  muscle  droit  externe.  —  Le  tissu  con- 
jonctif  sons-cutané  de  la  paupière  supérieure  et  de  l'arcade  sourcilière,  le  muscle  orbiculaire, 
sont  parsemés  d'abcès. 

Le  trijumeau  est  sain  en  arrière  du  ganglion,  sauf  au  point  où  il  entre  dans  le  ganglion 
deGasser;  à  ce  niveau  il  olïre  une  sutTusion  sanguine. 

Le  ganglion  de  Casser  est  plus  gros  que  celui  du  côté  opposé,  plus  mou,  plus  injecté.  Sur 
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De  ce  qui  précède  il  peut  être  conclu  que  le  zona  en  général  est  la  mani- 
festation cutanée  d'une  névrite  localisée,  dans  la  forme  ophthalmique,  au 
ganglion  de  Gasser.  La  voie  de  transmission  est  encore  très-peu  élucidée. 
Sont-ce  les  nerfsl  rophiques  [Sa)nuel  (1)]  «  dont  l'irritation  accélère  au  plus 
haut  degré  les  processus  nutritifs  »  qui  jouent  ici  le  rôle  d'intermédiaire? 
Sont-ce  les  nerfs  vaso-moteurs  «  dilatateurs  actifs  des  vaisseaux  »  [Cknide 

sa  partie  interne  existe  une  tache  rougeâtre  de  1  miUimètre  de  large,  semblant  dép'jndre 
d'un  extravasat  sanguin.  La  substance  du  ganglion  est  d'un  rouge  clair,  comme  celle  du  ra- 
meau ophthalmique. 

Le  rameau  ophliialmiquc  est,  depuis  son  point  de  départ  du  ganglion  jusqu'à  son  entrée 
dans  l'orhite,  entouré  d'un  extravasat  sanguin  (?).  Il  parait  plus  large,  plus  épais  que  celui 
dn  côté  opposé,  gris  rougeâtre,  plus  mou,  d'une  consistance  presque  gélatineuse.  A  la  coupe, 
on  voit  beaucoup  de  lignes  fines  et  blanches  séparées  par  un  tissu  mou  gris  rougeâtre,  con- 
tenant un  grand  nombre  de  petits  vaisseaux  remplis  de  sang.  Cette  altération  s'étend  depuis 
l'entrée  du  rameau  dans  l'orbite  jusqu'aux  plus  fines  ramifications. 

Les  autres  nerfs  de  l'orbite  sont  sains. 

La  deuxième  et  la  troisième  branche  du  trijumeau  sont  normales. 

(Edème  pulmonaire.  Petites  ulcérations  du  colon,  du  transverse  et  du  rectum. 

Examen  micyoncopique.  —  Toutes  les  coupes  faites  sur  les  parties  malades  fu-ent  compa- 
rées à  des  cou|ics  identiques  faites  du  côté  du  sain,  et  à  d'autres  coupes  analogues. 

Ganglion  de  Gasser. —  11  ne  fut  pas  possible  de  faire  une  coupe  s'étendant  à  toute  la  largeur 
du  ganglion;  les  coupes  se  brisaient,  les  éléments  se  dissociaient  avec  la  plus  grande  facilité. 

Entre  les  faisceaux  nerveux,  à  leur  entrée  dans  le  ganglion,  existent  de  riches  extravasats 
sanguins.  Les  capillaires  et  les  petites  branches  vasculaires  qui  les  entourent  sont  forte- 
ment injectés;  à  l'intérieur  des  faisceaux  on  trouve  des  vaisseaux  injectés  et  des  extravasats. 
La  substance  du  ganglion  est  fort  peu  changée  au  point  d'où  émanent  les  deuxième  et 
troisième  rameaux  du  trijumeau,  tandis  que  la  portion  d'où  sort  le  premier  rameau  est 
altérée  au  plus  haut  degré.  Dans  la  partie  la  plus  interne  du  ganglion  de  Gasser  extravasat 
sanguin,  réplétion  considérable  et  dilatation  des  vaisseaux.  En  beaucoup  de  points,  les 
cellules  ganglionnaires  sont  en  régression;  la  substance  du  ganglion  est  là  fortement  infil- 
trée de  cellules  de  pus,  éloignant  les  unes  des  autres  les  cellules  ganglionnaires  en  partie 
détruites.  Quelques-unes  semblent  avoir  été  complètement  détruites,  et  avoir  abandonné 
leur  pigment;  d'autres  sont  déformées  par  les  cellules  de  pus;  d'autres  enfin  semblent  comme 
rongées  et  détruites.  Les  faisceaux  nerveux  du  premier  rameau  qui  sortent  du  ganglion  sont 
entourés  d'exlravasats  assez  voluminenx;  ceux  du  deuxième  rameau  ne  sont  entourés  que 
de  quelques  petits  extravasats,  tt  ceux  du  troisième  sont  complètement  normaux.  La  gaine 
de  la  branche  ophthalmique  est  infiltrée  de  cellules  de  pus,  non-seulement  à  la  surface,  mais 
dsns  l'intérieur  des  faisceaux.  A  l'examen  des  fibres  froîches  du  premier  rameau,  5  milli- 
mètres après  sa  sortie  du  ganglion,  les  faisceaux  se  laissent  très-facilement  dissocier.  Le 
cylindre-axe  de  la  plupart  di's  fibres  nerveuses  est  normal,  mais  la  mjéline  est  fortement 
coagulée,  et  dans  leur  intérieur  se  trouve  une  grande  quantité  de  granulations  et  gouttelettes 
graisseuses.  Les  gaines  sont  infiltrées,  jusque  dans  l'orbite,  et,  au  dehors  de  l'orbite,  aussi 
loin  que  l'on  peut  suivre  les  rameaux  nerveux;  les  vaisseaux  sont  fortement  injectés,  des 
extravasats  sanguins  existent  à  l'intérieur  des  faisceaux;  mais  le  nombre  des  fibres  ma- 
lades et  l'intensité  des  altérations  diminuent  vers  la  périphérie. 

Les  autres  nerfs  de  l'orbite  sont  sains;  leur  périnèvrc  est  fort  peu  infiltré. 

Glande  lacrymale.  —  Injection  des  vaisseaux.  Infiltration  cellulaire  dans  plusieurs  points. 
Abcès  dans  la  substance  glandulaire. 

Peau.  —  Çà  et  là  infiltration  cellulaire.  Dans  le  tissu  sous-cutané,  infiltration  de  cellules 
et  de  lymphe  plastique.  Les  papilles  et  la  portion  contiguë  du  derme  sont  détruites  au  ni- 
veau des  vésicules. 

Paupière  supérieure.  —  La  conjonctive  palpébrale  est  fortement  infiltrée  de  cellules  inco- 
lores; petits  abcès  dans  le  tissu  sous-conjonctival. 
Examen  de  l'œil  (fait  par  le  prof.  Horncr).  Cornée. —  Trouble  épais.  Pertes  de  substance 

(1)  Die  tropliischen  Nerven,  Leipzig,  1860. 
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Bernard  (1)]  qui  interviennent?  ou  bien  veut- on  admettre  avec  Brown- 
Séquard  (2)  que  le  système  nerveux  influence  directement  le  parenchyme 
des  tissus? 

Il  entre  évidemment  en  jeu  l'irritation  de  fibres  trophiques  accompagnant 
l'expansion  périphérique  des  nerfs  sensitifs;  mais  quant  à  leur  action  tout  est 
encore  ici  pure  théorie,  car  ni  sur  leur  origine  (ganglions  spinaux  seuls  ou 
cornes  postérieures  de  la  moelle),  ni  sur  leur  répartition,  ni  sur  leur  fonction, 
nous  ne  sommes  actuellement  suffisamment  éclairés  pour  juger  avec  précision. 
Du  reste,  nous  aurons  à  revenir  à  dilTérentes  reprises  sur  cette  importante 
question  en  pathologie  oculaire,  de  l'influence  des  nerfs  dans  les  troubles  de 
nutrition,  à  l'occasion  de  l'herpès  de  la  cornée,  de  la  kératite  nevro-paraly- 
tique,  du  glaucome  et  du  goitre  exophthalmique. 

Au  point  de  vue  étiologique  de  la  névrite  qui  provoque  le  zona,  citons,  pour 
le  trijumeau,  le  cas  si  curieux  de  Haen  (3).  Ici  l'extraction  d'une  dent  donna 
lieu  au  développement  d'un  zona  des  deuxième  et  première  branches  du  tri- 
jumeau. Horner  a  observé,  dans  un  cas  de  tumeur  de  l'orbite,  un  zona  dans  la 
région  du  nerf  sus-orbitaire.  Enfin  Weyss  el  Schiffer  (i) ,  à  la  suite  d'un  cancer 
mélanique  de  l'os  sphénoïde,  virent  une  paralysie  de  l'oculo-moteur  suivie 
de  très-près  d'un  zona  du  côté  gauche  de  la  face.  On  a  vu  survenir  le  zona 
ophthalmique  à  la  suite  de  trauniatismes,  du  froid  ,  de  l'usage  prolongé  de 
l'arsenic  (Hutchinson),  de  l'action  de  la  vapeur  de  charbon  {Leudel). 

Quant  à  la  fréquence.duzona  ophthalmique  suivant  l'âge,  il  est  avéré  que  c'est 
entre  soixante  et  soixante-dix  ans  qu'on  l'observe  le  plus  souvent  et  elle  diminue 
progressivement  jusqu'à  l'âge  adolescent.  Les  Immmes  paraissent  plus  spéciale- 
mentexposésà  cette  maladie, il  y  aurait  65,5pourl00  d'hommessur 36,5 pour 
lOOde  femmes  suivant  Jaksch{Cohn)  (5)  ;  d'après Lag?(ei<r  (6),  cetteproportion 
serait  de  32  â  17.  Ce  dernier  observateur  a  aussi  réuni  05  cas  relatés  dans  la  lit- 
térature et  trouvé  que  50  appartenaient  â  l'Angleterre,  lOàl'AUemagneetôâla 
France  ;  mais  combien  de  cas  légers  pour  lesquels  on  ne  vient  pas  consulter! 
Depuis  que  notre  attention  a  été  attirée  sur  ce  point,  nous  avons  maintes  fois  ren- 
contré des  malades  présentant  de  légères  taches  de  la  cornée  et  des  cicatrices 
de  la  paupière  supérieure  et  du  front,  qui  donnaient  sur  l'origine  de  ces  lé- 

irrégulières,  tuillées  à  pic.  Les  couches  de  la  cornée,  principalement  les  couclics  superfi- 
cielles, sont  très-richement  infiltrées  de  cellules  de  pus. 
Iris  épais;  riche  rassemblement  de  cellules  lymphatiques. 

Les  altérations  de  la  rétine,  de  la  choroïde  (extravasats  sanguins)  sont  attribuées  par  Hor- 
ner à  la  phlébite  de  la  veine  ophthalmique. 

Nerfs  ciliaires.  —  Ils  sont  trôs-ricliement  entourés  de  cellules  lymphoïdes.  Autour  d'eux 
existent  également  des  extravasats  sanguins.  Les  cellules  ganglionnaires  isolées  semblaient 
normales.  Dans  la  cornée,  ils  ne  sont  pas  spécialement  entourés  d'amas  cellulaires. 

(1)  Archives  de  médecine,  1869,  t.  XIII,  série  6. 

(2)  Système  nerveux  central.  Philadelphie,  1866,  p.  172. 

(3)  De  f'cbriuni  divisione.  Tlièse. 

(4)  P.  Weyss.  loc.  cit  et  Schiffer,  Arch.f.  patli.  Anat.,  t.  XXXV,  p.  413. 

(5)  Diss.  inaug  Brcslau,  186P. 

(6)  Annales  de  dermatologie,  t.  I,  1871. 
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sions  une  descriplion  très-exacte  d'un  zona,  mais  qui,  vu  le  peu  de  durée  de 
l'éruption,  n'avaient  pas  cru  devoir  consulter. 

Le  zona  ophthalmique  paraît  siéger,  comme  le  zona  en  général,  plus  fré- 
quemment du  côté  droit  qu'à  gauche  (47  fois  sur  85  cas,  Hijbord).  Il  s'observe 
comme  fréquence  à  peu  près  dans  la  proportion  de  1  pour  5,000  malades  (Cohn 
et  notre  propre  expérience),  et  comparativement  à  d'autres  formes  de  zona, 
il  neserenconlre  que  dans  le  rapport  de  1  à  b  pour \00{Hebra,  Baerensprung). 

Le  traitement  pendant  l'éruption  doit  consister  dans  l'emploi  de  poudres 
desséchantes  (poudre  de  riz  et  oxyde  de  zinc)  et  l'usage  de  la  pommade  anti- 
blépharitique  sur  des  bandelettes  de  toile.  Les  lésions  oculaires  seront  soi- 
gnées suivant  les  données  ordinaires.  Des  injections  de  morphine  doivent  être 
employées  contre  les  névralgies  ou  l'hyperesthésie  tourmentant  le  malade. 
On  a  aussi  recommandé  [Crepenel  (1)]  un  Uniment  formé  d'un  mélange  de 
chloroforme  et  d'huile  d'amandes  douces.  Pour  combattre  les  névralgies  persis- 
tantes intenses  on  aura  rarement  besoin  de  recourir  à  la  section  nerveuse 
{Bowman,  Hutchinson),  car  on  trouvera  un  agent  puissant  dans  les  courants 
continus. 

2°  Inflammation  du  bord  libre  des  paupières. 

Le  but  essenliellement  pratique  que  la  partie  clinique  de  cet  ouvrage  pour- 
suit explique  pourquoi  nous  avons,  d'une  part,  dissocié  des  maladies  inflam- 
matoires de  la  totalité  des  paupières,  celles  de  son  bord  libre,  et  d'autre  part, 
comment  nous  comprenons  sous  le  nom  de  phlogoses,  non-seulement  a  les 
altérations  désignées  sous  le  titre  général  de  blépharite,  mais  encore  b  les 
affections  syphilitiques  et  c  les  altérations  morbides  des  cils. 

a.  BLÉPHARITE  CILIAIRE,  BLÉPIIARO-ADÉNITE. 

Les  causes  qui  produisent  l'hyperhémie  du  bord  ciliaire  peuvent,  lorsqu'elles 
agissent  avec  plus  d'intensité,  y  déterminer  une  inflammation  de  force  et  de 
gravité  variables.  L'irritation  vient,  comme  nous  l'avons  vu,  soit  de  la  con- 
jonctive devenue  le  siège  d'une  sécrétion  morbide,  soit  des  follicules  pileux, 
des  glandes  sébacées,  sudorifiques  ou  de  Meibomius,  soit  enfin  du  contact 
prolongé  des  larmes,  lorsqu'un  obstacle  quelconque  s'oppose  à  l'élimination 
de  ce  produit.  Suivant  que  la  cause  de  l'inflammation  du  bord  ciliaire  des 
paupières  est  située  dans  l'épaisseur  même  de  ce  bord,  ou  qu'elle  occupe  un 
point  plus  éloigné,  comme  celle  qui  résulte  de  l'obstruction  des  voies  lacry- 
males, il  est  aisé  de  comprendre  que  la  phlogose  offrira  des  caractères  diffé- 
rents; mais  il  ne  faut  pas  croire  qu'il  soit  facile  de  se  prononcer  formellement 
sur  l'origine  première  du  mal,  lorsque  celui-ci  a  déjà  déterminé  dans  la  struc- 
ture anatomique  des  parties  des  désordres  avancés. 

Il  est,  à  notre  sens,  très-important  d'arrêter  son  attention  sur  la  multipli- 


{U.Bull.  de  thérap.,  1865,  p.  189 
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cité  des  causes  qui  peuvent  rendre  compte  de  la  diversité  des  manifestations 
que  présente  la  blépliarite  ciliaire.  Néanmoins,  tout  en  admettant  cette  mul- 
tiplicité de  causes,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  le  résultat  final  est  la 
production  d'une  des  diverses  variétés  d'eczéma  (l):et  qu'à  part  cette  forme 
d'eczéma  qu'on  peut  avec  Gayal  (2)  appeler  traumatique,  il  arrive  encore  que 
l'on  observe  une  forme  spontanée  ou  idiopathique  chez  des  individus  prédis- 
posés. Dans  ce  dernier  cas  les  paupières  ne  sont  qu'un  point  de  prédilection, 
comme  le  pourtour  des  orifices  naturels,  les  replis  tégumentaires  (pavdlon  des 
oreilles,  aines,  aisselles,  etc.). 

Il  est  bien  entendu  qu'on  peut  rencontrer  au  bord  des  paupières  les  diverses 
formes  d'eczéma  et  que  l'aspect  que  présenteront  les  yeux  variera  sensible- 
ment suivant  le  caractère  et  la  durée  de  l'affection  eczémateuse.  D'après  l'in- 
tensité de  l'eczéma  et  sa  durée,  on  peut  donc  distinguer  au  point  de  vue  pra- 
tique trois  variétés  de  blépharite  qui  sont  : 

1°  La  blépharite  ciliaire  simple  ; 

2°  La  blépharite  ciliaire  hypertrophique  ; 

3°  La  blépharite  ciliaire  exulcéreuse. 

1°  La  blépharite  simple  est  celle  dont  l'évolution  n'entraîne  aucune  alté- 
ration anatomique  importante  dans  les  parties  constituantes  du  bord  ciliaire. 
Celui-ci  est  rouge,  offre  des  vaisseaux  turgescents,  et  la  partie  du  derme  qui 
supporte  les  cils,  légèrement  tuméfiée,  est  enduite  de  pellicules  peu  épaisses 
qui  couvrent  parfois  de  faibles  excoriations,  où  l'on  aperçoit  quelquefois, 
lorsqu'on  les  met  à  jour,  une  très-mince  couche  d'un  liquide  purulent.  Ces 
croûtes  sont  le  résultat  de  la  dessiccation  de  petites  pustules  dont  quelques- 
unes,  moins  avancées,  sont  encore  visibles  chez  certains  malades.  Ces  pustules 
se  montrent  ordinairement  entre  les  cils,  ou  parfois  à  la  base  de  ces  poils, 
dont  elles  sont  alors  traversées. 

Dans  cette  variété  d'eczéma,  qu'on  peut  comparer  à  la  forme  aiguë,  les  cils 
cèdent  pour  le  plus  grand  nombre  à  une  simple  traction  exercée  avec  les 
doigts,  ou,  s'il  faut  recourir  aune  pince  à  cils,  on  les  enlève  sans  occasionner 
une  douleur  sensible.  On  trouve,  en  les  examinant,  que  la  gaine  interne  adlière 
au  cil,  est  très -gonflée,  surtout  vers  son  extrémité,  et  que  les  petites  croûtes 
qu'on  erdève  avec  les  cils  se  composent  de  masses  épithéliales,  de  globules 
de  pus  et  de  parcelles  de  corps  étrangers,  en  particulier  de  charbon.  Dans  la 
variété  d'eczéma  sycomciteux,  la  racine  du  cil  se  montre  déjà,  à  l'inspection 
directe,  très-gonflée  et  jaunâtre.  La  gaîne  externe  adbère  ici  au  poil,  les 
couches  épithéliales  qui  la  composent  se  trouvent  fortement  gonflées  et  imbi- 
bées, et  comme  la  racine  du  cil  lui-même,  farcies  de  globules  de  pus  (Michel). 

Une  variété  de  blépharite  simple  qui  succède  souvent  à  la  précédente,  mais 
qui  peut  aussi  se  montrer  d'emblée,  se  caractérise  par  la  présence  d'une  mul- 

(1)  De  la  blefaritis  bajo  el  punto  de  vista  de  sus  causas  y  de  su  li'atamento,  par  l'auteur 
{El  Pabdlon  medico,  n"  44,  18G7). 

(2)  DeTeczéma  des  paupières.  {Annales  de  dennatolO(jie,  t.  V,  p.  303.  1873.) 
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titude  de  pellicules  fines  et  friables  qui  recouvrent  les  cils  suivant  une 
hauteur  variable.  Dans  cette  forme  d''eczéma  squameux,  les  cils  se  montrent 
aussi  sensiblement  altérés,  souvent  leur  pointe  apparaît  dédoublée  et,  en  les 
enlevant,  on  entraîne  la  gaîne  interne  du  cil  qui  est  gonflée  et  ramollie.  La 
masse  médullaire  du  poil  est  pigmentée  jusque  vers  la  racine,  et  quoique  pa- 
reille chose  s'observe  aussi  normalement,  le  nombre  de  ces  cils  à  racine  pig- 
mentée frappe  l'observateur  (Stilling). 

Les  altérations  trophiques  des  cils  qui  résultent  d'une  durée  prolongée  de 
ces  formes  d'eczéma  seront  exposées  à  l'occasion  de  la  description  des  altéra- 
tions morbides  des  cils. 

2°  La  hlépharite  hypertrophique  peut  procéder  de  la  forme  précédente. 
Elle  se  caractérise  par  ce  fait  que  les  follicules  pileux  prennent  à  l'inflam- 
mation encore  beaucoup  plus  de  part.  Le  tissu  cellulaire  qui  les  entoure 
s'hypertrophie,  d'où  il  résulte  un  gonflement  souvent  très-marqué  du  bord 
de  la  paupière  correspondante.  C'est  dans  cette  variété  deblépharite  que  l'on 
a  lieu  d'observer  une  production  exagérée  des  éléments  épithéliaux  et  grais- 
seux que  le  follicule  renferme.  Le  chorion  se  trouve  infiltré  de  cellules  et  ses 
papilles  gonflées  et  hypertrophiées.  La  blépharite  ciliaire  hypertrophique 
cause  communément  une  induration  rebelle  du  bord  libre,  par  suite  de  la- 
quelle la  nutrition  des  cils  se  faisant  mal,  ils  se  montrent  rares  et  déviés  de 
leur  direction  normale.  Cette  induration,  qui  doit  être  rapportée  à  une  accu- 
mulation notable  de  cellules  lymphoïdes  entre  les  cellules  lâches  du  tissu 
cellulaire  dè  la  paupière,  ofH'e,  lorsqu'elle  s'étale  à  une  certaine  distance  du 
bord  palpébral,  quelque  analogie  avec  le  gonflement  delà  paupière  supérieure 
des  enfants  scrofuleux.  Comme  dans  la  forme  précédente,  on  rencontre  parfois 
des  croûtes,  des  excoriations  et  des  pustules;  mais  en  général  la  rougeur  est 
moins  vive,  et  il  n'est  pas  rare  que  la  couche  épidermique  soit  épaissie  et 
qu'il  soit  possible  de  l'exfolier  par  plaques  d'une  certaine  étendue. 

A  ce  gonflement  s'ajoute  facilement  une  légère  éversion  du  bord  palpébral, 
dont  la  section,  angulaire  à  l'état  normal,  s'émousse  bientôt  en  s'arron- 
dissant. 

3"  La  blépharite  exulcérative  a.  pour  caractère  essentiel  la  destruction  par 
suppuration  des  follicules  pileux.  Il  est  possible  que  l'inflammation  pri- 
mitive ail  été  assez  intense  pour  déterminer  celte  suppuration;  mais  il  est 
bien  plus  fréquent  de  voir  le  mal  débuter  par  la  blépharite  simple  ou  hyper- 
trophique, et  déterminer  dans  les  orifices  des  follicules  un  rétrécissement 
tel,  que  les  produits  qu'ils  sont  destinés  à  évacuer  soient  retenus  dans  le 
sac  du  bulbe,  où  ils  deviennent  le  point  de  départ  d'une  inflammation  suppu- 
ra tive. 

Dans  cette  variété  deblépharite,  on  voit  s'élever  sur  les  bords  gonflés  des 
paupières  des  pustules  assez  larges,  perforées  par  un  cil.  Lorsqu'on  arrache 
le  poil  au  moyen  d'une  traction  modérée,  il  est  quelquefois  possible  d'ame- 
ner avec  lui  une  gouttelette  de  pus  enveloppée  dans  une  sorte  de  poche  com- 
posée de  cellules  épitliéliales.  Ces  pustules  peuvent  devenir  le  point  de  départ 
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d'ulcérations  profondes,  bientôt  comblées  par  des  croûtes  qui  ne  sont  autre 
chose  que  des  éléments  purulents  agglutinés  et  desséchés.  L'arrachement 
prématuré  de  ces  croûtes  avant  qu'une  couche  épidermique  ne  se  soit  formée 
au-dessous  et  l'usage  de  pommades  irritantes  pour  le  chorion  dénudé 
peuvent  sensiblement  activer  cette  tendance  aux  ulcérations. 

En  dépit  de  la  suppuration  établie  dans  les  follicules,  on  en  voit  néan- 
moins sortir  de  jeunes  cils,  moins  forts  et  moins  colorés  que  ceux  qu'ils  sont 
destinés  à  remplacer  ;  mais  si  la  suppuration  réapparaît  à  diverses  reprises, 
ou  si  elle  s'est  montrée  uns  première  fois  douée  d'une  intensité  peu 
commune,  les  follicules  s'oblitèrent  complètement.  Alors,  tout  le  long  du 
champ  d'implantation  des  cils,  existe  une  série  de  petites  fossettes  dont 
la  réunion  constitue  finalement  une  traînée  cicatricielle,  facile  à  démontrer, 
à  la  seule  condition  de  débarrasser  soigneusement  le  bord  ciliaire  des  croûtes 
ou  des  produits  de  sécrétion  qui  y  adhèrent. 

A  mesure  que  le  tissu  inodulaire  se  développe,  le  bord  libre  delà  paupière 
cesse  de  s'appliquer  exactement  contre  le  globe  de  l'œil,  et  se  tourne  en 
dehors;  en  même  temps  les  orifices  des  glandes  de  Meibomius  prennent  une 
direction  curviligne  et  s'oblitèrent.  C'est  alors  qu'il  n'est  plus  possible, 
comme  à  l'état  normal,  d'exprimer  une  partie  de  leur  contenu  au  moyen 
d'une  pression  modérée.  Cette  complicntion  est  une  des  plus  graves  de  la  blé- 
pharite  ciliaire;  car  on  peut  avancer  qu'une  fois  arrivée  à  cette  période,  elle 
entraîne  l'impossibilité  de  ramener  les  paupières  dans  un  état  d'intégrité 
complète.  En  effet,  d'un  côté,  le  bord  de  la  paupière  n'étant  plus  lubrifié  par 
la  sécrétion  des  glandes  de  Meibomius  (dont  l'orifice  excréteur  est  oblitéré), 
est  exposé,  d'une  manière  constante,  au  contact  immédiat  et  irritant  des  li- 
quides que,  justement  dans  ces  circonstances,  le  sac  conjonctival  sécrète  su- 
rabondamment ;  d'un  autre  côté,  l'oblitération  de  ces  glandes  entraîne  l'é- 
paississement  de  leur  contenu,  qui,  à  son  tour,  devient  une  cause  d'irritation 
pour  la  muqueuse.  Lorsqu'il  s'agit  d'une  blépharite  intense,  on  trouve  en  gé- 
néral la  conjonctive  qui  avoisine  le  bord  ciliaire  hyperhémiée  et  d'aspect  to- 
menteux,  tandis  que  les  autres  parties  de  la  muqueuse  peuvent  se  montrer 
plus  ou  moins  intactes. 

Au  fur  et  à  mesure  que,  par  suite  de  la  suppuration  des  follicules,  la  ré- 
traction cicatricielle  fait  des  progrès,  réversion  du  bord  palpébral,  rougeâtre 
et  complètement  arrondi,  augmente  proportionnellement;  il  se  forme  alors 
un  véritable  ectropion.  Or  les  conduits  lacrymaux,  tournés  en  dehors,  perdent 
leurs  fonctions,  et  la  stagnation  des  larmes  qui  en  résulte  est  encore  une 
cause  puissante  d'irritation,  car  elle  agit  en  excoriant  les  parties  exposées  au 
contact  de  ce  liquide.  Dans  les  formes  extrêmes  de  blépharite,  le  gonflement 
du  bord  ciliaire  peut  diminuer  consécutivement  aux  progrès  que  fait  la  cica- 
trisation, el  les  parties  de  conjonctive  déplacées  eu  dehors,  primitivement 
veloutées  et  sarcomateuses,  se  couvrent  d'un  réseau  blanchâtre  de  sillons  ci- 
catriciels. Les  paupières  sont  presque  absolument  dépourvues  de  cils  (mnda- 
rosis)  :  ceux-ci  sont  remplacés  par  quelques  poils  incolores  qui,  déviés  de 
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leur  direction,  peuvent  se  porter  vers  le  globe  oculaire  et  devenir  pour  le 
malade  une  nouvelle  source  de  tourments. 

Les  yeux  que  cette  succession  de  phénomènes  morbides  a  privés,  pour 
ainsi  dire,  de  leurs  moyens  de  protection,  sont  sujets  à  s'enflammer  sous  l'in- 
fluence de  la  moindre  irritation  et  rendent  ceuv  qui  les  possèdent  incapables 
d'un  travail  continu.  Pour  ce  seul  motif,  la  blépharite  ciliaire,  dans  ses 
formes  les  plus  avancées,  doit  être  regardée  comme  une  aiîection  grave,  alors 
même  qu'on  ne  tient  aucun  compte  de  la  difformité  souvent  hideuse  qu'elle 
produit. 

La  marche  de  la  blépharite,  quelle  que  soit  la  forme  qu'elle  affecte,  est  gé- 
néralement chronique.  Il  est  rare  d'observer  une  inflammation  aiguë  du  bord 
ciliaire.  La  blépharite  ciliaire  a  ceci  de  particulier  qu'elle  débute,  dans  la 
pluralité  des  cas,  par  des  symptômes  peu  manifestes.  On  voit  des  blépharites 
persister  des  années  entières  ou  même  indéfiniment,  tout  en  montrant,  suivant 
les  saisons,  des  périodes  d'exacerbation  et  de  rémission.  Le  printemps  et  l'''ié 
favorisent  ordinairement  les  premières. 

Nous  croyons  peu  nécessaire  d'insister  sur  Vétiologie  de  la  blépharite,  car 
les  différentes  sources  de  cette  affection  ont  déjà  été  indiquées.  Il  est  de  fait 
que  les  personnes  qui  paraissent  prédisposées  à  la  séborrhée,  qui  souffrent 
de  l'acné  ou  dont  la  peau  est  couverte  de  comédons  nombreux,  sont  plus  ex- 
posées que  les  autres  à  la  blépharite  ciliaire.  D'autre  part,  les  personnes 
dont  la  peau  est  irritable  à  l'excès  et  devient,  au  seul  frottement  des  babils, 
au  contact  réitéré  de  l'eau,  le  siège  d'un  eczéma,  ne  devront  pas  s'étonner 
d'être  prises  d'une  inflammation  du  bord  libre  des  paupières,  c'est-à-dire 
d'une  des  parties  de  leur  peau  qui  sont  le  plus  fréquemment  soumises  aux 
frottements  et  au  contact  des  sécrétions. 

Les  personnes  au  teint  clair  et  aux  cheveux  blonds  sont,  sans  conlredit, 
celles  qui  en  sont  le  plus  souvent  atteintes.  Les  sujets  faibles  et  anémiques, 
en  particulier  les  enfants,  chez  lesquels  l'absence  des  soins  de  propreté  s'allie 
à  celle  d'une  nourriture  insuffisante,  sont,  on  le  sait,  manifestement  exposés 
aux  éruptions  cutanées,  partant,  aux  blépharites  ;  et  il  n'est  pas  besoin,  poor 
expliquer  cette  causalité,  d'invoquer  une  diathèse  lymphatique  ou  sci'ofu- 
leuse.  La  malpropreté,  il  faut  le  dire,  est  une  des  conditions  les  plus  favo- 
rables au  développement  d'une  blépharite;  ainsi,  dans  une  certaine  classe, 
on  peut  rencontrer  sur  les  cils  des  paupières  affectées  des  poux  et  même  des 
poux  du  pubis. 

On  a  observé  dans  les  follicules  pileux  la  présence  d'un  champignon  assez 
analogue  à  l'achorion  du  favus,  simple  ou  bifurqué  à  l'instar  de  ce  dernier 
(voy.  affections  morbides  des  cils).  Sa  présence  donne  lieu  à  la  suppuration 
réitérée  des  follicules  et  à  leur  destruction  définitive.  Ce  champignon  serait 
donc  la  cause  principale  de  la  persistance  de  certaines  formes  de  bléphariie 
ciliaire  et  des  dangers  qu'elle  présente.  Nous  avons  mis  en  observation  des 
cas  de  blépharites  rebelles  sans  pouvoir  nous  éclairer  par  nos  propres  re- 
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cherches  sur  ce  point  d'étiologie.  Scliiess-Geniuseus  (1),  Saemisch  (2)  et 
Michel  (3)  n'ont  de  leur  côté  pu  rencontrer  dans  les  cils  des  parties  malades- 
ni  parasites  végétaux  ni  animaux. 

.  La  fréquence  de  la  blépharo-adénite,  dans  sa  forme  la  plus  pernicieuse, 
«hez  les  Israélites,  et  principalement  chez  ceux  qui  appartiennent  à  la  classe 
pauvre,  ne  saurait  échapper  à  un  médecin  un  peu  attentif.  Nous  attribuons 
cette  coïncidence  aux  nombreuses  altérations  des  voies  lacrymales  auxquelles 
ils  sont  sujets  et  qui  portent  chez  eux  obstacle  à  l'élimination  des  larmes 
{voy.  Maladies  des  voies  lacrymales). 

Quant  aux  blépharites  unilatérales,  on  a  presque  toujours  lieu  de  les  rap- 
p-orter  soit  à  l'obstruction  de  quelque  partie  des  voies  lacrymales,  soit  à  une 
simple  déviation  des  points  lacrymaux.  Rien  de  plus  facile  que  de  rendre  ma- 
nifeste la  corrélation  qui  existe  alors  entre  l'une  et  l'autre  de  ces  maladies  ; 
car  il  suffit  de  rétablir  le  cours  des  lariues,  c'est-à-dire  de  détruire  les  obs- 
tacles qui  s'y  opposent,  pour  voir  disparaître  en  peu  de  temps  la  blépharite 
déterminée  par  l'action  irritante  que  les  larmes  exerçaient  sur  la  conjonctive 
palpébrale  en  y  séjournant  outre  mesure. 

Traitement.  —  Autant  il  est  aisé  au  début  d'une  blépharite,  autant  il  est 
difficile  quand  la  maladie  dure  depuis  longtemps.  Avant  de  l'entreprendre  il 
est  important  de  l'ésoudre  la  question  suivante:  La  maladie  provient-elle 
d'une  inflammation  directe  du  bordciliaire  de  la  paupière,  ou  d'une  altération, 
soit  de  la  conjonctive,  soit  des  voies  lacrymales?  Ce  point 
éclairci,  on  traitera  la  blépharite,  soit  comme  une  maladie 
cutanée  restreinte  à  une  très-faible  portion  du  tégument, 
soit  comme  une  affection  de  la  conjonctive  ou  des  voies  lacry- 
males, en  négligeant  à  peu  près  l'inflammation  du  derme. 

Dans  ce  chapitre,  nous  nous  occuperons  donc  spéciale- 
ment de  la  dermatose.  Un  praticien  attentif  doit  se  rensei- 
gner exactement  sur  la  source  d'où  elle  a  pris  naissance  et 
d'où  elle  tire  les  éléments  qui  l'entretiennent.  Si,  par 
.  exemple,  elle  est  le  fruit  d'une  hypersécrétion  des  glandes 
sébacées,  il  doit  faire  consister  le  traitement  dans  l'emploi 
des  moyens  recommandés  contre  la  séborrhée.  Les  soins 
d'une  propreté  minutieuse  sont  indiqués  ici  d'une  façon 
toute  spéciale  :  les  malades  doivent  débarrasser  régulière- 
ment leurs  cils  et  le  bord  libre  de  la  paupière  des  croûtes 
qui  y  restent  adhérentes,  et  dans  ce  but,  on  conseille  aux 
^  personnes  intelligentes  l'emploi  d'une  petite  pince  à  curettes 

F'f'-  pleines  (fig.  7),  très-apte  à  entretenir  la  propreté  scrupu- 

leuse si  nécessaire  en  pareil  cas.  Il  est  indispensable  pour  les  personnes 


(1)  Vircliow's  Archiv  f  'ùr  path.  Anatomie,  t.  xxvn,  p.  132. 

(2)  KUn.  Deohachl.  mis  der  Aiigenheilanstalt  zu  Wiesbaden.  H.  2,  S.  1. 

(3)  Graefe-Saemisch,  IV,  p.  303. 
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atteintes  ou  prédisposées  à  la  blépharite  de  se  nettoyer  chaque  matin  les 
paupières  avec  de  l'eau  aussi  chaude  qu'il  sera  possible  de  la  supporter,  et 
l'usage  des  cataplasmes  doit  jouer  un  rôle  essentiel  dans  le  traitement  des 
blépharites  invétérées. 

Comme  il  s'agit  généralement  dans  ces  cas  d'un  simple  pityriasis  ou  d'un 
eczéma  rubrum,  l'emploi  de  l'huile  de  cade  indiqué  à  l'occasion  de  l'éry- 
thème  des  paupières  peut  suffire.  S'il  n'en  est  pas  ainsi,  l'emploi  de  pommades 
faibles  à  l'oxyde  de  zinc  et  aux  précipités  rouge  et  blanc,  dont  on  étend,  au 
moyen  d'un  pinceau,  une  couche  très-mince  sur  les  parties  affectées,  suffit 
pleinement  pour  maîtriser  la  maladie  (I). 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  lorsque  le  bord  ciliaire  est  très-tuméfié,  excorié, 
et  surtout  lorsqu'il  présente  de  petites  ulcérations  ;  un  corps  gras  quelconque 
ne  ferait  alors  qu'augmenter  l'irritation.  Dans  ces  cas,  on  commencera  le 
traitement  par  l'usage  des  topiques  astringents,  c'est-à-dire  de  compresses 
longuettes  imbibées  d'une  solution  de  sous -acétate  de  plomb  (4  grammes 
pour  300  grammes),  de  sulfate  de  zinc  ou  de  nitrate  d'argent  (1  gramme 
pour  300  grammes).  Ces  compresses  sont  appliquées  trois  ou  quatre  fois  par 
jour,  durant  quinze  ou  trente  minutes;  elles  facilitent  singulièrement  les 
soins  de  propreté  qui,  nous  ne  saurions  trop  le  redire,  sont  indispensables. 

Pour  hâter  la  guérison  des  excoriations,  il  est  utile  de  les  cautériser  légè- 
rement, chaque  jour,  avec  une  solution  de  nitrate  d'argent  (1  gr.  pour  30  gr.). 
Si  les  ulcères  dont  il  s'agit  gagnaient  un  peu  en  profondeur,  il  faudrait  les 

(1)  Parmi  les  différentes  pommades  ophtliaimiques  oii  l'oa  fait  entrer  avec  avantage,  dans  la 
pluralité  des  cas,  5  centigrammes  du  médicament  pour  5  grammes  de  récipient,  nous  préfé- 
rons celles  que  l'on  compose  avec  du  cold-cream  non  parfumé  à  celles  que  l'on  fait  avec  du 
beurre  ou  de  l'axonge;  car  pour  que  ces  dernières  ne  deviennent  pas  rances  et  par  consé- 
quent nuisibles,  il  est  urgent  de  les  renouveler  tous  les  quatre  ou  cinq  jours.  On  fait  ajouter 
à  ces  pommades,  pendant  la  saison  froide,  une  petite  quantité  d'Iiuile  d'amandes  douces, 
qui  a  la  propriété  de  les  fluidifier  et  de  rendre  leur  application  plus  commode.  Les  pommades 
au  glycérolé  d'amidon  n'ont  ici  aucune  supériorité  sur  les  précédentes,  si  ce  n'est  qu'il  est 
plus  facile  de  les  enlever  au  moyen  d'un  simple  lavage;  mais  elles  ne  possèdent  pas  autant, 
il  faut  l'avouer,  l'action  dissolvante  que  les  corps  gras  exercent  sur  les  masses  sébacées.  Il 
est  bon  d'employer  ces  topiques  le  soir,  en  s'efforçant  de  n'en  appliquer  sur  les  paupières 
qu'une  couche  assez  mince  pour  qu'il  n'en  pénètre  pas  pendant  la  nuit  dans  le  sac  conjoncti- 
val.  11  y  a  des  personnes  chez  lesquelles  le  contact  de  ces  médicaments  avec  les  paupières 
n'est  pas  bien  supporté  et  devient  lui-même  une  cause  d'irritation;  on  renonce,  en  pareil 
cas,  à  toute  application  de  pommade. 

Dans  ces  dernières  années,  nous  nous  sommes  servi,  avec  beaucoup  de  succès,  d'une  pom- 
made qui  se  rapproche  de  celle  que  M.  Hébra  emploie  dans  les  affections  eczémateuses;  nous 
la  désignons  sous  le  nom  de  pommade  antiblépharitique.  En  voici  la  formule  : 


L'emplâtre,  qui  doit  être  autant  que  possible  débarrassé  de  la  glycérine,  est  fondu  avec 
l'huile  au  bain-niarie,  puis  on  ajoute  le  baume  du  Pérou  et  l'on  remue  alors  jusqu'à  refroi- 
dissement complet.  Voici  le  mode  d'emploi  :  on  recouvre  des  rondelles  de  toile  d'une  couche 
de  cette  pommade,  et  on  les  applique  le  soir  sur  les  paupières  fermées  pour  ne  les  enlever  que 
le  matin.  Pour  mieux  faire  tenir  chez  les  enfants  ces  rondelles,  on  peut  y  pratiquer  de 


'2f  Emplâtre  de  plomb  simple. 

Huile  de  lin  

Baume  du  Pérou  


30  grammes. 
lgr,20. 
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loucher  tous  les  deux  ou  trois  jours  avec  un  crayon  très-effilé  de  nitrate  d'ar- 
gent mitigé  et  porter  immédiatement  sur  les  points  cautérisés  un  pinceau 
mouillé  d'eau  salée.  Quand  le  gonflement  des  paupières  a  beaucoup  diminué 
et  quand  leur  bord  ciliaire  s'est  recouvert  en  totalité  d'une  coucbe  épider- 
mique  continue  et  suffisamment  résistante,  on  peut  tenter  l'usage  prudent  de 
l'huile  de  cade  coupée  d'esprit-de-vin  et  des  corps  gras,  en  commençant  par 
employer  la  pommade  antiblépharitique  ou  une  pommade  faible  à  base  d'oxyde 
de  zinc. 

L'épilation  des  cils,  surtout  des  cils  malades,  est  nécessaire  tous  les  trois 
ou  quatre  jours  et  réclame  beaucoup  de  soin  dans  l'exécution,  lorsqu'il  est 
avéré  que  l'inflammation  a  son  point  de  départ  dans  les  follicules  pileux,  c'est- 
à-dire  qu'il  s'agit  d'une  forme  d'eczéma  sycomateux,  dans  laquelle  les  parties 
intermédiaires  aux  cils  se  trouvent  relativement  saines  et  que  les  malades 
souffrent ,  comme  cela  arrive  facilement ,  de  sycosis  sur  d'autres  points 
(acne  mentagra).  Si  ces  derniers  ont  suppuré  à  diverses  reprises,  c'est  le 
cas  de  porter  l'attention  sur  les  jeunes  cils,  afin  d'arracher  sans  délai 
ceux  dans  lesquels  on  remarque  une  direction  vicieuse  qui  les  rend  irritants 
pour  l'œil. 

Aussitôt  que  le  bord  libre  d'une  paupière  manifeste  la  moindre  tendance  à 
se  porter  en  dehors,  on  doit  se  hâter  de  remédier  à  la  déviation  des  points 
lacrymaux  inférieui's,  en  fendant  le  conduit  dans  une  longueur  proportionnée 
au  degré  d'éversion  et  de  tuméfaction  de  la  paupière  malade.  !Si  la  coapta- 
tion  vicieuse  de  la  paupière  inférieure  rend  impossible  l'élimination  régulière 
des  larmes,  il  faut  recourir  à  un  des  procédés  opératoires  indiqués  à  l'article 
«  Ectropiou)),  et  ici  principalement  les  procédés  recommandés  parM.  A.  Weber 
peuvent  trouver  leur  application. 

Chez  les  personnes  à  diathèse  herpétique  (eczémateuse)  l'usage  des  fer- 
rugineux et  de  l'arséniate  de  soude  ne  sera  jamais  néglige,  en  même  temps  on 
prescrira  aux  enfants  des  lotions  générales  sur  la  peau  avec  de  l'eau  salée 
(eau  de  mer). 

Une  multitude  de  médicaments,  principalement  de  caustiques,  parmi  les- 
quels nous  citerons  la  teinture  d'iode  employée  en  badigeon  nage,  ont  été 
prônés  pour  le  traitement  des  blépharites;  mais  il  ne  faut  pas  s'y  tromper: 
ce  n'est  pas  de  telle  ou  telle  substance  que  la  guérison  dépend,  elle  est  toute 
dans  la  manière  de  l'employer  et  dans  la  suppression  du  plus  grand  nombre 
possible  des  causes  d'irritation  auxquelles  les  yeux  sont  exposés  ;  enfin  elle 
n'est  à  espérer  que  si  le  mal  n'a  pas  marqué  son  passage  par  des  lésions 
anatomiques  indélébiles. 

Les  malades  atteints  de  blépharite  ciliaire  intense  feront  bien  de  se  servir 

petites  ouvertures  à  travers  lesquelles  on  tire  une  partie  des  cils.  On  nettoie  ensuite  soigneu- 
sement les  paupières  avec  de  l'eau  chaude. 

Dans  des  cas  de  blépharite  rebelle,  on  peut  aussi  avec  avantage  faire  usage  d'une  ancienne 
formule  connue  sous  le  nom  de  baume  de  Saint-Yves,  qu'on  emploie  comme  les  autres  pom  - 
mades :  Beurre  très-frais,  90  grammes;  cire  blanche,  15;  oxyde  rouge  de  mercure,  10; 
tutliie  préparée,  -i;  camphre  ti  ituré,  ti.SS;  huile  d'œuf,  2. 
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de  lunettes  bleues,  mettront  dans  leur  travail  des  interruptions  répétées,  re- 
chercheront un  air  pur  et  frais  et  devront  surtout  éviter  les  veilles  prolongées. 
En  même  temps,  ils  surveilleront  leur  régime  et  s'abstiendront,  autant  que 
possible,  de  boissons  alcooliques. 

h.  —  LÉSIONS  SYPHILITIQUES. 

Les  ulcères  syphilitiques  primitifs  se  rencontrent  quelquefois  sur  les  pau- 
pières, ce  qui  n'est  pas  surprenant,  si  l'on  considère  combien  sont  fréquents 
les  attouchements  de  ces  parties  avec  les  mains  et  parfois  avec  les  lèvres. 
On  peut  y  rencontrer  le  chancre  mou  (Hirschler)  (1),  (Galezowski)  (2), 
le  chancre  induré  (Vose  Salomon)  (3),  (Ricord)  (4),  (Sturgis)  (5),  (Smee)  (6), 
(Pflûger)  (7),  et  le  chancre  phagédénique,  ainsi  que  nous  avons  eu  l'occasion 
de  l'observer  (8). 

Ici  un  point  important  doit  fixer  toute  l'attention  du  médecin,  à  savoir  si, 
en  l'absence  d'autres  manifestations  de  la  maladie  sur  le  reste  du  corps,  celles 

(1)  Dans  le  cas  de  M.  Hirscliler  (Wiener  med.  Wochenschrifl .  72-74,  18GG),  l'inocula- 
tion aurait  été  produite  chez  un  médecin  par  le  rejaillissement  d'une  injection  pratiquée  sui 
un  ulcère  chancreux;  la  guérison  eut  lieu  en  peu  de  temps,  laissant  une  cicatrice  peu  pro- 
fonde du  bord  palpébral  et  de  la  conjonctive. 

(2)  Le  malade  de  M.  Galezowski  [Journal  d'Oplilhalinologie,  mai  et  juin  1872)  était  por- 
teur depuis  trois  semaines  d'un  chancre  mou  du  pénis  et  se  serait  infecté  par  le  contact  des 
doigts. 

(;!)  Un  chancre  induré  fut  observé  par  M.  Vose  Salomon  (British  Med.  Journal,  ISIvi, 
p.  263),  chez  un  enfant  de  huit  mois  ;  six  semaines  plus  tard,  éruption  syphilitique  de  lu  pea\t 
et  ulcération  profonde  de  la  grande  lèvre,  suivie,  quelque  temps  après,  de  rhagades  des  lèvres 
de  la  bouche. 

(4)  Chancre  induré  du  grand  angle  de  l'œil  (Ann.  d'OcuL,  t.  XXIV,  p.  233). 

(5)  Le  cas  de  chancre  induré  de  la  paupière  inférieure  de  l'œil  droit  fut  observé  par- 
Sturgis  (Americ.  Journ.  of  med.  sciences,  jan.  1873),  chez  un'enfiint  de  vingt-deux  mois  et 
siégeait  sur  la  face  interne  (conjonctive)  de  la  paupière. 

(6)  Voyez  Mackenzie,  première  édition,  1830.  —  Stellwag  de  Carion,  Die  Opiillialmolorjic 
vom  naturwiss,  Standpunhte,  t.  11,  p.  954.  — Desmarres,  Traité,  1847,  p.  150. 

(7)  Klin.  Monatsb.,  1876,  p.  100. 

(8)  Nous  avons  soigné,  dans  l'été  de  1865,  une  malade  qui  était  atteinte  d'un  chancre  de 
la  paupière  inférieure  de  l'œil  gauche.  L'affection  avait  été  méconnue  par  un  confrère  et 
parfaitement  reconnue  par  une  amie  de  la  personne  intéressée.  Celle-ci  en  fut  d'autant  plus 
effrayée  que,  dans  l'espace  de  huit  jours,  la  peau  offrit  une  ulcération  d'un  centimètre  et  demi 
d'étendue.  Pour  confirmer  le  diagnostic,  j'adressai  la  malade  à  M.  llicord,  qui  a  bien  voulu 
me  donner  les  renseignements  suivants  :  «  L'ulcération  de  la  paupière  de  notre  malade  me 
paraît  être  de  nature  spécifique;  il  existe  déjà  un  engorgement  indolent  symptomatique  des 
ganglions  sous-maxillaires,  et  dans  les  relations  que  cette  dame  a  eues  avec  une  de  ses  amies 
malades,  il  peut  y  avoir  eu  une  de  ces  contagions  fortuites  qu'on  observe  quelquefois.  »  Des 
cautérisations  énergiques  au  moyen  du  nitrate  d'argent  et  l'usage  du  sublimé  arrêtèrent  en  ' 
peu  de  jours  les  progrès  du  mal,  qui  ne  laissa  après  la  guérison  qu'une  faible  écliancrurc  à 

la  paupière  inférieure.  Cette  observation  nous  rappelle  une  remarque  de  M.  Hirschler  (llVe/J. 
med.WocItenschr.,  n""^  72-74,  1866)  qui,  en  parlant  des  ulcérations  secondaires  des  paupières 
dont  il  cite  trois  cas,  insiste  sur  le  peu  d'étendue  des  cicatrices  consécutives.  Ceci  paraît 
juste  pour  toutes  les  ulcérations  primaires  non  phagédéniques  ;  mais,  au  contraire,  pour  les 
ulcération  secondaires,  nous  pouvons  dire  que,  dans  tous  les  cas  ofi  nous  les  avons  vues,  elles 
se  compliquaient  d'affections  analogues  des  parties  voisines  de  l'œil  qui  ne  guérissaient  qu'eu 
laissant  des  cicatrices  très-disgracieuses  (ectropion). 
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qui  occupent  la  paupière  offrent  des  signes  assez  caractéristiques  pour  que  la 
spécificité  ne  soit  pas  douteuse. 

Le  chancre  mou  ne  siège  que  rarement  sur  les  paupières  (Mackenzie)  ;  on 
a  plus  souvent  affaire  au  chancre  induré;  ainsi  nous  avons  presque  chaque 
année  occasion  d'en  ol)server  un  cas.  Une  statistique  compulsée  parmi  les 
cas  de  Fournier,  Aimé  Martin,  Buzenet,  Clerc  et  Kollet,  démontre  que 
sur  1646  cas  de  chancres  indurés,  il  n'y  en  eut  que  6  siégeant  sur  les  pau- 
pières. Les  antécédents  du  malade,  les  résultats  positifs  de  l'inoculation  et 
l'essai  fructueux  d'un  traitement  interne  approprié  peuvent  seuls  éclairer  le 
médecin,  dont  les  soupçons  sont  déjà  éveillés  par  ce  seul  fait  que  des  exulcé- 
rations simples  d'une  certaine  étendue  et  développées  depuis  peu  de  temps 
sont  chose  fort  rare  dans  cette  région.  La  coloration  plus  foncée  des  bords  de 
l'ulcère,  la  disposition  d'après  laquelle  ils  semblent  taillés  à  pic,  l'induration, 
parfois  de  consistance  cartilagineuse,  que  présente  sa  base,  et  le  gonflement 
des  ganglions  pré-auriculaires,  sont  ici  des  caractères  d'une  valeur  sémio- 
tique  moins  sûre. 

Les  ulcérations  syphilitiques  primitives  des  paupières  débutent  ordinai- 
rement par  le  bord  marginal,  car  c'est  en  ce  point  que  la  couche  épidermique 
s'altère  le  plus  facilement.  De  Graefe  (1)  supposa  que  la  matière  infectante 
s'introduisait  de  préférence  dans  les  conduits  excréteurs  des  glandes  méibo- 
miennes.  Lorsqu'on  n'a  pas  le  soin  de  les  combattre  énergiquement,  elles 
peuvent  amener  des  désordres  considérables,  et  quand  elles  ont  pris  une  cer- 
taine étendue,  elles  sont  presque  constamment  suivies  de  la  déviation,  sinon 
de  la  destruction  partielle  ou  totale  des  paupières.  Ces  mêmes  ulcérations 
ont  bien  moins  de  tendance  à  gagner  la  conjonctive  que  les  parties  de  la  peau 
circonvoisines  :  il  est  encore  exceptionnel  qu'elles  occupent  cette  muqueuse 
primitivement  pour,  de  là,  se  propager  vers  le  tégument  externe  (Lawrence 
et  Mackenzie). 

Les  ulcérations  sijphilitiques  de  la  période  secondaire  s'observent  ordi- 
nairement accompagnées  d'autres  lésions  secondaires,  en  général,  cliez  des 
sujets  au-dessous  de  la  quarantaine  ;  c'est  le  contraire  qui  arrive  pour  les 
ulcérations  cancéreuses,  dont  il  est,  nous  l'avons  dit,  souvent  très-difficile  de 
les  différencier.  Les  diverses  variétés  de  lupus  (exfoliatif,  tuberculeux,  hyper- 
trophique)  mettent  le  praticien  dans  le  même  embarras.  Il  se  servira,  pour 
éclairer  son  diagnostic,  du  mode  d'après  lequel  cette  affection  exerce  son 
action  destructive,  soit  que  la  peau  rougie  et  indurée  disparaisse  sous  une 
exfoliation  continue,  soit  que  les  boutons  (tubercules)  subissent  la  fonte  pu- 
rulente et  deviennent  ainsi  la  cause  d'une  perte  de  substan'ce  progressive.  Il 
est  de  fait  que  le  lupus,  comme  les  ulcérations  syphilitiques,  peut  s'étendre 
aux  parois  osseuses  de  l'orbite,  y  déterminer  des  désordres  notables,  et  con- 
sécutivement la  destruction  de  l'œil.  Biais  lorsque  le  mal  a  pris  un  tel  déve- 
loppement et  qu'il  est  de  nature  spécifique,  il  est  bien  rare  qu'il  existe  seul  et 


(1)  Deutsche  Klinik,  ii»  21,  1858. 
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en  l'absence  des  signes  d'une  infection  générale.  L'induration  des  ganglions 
pré-auriculaires  et  sous-maxillaires  n'a  même  pas  dans  les  ulcérations  pri- 
maires une  valeur  symptomatique  considérable,  car  on  la  rencontre  aussi  à 
la  suite  d'ulcérations  simples. 

Les  ulcérations  syphilitiques  secondaires  et  tertiaires  présentent  dans  leur 
évolution  une  particularité  digne  de  remarque:  c'est  que  la  destruction  suc- 
cessive et  complète  des  paupières  n'entraîne  pas  nécessairement  la  fonte  du 
globe  oculaire.  Si  la  destruction  se  limite  à  une  partie  de  ces  voiles  protec- 
teurs et,  par  suite,  empêche  l'occlusion  de  l'œil,  les  malades  remédient  à 
cette  infirmité  pendant  le  sommeil  en  portant  instinctivement  la  cornée,  par 
un  mouvement  de  rotation  exagéré,  sous  le  vestige  de  paupière  qui  leur  reste 
et  en  s'aidant  encore,  pour  en  diminuer  l'écartement,  de  la  contraction  forcée 
des  fibres  orbitaires  du  muscle  orbiculaire.  On  peut,  comme  je  l'ai  vu  chez 
une  femme  de  quarante  ans,  dont  les  paupières  du  côtédroit  avaient  été  com- 
plètement détruites  et  comme  dans  l'observation  remarquable  de  Jackson  et 
Mackenzie  (1),  observer,  malgré  l'abolition  des  paupières,  une  conservation 
parfaite  du  globe  de  l'œil,  défendu  contre  les  injures  atmosphériques 
par  une  conjonctive  sèche  munie  d'une  couche  épithéliale  très-épaisse  et 
opaque. 

Chez  les  enfants  en  bas  âge,  les  éruptions  pustuleuse  et  papuleuse  sont 
bien  plus  fréquentes  que  les  ulcères.  Presque  toujours  il  s'y  joint,  chez  eux, 
d'autres  accidents  secondaires.  Il  arrive  souvent  qu'il  s'y  ajoute  une  conjonc- 
tivite violente,  que  la  cornée  s'opacifie,  se  perfore  et  se  détruit  plus  ou 
moins  complètement.  Comme  cette  forme  de  kératite  atteint  principalement 
les  enfants  très-chétifs,  et  comme  les  affections  de  la  cornée  intéressent  com- 
munément les  deux  yeux  à  la  fois,  on  est  eu  droit  de  considérer  comme  neuro- 
paralytique  la  complication  dont  nous  nous  occupons.  On  ne  peut  confondre 
avec  une  simple  ophthalmie  purulente  la  conjonctivite  et  la  kératite  qui  ac- 
compagnent ces  aiTections  syphilitiques  graves,  car  alors  même  qu'on  négli- 
gerait les  pustules  ou  les  papules  dont  les  paupières  sont  le  siège,  on  ne 
pourrait  se  méprendre  sur  l'origine  de  la  maladie,  à  cause  de  l'éruption  qui 
occupe  les  autres  parties  du  corps. 

Il  est  bien  entendu  que  d'autres  manifestations  secondaires  (condylomes, 
plaques  muqueuses,  pustules)  peuvent  se  rencontrer  sur  les  paupières  ;  mais 
elles  font  alors  partie  d'autres  manifestations  de  la  seconde  période  de  l'in- 
fection et  ne  présentent  rien  qui  soit  digne  de  description.  Seule  l'apparition 
■de  productions  gommeuses  isolées  sur  les  paupières  peut  facilement  induire 
en  erreur,  même  un  observateur  attentif.  Cette  erreur  est  d'autant  plus  aisée 
■que  la  gomme  a  acquis  un  développement  peu  considérable,  siège  sur  la  ré- 
gion tarsienne  et  ressemble  même,  comme  élément  histologique,  au  chalazion. 
€ar  il  faut  aussi  ranger  les  gommes,  suivant  Virchow,  dans  le  cadre  des 
tumeurs  bourgeonnantes,  granulomes,  cystoplastomes,  portant  comme  carac- 

(l)  Traduction  de  Warlomont  et  Testelin,  t.  I,  p.  179. 
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tère  essentiel  qu'elles  ne  se  composent,  après  développement  complet,  que 
d'un  tissu  imparfaitement  organisé  et  de  nature  transitoire.  Il  s'agit  d'une 
néoplasie  où  les  cellules  les  plus  développées  ne  dépassent  pas  en  grandeur 
les  formes  des  cellules  lymphatiques.  A  peine  ce  développement  acquis,  ou 
même  quelquefois  auparavant,  les  phases  régressives,  c'est-à-dire  la  dégéné- 
rescence graisseuse,  se  montrent. 

Les  gommes  des  paupières  sont  d'une  rareté  extrême,  pourtant  il  est  indis- 
pensable que  le  praticien  soit  averti  qu'il  peut  en  rencontrer,  pour  ne  pas 
tomber  dans  une  fâcheuse  erreur.  Une  observation  que  nous  donnons  (1)  en 
note  servira  de  type  pour  la  description  de  la  forme  chronique.  Habituelle- 
ment, dans  cette  variété,  il  se  développe  une  série  de  petites  gommes  qui  don- 
nent sous  le  doigt  absolument  la  sensation  de  petits  chalazions.  Ces  gommes 
n'atteignent  guère  plus  du  volume  d'un  gros  pois,  finissent  par  s'exulcerér 
et  guérissent  sans  laisser  d'.autres  traces  qu'une  cicatrice  tendineuse,  blan- 
ciifitre,  qui  longe,  sous  forme  d'une  ligne  fine,  le  bord  des  paupières,  ou  forme 
une  succession  de  petites  cavités  étroites  recouvertes  d'une  peau  luisante, 
fine  comme  du  papier  de  soie. 

Ce  mode  de  cicatrisation  attirerait  déjà  notre  attention,  si  elle  n'avait  pas 
encore  été  éveillée  par  d'autres  symptômes  (un  ozéna  en  particulier). 

M.  Hirschler  (loc.  cit.)  décrit  une  forme  d'infiltration  gommeuse  «î^mc  des 
paupières.  Ici,  après  des  douleurs  qui  ont  siégé  pendant  quelques  jours  dans  les 
paupières,  il  se  développe  le  long  de  leur  bord  plusieurs  petites  tumeurs  analo- 
gues au  chalazion,  qui  s'ulcèrent  très-rapidement  (après  vingt-quatre  heures 
parfois)  et  laissent  un  ulcère  d'un  rouge  foncé  et  à  bords  déchiquetés.  La  pau- 
pière est  très-gonflée,  forme  des  bourrelets  indurés  et  couverts  d'ulcérations 
très-sensibles  au  toucher,  qui  peuvent  transpercer  en  peu  de  jours,  de  par- 
en  part,  la  paupière.  Nous  n'avons  pas  observé  cette  forme  aiguë  de  blépharite 
gommeuse  qui,  par  sa  marche  insolite,  ne  doit  guère  présenter  de  difficultés 
pour  le  diagnostic. 

Il  existe  quelques  observations  de  manifestations  de  syphilis  héréditaire  sur 

.(1)  Au  printemps  ilcI8G5,  un  confrère  de  l'armée  nous  amena  une  parente  âgée  de  vingt- 
liuit  ans,  résidant  en  Algérie  et  séparée  de  son  mari,  qui  lui  avait  donné  la  sypiiilis.  Cette 
dame  portait,  près  de  l'angle  externe  de  la  paupière  supérieure  droite,  une  tumeur  grosse 
comme  une  forte  fève,  légèrement  rougeàtre  au  sommet  et  ne  faisant  aucune  saillie  du  côté 
interne  du  tarse,  qui  avait  conservé  son  état  normal.  J'étais  tout  disposé  à  croire  à  l'exis- 
tence d'un  gros  chalazion  de  la  paupière,  lorsque  le  confrère  m'apprit  que,  plusieurs  mois 
après  l'infection  syphilitique,  de  nombreuses  gommes  avaient  apparu  sur  les  cuisses  en  même 
tcinps  qu'une  s'était  développée  à  la  paupière.  Au  passage  de  cette  dame  à  Marseille,  un  con- 
frère ayant  pris  cette  tumeur  pour  un  simple  chalazion,  y  pratiqua  une  large  incision,  qui  fut 
longtemps  à  se  cicatriser,  et  la  tumeur  ne  disparut  qu'après  un  traitement  interne  très- 
énergique  avec  le  mercure  et  le  chlorure  d'or.  La  tumeur  actuelle  existait  depuis  quelques 
semaines,  et  je  conseillai  de  reprendre  le  traitement  qui  avait  d'abord  si  bien  réussi.  Un  mois 
s'écoula  avant  que  je  revisse  la  malade,  qui  n'avait  pas  régulièrement  suivi  le  traitement. 
Sa  tumeur  avait  pris  le  volume  d'une  forte  noisette,  elle  était  rouge,  luisante,  élasti(iue  au 
toucher  et  donnait  lieu  à  de  vives  douleurs  lancinantes  avec  exasjiération  la  nuit.  Un  traite- 
ment régulier,  pendant  deux  mois,  avec  le  sublimé  et  la  décoction  de  Zittmann,  parvint  à 
réduire  celte  gomme  à  son  volume  primitif,  lorsque  tout  d'un  coup,  sans  cause  appréciable, 
elle  acquit,  en  quinze  jours,  à  peu  près  le  volume  d'un  gros  œuf  de  pigeon,  produisit  des 
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les  paupières;  ainsi  Ilutchinson  (1)  décrit  une  l'orme  de  blépharite  comme 
due  à  cette  transmission  et  qui  ressemble  à  la  blépharite  gomrneuse  sus-dé- 
crite.  Lawrence  (2)  vit  chez  un  enfant  de  quinze  jours,  avec  d'autres  ulcéra- 
tions de  la  joue  et  des  lèvres,  des  ulcères  des  paupières.  Enfin,  Wedl  (3)  a 
examiné  histologiquement  une  i;omme  observée  chez  une  jeune  fille  dont 
l'âge  n'est  pas  indiqué,  et  qui  siégeait  sur  la  moitié  interne  de  la  paupière, 
présentant  le  volume  d'une  lentille.  Sur  le  côté  externe  de  la  paupière  se 
trouvaient  des  rétractions  cicatricielles  (4). 

Traitement  —  Quant  au  traitement  de  ces  différentes  affections,  il  est  indé- 
niable que  la  médication  mercurielle  et  principalement  la  méthode  mixte  (sirop 
de  Gibert)  donnent  ici  des  guérisons  souvent  sui'prenantes  par  leur  rapidité. 
Nous  conseillons  l'usage  du  sublimé  corrosif  ou  du  protoiodure  de  mei^cure,  au- 
quel on  combine,  en  cas  d'urgence,  des  frictions  méthodiques  avec  l'onguent 
mercurieldont  on  emploie  1  à -4  grammes  par  jour.  Les  petits  enfants  supportent 
mieux  le  calomel,  qu'on  leur  administre  dans  du  lait.  Si  les  ulcérations  pri- 
maires marquaient  de  la  tendance  à  se  propager,  il  serait  bon  de  les  cauté- 
riser avec  le  nitrate  d'argent;  dans  le  cas  contraire,  il  suffirait  de  les  panser 
avec  une  solution  légère  de  sublimé  (O'J',50  pour  300  grammes  d'eau  distillée) 
ou  de  les  saupoudrer  de  calomel  à  la  vapeur.  On  peut  encore  se  servir  avec 
beaucoup  d'avantage  de  bandelettes  de  taffetas  de  Vigo. 

Dès  que  la  cicatrisation  commence  à  se  faire,  on  l'accélère  singulièrement 
par  des  compresses  avec  de  faibles  solutions  de  sublimé  ou  par  l'emploi 
d'une  pommade  faible  au  précipité  rouge.  En  parcourant  les  observations  re- 
cueillies jusqu'à  nos  jours  sur  les  ulcérations  tertiaires  des  paupières,  on  est 
frappé  de  la  résistance  qu'elles  opposent,  dans  certains  cas,  au  traitement 
mercuriel  (0.  Heyfelder,  Jackson).  En  pareille  circonstance,  les  transpirations 
très-prolongées  dont  on  fait  usage  en  hydrothérapie  seraient,  jointes  à  de 
hautes  doses  d'iodure  de  potassium  (administrées  en  lavement)  le  moyen 
auquel  nous  aurions  recours  avec  le  plus  de  confiance. 

douleurs  considérables  et  finit  par  s'ulcérer  sur  le  côté  externe  et  inférieur.  L'ulcère  acquit 
rapidement  une  étendue  do  3  centimètres,  laissant  voir  dans  le  fond  la  masse  caséeuse  et 
pultacée  de  la  gomme.  D'un  commun  accord  avec  notre  confrère,  nous  re))rimcs  les  frictions 
de  chlorure  d'or  sur  la  langue,  les  transpirations  prolongées,  et  l'on  lit  de  fréquentes  irriga- 
tions sur  la  tumeur  avec  un  pulvérisateur.  Dans  l'espace  de  trois  semaines,  l'ulcère,  après 
l'élimination  des  masjes  pultacées,  se  cicatrisa  complètement  et  un  catarrhe  conjonctival 
très-tenace  disparut  après  plusieurs  cautérisations,  avec  le  nitrate  d'argent  mitigé,  d'un 
trajet  fistuleux  qui  s'était  établi  à  l'angle  externe  des  paupières.  Nous  avions  craint  que  celte 
ulcération  ne  laissât  une  forte  échancrure  et  un  symblépharoii  de  Ui  paupière  supérieure  ; 
mais  il  ne  resta  qu'une  faible  irrégularité  du  bord  de  la  paupière,  nullement  défigurante  pour 
la  malade. 

(1)  OphUialm.  [losp.  Rep.,  t.  II,  p.  "238. 

(2)  A  ireatise  of  the  venereal  a/feclions  of  the  Eije,  London,  1830,  et  Michel  dans  Graefc- 
Saemisch,  t.  IV,  jt.  419. 

(3)  Atlas  der  pathol.  Histologie  îles  Auges,  Lief.  IV,  fig.  xxv  et  xxvi. 

(4)  Voyez  encore,  comme  lésions  syphilitiques  des  paupières,  les  alTections  spécifiques 
du  tarse. 


DE  WECKER.  —  MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 


c.  Les  altérations  morbides  des  cils. 

Déjà,  à  l'occasion  de  l'hypêrhémie  du  bord  palpébral  (page  30),  nous  avons 
insisté  sur  ce  fait  que  la  persistance  des  cils,  destinés  à  tomber  et  à  être  rem- 
placés par  de  nouveaux,  peut  amener  un  état  de  congestion  de  la  peau  qui, 
chez  certaines  personnes,  va  même  jusqu'à  produire  la  formation  réitérée  de 
petits  furoncles  (orgelets). 

En  outre,  à  cette  chute  tardive  peut  s'adjoindre  une  altération  de  la  consti- 
tution anatomique  de  la  racine  du  cil,  qui  devient  le  siège  d'une  pigmentation 
foncée  très-intense.  Il  est  vrai  que,  physiologiquement,  en  épilantles  cils,  on  en 
rencontre  presque  constamment  un  certain  nombre  dont  la  racine  est  foncée; 
mais  ces  cils  sont  rares,  tandis  que  chez  les  personnes  atteintes  d'iiyperhémie 
du  bord  palpébral,  qui  peut  leur  occasionner  une  véritable  asthénopie  (Stilling), 
on  observe  ces  cils  en  nombre  disproportionné  relativement  aux  conditions 
normales,  et  l'enlèvement  de  ces  cils  fait  cesser  parfois  instantanément  les 
symptômes  asthénopiques  (sensibilité  pour  la  lumière,  fatigue  rapide  à  chaque 
tipplicalion).  Une  épilation  soigneuse  doit  donc  être  surtout  recommandée 
chez  les  personnes  qui  sont  prédisposées  à  l'hypêrhémie  des  paupières,  lorsque 
•celles-ci  sont  appliquées  très-étroitement  sur  des  globes  oculaires  proémi- 
nents, en  particulier  chez  les  myopes. 

L'état  inverse  s'observe  sur  les  cils,  à  savoir  que  ceux-ci  perdent  leur 
pigment.  La  canitie  ou  poliosis  peut  être  répandue  sur  tons  les  cils  d'un 
seul  côté  ou  même  seulement  sur  la  moitié  d'une  paupière,  ainsi  que  nous 
l'avons  vu  chez  un  jeune  homme  brun  dont  tout  le  côté  externe  de  la  paupière 
supérieure  gauche  portait  des  cils  blancs,  ce  qui  donnait  à  sa  physionomie  un 
aspect  très-étrange.  Chez  certains  malades  on  voit  des  portions  ou  la  totalité 
du  sourcil  atteintes  de  poliosis  comme  chez  la  malade  brune  de  Wilde  (1), 
•qui  n'avait  qu'une  moitié  du  sourcil  avec  coloration  normale,  tandis  que  les 
cils  et  le  sourcil  du  côté  opposé  offraient  une  coloration  blanche  intense.  On 
sait  que  la  coloration  des  cils  persiste  bien  plus  longtemps  dans  un  âge 
avancé  que  cela  n'a  lieu  pour  les  cheveux  et  la  barbe. 

L'examen  microscopique  démontre  dans  les  cas  de  poliosis  où  toute  l'éten- 
due du  cil  n'est  pas  atteinte,  qu'il  s'agit  d'une  déperdition  progressive  et 
complète  du  pigment  du  poil,  sans  que  celui-ci  présente  aucune  autre  alté- 
ration morbide. 

Il  paraît  résulter  des  observations  de  Schenkl  (2)  et  Jacobi  (3),  que  cette 
dépigmentation  peut  être  le  résultat  d'une  innervation  morbide  (poliosis  ner- 
votica,  Michel)  (4),  car  on  a  observé  que  les  cils  se  décoloraient  sur  des  yeux 

V 

(1)  An  essai]  on  malformations  and  co7igenital  diseases  of  the  organe  of  sight.  Lon- 
don,  1862. 

(2)  Archlv  f'ùr  Dermatologie  u.  Suphilis,  t.  V,  p.  -137. 

(3)  Klin.  Monatsld.,  t.  XII,  p.  153. 
(i)  Graefe-Saemisch,  l.  IV,  p.  411. 
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qui  devenaient  le  siège  d'une  ophthalmie  sympathique.  Ici  les  cils  grison- 
naient en  partie  seulement  ou  bien  blanchissaient  dans  la  totalité.  Les  cils  gris 
avaient  conservé  leur  coloration,  soit  à  la  pointe,  soit  au  milieu  seulement, 
soit  à  la  moitié  près  de  leur  implantation  (Jacobi). 

L'influence  nerveuse  sur  la  nutrition  des  cils  peut  aussi  être  confirmée  par 
les  observations  où,  à  la  suite  d'une  commotion  violente  de  la  région  sourci- 
lière,  les  cils  et  les  poils  du  sourcil  ainsi  qu'une  partie  de  ceux  du  cuir  che- 
velu du  côté  correspondant  ont  grisonné  et  sont  tombés  (Rayer). 

Une  pareille  alopécie  de  la  région  du  bord  palpébral  et  du  sourcil  peut  être 
congénitale  (Gornaz)  (1),  bien  plus  fréquemment  elle  est  acquise  et  s'observe 
comme  un  signe  ûupitiiriasis  rubrum,  ou  concorde  avec  le  defluvium  capil- 
lorum  des  manifestations  secondaires  de  la  syphilis,  ou  enfin  est  en  rapport 
avec  Valopécie  areala  et  constitue  dans  ces  cas  un  élément  défigurant  des 
plus  marqués.  L'intégrité  absolue  de  la  forme  tranchante  du  bord  de  la  pau- 
pière différencie  sensiblement  cette  alopécie  ciliaire  de  celle  où  le  follicule 
pileux  a  été  détruit,  comme  dans  la  forme  d'eczéma  ayant  amené  une  blèpha- 
rite  hypertrophique,  ou  dans  l'eczéma  sycomateux  {hlépharite  ulcéreuse)  ou 
enfin  dans  la  hlépharite  couenneuse  et  les  variétés  si  rares  dans  nos  contrées 
de  hlépharite  éléphantiasique. 

Un  accroissement  exagéré  du  nombre  des  cils  s'observe  aussi  comme  ano- 
malie congénitale,  de  manière  qu'une  double  rangée  de  cils  garnit  le  bord 
palpébral  (Gornaz,  loc.  cit.)  ou  qu'une  triple  rangée  s'y  trouve  implantée 
{Distichiasis  et  télrastichiasis  congénital)  (Frohnmùller)  (!2),  comme  je  l'ai 
vu  récemment  chez  un  jeune  Belge  âgé  de  vingt-deux  ans.  Ce  qui  révèle 
de  suite  que  l'harmonie  dans  l'arrangement  des  cils  est  le  résultat  d'une  con- 
formation congénitale  vicieuse,  c'est  que  l'implantation  de  la  rangée  complé- 
mentaire est  absolument  rectiligne,  tout  en  pouvant  avoir  un  rapprochement 
tel  du  bord  tranchant  de  la  paupière,  que  toute  la  rangée  vienne  balayer, 
pendant  les  mouvements  des  paupières,  le  globe  de  l'œil  (pour  le  distichiasis 
acquis,  voy.  Anomalies  de  position  des  paupières). 

L'hypertrophie  des  cils  s'observe  quelquefois  exceptionnellement  sur  une 
partie  circonscrite  du  bord  de  la  paupière  si  celle-ci  a  été  le  siège  d'une  ulcé- 
ration n'ayant  pas  intéressé  et  détruit  le  support  des  follicules.  Simultanément 
avec  une  destruction  complète  et  un  amincissem.ent  des  cils  environnants,  un  • 
certain  nombre  de  cils  peuvent  acquérir  un  développement  excessif  (Michel). 
La  rétraction  cicatricielle  a  en  pareil  cas  favorisé  pour  un  nombre  restreint 
de  cils  les  conditions  circulatoires  de  nutrition.  Mais  bien  plus  fréquemment 
le  même  état  a  déterminé  des  changements  inverses. 

Uatrophie  des  cils  concorde  presque  constamment  avec  un  déplacement 
et  une  déviation  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  trichiasis.  Letrichiasis  ne  doit 
être  décrit  ici  qu'au  point  de  vue  des  altérations  que  ses  causes  occasion- 

(1)  Annales  (iOciil.,  t.  XXVII,  p.  85. 

{2)  Walther's   u.  v.  Ammon's   Journal  (1er  Chirurgie  und  Augenheilkunde ,  t.  XXIV, 
page  280. 
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nelles  ont  fait  subir  aux  cils,  altérations  dont  nous  empruntons  la  descrip- 
tion microscopique  à  M.  Michel  (1). 

Que  les  phénomènes  morbides  qui  ont  déterminé  une  rétraction  cicatricielle 
du  bord  palpébral  aient  siégé  de  prime  abord  dans  le  derme  (blépharite  ulcé 
reuse)  ou  que  le  développement  abondant  de  tissu  cicatriciel  dans  la  conjonc- 
tive ait  retenti  sur  la  nutrition  du  tarse  et  du  derme  qui  garnit  le  bord  palpébral 
(trachome),  les  altérations  trophiques  des  follicules  pileux  seront  sensible- 
ment les  mêmes. 

Chez  des  personnes  âgées,  à  peau  très-fine,  fortement  ridée,  on  peut  obser- 
ver une  déviation  des  cils  (trichiasis  partiel)  qui  se  rencontre  sur  divers 

points,  principalement  à  la  paupière  supérieure. 
Les  cils  sont  incurvés  vers  la  fente,  très-fins  et 
souvent  décolorés  dans  toute  leur  étendue.  «  L'exa- 
men microscopique  démontre  une  altération  par- 
ticulière du  cil  consistant  dans  un  épaississemeiit 
uniforme  de  la  racine  qui  se  termine  au  col  du 
poil,  pour  donner  ainsi  à  celui-ci  une  conforma- 
tion qu'on  ne  peut  mieux  comparer  qu'à  une  ba- 
guette de  fusil  (fig.  8,  a).  La  racine  du  cil  est  uni- 
formément relâchée,  la  tige  elle-même,  fà  et  là 
épaissie,  offre  sur  un  point  ou  un  autre  de  son 
étendue  une  incurvation (fig.  8,  b).  Cette  altération 
morbide,  dont  la  cause  est  encore  inconnue,  finit 
par  la  chute  du  poil  malade  et  semble  être  ainsi 
une,  forme  transitoire  (Michel).  » 

Si  nous  rencontrons  cette  affection  chez  des 
personnes  âgées,  mais  dont  les  yeux  sont  absolu- 
ment sains,  nous  aurons  bien  plus  fréquemment 
occasion  de  l'observer  chez  des  individus  à  peau 
flasque  qui,  par  leurs  occupations,  sont  exposés  à 
un  contact  prolongé  de  la  poussière  et  souffrent 
ainsi  de  conjonctivite  chronique.  Il  s'agit  ici  évidemment  de  la  production 
réitérée  de  petites  pertes  de  la  couche  dermi(iue  du  bord  palpébral  (  par 
le  frottement  des  mains  calleuses)  et  dans  ces  circonstances  nous  n'avons 
guère  affaire  à  autre  chose  qu'à  la  transformation  morbide  qu'entraîne 
la  blépharite  ulcéreuse. 

Dans  ce  dernier  cas,  ainsi  qu'à  la  suite  d'un  trachome  invétéré,  les  cils 
sont  rares,  mal  développés,  chétifs,  et,  au  lieu  de  prendre  une  direction  nor- 
male, se  recourbent  vers  la  fente,  c'est-à-dire  affectent  une  disposition  in- 
verse à  leur  état  ordinaire.  «  La  structure  microscopi(iue  montre  diverses 
altérations.  Les  pointes  semblent  pour  ainsi  dire  cassées  et  l'on  voit  fréquem- 
ment des  cils  offrant  un  fendillement  qui  s'étend  assez  loin,  de  façon  qu'une 


cl 


Fig.  8.  —  Épaississcment  iini- 
fornif  de  la  racine,  le  léger 
épaississeineiil  en  bouton 
n'occupant  guère  qu'une  pe- 
tite étendui^  de  la  naîne. 


(I)  (iraefc-Stieiniscli,  I.  IV,  ]>.  41;!. 
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moitié  du  cil  l'emporte  en  épaisseur  sur  l'autre  (fig.  9      a,  b  et  c).  Sur  la 
tige  du  poil,  moins  souvent  sur  la  racine,  se  rencontrent  des  épaississe- 
ments  en  forme  de  boutons  qui  se  succèdent  en  nond)re  assez  considérable 
(voy.  fig.  9,  A,  Il  et  III)  (Trichorexis  nodosa  de 
Beigel,  Trichosis  nodosa  de  Michel).  La  racine  du  ^ 
cil  ne  paraît  ordinairement  épaissie  que  d'un  côté 
(fig.  9,  A,  I,  c).  Dans  la  majorité  des  cas  elle  est 
atrophiée  et  il  n'est  plus  possible  d'y  apercevoir 
de  noyaux.  Ce  qu'on  appelle  d'habitude  le  col  du 
poil  manque  ordinairement  tout  à  fait  (fig.  9,  A, 
III, ^^),  en  ce  sens  qu'il  existe  une  transition  insen- 
sible avec  amincissement  progressif  de  la  racine 
vers  la  tige.  Souvent  la  racine  se  montre  forte- 
ment pigmentée,  et  cette  pigmentation  peut  alors 
se  continuer  dans  toute  la  tige  ;  plus  souvent  elle 
se  prolonge  davantage  sur  les  côtés  que  dans  le 
milieu.  Souvent  aussi  toute  pigmentation  fait  dé- 
faut. En  général,  le  cordon  médullaire  central 
manque  complètement  ou  n'est  que  çà  et  là  faible- 
ment'indiqué.  » 

«  En  épilant  le  cil,  la  gaîne  interne  de  la 
racine  accompagne  le  poil  (comme  le  montre 
la  fig.  9,  A)  ;  elle  est  de  même  atrophiée  ou 
encore  comme  gonflée  sur  divers  points.  Il  est  à 
remarquer  que  la  tige  (fig.  9,  A,  III,  b)  aussi 
bien  que  la  racine  (fig.  9,  A,  II,  h)  présentent  des 
inflexions  qui  portent  souvent  même  sur  la  gaîne 
interne  (fig.  9,  A,  II,  b).  M.Wedl  (1)  représente  un 
pareil  cil  sous  la  dénomination  de  cilkim  inflexum. 
Ces  incurvations  peuvent  se  montrer  sur  divers 
points  à  la  fois  et  les  angles  qu'elles  forment  sont 
ordinairement  obtus,  rarement  presque  droits. 
On  rencontre  ces  inflexions  à  peu  près  jusqu'au 
milieu  du  cil,  au  delà  ie  n'en  ai  pas  observé.  De  ''''    ^'S''-  -  ^-  p°''' 

.  '  liointe  fendilk'e;  b,  cassée;  c,  par- 

ce que  la  gaîne  de  la  racme  se  montre  elle-  ta-ée.— préparation  à  lagiycéiinc. 
même  infléchie,  il  est  permis  d'admettre  que  G™^s*i^^s<=mcnt,  Harinack,  vni.  0c.>- 
trèsrprobablement  la  fausse  direction  que  prend 

le  cil  résulte  d'un  vice  du  terrain  d'implantation  et  se  rapporte  à  un  pro- 
cessus cicatriciel.  Les  autres  changements  dénotent  un  défaut  de  nutrition, 
dont  le  terme  est  Yatrophie  du  poil.  » 

Pour  ce  qui  regarde  le  diagaostic,\  il  ne  peut  présenter  de  difficultés  que 
s'il  s'agit  d'un  ou  de  quelques  cils  isolés  très-minces  et  décolorés  qui  occu- 


FiG.  !).  —  Cil  ('iiilé  d'un  Ivn- 
choiue  (Tricliiasis), 
A.  Racine  avec  gaîne  ilu  [roil;  a, 
gaine  interne;  6,  inflexions  du  cil; 
c,  épaississenient  irrégulier  de  la 
racine  ;  d,  épaississement  en  bouton 


(1)  Atlas,  i  Li<'{.,  Pl.  m,  fig.  28  et  29. 
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pent  le  rebord  de  la  paupière  et  se  mettent  en  contact  avec  le  globe  de  l'œil. 
Dans  ce  cas  on  fera  bien  de  recourir  à  l'inspection  par  l'éclairage  oblique  et 
d'examiner  le  malade  de  côté  en  suivant  la  fine  rainure  de  liquide  qui  sépare 
le  bord  tranchant  de  la  paupière  du  globe  de  l'œil  ;  celle-ci  augmente  sensible- 
ment au  point  où  le  cil  touche  la  surface  de  l'œil  ;  en  même  temps  il  existe 
constamment  en  cet  endroit  une  injection  morbide  limitée  au  proche  voisinage 
de  la  partie  irritée. 

Quant  au  traitement,  il  en  sera  question  à  l'occasion  de  l'extropion  et  du 
trichiasis. 

Relativement  aux  productions  parasitaires  qu'on  rencontre  sur  les  pau- 
pières et  particulièrement  près  des  cils, 
nous  avons  déjà  dit,  en  passant  en  revue 
les  diverses  formes  d'eczéma,  que  la  pré- 
sence d'éléments  parasitaires  n'a  pas  élé 
observée  par  la  plupart  des  cliniciens  les 
plus  occupés;  il  suffit  donc  de  citer  quel- 
ques rares  exceptions. 

Parmi  les  parasites  végétaux,  citons 
aux  paupières  la  présence  de  croûtes  de 
favus  qui  ne  se  différencient  guère  de  cel- 
les des  autres  régions.  M.  Schiess  (1)  a 
trouvé  qu'en  pareil  cas  les  éléments  ca- 
ractéristiques du  favus  ne  pénétraient 
que  jusqu'à  la  gaine  interne  de  la  racine, 
mais  non  dans  le  cil  même.  Des  spores 
semblables  à  celles  du  favus  ont  été  con- 
statées dans  certains  cas  de  blépharite 
ciliaire  par  Ellinger  (2).  Elles  étaient 
rares,  peu  ramifiées,  mais  ressemblaient 
beaucoup  aux  spores  du  favus;  rien  dans 
la  forme  de  la  blépharite  ne  dénotait  leur 
présence,  et  dans  des  cas  où  l'inflamma- 
tion eczémateuse  du  bord  palpébral  revêtait  un  aspect  absolument  identique, 
ces  spores  ne  pouvaient  être  rencontrées. 

Il  est  d'un  médiocre  intérêt  de  s'arrêter  aux  parasites  animaux  qui  peuvent 
être  observés  aux  paupières,  comme  d'ailleurs  sur  les  autres  régions  du  corps. 
La  figure  10,  représentant  une  coupe  pratiquée  par  le  professeur  Sattler  (3)  sur 
unepaupière  atteinte  d'engorgement  chronique  (scrofuleux),  nous  montre  dans 


FiG.  10.  —  Coupe  perpendiculaire  à  travers 
un  pli  de  la  paupière  supérieure. 

a.  Acanis  folliculorum  ;  b,  cellules  Ivniplioïdes 
acciimulecs  dans  le  lissii  sous-cutané  (abcès  mi- 
croscopiques) Hai'tnack,  VII.  Oculaire,  3. 


(1)  Klin.  MonatshL,  t.  XI,  p.  211. 

(2)  Archiv  f.  palh.  Anatomie,  t.  X\11I,  p.  449. 

(3)  Le  dessin  est  la  figure  4  de  M.  Michel  {Graefe^Saemiscli,  t.  IV,  p.  394),  corrigée 
d'après  les  indications  de  M.  Sattler,  et  l'on  peut  voir  à  part  la  formation  de  petits  abcès 
microscopiques,  un  acarus;  sa  tète  s'échappe  de  la  racine  du  poil,  dont  la  coupe  est  inter- 
rompue par  la  section  d'une  glande  sébacée. 
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un  poil  du  derme  de  la  paupière  un  acarus  iblliculorum,  comme  cela  se  ren- 
contre chez  des  sujets  absolument  sains  dans  la  région  de  l'aile  du  nez  et  de 
la  joue,  L'acarus  est  ici  tout  à  fait  étranger  aux  altérations  morbides  du  derme. 

Cet  exemple  doit  suffire  pour  démontrer  qu'à  l'instar  du  pediculus  pubis 
occasionnant  le  pityriasis  ciUorum  déjà  connu  de  Celse,  on  peut  particulière- 
ment dans  les  pays  chauds  rencontrer  des  parasites  variés. 

Caron  de  Villards  (1)  a  principalement  étudié  ces  affections  qui  doivent 
offrir  bien  plus  d'intérêt  pour  le  dermatologiste  que  pour  l'ophthalmologiste. 
Rien  en  effet  ne  modifie  dans  la  région  qui  nous  occupe  les  manifestations 
dues  aux  désordres  occasionnés  par  les  parasites,  si  ce  n'est  cependant 
l'extrême  finesse  de  la  peau,  la  facilité  pour  la  pénétration  et  la  disposition  à  la 
gangrène  qu'une  distension  inflammatoire  instantanée  peut  provoquer.  On 
consultera  avec  fruit,  à  part  les  travaux  de  Caron  de  Villards,  l'exposé  dé- 
taillé que  donne  sur  ce  sujet  M.  Michel  (2). 

ARTICLE  rV 

D.  —  IhTERTROPniES  ET  ATROPHIES. 

i"  Hypertrophies.  —  On  peut  regarder  comme  une  hypertrophie  partielle 
de  la  peau  des  paupières,  surtout  de  préférence  sur  le  corps  papillaire  et  la 
couche  épidermique,  la  foi'mation  a,  de  vernies,  b,  de  papillomes,  c,  de  fan- 
giectasie  et  d'excroissances  cornées. 

a.  Les  verrues  sont  presque  toujours  le  résultat  de  l'hyperplasie  du  tissu 
cellulaire  constituant  des  papilles,  dans  une  partie  circonscrite  de  la  peau. 
Les  papilles  s'hypertrophient,  se  ramifient,  et  il  peut  même  s'en  développer 
de  nouvelles  dans  l'intervalle  de  celles  qui  existaient  primitivement.  C'est 
une  erreur  de  croire  que  la  production  de  ces  verrues  est  nécessairement 
liée  à  la  préexistence  de  papilles  dermiques  ;  car  il  peut  se  développer  dans 
un  follicule  pileux  une  excroissance  papilliforme  composée  de  tissu  cellu- 
laire qui  le  remplit  peu  à  peu,  le  retourne  à  la  manière  d'un  doigt  de  gant 
et  se  présente  alors  sous  l'apparence  d'une  petite  tumeur  polypeuse  sem- 
blable d'aspect  au  molluscum. 

b.  Le  papillonne  naevus  folliculeux,  qui  n'est  autre  chose  qu'une  production 
hypertrophique  isolée  d'un  nombre  très-restreint  de  papilles  qui  prennent  un 
développement  considérable,  siège  de  préférence  entre  la  rangée  des  cils  et 
le  bord  tranchant  des  paupières  ;  sauf  une  coloration  bien  plus  pâle  il 
ressemble  beaucoup  à  un  condylome  pointu.  Ces  papillomes,  qui  acquèrent 
souvent  une  longueur  de  quelques  millimètres  et  se  pédiculisent,  n'offrent 
aucune  difficulté  pour  leur  ablation. 

Ils  se  différencient  des  verrues  ordinaires  en  ce  que  celles-ci  montrent  une 
base  bien  plus  large  et  sont  recouvertes  d'une  couche  épidermique  non  fen- 

(1)  Annales  d'Oculistique,  i.  XXXIII,  p.  241;  t.  XXXIV,  p.  65,  et  t.  XXXVI,  p.  109. 
{t)  Graefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  432. 
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(lillée  comme  sur  les  verrues  d'autres  régions,  mais  pourtant  assez  épaisse. 
Leur  coloration  rougeâtre  lient  au  développement  très-considérable  que 
prennent  les  vaisseaux,  ainsi  que  le  montre  la  figm'e  empruntée  à  Michel  (1). 

La  production  de  ces  verrues  n'offre  guère  d'importance,  sinon  lors- 
qu'elles apparaissent  en  grand  nombre  ;  elles  peuvent  alors  constituer  chez  de 
jeunes  sujets  une  véritable  difformité.  A  la  vérité  elles  s'éliminent  en  pareils 
cas,  parfois  spontanément. 

Les  papillomes  qui  se  développent  ainsi  aux  dépens  du  tissu  connectif  du 
derme  peuvent  acquérir  un  développement  énorme  et  montrer  un  aspect 
fibreux  avec  un  revêtement  épithélial  très-peu  considérable  (voy.  fig.  11). 

La  coupe  figure  lia  été  prise  sur  une  verrue  enlevée  chez  une  femme  d'en- 
viron cinquante  ans,  et  qui  siégeait  à  la  paupière  inférieure  gauche  depuis 
nombre  d'années. 

On  voit  aisément  la  diversité  de  structure  comparativement  à  la  verrue 
d'après  la  coupe  faite  par  M.  Michel  (fig.  12),  et  pour  laquelle  on  est  déjà 
assez  embarrassé  d'établir  la  différence  avec  un  épithéliome  commençant.  Il 


faudra  aussi  comparer  la  diversité  de  structure  de  cette  verrue  fibreuse  avec 
celle  à  revêtement  épithélial  épais  et  en  transformation  en  épithéliome  re- 
présenté à  l'article  Cancroïde. 

En  général  l'ablation  n'en  doit  donc  être  faite  que  lorsque  par  leur  position 
elles  gênent  les  mouvements  des  paupières  et  empiètent  sur  la  fenlepalpébrale. 

On  ne  devra  pas  aussi  oublier  que  la  formation  chez  des  personnes  âgées 
de  pareilles  productions  dénote  une  certaine  tendance  aux  hypertrophies  épi- 
dermiques  et  en  particulier  aux  épithéliomes  (de  Graefe,  Nussbaum),  et  que 
leur  ablation,  avant  que  les  personnes  qui  les  portent  les  aient  irritées  par 


I.  Revêtement  épithélial  ;  2,  réseau  fibreux 
on  faisceau  3,  vaisseaux  peu  ai)ondants  ; 
4,  diamètre  grandeur uatnrolle,  de  la  verrue. 
—  Gross.  30.  Dessin  de  M.  Poucet. 


Fig.  il.  —  Papillome  palpébral. 


Fie.  12.  —  Verrue  du  ri'bord  oxtonic 
«le  la  paupière  iuférieuro. 


Section  transversale;  a,  vaisseaux.  Hart- 
uacli,  vu.  Oculaire,  3. 


(1)  Graefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  iOG. 
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des  grattements  répélés,  peut  être  indiquée.  Cela  soit  dit  surtout  pour  les 
verrues  plates  à  couche  épidermique  épaisse,  et  dont  les  éléments  se  montrent 
çà  et  là  pigmentés. 

c.  Nous  nous  contenterons  d'arrêter  Faltcntici  sur  l'une  de  ces  espèces  de 
verrues,  à  cause  de  l'intérêt  pratique  qu'elle  présente  :  nous  voulons  parler 
des  nœvi  matern  i  vaseulaires  ou  tumeurs  érectiles,  suivant  quelques  auteurs. 
Elles  sont,  comme  les  autres  verrues,  le  résultat  de  la  prolifération  des  pa- 
pilles cutanées;  mais  à  mesure  qu'une  papille  augmente  isolément  de  volume, 
le  vaisseau  qui  la  traverse  se  développe  et  se  dilate  de  façon  qu'il  ne  subsiste 
qu'une  mince  couche  du  tissu  cellulaire  hyperplasié,  doublé  lui-inème,  lorsque 
la  verrue  est  superficielle,  d'un  stratum  épidermique  très-peu  épais.  Les  tu- 
meurs auxquelles  ce  genre  d'altération  donne  lieu  peuvent  présenter,  sur 
une  coupe,  l'aspect  d'une  arborescence  vasculaire,  tant  la  modification  pri- 
mitive, c'est-à-dire  l'hyperplasie  du  tissu  cellulaire,  s'efface  derrière  le  dé- 
veloppement excessif  des  vaisseaux. 

Les  caractères  des  nsevi  materni  vaseulaires  subissent  des  variations  très- 
sensibles,  suivant  que  des  vaisseaux  artériels  ou  veineux  y  prédominent.  Les 
premiers  forment  des  verrues  proéminentes  d'un  rouge  écarlate,  douées  quel- 
quefois de  battements  artériels  appréciables  par  le  toucher,  et  qui  deviennent 
manifestement  turgescentes  toutes  les  fois  que  Ja  face  est  congestionnée. 
Elles  ont  plus  de  tendance  à  s'accroître  avec  rapidité  que  celles  dont  la  cons- 
titution est  plus  particulièrement  veineuse. 

La  classification  de  ces  nœvi  en  actifs  ou  passifs,  en  cutanés,  sous-cutanés 
ou  mixtes,  n'offre  qu'un  médiocre  intérêt  pratique.  11  importe  de  savoir  que 
ces  tumeurs  érectiles  sont  fréquemment  congénitales  (un  de  leurs  sièges  de 
prédilection  est  l'angle  externe  de  la  paupière  supérieure  ou  du  sourcil  corres- 
pondant), qu'elles  sont  susceptibles  de  changer  brusquement  d'aspect  et  de 
passer  rapidement  d'un  état  en  apparence  stationnaire  à  un  accroissement  des 
plus  rapides.  Elles  peuvent  ainsi  envahir  toute  l'étendue  de  la  paupière,  en 
largeur  et  en  épaisseur,  proéminer,  sous  la  conjonctive  (comme  dans  le  cas 
de  M.  Scbirmer)  (1),  se  porter  dans  l'orbite  et  recouvrir  une  portion  notable 
du  visage.  Dans  une  observation  de  Pauli  (2),  une  pareille  tumeur  érectile 
congénitale  avait,  chez  un  sujet  âgé  de  quinze  ans,  passé,  dans  l'espace  de 
neuf  mois,  du  volume  d'une  lentille  à  celui  d'un  œuf  de  canard. 

Nous  avons  enlevé,  en  1875,  chez  un  jeune  homme  de  vingt  ans  une  tumeur 
érectile  de  la  paupière  supérieure  droite  qui  siégeait  au  milieu  de  ce  voile 
membraneux  et  avait  acquis  le  volume  d'une  grosse  noisette,  mais  pouvait  par 
la  pression  être  réduite  au  volume  d'un  simple  pli  de  la  paupière.  Il  s'agis- 
sait, chez  ce  malade,  d'une  véritable  tumeur  caverneuse  (varico-blépharon 
de  Heidenreicli)  (3)  ;  elle  avait  été  observée  chez  notre  malade  dès  la 

(1)  Archiv  fur  Ophtluibnologie,  t.  VII,  A.  I,  p.  119. 

(2)  Journal  de  de  Ammon  et  Annales  d'OcuUslique,  vol.  suppl.  1,  ]i.  26. 

(3)  V.  Ainnions's  lilonatscimft  f.  Med.,  Augenheilk.  u.  Chinirgie,  t.  H,  p.  12. 
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naissance,  quoique  ce  genre  de  ntevi  vasculaire,  très-flasque  à  la  pression, 
turgescente  aussitôt  que  le  reflux  du  sang  est  entravé,  ne  se  développe  en 
général  que  dans  la  première  jeunesse  et  ne  soit  que  rarement  congénital 
(Michel). 

Les  véritables  télangiectasies  apparaissent  ordinairement  pendant  la  vie 
utérine  et  peuvent,  comme  dans  le  cas  cité  de  Pauli  et  celui  de  Me  Clelland(l), 
n'avoir  qu'une  étendue  très-restreinte ,  mais  acquérir  en  peu  d'années  le 
volume  d'un  œuf. 

Il  faut  bien  distinguer  de  ces  tumeurs  télangiectasiques,  et  en  quelque  sorte 
érectiles ,  les  simples  nœvi  rouges  qui  ne  proéminent  pas,  ne  font  que  gagner 
les  paupières,  et  dont  le  siège  principal  est  sur  la  joue  ou  le  front.  Ces  nœvi 
ont  été  appelés  vaso-moteurs  {Th.  Simon)  {'i),  attendu  que  leur  répartition  se 
lie  à  la  distribution  des  branches  du  trijumeau. 

Quant  à  la  fréquence  des  angiomes  congénitaux  en  général,  on  sait,  d'après 
une  étude  de  130  cas  faite  par  Maas  (3),  qu'un  point  de  prédilection  est  la 
région  de  la  tête  (à  savoir  81,5  pour  100);  mais  sur  les  112  cas  où  la  tète 
était  atteinte,  il  ne  s'en  rencontre  que  12  relatifs  aux  paupières. 

Certains  nœvi  materni  peuvent,  à  la  vérité,  soit  rester  stationnaires,  soit  se 
flétrir  et  disparaître  spontanément  ;  mais  il  ne  faut  pas  compter,  d'une  ma- 
nière générale,  sur  une  terminaison  aussi  heureuse.  C'est  ce  qui  explique 
pourquoi  le  traitement  a  d'autant  plus  de  chances  de  succès  qu'il  s'attaque 
aux  tumeurs  érectiles  de  date  plus  récente.  Il  consiste  à  favoriser  l'oblitéra- 
tion des  vaisseaux,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'une  inflam- 
mation adhésive.  La  compression  est  un  moyen  souvent  insuffisant  et  impra- 
ticable sur  de  jeunes  sujets;  aussi  ne  conseillons-nous  de  l'employer  que 
dans  les  cas  où  le  mal  a  pris  trop  d'étendue  pour  qu'on  puisse  songer  à  une 
autre  méthode  curative.  On  a  essayé  l'inoculation  multiple  du  virus  vaccin 
contre  les  petits  nœvi  materni  des  jeunes  enfants,  et  l'on  a  vu,  dans  quelques 
cas  heureux,  survenir  à  la  suite  du  développement  des  pustules  une  inflam- 
mation dont  le  résultat  fut  l'oblitération  des  vaisseaux. 

Le  traitement  le  plus  efficace  réside  certainement  dans  l'application  de  la 
galvano-caustique  pratiquée  avec  un  fil  de  platine  ;  on  traverse  la  tumeur 
en  plusieurs  points  et  de  part  en  part.  Les  simples  cautérisations  faites  avec 
le  nitrate  d'argent,  les  acides  nitrique  ou  chlorhydrique  portés  à  l'extrémité 
d'une  tige  de  verre  sur  la  tumeur,  ne  réussissent  que  quand  cette  dernière 
est  de  petit  volume. 

Les  injections  de  liquides  coagulants  ne  sont  pas  dépourvues  de  danger  et 
n'ont  pas  toujours  donné  jusqu'ici  des  résultats  satisfaisants  (4). 

(1)  Pitiladelpli.  med.  andsurg.  Report,  18G8,  p.  213. 

(2)  Archiv  f'ûr  Dennalologie  u.  SijphiUs,  1872,  ]>.  24. 

(3)  Archiv  fïir  Chirurgie,  t.  XII,  p.  518.  Uebor  die  galv.inisclic  Bcluindlung  von  Aiigiu- 
mcn. 

(4-)  A  l'occasion  d'une  analyse  de  ce  traité  faite  par  M.  Testelin,  cet  honorable  confrère 
louait  les  injections  de  perchloruro  do  fer,  contrairement  à  ce  que  nous  avions  avancé. 
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Il  est  à  peine  nécessaire  d'indiquer  qu'on  doit  appliquer,  avant  de  procéder 
à  l'injection,  une  pince  de  Desmarres  ou  de  Snellen,  pour  empêcher  toute 
.pénétration  du  liquide  coagulant  dans  les  vaisseaux  voisins. 

Dans  les  cas  de  tumeurs  de  moyenne  grandeur,  on  traverse  la  base  du 
naevus  avec  une  aiguille  courbe  munie  d'un  fd  solide  et  double  au  moyen 
duquel  on  lie  séparément  chaque  moitié  de  la  tumeur.  La  ligature  comprendra, 
suivant  les  différents  auteurs  (Luke,  Liston,  Lallemand,  Startin,  A.  Bérard), 
ou  la  totalité,  ou  une  partie  du  nsevus,  que  la  peau  soit  ou  non  saisie  dans  le 
lien  (1). 

Il  ne  faut  pas  s'imaginer  que  cette  méthode,  si  simple  qu'elle  paraisse, 
soit  toujours  inoffensive  :  à  l'appui  de  ce  dire,  nous  nous  contenterons  de  citer 
les  lignes  suivantes  écrites  par  Sichel  (2)  :  «  La  ligature  multiple,  d'après 
la  méthode  d'Auguste  Bérard,  m'a  réussi  plusieurs  fois,  sans  le  moindre  acci- 
dent; mais  dans  un  cas  de  tumeur  considérable  de  la  paupière  supérieure 
gauche,  chez  un  enfant  de  deux  ans,  où  je  redoutais  cette  opération  et  où  je 
remis  le  petit  malade  entre  les  main^  de  l'inventeur  de  la  méthode,  je  l'ai  vue 
produire  la  suppuration,  la  résorption  purulente,  des  abcès  multiples  sous- 
dermiques  dispersés  à  la  surface  du  corps,  et  finalement  la  mort.  » 

Pour  des  tumeurs  érectiles  atteignant  un  volume  tel  qu'il  était  impossible 
de  les  attaquer  directement,  on  a  tenté  la  ligature  de  la  carotide  du  côté  ma- 
lade (Travers,  Wardrop,  Waren,  Morgan,  Mussey,  Velpeau).  Outre  que  cette 
opération  expose  le  malade  qui  eu  est  l'objet  à  de  graves  dangers,  elle  paraît 
n'avoir  même  pas  été  capable  de  prévenir  les  rechutes. 

L'ablation  de  larges  télangiectasies  ne  doit  guère  être  tentée  si  l'on  ne  peut 
arriver  à  combler  les  pertes  de  substances,  de  manière  à  éviter  des  déforma- 
tions et  des  déviations  des  paupières  souvent  pires  que  le  mal. 

(/.  Une  hypertrophie  portant  essentiellement  sur  la  couche  épidermique  et 
moins  sur  les  papilles  donne  lieu  aux  excroissances  cornées,  cornua  cu- 

Immétliatemeiit  M.  Robert  Carter  fit  connaître  deux  cas,  dont  l'un  dans  sa  propre  clientèle, 
où  cette  injection  a  été  suivie  d'une  mort  instantanée.  L'autopsie  faite  dans  l'un  des  cas 
montra  que  le  liquide  ayant  pénétré  dans  une  veine  avait  coagulé  le  sang  dans  les  cavités 
droites  du  cœur  (Annales  d'Ociilistique,  t.  LU,  p.  214  et  262).  On  vient  encore  de  signaler 
un  cas  de  mort  survenu  à  Londres  à  la  suite  d'une  injection  avec  du  porclilorure  do  fer. 
(Voy.  Brit.med.  Journ.,  26  juin  1875.)  «  Une  seule  goutte  de  perehlorure  de  fer  avait  été 
injectée,  et  en  deux  minutes  la  mort  survint  d'une  manière  foudroyante  :  un  caillot  s'était 
engagé  dans  la  veine  ophthalniique  et  avait  formé  embolie  au  niveau  de  la  base  du  cerveau 
dans  l'orbite.  »  • 

(1)  Dans  les  tumeurs  vasculaires  de  petite  dimension  et  exactement  looalisées  sur  la 
région  tarsienne,  nous  employons  une  méthode  de  ligature  très-simple  :  on  applique  la 
pince  de  Desmarres  pour  immobiliser  la  paupière,  puis  on  traverse  la  tumeur  à  sa  base 
avec  deux  fines  aiguilles  dirigées  perpendiculairement  (4-)  l'une  sur  l'autre  qu'on  fait  glisser 
sur  le  tarse;  avec  un  fil  de  soie  passé  sous  les  aiguilles,  on  étreint  alors  fortement  la 
tumeur.  De  cette  manière,  un  naevus  au  premier  abord  mal  circonscrit  se  pédiculisc  nette- 
ment. Nous  renvoyons,  pour  les  autres  procédés  de  ligature,  à  la  traduction  de  Mackensie 
par  MM.  Warlomont  et  Testelin,  oili  tous  ces  procédés,  peu  usités  d'ailleurs  dans  la  pratique, 
sont  exposés  avec  beaucoup  de  soin. 

(2)  Iconographie  ophtlialmologique,  p.  595. 
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tanpa,  qu'on  rencontre  rarement  sur  les  paupières,  et  dont  nous  donnons  quel- 
ques exemples  (1). 

.  Ces  cornes  d'une  coloration  grisâtre  ou  jaune-brunâtre  atteignent  parfois 
un  développement  tel  que,  lorsqu'elles  sont  implantées  sur  le  milieu  de  la  pau- 
pière (comme  cela  a  habituellement  lieu),  elles  peuvent,  ainsi  que  le  démon- 
trent les  figures  13  et  l-l,  empruntées  à  Schaw  et  cà  Sœlberg  Wells,  produire 
un  ectropion.  L'épaisseur  de  ces  cornes  ne  dépasse,  le  plus  souvent,  guère 
quelques  millimètres  (épaisseur  d'une  plume).  Elles  sont  fortement  recour- 
bées sur  elles-mêmes  ou  s'étalent  en  éventail,  comme  nous  en  avons  en  un 
exemple  chez  une  jeune  femme  opérée  par  nous. 


Fie.  13.  FiG.  li. 

F'iç;.  13  (2).  1,  partie  formée  <rcpitliclium  paviinentonx,  souvent  dispost'  en  glolies  épiJermiqnes  ;  2,  centre 
de  la  corne  formé  par  des  cellules  embryonnaires  devenant  très-rapidement  épidermiques  ;  3,  vaisseaux  ;  4, 
clément  épiihélial  dentelé,  constituant  le  revêtement.  —  Dessin  de  M.  Poncet. 

Incontestablement,  le  cas  le  pins  remarquable  de  corne  palpébrale  est  celui 
relaté  par  M.  Shaw,  fig.  14-.  La  corne  fut  observée  chez  un  Irlandais  âgé  de 
cinquante-six  ans;  elle  avait  pris  six  ans  pour  se  développer  et  mesurait  un 
pouce  et  demi  de  longueur  sur  une  semblable  étendue  de  circonférence  à 
son  point  d'implantation.  Une  pareille  corne  ayant  occasionné  un  faible  ectro- 
pion et  du  larmoiement  s'était  éliminée  spontanément,  mais  fut  suivie  rapide- 
ment du  développement  de  cette  nouvelle  excroissance  qu'on  enleva  par  une 
incision  circulaire. 

Nous  citons  une  troisième  observation  relatée  par  Sœlberg  Wells  (foy. 

(1)  Archir  fàr  Ophtltalntotogic,  I.  \,  A.  1,  p.  il5. 

fS)  La  rornc  dniil  l-i  figure  t!î  rciiri'sonlc  la  cniipc  a  élt;  enlevée  olicz  un  homme  d'une 
quarantaine  (l'aimées  par  mou  assistant  le  diieteiir  i\Iasseli)n  ;  elle  était  implantée  près  de 
la  [laupière  inféiieiirc  gauche  et  iiiesiirail  !.")  iiiiiliiiiètres  en  Idiigiieiir  sur  6  en  largeur. 
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fig.  15),  faite  sur  un  homme  âgé  de  soixante-seize  ans.  La  corne  siégeait  sur 
la  paupière  inférieure  droite,  mesurait  un  pouce  en  longueur,  et  avait  mis 
dix  mois  à  se  développer.  Bowman  enleva  cette  corne  par  une  incision  en  V 
qui  fut  réunie  par  une  ligature  entortillée.  Cette  tumeur  siégeait  sur  la  pau- 
pière supérieure  droite  el  avait  deux  centimètres  de  long  sur  une  largeur 
d'implantation  égale. 

Ces  cornes  cylindri(iues  à  surface  rugueuse  et  fendillée  ont  une  dureté 
cornée  et  se  montrent,  sous  le  microscope,  composées  de  masses  épithéliales 
juxtaposées  et  de  randfications  vasculaires  qui  ne  dépassent  pas  beaucoup 
leur  point  d'implantation  (1).  Il  faut  les  regarder  comme  une  variété  de  ver- 
rues sur  lesquelles  elles  se  développent,  du  reste,  aisément;  elles  ont  aussi  la 
propriété  de  pouvoir  s'éliminer  et  tomber  spontanément.  En  les  arrachant,  si 
on  laisse  le  pédicule,  elles  repoussent  facilement;  c'est  pour  cette  raison  qu'en 
enlevant  ces  excroissances  cornées 
il  faut  avoir  soin  d'en  circonscrire  la 
base  avec  le  bistouri  et  d'eidever  la 
partie  du  derme  qui  leur  avait  donné 
naissance. 

2°  Comme  hypertrophie  cutanée  in- 
téressant la  totalité  du  tégument  de  la 
paupière,  nous  avons  à  nous  occuper 
ici  (a)  du  lymphangiome,  (b)  des  di- 
verses variétés  (Véléphantiasis,  (c)  des 
fibromes  et  (d)  des  xanthouies. 

a.  M.  Michel  (2)  décrit  une  forme  de 
lymphangiome  circonscrit  qui  se  déve- 
loppe principalement  sur  la  crête  de 
la  paupière,  vers  l'angle  interne,  for- 
mant très-lentement  de  petites  tumeurs 
de  la  grosseur  de  la  moitié  ou  de  la 
totalité  d'un  pois  à  surface  lisse  et  de  couleur  rouge  sale.  En  certains  points, 
la  procidence  paraît  un  peu  transparente.  Lorsqu'on  enlève  ces  petites  tu- 
meurs, il  s'écoule  un  liquide  clair.  Des  préparations,  sous  le  microscope, 
montrent  un  tissu  cellulaire  fd)rillaire  contenant  des  espaces  libres  plus  ou 
moins  grands  et  qui  ont  acquis  siu"  certains  points  un  développement  consi- 
dérable. Dans  ces  espaces  se  trouve  une  masse  finement  granulée  contenant 
des  corpuscules  lymphoïdes  (fig.  16  b),  taiulis  que  les  parois  sont  garnies  de 

(1)  Voyfz  pour  les  cornos  (ii's  paupièros  :  De  Ainiiion,  Uebrr  liornnrtige  Auswucchsn  des 
Aiigpiilioilrr,  Monatsclirifl  f.  Mcd.  AiifienhciH,-.  it.  Cliirurtjii',  I.SIO,  t.  III,  p.  3^)^.—  Sœtiii'ig- 
VVpZ/s,  Ti-nMlisi\  tliird  Eil.  1873,  p,  T'IT. —  Sclimu  (Honry),  ù.i^e-  of  culixnoous  hni-n  of  cylii!, 
Boston  Meil.  011(1  SiirfiPni  journal,  lifév.  18139.  —  rtaijinonfl,  Ossr^rviitiône  di  pnxUi/nuu; 
cornoa  sull:i  piilpclira.  Gioi-nalc  dcU'AccaiIruiia  di  ined.  di  Toriim,  avi  il  1871 . — Bei  ijh,  Fa:  Uc  ; 
von  )ii\ul\Mfvufvn,  Arcidr  f.  Dermatolnyie  H.  Sijpitilifi,  !^î73,  t.  V,  p.  185. 

(2)  Graefe-Sœiniscli.  l.  IV,  p.  42-2. 
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plaques  d'endothélium  (fi!^.  lù  a'  et  a").  Il  faut  donc  regarder  ces  tumeurs 
comme  des  lymphangiomes  caverneux. 

Le  lymphangiome,  œdème  lymphatique  de  Virchow,  peut  dans  certains  cas 
rares  s'étendre  sur  la  totalité  des  paupières  et  déterminer  alors  une  diffor- 
mité très-choquante.  Les  paupières,  comme  nous  l'avons  ohservé  au  commen- 
cement de  l'année  1875  sur  une  jeune  fille  de  quiaize  ans,  du  reste  parfai- 
tement bien  portante,  prennent  l'aspect  de  poches  flasques  non  pédiculées, 
ressemblant  assez  aux  paupières  œdémateuses,  mais  offrant  un  empâtement 
bien  plus  dense;  par  une  pression  continue  on  déplace  le  [liquide,  mais  il 
persiste  un  épaississement  du  derme  plus  considérable  que  dans  la  distension 
de  la  peau  par  un  simple  œdème.  La  peau  qui  recouvre  ces  sacs  cutanés  est 
parfaitement  lisse,  sur  certains  points  comme  diaphane  et  uniformément 
pâle,  les  plis  entre  les  rebords  orbitaires  sont  tout  à  fait  effacés. 


l''iG.  10.  —  Lymphangiome  de  la  crèto  externe  de  la  paupière  inférieure,  coupe  fronlali- 
Coloration  à  l'hématoxylinc.  Préparation  au  baume  du  Canada.  Hartnack  Object.  VIII. 

a.  Espaces  caverneux;  rt,  vide;  ft',  avec  une  plaque  celluleusc;  a",  avec  deux  plaques;  6,  corpuscule  lym- 
plioide . 

Si  en  pareil  cas  des  piqûres  ou  une  petite  incision  sont  pratiquées,  on  peul 
faire  écouler  une  quantité  notable  de  liquide  (ressemblant  absolument  à  de  la 
lymphe),  mais  sans  réussir,  même  en  accélérant  l'écoulement  par  des 
pressions  méthodiques,  à  faire  complètement  disparaître  l'engorgement  des 
paupières.  M.  Broca  a  dans  un  cas  semblable  fait  suivre  ces  piqûres  d'injec- 
tions de  perchlorure  de  fer.  M.  Yiguier,  alors  interne  du  service,  a  relaté  dans 
sa  thèse  (1)  l'observation  dont  nous  donnons  un  court  résumé. 

H.  T. . . ,  âgée  de  dix  ans,  d'apparence  vigoureuse,  do  parents  bien  portants,  n'a  jamais  eu 
d'autre  maladie  qu'une  rougeole  légère,  à  l'âge  de  six  ans.  Il  y  a  un  an  environ,  on  remarqua 
de  la  tuméfaction  de  la  racine  du  nez;  cette  distension  augmentant  dessina  bientôt  deux 
petites  tumeurs  molles  et  indolentes  au  niveau  des  deux  unguis  ;  la  tuméfaction  gagna 
ensuite  le  bord  des  deux  paupières  ^inférieures  et  finit  par  les  distendre  entièrement 
toutes  les  deux;  elle  parut  alors  gagner  un  peu  vers  l'espace  intersourcilier.  M.  Abadie 
fit,  il  y  a  un  mois,  avec  une  aiguille,  liuit  petites  piqCires  sur  les  différentes  poches,  la 
tumeur  s'affaissa  entièrement,  mais  reprit  son  volume  en  quelques  heures,  et,  les  piqûres 
cicatrisées,  tout  revint  à  l'état  primitif.  Lorsque  M.  Broca  voit  la  petite  malade,  les  deux 

(1)  Essai  sur  les  varices  et  les  tumeurs  lijiiipliti tiques  superficielles.  Paris,  1875,  ia-i'^ 
p.  51. 
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paupières  inférieures  très-gonnées  remontent  un  peu  sur  les  globes  oculaires  et  gênent  la 
vision.  Il  existe  un  très-léger  entropion,et  vue  de  profil  la  ligne  fronto-nasale  fait  saillie. 
La  peau  des  poches  tendues  est  violacée  et  transparente  au  niveau  des  paupières  et  des 
unguis,  blanche  au  niveau  de  la  région  fronto-nasale.  En  pressant  sur  une  des  poches  on 
fait  rellucr  le  liquide  dans  les  autres;  une  pression  lente  et  prolongée  dégage  en  partie 
les  poches.  La  peau,  aniincic,  peut  être  soulevée  et  paraît  entièrement  libre.  Le  liquide 
transparent  évacué  par  une  ponction,  examiné  au  microscope  et  analysé,  est  reconnu 
comme  étant  de  la  lymphe;  ce  liquide  s'est  spontanément  coagulé  un  quart  d'heure 
après  son  évacuation.  M.Broca,  se  décida,  pour  déterminer  une  inflammation  adhésive,  à  faire 
suivre  de  nouvelles  ponctions  d'injections  de  pcrchlorure  de  fer.  Pour  éviter  que  le  per- 
chlorurc  ne  se  répandît  dans  toutes  les  poches,  on  fit  faire  une  bague  en  plomb  avec 
la([uelle  on  isolait  une  partie  de  la  tumeur  et  au  centre  de  laquelle  M.  Broca  poussait 
deux  gouttes  d'un  liquide  renfermant  :  solut.  otf.  de  perchlor.  de  fer,  2;  eau,  1.  On  lit 
aussi  trois  piqûres  :  une  le  16  novembre  1874',  au  niveau  de  la  bosse  nasale,  pour  tâcher 
d'intercepter  la  communication  entre  les  diverses  poches  ;  une  le  4  décembre  dans  la 
poche  de  la  paupière  inférieure  droite  ;  enfin  la  dernière,  le  11  décembre,  dans  celle  de 
la  paupière  inférieure  gauche.  Après  chacune  de  ces  injections,  il  y  eut  une  inflammation 
assez  vive,  et  même  après  la  seconde  on  nota  un  œdème  inflammatoire  de  la  paupière 
supérieure  du  même  côté  ;  cet  état  se  dissipa  du  reste  promptement.  Après  la  troisième, 
il  se  forma  au  niveau  de  la  piqûre  un  petit  abcès  qui  s'ouvrit  spontanément  et  guérit  en 
peu  de  jours.  Du  21  novembre  au  4  décembre,  M.Broca  entretint  une  compression  douce. 
Au  niveau  de  chaque  piqûre  se  sent  un  petit  noyau  induré,  et  toutes  les  tumeurs  sont 
complètement  affaissées,  sauf  colle  qui  se  trouve  au  niveau  de  l'unguis  droit,  qui  toutefois 
est  fort  réduite.  «  Le  liquide, dit  M.  Viguier,  ne  reflue  plus  dans  les  vaisseaux  dilatés  du 
front,  et  tout  fait  présumer  que  si  la  malade  voulait  se  soumettre  à  une  dernière  injection, 
elle  serait  complètement  débarrassée  de  sa  tumeur.  » 

Nous  croyons  pouvoir  ajouter  à  cette  observation,  que  si  les  injections  de 
perchlorure  avaient  en  réalité  amené  un  alîaissement  complet  et  permanent 
des  tumeurs,  il  est  fort  probable  que  la  mère  n'aurait  pas  hésité  à  faire  pra- 
tiquer la  quatrième.  Nous  nous  étions  particulièrement  intéressé  à  ce  cas, 
voyant  que  les  soins  donnés  à  notre  jeune  malade  n'avaient  abouti  à  rien,  et 
nous  aurions  peut-être  été  tenté  d'imiter  un  pareil  traitement  chirurgical,  si 
l'on  ne  nous  avait  renseigné  sur  l'effet  absolument  négatif  qui  en  était 
résulté.  Je  m'abstins  donc  d'une  intervention  chirurgicale, attendu  que  dans 
un  cas  où  il  s'agissait  d'une  légère  difformité,  du  reste  nullement  choquante, 
on  ne  pouvait  exposer  la  malade  à  un  danger  quelconque  et  qu'on  peut  voir 
persister  après  ces  injections  une  coloration  violacée  de  la  peau  très-disgra- 
cieuse. 

b.  Ces  sortes  de  lymphangiomes  ne  sont  évidemment  qu'une  variété  de  ce 
qu'on  est  convenu  d'appeler  elephantiasis  arabum  et  qui  prend,  suivant  que 
la  dilatation  et  l'hypergenèse  du  système  vasculaire  ont  de  préférence  porté 
sur  les  vaisseaux  lymphatiques  ou  sanguins,  le  nom  d'éléphantiasis  hjmphan- 
goïde  ou  télangiectoide. 

En  parlant  de  certaines  formes  d'eczéma  chronique  des  paupières,  nous 
avons  signalé  une  sorte  de  blépharite  hypertrophique;  de  même  à  la  suite 
d'eczémas  très-tenaces  de  tout  le  tégument  de  la  paupière  on  peut  observer 
un  gonflement  persistant,  porté  parfois  à  un  très-haut  degré,  et  qui,  anatoini- 
quement  parlant,  n'est  qu'une  ébauche  des  altérations  hypertrophiques  de  la 
peau.  Ce  qui  dilférencie  ces  hyperplasies  dermiques,  aussi  bien  que  les  lym- 
phangiomes, du  véritable  éléphantiasis,  c'est  qu'ils  n'acquièrent  jamais  un  dé- 
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veloppemeiit  capable  de  constituer  de  véritables  tumeurs  comme  dans  les 
observations  de  Tettamanzi  (1),  Caron  de  Villards  (2),  de  Graefe,  Pauli,  et  dans 
les  cas  rapportés  on  note  (3). 

(!)  «L'été  dornior,  il  se  présenta  à  ma  clinique  une  femme  dont  la  paupière  supérieure 
gauche,  monstrueusement  déformée,  pondait  sur  la  joue.  La  peau  et  la  conjonctive  formaient 
entre  le  bord  sourciller  et  le  tarse  des  bourrelets  mollasses  retombant  sur  le  bord  libre  de 
1  ;i  paupière.  La  dégénérescence  de  la  peau  s'étendait  du  côté  externe  jusqu'à  la  naissance 
des  cheveux  sur  la  tempe.  Les  dimensions  de  la  paupière  étaient  réellement  énormes.  Légè- 
rement attii'ée  vers  la  joue,  elle  mesurait  bien  trois  pouces  dans  son  diamètre  vertical  ;  son 
diamètre  transversal  atteignait  à  peu  près  la  même  dimension.  Le  sac  conjonctival  partici- 
])ait  à  cHte  déformation  sans  toutefois  montrer  d'autres  symptômes  de  maladie  propre.  Les 
fonctions  du  releveur  de  la  paupière  ne  semblaient  pas  altérées  ;  mais  ce  muscle  était  tout 
naturellement  impuissant  à  soulever  un  poids  aussi  considérable  :  on  avait  observé  cet  état 
peu  de  temps  après  la  naissance.  Il  s'était  insensiblement  aggravé,  et  la  malade  assure 
iju'oUe  pouvait  encore,  cinq  ans  auparavant,  ouvrir  assez  l'œil  gauche  pour  se  conduire, 
surtout  en  renversant  fortement  la  tète  en  arrière.  On  excisa  un  lambeau  triangulaire  dont 
la  base  élait  tournée  vers  le  bord  de  la  paupière,  comme  dans  l'opération  de  l'ectropion. 
Le  lambeau  excisé,  modérément  tiraillé,  mesurait  un  pouce.  On  prit  le  soin  d'exciser  en 
même  temps  une  partie  dos  masses  hypertrophi([ues  de  la  paupière  et  de  la  tempe.  L'examen 
microseopi([ue  ne  montra  qu'une  hypertrophie  du  tissu  cellulaire  et  des  éléments  constituants 
de  la  peau,  jointe  à  une  quantité  abondante  de  graisse  et  de  vaisseaux  dilatés.  Une  aniélio- 
ratiiin  notable  suivit  cette  opération.  La  malade  pouvait  entr'ouvrir  la  fente  palpébrale  dans 
une  liauteur  de  deux  lignes.  Une  nouvelle  opération  exécutée  de  la  même  façon  amènera 
[u  obablement  la  guéi'isou  complète.  »(De  Graefe,  Klinische  MonutshUiltcr  fùr  Augenlieilkuiiile, 
Januar,  1863.) 

{'2}  Connue  exemple  d'éléphantiasis  télangiectasique,  on  peut  citer  le  cas  de  Pauli,  que 
nous  résumons  brièvement.  L'observation  se  rapporte  à  uu  garçon  de  seize  ans,  né  de  parents 
sains  et  vigoureux.  X  sa  naissance,  on  s'était  aperçu  de  l'existence  d'un  petit  bouton  immo- 
bile siégeant  près  de  la  paupière  supérieure  gauche  et  qui  avait  la  grosseur  d'une  lentille. 
La  paupière  paraissait  un  peu  plus  rouge  que  le  reste  du  tégument  et  surplombait.  Dans 
l'espace  de  neuf  mois,  le  bouton  acquit  la  grosseur  d'un  œuf  d'oie,  et  à  l'âge  de  trois  ans  la  tumeur 
couvrait  complètement  l'œil.  La  tumeur  se  répandit  alors  sur  tout  le  voisinage  do  la  face 
et  occupait,  lorsque  l'enfant  eut  neuf  ans,  toute  la  moitié  de  la  figure  et  delà  tète.  Ce  garçon 
fut  obligé,  à  onze  ans,  de  porter  celte  tumeur  dans  une  poche  attachée  à  sa  casquette.  Le 
cartilage  du  nez  fut  repoussé  du  côté  opposé,  la  bouche  déviée  et  la  grosseur  pénétra  entre 
les  mâchoires  vers  la  bouche.  De  l'angle  gauche  de  la  bouche  jusqu'au  tragus,  elle  mesu- 
rait 9  pouces  1/2;  du  sommet  jusqu'à  l'angle  du  maxillaire,  11  pouces  i/i.  Cette  tumeur 
est  élastique,  mollasse,  inégale,  à  fortes  bosselures,  et  se  laisse  comprimer.  La  peau,  do 
couleur  normale,  peut  être  déplacée,  elle  est  traversée  par  de  grosses  veines.  La  main, 
posée  sur  la  tumeur,  reçoit  conime  l'impression  d'une  lluctuation  et  ressent  des  pulsations 
qui  ne  cessent  pas  en  comprimant  la  carotide  correspondante.  Actuellement,  cliez  ce  garçon 
âgé  de  quinze  ans,  la  tumeur  mesure,  de  l'angle  de  la  bouche  jusqu'au  tragus,  12  pouces  1/i,  rt  du 
sommet  jusqu'àl'angle  du  maxillaire  15  pouces3/4.  Les  changiMuents  de  température  provoquent 
des  douleurs  lancinantes  dans  la  tumeur  qui  engagent  le  uudade  à  la  frotter  et  il  y  déter- 
mine par  ces  grattements  des  épanchements  parencliymateux  di^  sang  et  des  excoriations 
([ui  laissent  sécréter  un  liquide  séreux.  Comme  traitement,  on  si^  borna  à  la  compression, 
mais  elle  fut  mal  supportée  et  dut  être  suspendue.  (Deobachiiingen  v.  Bermerimngen  un 
Gebiete  der  Ophtliabiiolocjie  von  D' Pauli,  Landau,  1838.) 

(3)  La  figure  17  se  rapporte  à  une  femme  d'une  soixantaine  d'années,  que  j'ai  examinée 
eu  1809,  à  Rouen,  avec  mon  ancien  chef  de  clinique,  le  regretté  docteur  Borel.  Cette  femme, 
d'une  santé  parfait  ',  avait  vu  grossir  ses  paupières  progressivement,  sans  y  éprouver  do 
douleurs  et  sans  eu  être  autrement  gênée  que  par  la  iiesanteur  des  lourdes  poches  qui^ 
formaient  les  paupières  inférieures.  Ce  qui  avait  déterminé  la  malade  à  venir  me  consulter, 
c'était  que  l'alTeclion  gagnait  les  paupières  supérieures  après  que  les  inférieures  avaient 
déjà  pris  un  développement  excessif,  et  que  du  côté  droit  il  en  était  résulté  une  occlusion 
presque  complète  de  l'œil  correspondant,  contre  laquelle  la  malade  ne  pouvait  lutter  (pu- 
par  une  contraction  forcée  du  releveur  et  du  frontal.  Questionnée  si  les  paupières  avaii-iit 
été  le  siège  d'une  éruption  ou  d'une  inllainmaliim  cpiidcompie  di»  la  peau,  cette  femme  nous 
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Aussi,  dans  les  l'orines  pures  d'éléphantiasis  lymphangoïdes,  on  voit  la  pa- 
("liyder'mie  se  développer  à  la  suite  de  poussées  iufiammatoires  auxquelles  des 
contusions  ont  donné  lieu.  Ces  poussées  iuflanimatoires  ont  beaucoup  de 
ressemblance  avec  l'érysipèleà  la  suite  duquel  on  peut,  connue  nous  l'avons 
dit,  voir  persister  une  hypertrophie  chronique  du  derme. 

Les  états  inflammatoires  qui  précèdent  Véléphantiasis  se  distinguent  pour- 
tant de  l'érysipèle  simple  par  les  caractères  suivants.  La  phlogose  se  jette  de 


Vie.  17.  —  Gravé  d'après  une  phologra|iliii'. 


prél'érence  sur  les  vaisseaux  et  les  ganglions  lymphatiques,  de  telle  sorte  (|ue 
la  rougeur  siège  principalement  sur  leur  trajet.  En  incisant  les  parties  tumé- 
liées,  on  donne  issue  à  un  liquide  jaunâtre,  coagnlable  à  Tair,  d'où  le  nom 
(Vérysipèle  gélatineux  donné  par  quelques  auteurs  à  cette  afTeclion.  Dans  cer- 
tains cas,  assez  analogues  au  sclérème,  cette  rougeur  est  peu  manifeste;  la 
tuméfaction  ressemble,  quant  à  l'aspect  à  celle  de  l'œdème  simple,  mais  en 

i'é|ionilit  négativeiunul  ;  du  restn  la  peau  se  montrait,  sauf  le  plissement  i|u'i'lle  partageail 
avec  les  téguments  voisins,  absolument  intaete.  Les  tiuneurs  (jue  formi-nt  principalement  les 
paupières  inférieures  étaient  mollasses,  compressibles,  mais  jiourtant  d'une  certaine  résis- 
tance. La  conjonctive  ne  sécrétait  nullement,  et  le  sac  conjonctival  n'avait  pas  contribué  à 
la  distension.  Du  reste,  l'orbiculaire  tenait,  comme  le  montre  aussi  la  liiîLn(\  les  tissus  in- 
férieurs encore  très-bien  appliqués  sur  les  globes  oculaires,  en  dépit  de  la  traction  considé- 
rable exercée  par  le  poids  des  tumeurs.  La  malade,  vivant  dans  nue  indigence  complèti', 
devait  se  rendre  à  nos  frais,  pour  une  ablation  de  ces  tumeurs  (assez  bien  pédiculées  aux 
paupières  inférieures),  à  la  clinique,  mais  elle  a  au  dernier  moment  refusé  de  suivre  notre 
conseil  et  nous  l'avons  perdue  de  vue. 
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diffère  par  sa  consistance  et  par  la  sensation  d'empâtenient  qu'elle  donne  au 
toucher.  Consécutivement  à  des  rechutes  multipliées  de  cette  affection  se 
développe  une  hypertrophie  très-considérable  de  la  paupière  qui  en  est 
atteinte. 

Les  observations  d'élépliantiasis  localisé  dans  cette  région  sont  excessive- 
ment rares  :  le  point  de  départ  de  cette  difformité  réside  dans  une  succession 
d'inflammations  réitérées,  comme  on  le  voit  dans  d'autres  parties  du  corps 
(scrotum,  grandes  lèvres),  ou  bien  l'hypertrophie  du  tégument  est  un  vice 
congénital  capable  de  s'accroître  ultérieurement  jusqu'au  point  d'amener 
une  monstruosité  semblable  à  celle  qu'ont  rapportée  de  Graefe  (1)  et 
Pauli  (2). 

Signalons  ici  une  induration  particulière,  accompagnée  d'hypertrophie  du 
tissu  cellulaire,  qu'on  rencontre  parfois  après  une  inflammation  chronique  de 
la  paupière  causée  par  une  affection  de  la  paroi  osseuse  de  l'orbite  et  suivie 
d'une  suppuration  de  longue  durée.  Cette  induration,  qui  ressemble  singu- 
lièrement h  la  pachydermie,  est  très-rare  et  rappelle  les  formes  d'hypertrophie 
de  la  peau  qu'on  rencontre  assez  souvent  chez  les  sujets  affectés,  aux  extré- 
mités inférieures,  d'ulcères  atoniques  encadrés  d'un  cercle  de  tissu  sclérosé 
et  notablement  hypertrophié. 

L'éléphantiasis  des  paupières  est  ordinairement  d'une  consistance  molle,  à 
surface  lisse  (elephcmtiasis  lev is  ou  glabr a).  Comme  on  le  voit  dans  les  observa- 
tions de  Pauli  etdeCaron  deVillards,  les  paupières  peuvent  se  transformer  en 
des  tumeurs  énormes  qui  obturent  complètement  la  fente  palpébrale,  et  si 
pesantes,  que  le  muscle  releveur  est  sans  action  sur  elles.  Le  microscope  ne 
décèle  aucune  autre  altération  que  l'hyperplasie  du  tissu  cellulaire  préexistant, 
qui  se  trouve  infdtré  d'une  sérosité  claire  tenant  en  suspension  un  nombre 
considérable  de  cellult-s  lymphoïdes.  Les  muscles  et  les  autres  éléments  de  la 
paupière  peuvent  paraître  intacts,  ou  au  contraire  visiblement  atrophiés.  La 
lenteur  avec  laquelle  s'accroît  la  tumeur,  l'absence  de  toute  douleur  pendant 
le  temps  qu'elle  met  à  se  développer,  enfin  la  mollesse  de  sa  consistance, 
empêchent  de  la  confondre  avec  des  productions  morbides  de  nature  maligne. 
A  peine  éprouve-t-on  quelquefois  certaine  difficulté  à  la  distinguer  d'un 
lipome;  mais  elle  s'en  différencie  par  la  diffusion  de  ses  bords  et  par 
l'absence  de  toute  espèce  de  cloisonnement  dans  son  épaisseur. 

L'ablation  de  ces  tumeurs  est  surtout  indiquée,  lorsque  par  suite  de  leur 
pesanteur  elles  se  sont  pédiculées  et  que  leur  enlèvement  peut  s'effectuer  sans 
causer  des  déviations  morbides  des  paupières. 

c.  Les  fibromes  sont  constitués  par  une  hyperplasie  du  tissu  cellulaire  moins 
généralisée  que  dans  la  forme  précédente,  et  succédant  moins  manifestement 
à  des  altérations  de  nature  inflammatoire.  Ce  sont  des  tumeurs  presque  tou- 
jours nettement  circonscrites,  variables  dans  leur  consistance  et  dans  leur 

(1)  Annales  d'OcuUshqwe,  t.  XXXIl,  p.  253. 

(2)  Ibid.,  t.  XXXV,  p.  129. 
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configuration.  Elles  se  composent  essentiellement  de  tissu  cellulaire  et  se  dé- 
veloppent parfois  particulièrement  aux  dépens  de  la  gaîne  des  nerfs.  Pour 
ce  qui  regarde  les  paupières,  elles  prennent  ordinairement  leur  point  de 
départ  dans  celle  des  couches  du  tégument  qui  offre  le  plus  de  solidité , 
dans  le  corps  papillaire,  ainsi  qu'on  le  remarque  aisément  en  étudiant  les 
diverses  formes  de  verrues  dont  les  paupières  sont  le  siège.  Mais  tandis  que 
ces  excroissances  proéminent  le  plus  souvent  vers  la  face  épidermique  de  la 
peau  des  paupières,  on  rencontre  quelquefois  des  fibromes  qui  en  occupent 
la  profondeur  en  y  formant  des  tumeurs  bien  circonscrites  et  d'une  grande 
résistance. 

Nous  croyons  pouvoir  ranger  sous  ce  chef  un  certain  nombre  de  tumeurs 
décrites  par  les  auteurs  sous  le  nom  de  tumeurs  solides,  intimement  liées  à 
la  peau,  et  de  tumeurs  douloureuses  sous-cutanées  (Mackenzie).  Très-souvent 
celles-ci  sont  congénitales,  et  se  font  remarquer  par  une  excessive  sensibilité 
au  toucher. 

Ces  fibromes  ont  été  désignés  sous  le  nom  de  neuro-fibromes  plexiformes 
(neuroma  fibrillaire  myelinicum  cirsoïdeum).  BiUroth  (1)  et  P.  Bruns  (2) 
en  ont  relaté  des  cas  remarquables  dont  nous  donnons  un  aperçu  d'après 
Michel  (3). 

Dans  le  cas  de  BiUroth,  un  petit  garçon  de  six  ans  portait  dans  la  paupière  supérieure 
droite  des  cordons  et  des  nodosités  semblables  au  toucher  à  des  ganglions,  qui  se  répan- 
daient jusque  dans  la  région  temporale.  En  palpant  la  paupière,  certains  points  de  cette 
tumeur  étaient  d'une  sensibilité  extrême,  d'aulres,  au  contraire,  insensibles.  Après  en 
avoir  fait  une  ablation  très-laborieuse,  ces  conglomérations  noueuses  et  ramifiées  se  mon- 
trèrent com])osôes  de  nombreux  cylindres  en  forme  de  saucissons,  qui  présentaient  dans  la 
direction  de  leurs  axes  des  vestiges  de  petits  troncs  nerveux. 

Dans  un  cas  semblable,  une  tumeur  de  la  grosseur  d'un  poing  de  petite  dimension 
occu])ait,  chez  un  jeune  honnnede  dix-huit  ans,  la  paupière  supérieure  gaucheet  la  région 
temporale.  Le  palper  donna  une  consistance  flasque  et  mollasse,  mais  permit  de  distinguer 
une  grande  quantité  de  nodosités  et  de  cordons  durs  qui  s'étalaient  assez  loin  au-dessus 
du  globe  oculaire  dans  l'orbite,  de  manière  à  empêcher  de  les  poursuivre  jusqu'à  leur 
terminaison.  Cette  tumeur  ,  dont  aucun  point  n'était  douloureux,  aurait  existé,  quoique 
avec  un  dévelo|)pement  moindre,  dès  la  naissance,  mais  n'aurait  acquis  un  pareil  volume 
que  dans  les  derniers  temps.  L'opération  démontra  dans  la  tumeur  une  imbrication  d'in- 
nombrables cordons  arrondis  ou  aplatis,  gris,  rougeàtres  ou  blanchâtres,  formant  des 
plexus,  qui  étaient  composés  d'un  tissu  cellulaire  dense  assez  riche  en  noyaux.  On  envisage 
la  disposition  plexiforme  comuu'  résultant  de  l'atrophie  simple  ou  de  la  dégénérescence 
graisseuse  des  fibres  nerveuses. 

La  thèse  de  M.  Bruns  renferme  trois  cas.  Dans  l'un,  la  tumeur  sacciforme  surplombait 
du  hord  externe  de  l'oreille  droite  vers  la  commissure  externe  de  l'œil  et  allait  du  bord 
de  l'os  zygomatique  en  haut  jusqu'à  la  ligne  semi-circulaire  et  en  arrière  jusqu'au  delà  du 
processus  mastoïdien.  Le  palper  dénote  manifestement  la  présence  de  nodosités,  de  plaques 
et  de  cordons  cylindriques.  La  seconde  et  la  troisième  observation  se  rapportent  à  deux 
frères  dans  la  famille  desquels  une  tumeur  semblable  avait  déjà  été  observée.  Chez  les 
deux  frères,  une  tumeur  de  la  grosseur  (hi  poing,  irrégulièrement  bosselée,  occupait  la 
paupière  supérieure  gauche  et  la  région  temporale  en  recouvrant  le  globe  oculaire  atrophié 
et  pendait  sous  forme  de  sac  sur  la  paupière  inférieure.  Le  cadet  portait  en  outre  une 

(1)  Archit'  fur  klinische  Chirurgie,  t.  IV,  p.  547,  et  t.  XI,  p.  230. 

(2)  Das  Rankenneurome,  Inaug.  Dissert.  Tubingen,  1870. 

(3)  Graefe-Siemisch,  t.  IV,  p.  422. 
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secoiide  tumeur  tic  la  grosseur  du  poing  sur  le  côté  gauche  du  cou,  où  elle  adhérait  au 
nerf  vague.  Cette  tumeur  fut  enlevée  et  le  malade  succomha  à  une  hémorrhagie  occa- 
sionnée par  une  érosion  de  la  carotide.  L'autopsie  montra  de  nomhreux  névromes  de  la  gros- 
seur d'un  grain  de  millet  à  celle  d'une  noisette,  occupant  l'expansion  des  deux  nerfs  vagues, 
les  plexus  brachial  et  ischiatique,  ainsi  que  de  nombreux  nerfs  cutanés.  Dans  ces  deux 
cas,  la  compression  forte  de  la  tumeur  était  Irès-doulourcuse  et  la  peau  adhérait  entiè- 
rement aux  tumeurs.  L'extirpation  et  Texanicn  microscopique  de  la  première  tumeur  de 
Bruns  montrèrent  une  quantité  de  cordons  ou  rameaux  imbriqués  dans  un  tissu  mollasse. 
Les  petites  nodosités  ne  renfermaient  qne  des  libres  nerveuses  sans  myéline;  dans 
celles  de  moyenne  grandeur,  il  y  avait  de  rares  fibres  à  myéline,  tandis  que  dans  le 
tissu  environnant  ou  rencontrait. aussi  bien  des  fibres  avec  myéline  que  des  fibres  sans 
myéline,  et  les  fibres  nerveuses  couraient  parallèlement  aux  fibrilles  du  tissu  cellulaire. 


A  part  ces  libro-névromes  on  peut  rencontrer  aux  paupières  le  simple 
fibrome,  auquel  on  a  assigné  le  nom  de  fibroma  moluscum.  Lorsque  de  très- 
nombreuses  tumeurs,  datant  pour  la  plupart  de  la  naissance,  recouvrent  tout 
le  corps,  ces  tumeurs  forment,  surtout  là  où  le  tissu  sous-cutané  est  lâche, 
comme  aux  paupières,  des  poches  qui  se  pédiculisent  et  acquièrent  parfois  des 
dimensions  colossales. 

Un  cas  r(^mar(piable  relaté  par  le  professeur  Horner  (l)et  représenté  par  >lichel,  peut 
nous  servir  d'exemple.  I.e  fibrome  occupait  la  partie  supérieure  gauche  et  avait  ])rcsque  la 
grosseur  d'un  œuf.  Tout  le  tronc  était  parsemé  de  petites  tumeurs  du  volume  d'un  pois 
ou  d'un  noyau  de  cerise  (voyez  fig.  18).  La  tumeur  palpébrale  existait  d<'jààla  naissance, 
elle  augmenta  de  volume  jusqu'à  l'âge  de  sept  ans,  resta  alors  stalionnaire,  mais  depuis  deux 

flj  Tumorcn  in  der  L'mgcbung  des  Auges,  Klin.  Monalslil.,  I.  1\,  p.  1. 
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ans  priL  de  nouveau  un  accroissoment  rapide.  Les  petites  tumeurs  éparpillées  sur  le  corps 
ne  se  seraient  développées  que  pendant  la  deuxième  année,  mais  auraient  rapidement 
augmenté  de  nombre  sans  grossir  sensiblement.  La  paupière  supéi  ieurc  mesure,  du  bord 
orbitaire  jusqu'aux  cils,  8  centimètres,  offre  une  largeur,  dans  le  sens  de  la  fente  palpé- 
brale,  de  6  centimètres,  et  a  une  épaisseur  de  4  à  5  centimètres.  La  paupière  forme  une 
tumeur  allongée  qui  adlière  au  tarse  et  à  la  peau  et  présente  une  consistance  mollasse  et 
élasticjue.  On  sent  dans  la  profonilmu'  de  cette  tumeur  un  cordon  de  l'épaisseur  du  ))elit 
doigt  qui  est  dirigé  dans  le  sens  de  la  suture  du  processus  frontal  de  l'os  zygomatique  et 
du  frontal.  La  suture  elle-même  paraît  diastatique.  Le  globe  de  l'œil  était  intact,  ses 
mouvements  libres.  Il  faut  noter  que  le  malade  était  mal  développé  moi'alement  et  pbysi- 
quement  et  qu'il  articulait  surtout  imparfaitement.  L'examen  bistologique  permit  de 
constater  la  composition  de  la  tumeur,  formée  par  un  tissu  cellulaire  mollasse  ou  fdjrilles 
fines  renfermant  peu  de  cellules. 

Chez  certains  malades,  ces  tumeurs  marquent  uae  grande  tendance  à  se 
développer  sous  forme  de  plaques  analogues  dans  leur  configuration  aux  car- 
tilages interarticulaires.  Ces  plaques  sont,  dans  ces  cas,  douées  d'une  résis- 
tance égale  à  celle  des  tarses  et  on  les  a  vues  renfermer  des  éléments  de  tissti 
osseux  (fibrome  ossifié). 

Nous  avons  eu  occasion  d'observer  uni',  jeune  lillc  âgée  de  vingt  ans  qui  pirsentait  au- 
dessous  du  sourcil  de  l'œil  gauelie  une  tum:'ur  semblable  très-peu  proéminente,  longue  de 
12  centimètres  et  large  de  1  centimètre  environ,  qui  ne  faisait  sons  la  peau  qu'une  faible 
saillie,  mais  qui,  lorsqu'on  renversait  la  paupière,  proéminait  dans  le  cul-de-sac  supé- 
rieur connue  un  second  cartilage  tarse.  Cette  tumeiu',  recouverte  d'une  conjonctive  saine, 
à  laquelle  elle  paraissait  juxtaposée,  avait  la  dureli;  d'une  plaque  osseuse.  La  malade  ne 
s'en  était  aperçue  que  trois  ans  auparavant;  mais  il  lui  semblait  qu'elle  avait,  depuis 
éette  époque,  ]iris  un  peu  d'accroissement.  Elle  refusa  l'opération  que  nous  lui  propo- 
sions pour  l'eu  débarrasser. 

De  Graefe  (Klin  Monatsbl.,  y.mv.  181)3,  et  Ann.  d'Ocul.,  t.  XLIX,  p.  118)  rapporte  un  cas 
analogue.  Dans  l'été  de  1861,  une  jeune  fille  vint  le  consulter  pour  une  tumeur  située  dans 
le  sac  conjimctival  et  qu'on  voyait  déjà  saillir  à  travers  la  paupière.  En  renversant  cette 
dernière,  il  fil  sortir  du  cul-de-sac  supérieur,  près  de  l'angle  externe,  une  tumeur  circons 
crite  et  ovoïde  du  volume  d'une  noisette.  Cette  tumeur  avait  la  consistance  cartilagineuse,  el 
la  conjonctive  qui  la  recouvrait  était  lisse  :  son  pédicule  s'implantait  dans  le  tissu  cellulaire 
sous-muqueux.  La  malade  n'avait  éprouvé  une  sensation  de  pression  pénible  que  dans  les 
dernières  années,  quoiqu'elle  eût  depuis  longtemps  pu  constater  l'existence  d'une  élevurc 
anomale  de  la  paupière.  La  tumeur,  excisée  et  examinée  par  M.  Schv^'eigger,  montra  une 
enveloppe  composée  de  la  conjonctive  normale  et  de  tissu  cellulaire  épaissi.  Elle  conte- 
nait un  noyau  en  forme  de  dent  incisive,  d'une  longueur  de  fi  millimètres  et  composé  de 
véritable  tissu  osseux. 

Il  est  évident  que  ces  tumeurs,  de  nature  bénigne,  ne  méritent  un  traite- 
ment que  lorsqu'elles  augmentent  progressivement  de  volume,  de  manière  à 
gêner  les  mouvements  des  paupières  ou  à  défigurer  les  majades.  Il  peut  exis- 
ter de  sérieuses  difficultés  pour  leur  ablation  à  cause  de  l'impossibilité  de 
conserver  la  peau  qui  adhère  souvent,  sur  une  grande  étendue,  intimement 
aux  fibromes  et  à  cause  des  hémorrhagies  auxquelles  on  s'expose  en  pour- 
suivant ces  tumeurs,  pour  les  enlevercomplétement,  dans  la  profondeur  des 
régions  qu'elles  occupent. 

d.  Comme  fibromes  lipomatodes,  a  longtemps  figuré  une  dégénérescence 
liypertropliique  de  la  peau  qu'on  désigne  actueileiuent  sous  le  nom  de  xaii- 
tliome  (Erasnuis  Wilson)  et  plus  vulgairement  de  xanthelasma  (taches  jaunes). 
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MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 


On  trouve  dans  l'Atlas  des  maladies  de  la  peau,  de  Rayer  (1835),  comme 
chloasma,  une  figure  parfaite  de  cette  altération  que  de  Ammon  représentait 
quelques  années  plus  tard  avec  la  désignation  bizarre  de  hlepharodyschroea. 
En  Angleterre,  Addison  et  GuU  (1),  qui  pensaient  avoir  découvert  cette  ma- 
ladie, lui  appliquèrent  le  nom  de  vitiligoïdea  plana  et  tuberosa. 

L'attention  des  ophthalmologistes  a  été  principalement  attirée  sur  cette 
affection  par  les  travaux  de  Hutchinson  (2),  qui  a  eu  l'obligeance  de  nous 
montrer,  à  part  quelques  malades,  la  nombreuse  collection  de  ses  dessins. 

Nous-mêmes,  qui  avons  observé  déjà  avant  les  publications  de  notre  confrère 
anglais  plusieurs  cas  de  xanthélasma,  sans  toutefois  les  avoir  publiés,  et  qui 
avons  extirpé  à  différentes  reprises  de  larges  plaques  de  xanthélasma,  nous 
pouvons,  basé  sur  une  ample  expérience  de  nos  propres  cas  et  de  ceux  de 
Hutchinson,  affirmer  que  l'on  confond  avec  le  vrai  xanthélasma,  xanthoma 
planum,  une  forme  de  milium  confluent  auquel  on  assigne  le  nom  de  xan- 
thoma tuberosa,  et  qui  n'a  absolument  rien  de  commun  avec  la  maladie  qui 
nous  occupe,  sinon  une  ressemblance  qui  n'est  même  pas  très-accusée. 

Le  xanthélasma  ou  xanthoma  planum  apparaît  presque  toujours  (dans  nos 
observations  qui  se  rapportent  à  une  trentaine  de  cas)  sous  forme  d'une 
plaque  ovalaire  ou  irrégulière  siégeant  au-dessus  du  ligament  palpébral  in- 
terne (plus  souvent  à  gauche  qu'à  droite).  Cette  plaque  isolée,  placée  habituel- 
lement sur  un  pli  de  la  paupière  supérieure  (Manz),  a  une  coloration  jau- 
nâtre, argileuse,  et  sa  surface  est  parfaitement  lisse  ou  légèrement  plissée  si 
la  plaque  a  une  étendue  considérable.  Il  se  forme  après  un  certain  temps 
plusieurs  taches  autour  de  la  plaque  primitive,  qui  au  toucher  donnent  une 
sensation  veloutée.  Dès  qu'un  groupe  considérable  de  taches  s'est  développé 
sur  la  paupière  supérieure,  il  en  apparaît  une  au-dessous  du  ligament  palpé- 
bral interne,  et  après  un  temps  plus  ou  moins  long  un  cercle  de  ces  groupes 
de  taches  a  longé  les  paupières.  Habituellement  il  se  trouve  sur  les  paupières 
du  côté  opposé  un  cercle  semblable,  mais  moins  étendu  ;  nous  avons  rarement 
vu,  à  moins  que  la  maladie  ne  date  de  nombre  d'années,  un  dessin  symétrique 
de  taches  autour  des  deux  yeux. 

Quoiqu'il  ne  se  passe  pas  d'année  où  il  ne  se  présente  dans  notre  clientèle  quatre 
ou  cinq  cas  de  xanthélasma,  nous  n'avons  chez  aucun  de  nos  malades  constaté, 
même  avec  un  cercle  xanthélasmatique  complet  autour  des  deux  yeux,  des 
taches  semblables  sur  le  reste  du  corps.  Pourtant  on  sait  qu  elles  peuvent  se 
répartir,  non-seulement  sur  le  tégument  en  général  (joues,  poitrine,  mains), 
mais  aussi  sur  les  muqueuses,  la  langue,  et  Virchow  a  constaté  la  présence 
de  taches  jaunâtres  sur  la  cornée. 

Le  xanthélasma  tuberosum  se  présente  sous  forme  de  petites  plaques 
arrondies  d'un  jaune  plus  clair,  constituées  par  un  cercle  de  petites  élevures 
entourant  l'orifice  d'une  glande  sébacée  et  sillonnées  de  très-fins  vaisseaux. 

(1)  KUn.  Darstelliing  der  Kranklieiten  ii.  Bildungsfehler  des  menschl.  Auges,  1838. 
Pl.  VI,  fig.  1. 

(2)  Gui/s  llospital  Rep.,  l.  VII,  1871.  —  Ophthalmic  Hosp.  Rep.,  t.  IV  et  V. 
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La  première  petite  tubérosité  apparaît  aussi  habituellement  du  coté  du  ligament 
palpébral  interne,  mais  siège  d'ordinaire  plus  particulièrement  sur  la  peau 
du  nez,  se  tenant  ainsi  moins  spécialement  sur  les  replis  de  la  peau  des  pau- 
pières qui  aboutissent  au  ligament.  La  production  de  plusieurs  de  ces  tubé- 
l'osités,  qui  se  groupent  plus  en  cercle  que  la  forme  précédemment  décrite, 
peut  donner  une  image  ressemblant  assez  à  un  vrai  xanthélasma  au  début; 
mais,  d'après  notre  propre  expérience,  nous  n'avons  jamais  vu  le  xanthé- 
lasma tuberosum,  autrement  dit  le  milium  confluent,  faire  complètement  le 
tour  des  paupières. 

Au  point  de  vue  de  l'anatomie  pathologique,  il  doit  aussi  être  établi  une 
différence  complète  entre  cette  variété  de  milium  confluent  et  le  vrai  xanthé- 
lasma planum  ou  levis.  La  figure  19,  d'après  Geber  et  Simon  (1),  démontre 


FiG.  19.  —  Xanthélasma,  d'après  Geber  et  Sinicni 

a.  Retc  Malpiglii  ;  b,  tissu  cellulaire  du  derme  ;c,  glande  sébacée  à  très-larges  cellules  (Encliymzellen); 
d,  plaque  de  cellules  sébacées  repuUulées. 

qu'ils  ont  eu  affaire  à  cette  fausse  forme  de  xanthélasma,  le  xanthélasma  tubéro- 
sum,quineconsiste  enrien  autre  chose  qu'en  un  développement  hyperplastique 
<les  glandes  sébacées  en  partie  oblitérées,  en  parti'e  élargies.  Ces  glandes  mon- 
trent une  grandeur  excessive  ainsi  que  les  éléments  épithéliaux  qu'elles  renfer- 
ment (fig.  19,  c).  Des  agglomérations  de  semblables  cellules  se  trouvent  ré- 
parties dans  le  voisinage  des  glandes  et  n'en  sont  séparées  que  par  des 

(l)  Archiv  fùr  Dermatologie  m.  Sypliilis,  t.  IV,  Heft  3,  p.  205. 
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i'aisce.iux  de  tissu  cellulaire  (fig.  19,  d).  Ces  cellules,  en  partie  arrondies,  en 
partie  polygonales,  à  contenu  houiogène  ou  granulé,  renferment  un  noyau 
central  ou  contigu  à  leur  paroi,  qui  réfléchit  vivement  la  lumière.  La  gran- 
deur de  ces  cellules  est  de  0,008  à  0,028""".  Elles  ressemblent  comme  aspect 
et  comme  arrangement  aux  cellules  renfermées  dans  les  glandes  sébacées 
mêmes  et  la  peau  en  est  farcie  jusqu'à  une  profondeur  de  0,7"™,  à  une  dis- 
tance de  0,03  "™  du  rete  Malpighi.  Les  plaques  formées  par  ces  agglomérations 
de  cellules  sont  entourées  de  faisceaux  de  tissu  cellulaire  dense  qui  envoient 
des  prolongements  entre  les  divers  amas  de  cellules  qui  de  leur  côté  occupent 
toute  la  région  malade. 
Les  recherches  de  Waldeyer  et  le  dessin  (fig.  20)  que  nous  lui  empruntons 


A 


Fig.  "20.  —  Xanlheliisuui  (Waldeyer). 

A  Parcelles  d'un  foyer  de  xanlhelasma  vu  .'i  un  grossissement  de  200  à  peu  près.  Bulbe  pileux  arec  poil 
vu  sur  une  coupe  longitudinale,  entouré  d'un  nombre  considérable  de  cellules  dégénéi'ées.  —  B.  Quelques  cel- 
lules du  tissu  cellulaire  atteint  de  dégénérescence  graisseuse  vues  à  un  fort  grossissement. 

révèlent  le  vrai  caractère  du  xanthelasma  planum,  qui  réside  dans  une  dégé- 
nérescence des  corpuscules  du  tissu  cellulaire  hyperplasiés.  Ces  corpuscules 
de  tissu  cellulaire  ont  augmenté  autour  des  bulbes  pileux,  des  glandes,  des 
vaisseaux  et  des  nerfs.  Mais,  comme  le  montrent  les  recherches  de  M.  Poncet 
sur  les  pièces  recueillies  à  notre  clinique,  c'est  essentiellement  autour  des 
parois  vasculaires  que  s'observe  cette  dégénérescence,  que  les  vaisseaux  ram- 
pent au  voisinage  des  bulbes,  des  glandes  ou  des  nerfs;  «  les  glandes  sont 
tout  à  fait  hors  de  cause.  » 

M.  Waldeyer  admet  du  reste  aussi  la  parfaite  intégrité  des  glandes  séba- 
cées au  début  de  la  maladie.  La  prolifération  du  tissu  cellulaire  et  sa  dégéné- 
rescence graisseuse  consécutive  s'opèrent  suivant  des  groupes  situés  entre  les 
bulbes  pileux  et  les  glandes  sébacées  (voy.  fig.  20,  A);  ces  dernières  peuvent 
subir  plus  tard  des  changements,  mais  qui  résultent  de  ce  que  les  orifices 
s'oblitèrent  et  que  dans  les  conduits  excréteurs  élargis  se  montrent  des  cellules 
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en  voie  de  dégénérescence  graisseuse.  Examine-t-on  une  cellule  des  parties 
altérées  du  tissu  cellulaire,  on  constate  que  la  cellule  est  bien  conservée  et 
que  les  mollécules  graisseuses  qu'elle  renferme  sont  plus  grosses  que  celles 
qu'on  rencontre  habituellement  dans  la  dégénérescence  graisseuse  (fig.  20,  B)  ; 
d'autres  changements  régressifs  ne  peuvent  être  trouvés.  De  semblables  ré- 
sultats ont  été  fournis  par  les  recherches  histologiques  de  Manz,  Virchow  et 
Kaposi. 

Suivant  M.  Poncet,  c'est  essentiellement  «  dans  la  gaîne  des  vaisseaux  que 
se  passent  les  phénomènes  principaux  du  xanthélasma.  En  effet,  le  fin  vais- 
seau centra!  est  entouré  de  bandelettes  de  tissu  conjonctif  séparées  irréguliè- 
rement les  unes  des  autres  par  de  gros  éléments  nouveaux,  larges  cellules 
pathognomoniques  de  la  maladie  contenant  souvent  plusieurs  noyaux  isolés,  à 


Fig.       —  Coupe  à  travers  une  plaque  excisée  de  xauthélasnui  des  paupières, 
par  M.  Poncet. 

[.[Épilholium  des  gaîncs  sans  poil  ;  2,  guiiie  connective  saine  ;  3,  poil  ;  4,  nodule  de  xantlielasma  ;  5,  cnnrlie 
cornée  d'épithélium  ;  6,  épilliéliuni  profond  pigmenté  ;  7,  zone  sous-épilhéliale  avec  petits  vaisseaux  et 
laclics  de  pigment  noir  (liénia tique)  ;  8,  vaisseau  profond  autour  duquel,  9,  le  dépôt  de  cellules  xanlliélas- 
niatiques;  10,  faisceaux  concentriques  de  tissu  connectif. 

nucléoles  multiples,  au  milieu  de  mollécules  de  cette  matière  graisseuse  spé- 
ciale au  xanthélasma (tioï/.  fig. 21).  A  côté  de  ces  cellules  géantes(fig,  22,  I),  il 
est  possible  de  rencontrer  tous  les  intermédiaires  qui  conduisent  de  la  proli- 
fération simple  de  l'endothélium  du  tissu  cellulaire  à  l'altération  la  plus 
avancée  :  mais  la  surcharge  graisseuse  ne  s'accompagne  pas  de  l'état  régressif 
de  l'élément  entier,  puisque  les  noyaux  sont  en  voie  de  multiplication.  Le 
tissu  connectif  qui  forme  la  partie  la  plus  interne  du  foyer  malade  (nodule)  est 
disposé  en  faisceaux  plus  ou  moins  concentriques;  en  général,  la  partie  du 
foyer  qui  regarde  la  surface  de  la  peau  est  beaucoup  moins  épaisse  et  moins 

DE  WKCKKR  KT  I.VNDOl.T.  I  —  7 


98 


DE  WECKER.  —  MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 


riche  en  cellules  malades  que  la  partie  profonde  {voy.  fig.  2i).  Il  en  résulte 
que  le  vaisseau  central  n'est  pas  au  milieu  du  nodule,  mais  excentrique  et  le 
plus  souvent  rapproché  de  l'épiderme. 

Sur  une  pièce  de  ce  genre,  les  glandes  sébacées  près  des  poils  étaient  atro- 
phiées, les  foyers  morbides  siégeaient  çà  et  là  près  des  terminaisons  des 
bulbes,  la  tige  du  poil  était  saine  dans  toute  sa  longueur.  Le  xanthélasma  ne 
siégeait  que  dans  la  partie  profonde  et  non  sous  l'épithélium  (roy.  fig.-21). 
Cette  région  ne  renfermait  que  de  rares  granulations  pigmentaires. 

L'étiologie  du  xanthélasma  est  encore  tout  à  fait  obscure.  Comme  on  a 
souvent  vu  des  personnes  atteintes  de  xanthélasma  qui  avaient  souffert 
d'ictère  (sur  Si  cas,  16  fois,  Hebra  et  Michel)  ayant  précédé  l'apparition  des 
taches  des  paupières,  on  aurait  pu  penser  qu'une  partie  du  pigment  biliaire 
pouvait  être  retenue  dans  le  derme,  mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  comme  le  montre 

1  3  6 


FiG.  22.  —  Éléments  isolés  et  noiliiles.  Gioss.,  400. 

1.  Éloment  jaune  vert,  avec  ijranulations  on  groupe  et  trois  gros  noyaux,  dont  ini  en  voie  de  division; 
2,  3,  4,  5,  iliflcrents  périodes  d'altération  ;  6,  nodule  xantliélasmalique. 


l'examen  histologique.  Les  taches  de  xanthélasma  sur  d'autres  parties  du 
corps  peuvent  précéder  l'apparition  de  l'ictère  ou  se  développer  pendant  son 
existence  (Hebra). 

Il  n'est  pas  douteux  que  le  xanthélasma  apparaisse  chez  la  plupart  des  ma- 
lades sans  que  ceux-ci  aient  éprouvé  le  moindre  dérangement  dans  leur  santé 
générale  et  sans  que  le  développement  des  taches  soit  précédé  ni  de  cuisson, 
ni  de  chatouillement  (Pavy).  On  a  vu  cette  altération  du  derme  se  montrer 
sous  une  influence  héréditaire,  principalement  transmise  de  la  mère  à  la 
fdle  (Wilks).  Il  est  avéré  que  c'est  surtout  chez  des  femmes  mariées  et  ayant 
dépassé  la  quarantaine  qu'on  observe  celte  maladie  qui,  lorsqu'elle  a  une  fois 
pris  une  extension  considérable  en  faisant  un  cercle  plus  ou  moins  complet 
autour  des  yeux,  reste  al)solument  slalionnaire. 

Si  nous  avons  donné  tant  de  développement  à  la  description  d'une  ma- 


HYPERTROPHIES  ET  ATROPHIES. 


99 


ladie  qui  n'a  d'autre  importance  pratique  que  de  défigurer  les  personnes 
qui  en  sont  atteintes,  c'est  que  la  répartition  et  l'apparition  successive  des 
plaques  de  xanthélasma  nous  font  supposer  qu'il  s'agit  là  aussi  d'une  altéra- 
tion trophique  liée  à  une  influence  nerveuse  sur  la  voie  de  laquelle  des  re- 
cherches nouvelles  doivent  être  faites. 

Au  point  de  vue  thérapeutique,  on  procède  à  l'ablation  des  plaques  xanthé- 
lasmatiques  lorsque  la  difformité  est  assez  accusée  pour  que  cette  opération 
cosmétique  soit  réclamée  par  le  malade.  Quoique  nous  ayons  plusieurs  foi» 
enlevé  de  larges  plaques  ;  nous  ne  saurions  dire  si  cette  ablation  a  eu  quelque 
influence  pour  arrêter  la  production  de  nouvelles  plaques,  aucune  de  nos 
opérées,  que  nous  avions  priées  de  se  représenter  aussitôt  que  des  taches  se 
montreraient  de  nouveau,  n'est  revenue  à  la  consultation.  Une  expérience 
que  nous  tenterons,  dès  que  l'occasion  se  présentera,  c'est  de  greffer  une  plaque 
xanthélasmatique,  afin  de  nous  assurer  si  cette  greffe  donnerait  lieu 
à  une  transmission.  L'ablation  des  plaques  se  fait  aisément  à  l'aide  de 
ciseaux  courbes  et  la  réunion  immédiate  est  obtenue  avec  de  fines  sutures. 
Cette  opération,  vu  le  peu  d'épaisseur  de  la  peau  qu'il  s'agit  d'enta- 
mer, ne  laisse  persister  aucun  danger  pour  le  développement  d'un  ectropion. 

2"  Atrophie.  —  A  part  les  cas  d'aplasie  lamineuse  où  l'atrophie  atteint  de 
préférence  le  muscle  orbiculaire,  nous  ne  rencontrons  un  amincissement 
atrophique  de  la  peau  palpébrale  que  chez  certains  vieillards  à  peau  très- 
flasque,  et  chez  lesquels  celle-ci  forme  alors  du  côté  du  grand  angle  des  replis 
considérables  qui  peuvent,  jusqu'à  un  certain  point,  voiler  la  fente.  Cette  pau- 
pière supplémentaire  (épiblépharon  de  Ammon),  qui  se  développe  de  préfé- 
rence à  la  paupière  supérieure,  peut,  lorsqu'elle  se  montre  aussi  à  la  paupière 
inférieure  avec  un  certain  développement,  nécessiter  une  ablation  afin  d'ob- 
vier à  l'ectropion  qu'elle  détermine,  surtout  si  elle  vient  à  s'infiltrer  de  sérosité. 

Relativement  aux  changements  atrophiques  qui  portent  particulièrement 
sur  les  bulbes  pileux,  il  en  a  été  question  à  l'occasion  des  altérations  morbides 
du  bord  ciliaire  {voy,  p.  74). 

ARTICLE  V 

E.  —  NÉOPLASIES,  TUMEURS  DES  PAUPIÈRES. 

Gomme  un  nombre  considérable  de  tumeurs  seront  étudiées  à  propos  des 
sécrétions  morbides,  à  savoir  toutes  les  variétés  que,  dans  les  éditions  précé- 
dentes, nous  avions  rangées  dans  le  groupe  des  tumeurs  produites  par  réten- 
tion d'éléments  morbides,  comme  d'autre  part  les  tumeurs  par  extravasion, 
ont  été  exposées  à  l'article  Épanchements  sous-cutanés,  enfin,  certaines  tu- 
meurs, ainsi  appelées  à  tort,  ayant  été  rangées  dans  les  hypertrophies  cuta- 
nées, le  nombre  des  véritables  néoplasies  sera  assez  restreint. 
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En  les  classant  suivant  leur  fréquence  et  leur  bénignité,  nous  aurons  à  nous 
occuper  ici  : 
1°  Des  granulomes  ou  chalazions^ 

2°  Des  tumeurs  kystiques  {a,  athéromes,  b,  cysticerques). 

3°  Du  lipome; 

4°  De  l'épitliéliome; 

5°  Du  sarcome  ; 

6"  Du  carcinome. 

,        i.  —  Chalazion,  granulome  palpébral. 

Le  chalazion  est,  comme  l'a  un  des  premiers  exposé,  dans  une  remarquable 
thèse  (1),  M.  Thomas  (de  Tours),  un  granulome.  Longtemps  on  a  cru  (et  nous 
sommes  de  ce  nombre  (2)),  que  cette  petite  tumeur  était  exclusivement  due  à 
une  transformation  morbide  d'une  glande  méibomienne,  tandis  que  le  véri- 
table kyste  athéromateux  est  très-rare  et  ne  saurait  être  confondu  avec  les 
petits  granulomes  si  fréquents  des  paupières. 

Ce  qui  a  si  longtemps  entretenu  l'erreur  de  ranger  le  chalazion  parmi  les 
tumeurs  à  rétention  (kystes  athéromateux),  c'est  qu'en  réalité  la  glande 
tarsienne  joue,  dans  la  production  et  dans  l'accroissement  du  granulome 
palpébral,  un  rôle  important.  Ce  sont  des  changements  morbides  de  la  glande, 
en  particulier  l'infarctus  de  son  continu,  qui  exercent  une  irritation  sur  les 
parties  voisines  du  tarse  et  provoquent  dans  ces  points  le  développement  de 
cette  tumeur  (de  Vincentiis). 

A  part  cela,  dès  que  le  granuloma  a  acquis  un  certain  développement,  il 
fait  en  quelque  sorte  invasion  dans  la  cavité  glandulaire  et  donne  rflors  lieu  à 
des  phénomènes  de  cloisonnement,  de  rétention  et  de  déliquescence  du  con- 
tenu glandulaire  qui  simulent  à  s'y  méprendre  l'athéroma. 

Comme  Virchow  (3)  l'a  décrit,  le  chalazion  doit  être  regardé  comme  un 
cysto-plastome  (tumeur  bourgeonnante),  et  constitue  une  excroissance  mol- 
lasse et  peu  vasculaire  des  paupières  qui,  partant  du  bord  libre  et  correspon- 
dant au  voisinage  des  glandes  de  Meibomius,  s'étend  en  dedans  et  en  arrière. 
Elle  constitue  ordinairement  une  procidence  molle,  transparente  et  d'un  gris 
rougeâtre.  Le  microscope  y  montre  de  nombreuses  cellules  rondes,  pâles, 
très-faiblement  granulées,  de  grandeur  variable,  la  plupart  munies  d'un  noyau 
pâle,  sphérique  ou  sphéro-ovoïde,  ainsi  que  cellules  géantes  (de  Vincentiis). 
Elles  sont  entourées  d'une  substance  intercellulaire  très-molle,  gélatineuse, 
partie  fihrillaire,  et  en  majeure  partie  muqueuse.  Mais  cette  formation  se  rap- 
proche davantage  des  verrues  sarcomateuses  (F^mc/iwarrew)  en  ce  sens  que 
les  cellules  qui  les  constituent  montrent  moins  de  tendance  à  une  métamor- 
phose régressive  spontanée. 

(t)  Des  tumeurs  des  paupières.  Thèse  de  Paris,  iii-8",  p.  78,  1  pl. 

(2)  Voy.  les  deux  premières  éditions  de  ce  traité. 

(3)  Die  krankhaften  Geschwulste,  t.  II,  p.  391. 
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ft  Des  coupes  et  des  préparations  obtenues  par  lacération,  dit  M.  Michel  (1), 
montrent  la  présence  d'une  quantité  de  petites  cellules  arrondies  et  ovalaires, 
fortement  entassées  et  munies  d'un  large  noyau  (fig.  23,  Ac).  Dans  ces  m.asses- 
celluleuses  se  trouvent  englobés  des  vaisseaux  sanguins  munis  d'une  gaîne 
d'endothélium  continue  (Perithel,  i'0|/.  fig.  23,  Brf).  Le  tarse  lui-même  est 
traversé,  dans  sa  partie  supérieure,  par  de  nombreux  vaisseaux  de  nouvelle  for- 
mation et  qui  sont  pourvus  dégaines  endothéliales  {voij.  fig.  23, Ai/  etB^/);  ces- 
vaisseaux  circonscrivent  des  espaces  carrés  plus  ou  moins  réguliers  dans  les 
angles  desquels  se  trouvent  le  plus  souvent  un  nombre  plus  considérable  des 
cellules  susdécrites  {voy.  fig.  23,  A).  Dans  ces  espaces  se  répandent,  soitdan& 
une  direction  diagonale,  soit  dans  di- 
vers sens,  des  rangées  celluleuses  d'une 
longueur  plus  ou  moins. considérable. 
L'accumulation  la  plus  considérable  de 
ces  cellules  se  rencontre  dans  le  tissu 
cellulaire  lâche  qui  se  trouve  sur  la 
surface  antérieure  du  tarse,  et  se  ré- 
pand entre  les  fascicules  musculaires 
isolés,  en  formant  des  prolongements 
en  champignons  ;  aussi  dans  ces  ap- 
pendices se  trouvent  des  vaisseaux  de 
nouvelle  formation.  Les  vaisseaux  qui 
se  répandent  entre  les  faisceaux  mus- 
culaires se  signalent  par  une  tortuosité 
prononcée,  ce  qui  leur  donne  un  aspect 
plus  ou  moins  variqueux. 

Au  point  de  vue  pratique,  nous  pou- 
vons dislinguer  du  granulome  de  la 
paupière,  qui  a  son  siège  ordinaire 
sur  le  tarse  supérieur,  lequel  subit  un  Fig  23. 

déplacement  lorsqu'on  veut  mouvoir  la     .  rn,.n„         i-    f  1  1       ,  , 

^  A»  Loupe  Q  un  soi-Uisant  clialazioii  dr  la  paupière 

petite  tumeur,  une  forme  qui  acquiert  supérieure  (enlevé  surlo  vivant),  coupe  frontale;  — 

dj*„       •               •                 1  >     1  I        .  "1  Tissu  du  tarse;  — b.  Vaisseaux  de  nouvelle  for- 

es  dimensions  moins  considérables  et  „„tion;  gaines  endolUéliales  visibles   ^.r  divers 

siège  près    de    l'orifice    d'une    glande  P"'7*s;  —  c,  Accumu'aîion  de  cellules- rondes.  La 

..,        .               ..111-               ■  l'nii'e  antérieure  est  celle  exclusivement  composée 

meibOmieiine  :  c  est  le  ChalaZIOnmargl-  decellules  rondes,  coloration  à  niématoxyline.  Pré- 

liai.  Il  se  développe  aisément  lorsqu'un  [^f/^^'g"  Hartnack  vu.  Ocu- 

boillon  d'acné  ou  un  petit  furoncle  (or-      b.  vaisseau  isolé  de  la  même  coupe  (solution  de 

<>elet)  a  retenli  d'nnp  Tmnièrp  f'Whpnco  *'""'^''t;  — Capillaires;  — c.  Cellules  rondes;  — 
j,t  lei;  cl  I  eienu  a  une  maniei  e  lâcheuse  cndotl.éliale.  Hartnack,  IX.  Oculaire  3. 

sur  l'excrétion  régulière  d'une  ou  de 

plusieurs  glandes  tarsiennes,  et  que  ces  glandes  irritées  ont,  de  leur  côté,  trans  ■ 
mis  cette  irritation  sur  le  tissu  cellulaire  ambiant  vers  leur  orifice  excréteur. 
Une  pression  exercée  dans  le  voisinage  d'un  chalazion  marginal  peut  nous 
montrer  que  tous  les  orifices  excréteurs  des  glandes  tarsienes  sont  libres. 

(1)  Graefe-Saemiscb,  t.  IV,  p.  11;2. 
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Le  granulome  palpébral  ordinaire  peut,  suivant  la  plus  ou  moins  grande 
rapidité  avec  laquelle  il  se  développe,  se  présenter  de  deux  façons  différentes 
au  clinicien.  Le  développement  se  fait-il  avec  beaucoup  de  lenteur,  on  voit 
que  le  granulome  s'étale  surtout  vers  la  surface  externe  du  tarse,  proé- 
mine  sous  la  peau,  qu'il  amincit  considérablement,  et  peut  progressive- 
ment former  une  tumeur  de  la  grosseur  d'une  forte  fève  ou  même  d'une 
petite  noisette.  Dans  ces  cas,  la  peau  amincie  peut,  par  le  frottement  répété, 
s'excorier,  mais  un  bourgeonnement  en  dehors  ne  s'observe  presque  jamais. 

Si  le  granulome  se  développe  très-rapidement,  il  empiète  fréquemment 
vers  les  glandes  tarsiennes,  amincit  considérablement  le  tarse,  mais  ne  forme 
guère  une  légère  procidence  de  ce  côté.  Renverse-t-on  le  tarse,  on  peut  aper- 
cevoir une  coloration  brunâtre,  et  l'incision  nous  montre  que  le  contenu  de 
la  glande  s'est  fluidifié,  au  point  qu'il  s'échappe  parfois  de  la  piqûre  un  jet  de 
liquide  avant  qu'on  ait  évacué  par  la  pression  la  masse  pultacée  dugranuloma. 

La  coupe  (fig.  24)  empruntée  à  l'excellent  mémoire  de  M.  de  Vincentiis  (1) 
sur  le  chalazion  rend  mieux  compte  qu'une  description  combien  le  tissu  bour- 
geonnant du  granulome  pénètre  dans  la  trame  du  tarse.  Suivant  cet  auteur, 
le  point  de  départ  du  granulome  résiderait  dans  l'inflammation  d'un  ou  de 
plusieurs  follicules  d'une  glande  méibomienne,  engendrant  une  prolifération 
cellulaire  qui  gagne  le  tissu  même  du  tarse.  Les  cellules  géantes  que  ren- 
ferme en  abondance  le  granulome  ont  pour  origine,  suivant  M.  de  Vincentiis, 
l'épithélium  des  glandes  de  Meibomius,  le  chalazion  se  composant  de  deux 
parties  distinctes,  dont  l'une,  l'enveloppe,  constituerait  la  plus  importante  et 
dont  l'autre,  le  contenu,  représenterait  en  quelque  sorte  une  dépendance  du 
tarse. 

Suivant  la  rapiditédu  développement,  on  rencontrera  donc  un  cloisonnement 
plus  ou  moins  accusé  du  tarse  avec  fluidification  du  contenu.  Biais  ce  n'est 
pas  seulement  à  cette  fluidité  du  contenu  glandulaire  qu'un  dévelop- 
pement très-rapide  du  granuloma  peut  conduire,  il  peut  aussi  déterminer 
une  véritable  suppuration  avec  perforation  et  évacuation  du  côté  de  la  con- 
jonctive. En  pareil  cas,  le  pourtour  du  trou  de  perforation  devient  ordinaire- 
ment le  siège  de  bourgeons  charnus  pédiculés  qui,  par  la  pression  que  le 
frottement  du  globe  oculaire  exerce  sur  eux,  se  trouvent  fortement  aplatis. 

Il  n'est  pas  rare  de  voir  les  paupières,  particulièrement  les  supérieures, 
*  atteintes  en  même  temps  d'un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  cbalazions  qui 
y  produisent  une  difformité  prononcée  en  transformant  ces  voiles  protecteurs 
en  une  sorte  de  bourrelet  alternativement  bosselé  et  échancré. 

L'étiologie  des  cbalazions  est  encore  assez  obscure  ;  tout  ce  qui  est  de  na- 
ture à  provoquer  une  irritation  des  glandes  tarsiennes  peut  indirectement  ame- 
ner le  développement  de  ces  granulomes. 

Nous  nous  bornerons  à  signaler  deux  causes  que  nous  croyons  facile  de 
démontrer  d'une  manière  claire,  chez  un  certain  nombre  de  malades  évidem- 

(1)  Délia  structura  e  (jenesidel  (jalaûon  con  osservaztoni  suU'oririine  epileliale  délie  cel- 
lule (jifjanli.  N'apoli,  1875,  111-8°,  p.  (iO,  con  due  tavole  litngraficlic. 
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menl  prédisposés  à  rafTection  dont  nous  nous  occupons.  De  ces  deux  cau- 
ses, on  doit  rechercher  la  première  dans  l'altération  du  contenu  de  la  glande; 
celui-ci  augmente  de  consistance,  éprouve  de  la  difiiculté  à  s'échapper  au 
dehors,!  et  agit  comme  irritant  sur  le  sac  glandulaire. 

La  seconde  des  causes  de  ce  mal  qui  mérite  sérieusement  l'attention  ré 
side  dans  la  rétention  directe  des  produits  sécrétés  par  les  glandes  deMeibo- 
mius,  rétention  qui  se  rattache  à  une  hyperhémie  prolongée  du  bord  libre  des 
paupières  ayant,  à  la  longue,  épaissi  le  tissu  cellulaire  voisin  du  canal  excré- 
teur et  donné  lieu  au  rétrécissement  ou  à  l'oblitération  de  son  orifice  externe. 
En  combattant  cette  congestion  clironique  du  bord  libre  des  paupières,  on 
peut  prévenir  la  reproduction  des  granulomes,  ce  qu'on  tenterait  vainement 
au  moyen  d'une  médication  interne. 

Le  traitement  de  ces  petites  tumeurs  doit  varier  suivant  le  temps  qu'elles 
ont  mis  à  se  développer  et  suivant  leurs  dimensions.  On  ne  doit  songer  à  un 
traitement  médical  que  dans  les  cas  où  le  chalazion  est  d'apparition  toute  ré- 
cente et,  pour  ainsi  dire,  en  voie  de  formation.  A  ce  moment,  on  peut  essayer 
des  frictions  avec  la  pommade  aux  iodures  de  plomb  et  de  potassium  et  au 
précipité  rouge.  11  arrive  ainsi  que  ces  petites  tumeurs  avortent,  comme  cela 
se  voit  même  assez  souvent  spontanément. 

Les  méthodes  principales  de  traitement  chirurgical  qui  ont  été  proposées 
sont  la  cautérisation  et  l'extirpation  :  la  première  de  ces  opérations  doit,  de 
préférence,  être  choisie  lorsqu'on  a  affaire  à  un  chalazion  récent  dont  le  con- 
tenu fluide  s'échappe  sans  peine  et  dont  le  tissu  pultacé  mollasse  s'évacue  faci- 
lement par  pression.  Elle  est  surtout  indiquée  contre  le  chalazion  interne, 
dans  lequel  le  tarse  est  très-aminci.  Le  procédé  très-simple  qu'on  emploie 
alors  consiste  à  renverser  la  paupière  et  à  inciser  le  chalazion  dans  une  éten- 
due qui  correspond  en  général  à  la  hauteur  du  tarse.  Cela  fait,  le  manche  du 
bistouri  étant  port3  en  arrière  de  la  paupière  renversée,  on  exerce  sur  la 
paupière  une  forte  pression  pour  évacuer  complètement  le  granulome.  Alors  on 
nettoiera  soigneusement  la  face  profonde  de  la  paupière  avec  un  linge  fm  et  l'on 
introduira  dans  la  plaie  un  crayon  très-effilé  de  nitrate  d'argent  pur  ou  mitigé. 
Oa  évite,  pendant  cette  introduction,  de  toucher  la  conjonctive  avec  le  caus- 
tique, et  on  porte  immédiatement  un  pinceau  imbibé  d'eau  salée  sur  la  plaie. 

Dans  ces  derniers  temps,  nous  nous  abstenons  de  ces  cautérisations  qui  ont 
l'inconvénient,  même  en  les  limitant  bien  exactement,  d'irriter  la  conjonctive 
et  défaire  gonfler  la  paupière.  Pour  s'opposer  à  la  reproduction  du  granulome, 
nous  introduisons  dans  la  plaie  une  petite  cuillère  à  bords  tranchants  (fig  25), 
afin  de  racler  les  parois  de  la  cavité  du  chalazion  et  d'enlever  tout  le  tissu 
néoplasique  (1). 

Si  le  chalazion  est  très-volumineux  et  proémine  de  préférence  vers  la  peau 
qui  se  trouve  fort  amincie,  il  est  préférable  d'en  pratiquer  l'énucléation,  opé- 

(1)  M.  G.iyat  {France  médicale,  a"  81,  1876)  vient  de  reromniaruler  ce  même  rarla^ïe  au 
moyen  d'une  fraise  (île  dcnliste)  île  1  millimètre  et  demi  de  diamètre.  Nous  pensons  que  la 
petite  cuillère  à  bord  trancliant  répond  encore  mieux  à  ce  but. 
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ration  que  l'on  rend  très-simple  au  moyen  de  la  pince  de  M.  Desmarres 
(fig.  26)  ou  de  celle  qui  a  été  modifiée  par  M.  Snelleii  (lig.  27). 

On  s'efforce,  en  ne  ménageant  pas  la  section,  d'enlever,  avec  les  ciseaux 
courbes,  toute  la  masse  dugranuloma;  et  si  la  peau  est  très-amincie  on  en 


Fig.  25.  Fig.  20.  Fig.  27. 


excisera  au  besoin  une  partie  ovalaire,  .sans  avoir  le  moins  du  monde  à  crain- 
dre le  développement  d'un  ectropion  de  la  paupière  (Michel). 

2.  —  Tumeurs  kystiques.—  a,  Athérome  {kystes  sébacés). —  b,  Cysticerque. 

Les  athéromes  des  paupières  doivent,  à  la  rigueur,  être  étudiés  avec  les 
anomalies  de  sécrétion  des  paupières;  mais  pour  réunir  dans  un  même  groupe 
les  diverses  variétés  de  tumeurs  palpébrales,  nous  les  décrirons  à  la  suite  des 
granulomes,  qui,  eux  aussi,  auraient  rigoureusement  dû  trouver  leur  descrip- 
tion parmi  les  affections  morbides  du  tarse. 

a,  Athérome  {kystes  sébacés). 

Ce  sont  les  follicules  pileux  qui  donnent  manifestement  naissance  aux  tu- 
meurs vulgairement  désignées  sous  le  nom  A' athéromes  ou  de  kystes  sébacés. 
Des  agrégations  notables  de  masses  épitliéliales  et  sébacées  ne  peuvent 
s'effectuer  que  dans  les  parties  de  la  peau  où  celle-ci  est  assez  épaisse  pour 
que  les  follicules  qui  la  traversent  aient  une  certaine  longueur,  par  exemple, 
sur  la  tête.  Aussi  ne  voit-on  guère  les  athéromes  des  paupières  que  vers 
le  bord  orbitaire  de  ces  voiles  membraneux  où  le  tégument  commence  à 
gagner  en  épaisseur.  Leur  siège  de  prédilection  est  le  bord  orbitaire  supérieur 
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et  externe.  Mais  on  peut  aussi  les  observer  du  côté  du  nez,  au-dessus  de  la 
suture  du  frontal  avec  l'unguis  et  les  os  propres  du  nez.  Pour  notre  compte, 
nous  ne  les  avons  jamais  observés  à  la  paupière  inférieure. 

Ces  kystes  sébacés  forment,  en  général,  des  excroissances  de  la  grandeur 
d'un  pois  ou  d'une  fève,  sont  rarement  pédiculés,  et  la  peau  qui  les  l'evèt  ne 
montre  aucune  altération.  Ils  sont  constitués  par  une  membrane  d'enveloppe, 
composée  d'éléments  épithéliaux  condensés  à  laquelle  s'ajoute  une  fine  lamelle 
de  tissu  cellulaire  {pericijsticum),  et  un  contenu  pullacc  composé  de  masses 
épithéliales  et  graisseuses  fréquemment  entremêlées  de  cristaux  de  choles- 
térine.  Selon  la  proportion  des  globules  graisseux  qui  entrent  dans  le  contenu 
du  kyste,  ce  dernier  est  plus  ou  moins  fluide,  et  sa  membrane  d'enveloppe 
est  moins  épaisse  ou  plus  dense.  Or,  la  quantité  de  graisse  qui  se  rencontre 
dans  l'atbérome  dépend  du  nombre  des  glandes  sébacées  qui  s'ouvrent  dans 
le  follicule  pileux  où  la  tumeur  a  pris  naissance,  et  si  celui-ci  en  est  complè- 
tement dépourvu,  le  kyste  à  parois  épaisses  se  montre  exclusivement  formé 
de  plaques  épithéliales  stratifiées  offrant  dans  leur  disposition  beaucoup  d'a- 
nalogie avec  les  écailles  de  l'oignon  des  liliacées.  Ce  caractère  est  propre  aux 
petits  kystes  atbéromateux,  d'ailleurs  très-rare,  qui  naissent  dans  la  peau  sus- 
jacente  aux  tarses,  où,  comme  on  le  sait,  les  follicules  pileux  ne  reçoivent 
pas  de  conduits  excréteurs  des  glandes  sébacées  (Kolliker,  Moll). 

On  découvre  souvent  dans  ces  kystes  un  nombre  considérable  de  poils  fort 
déliés,  dont  la  présence  s'explique  très-bien,  si  l'on  considère  que  le  follicule 
pileux  malade  donnait  primitivement  racine  à  plusieurs  poils  idtérieurement  dé- 
veloppés dans  le  kyste.  Ce  sont  principalement  les  athéromes  congénitaux  qui 
renferment  de  nombreux  poils  et  un  contenu  épaissi  par  des  dépôts  calcaires. 

Dans  les  cas  où  l'atlièrome  est  situé  à  quelque  profondeur,  on  y  constate, 
par  un  examen  attentif,  im  col  très-fin  représentant  l'embouchure  par  la- 
quelle le  follicule  s'ouvrait  à  l'extérieur.  Les  athéromes  adhèrent  quelquefois 
assez  intimement  au  tarse  ou  au  périoste,  et  nous  en  avons  vu  qui  s'étaient 
creusé  une  sorte  de  loge  dans  l'épaisseur  du  rebord  osseux  de  l'orbite. 

Vétiologie  en  est  obscure  :  les  causes  auxquelles  on  a  rapporté  ces  produc- 
tions ne  diffèrent  pas  de  celles  qui  ont  été  précédemment  signalées  au  sujet 
des  autres  altérations  morbides  des  follicules  pileux.  Ce  seraient  les  personnes 
qui  vivent  surtout  en  plein  air  qui  en  seraient  plus  parlicubèrement  affectées 
(marins,  soldats).  On  les  a  souvent  reconnues  comme  congénitales  et  comme 
s'étant  développées  dans  la  première  enfance.  Dans  un  travail  important 
publié  par  M.  Verneuil  (1),  la  fréquence  des  athéromes  dans  la  région  de  la 
queue  du  sourcil  est  rapportée  à  un  arrêt  de  développement  des  arcs  bran- 
chiaux qui,  séparés  par  les  fentes  branchiales,  concourent  à  la  formation  des 
parois  de  l'orbite.  La  fente  branchiale  supérieure  se  trouve  placée  entre  la 
vertèbre  cérébrale  antérieure  qui  forme  plus  tard  le  front,  et  le  premier  arc 
branchial  d'où  se  développent  le  nez,  l'os  malaire  et  la  mâchoire.  Par  une 


(1)  Bnll.  de  la  Soc.  d'Anal.,  p.  :]00.  18r,2. 
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disparition  tardive  de  cette  fente,  un  pli  cutané  pourrait  être  pincé  entre  les 
procidences  osseuses  et  donner  lieu  à  un  kyste  dermoïde.  Il  est  de  fait  que 
les  alhéromes  congénitaux  s'insinuent  parfois  dans  de  véritables  cavités 
osseuses  situées  de  préférence  vers  le  rebord  orbitaire  supéro -externe 
{voy.  Anomalies  congénitales  de  l'orbite). 

M.  Verneuil  (1)  vient  de  décrire  une  variété  de  kystes  qu'il  désigne  à 
cause  de  leur  siège  et  de  leur  contenu  particulier  sous  le  nom  de  kystes 
huileux  prélacrymaux.  Ces  tumeurs  fort  rares,  que  nous  avons  deux  fois 
rencontrées  et  constatées  comme  congénitales,  se  distinguent  de  la  variété 
commune  d'atbéromes  de  la  queue  du  sourcil  :  1°  en  ce  qu'elles  n'acquièrent 
jamais  des  dimensions  aussi  considérables  ;  2°  en  ce  qu'elles  adlièrent  très- 
intimement  aux  parties  sous-jacentes  et  montrent  une  distension  de  leurs 
parois  qui  donne  à  ces  tumeui's  une  dureté  considérable;  et  3'  en  ce  que  le 
contenu  du  kyste  s'étant  liquéfié,  prend  l'aspect  et  la  consistance  de  l'buile 
d'olive. 

On  doit  opérer  ces  tumeurs  lorsqu'elles  atteignent  des  dimensions  qui  les 
rendent  ou  difformes  ou  gênantes.  Le  meilleur  moyen  de  les  extirper  con- 
siste à  les  énucléer.  Si  le  péricysticum  est  mince  et  vient  à  se  déchirer,  on 
se  contente  de  l'arracher  par  lambeaux.  Pour  tous  les  athéromes  adhérents 
au  périoste,  cette  méthode  d'arrachement  est  indiquée  et  on  ne  perdra  pas 
son  temps  dans  d'inutiles  essais  de  dissection. 

b,  CYSTICERQUE. 

Le  cysticerque  n'a  été  rencontré  qu'un  petit  nombre  de  fois  (2)  sous  la  peau 
des  paupières  [J.  Siebel  (3),  Edwin  Canton  (4),  Streatfield  (5),  Hirsch- 
berg  (6),  Sichel  fds  (7)].  A  proprement  parler,  les  cas  ne  peuvent  être  rangés 
dans  le  nombre  des  cysticerques  des  paupières,  que  lorsque  ceux-ci  font  saillie 
à  la  manière  d'un  chalazion  sous  la  peau  et  non  lorsqu'ils  sont  situés  sous  la 
conjonctive,  formant  une  vésicule  transparente  (Streatfield,  Canton). 

Il  faut  avouer  que,  vu  l'exlrême  rareté  de  cas  semblables,  la  petite  tumeur 
a  toujours  été  prise  pour  un  petit  athérome,  et  nous-même  n'avons  reconnu 
notre  erreur  qu'au  moment  d'inciser  la  capsule  résistante  dans  laquelle  se  trou- 
vait enkysté  l'entozoaire.  Pourtant  quelques  signes  pourraient  attirer  l'attention 
du  praticien. Le  petit  kyste  est,  comme  le  fait  observer  M.  Lemoine  (voy.  sa  thèse), 
dur,  rénitent,  élastique,  à  surface  très-égale,  sans  trace  aucune  de  fluctua- 

(1)  Comptes  rendus  de  la  Société  de  chirurgie,  27  décembre  1876. 

(2)  ,1.  Lemoine  :  Des  Parasites  animaux  et  végétaux  de  l'organe  de  la  vue,  Thèse  de 
Paris,  187i. 

(3)  Revue  médico-chirurgicale  de  Malguigiic,  1817,  p.  221. 

(4-)  Chirurgical  and  Palhol.  Observations,  1858,  n"  8,  et  Ann.  d'Ocul.,  t.  XXXVl,  p.  276. 

(5)  Ophlhalm.  Hosp.  Rep.,  vol.  VI,  3  prt. 

((i)  Berliner  Klin.  Woclienschrift,  1870,  p.  5i2. 

(7)  Gaz.  des  Hop.,  10  oct.  187i,  relaté  par  le     J.  Gros. 
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lion,  très-mobile,  n'adhérant  ni  aux  parties  profondes,  ni  à  la  peau,  parfaite- 
ment saine  du  reste.  La  très-grande  mobilité  paraît  surtout  difîérencier  ces 
tumeurs  des  athéromes  et  principalement  des  granulomes  qui  pénètrent 
constamment  dans  le  tarse.  Le  manque  de  fluctuation  tient  certainement  au 
peu  de  développement  de  la  vésicule  renfermée  dans  une  paroi  résistante.  Il 
doit  en  être  autrement  dès  que  le  cysticerque  gagne  en  volume,  comme  dans  le 
cas  de  Dolbeau  (1)  qui  observa  un  cysticerque  dans  la  région  temporale, 
formant  une  tumeur  mobile  sous  la  peau  et  sans  adhérence  avec  les  parties 
profondes,  mais  molle  et  fluctuante. 

Le  cysticerque  palpébral  acquiert  l'arement  un  volume  qui  dépasse  celui 
d'une  petite  fève  ;  du  reste  la  région  des  paupières  ne  paraît  nullement  un  en- 
droit de  prédilection  pour  cet  entozoaire,  car  sur  l'homme  à  cysticerques  qui 
s'est  présenté  vers  la  fin  de  1875  à  notre  clinique  et  sur  lequel  375  ponctions 
de  cysticerques  avaient  été  pratiquées  (Broca),  les  régions  palpébrale  et  sour- 
cilière  n'étaient  le  siège  d'aucune  vésicule  (tout  l'appareil  visuel  en  était 
indemne). 

L'incision  qu'on  pratique  pour  l'extraction  fait  voir,  comme  dans  l'obser- 
vation qui  suit,  que  le  cysticerque  s'échappe  après  la  section  de  la  paroi 
kystique  résistante  qui  l'entoure  et  après  l'écoulement  d'une  petite  quantité 
de  liquide  dans  laquelle  baigne  l'animalcule. 

M.  li...,  il  ans,  capitaine  de  enirassiers  à  Versailles,  vient,  le  20  août  1875,  adressé 
par  son  méilerin-inajor,  M.  Eniorv-Desljroiisses,  consulter  ]>ovv  une  petite  tumeur  située 
vers  la  partie  externe  de  la  paupière  supérieure  gauche,  et  dont  le  dévelopiiement  com- 
mence à  l'inquiéter.  Le  malade  rapporte  ipie  c'est  il  y  a  deux  ans  et  demi  qu'il  a  com- 
mencé à  s'a]iercevoir  d'une  petite  grosseur  lenticulaire  occupant  le  milieu  de  la  paupière 
supérieure.  D'aboril  allongée  et  peu  mobile  sous  le  doigt,  cette  petite  tumeur  est  peu  à 
peu  descendue  vers  le  grand  angle  de  l'œil.  Depuis  six  mois,  elle  a  commencé  à  se  dé- 
velopper et  à  devenir  très-mobile  sous  la  pression  des  doigts.  Aujourd'hui  cette  tumeur, 
de  forme  sphéri(pic,  offre  un  diamètre  de  5  à  6  millimètres  ;  elle  est  recouverte  d'une 
peau  saine  qui  glisse  très-aisément  au-devant  d'elle.  I/ablation  ayant  été  décidée,  l'opéra- 
tion fut  pratiquée  le  24  août  1875.  La  peau  fut  d'abord  incisée  ;  puisla  petite  tumeur  ayant 
été  soigneusement  séparée  des  parties  voisines,  sans  être  elle-même  entamée,  on  plaça  deux 
sutures.  L'examen  microscopique  démontra,  comme  déjà  je  l'avais  annoncé  dès  que  la  tumeur 
avait  été  découverte  par  l'incision,  qu'on  avait  affaire  à  un  kyste  renfermant  un  cysticerque. 
L'examen  microscopique  fait  par  M.  Poucet  montra  le  cysticerque  logé  dans  une  double 
capsule. Le  malade,  interrogé  avec  soin  relativement  à  son  alimentation,  ne  se  souvient  pas 
d'avoir  mangé  de  viande  crue  d'aucune  nature  et  n'a  jamais  souffert  du  tienia. 

3.  —  Lipome. 

Ainsi  que  les  tumeurs  précédentes,  les  lipomes  des  paupières  sont 
très-peu  fréquents;  ils  sont  constitués  par  l'hyperplasie  du  tissu  adipeux 
sous-cutané.  Si  cette  hyperplasie  envahit  tout  le  tissu  graisseux  de  la 
paupière,  comme  l'éléphantiasis  pour  le  tissu  cellulaire  de  ce  voile  mem- 
i)raneux,  celui-ci  perd  également  son  aspect  et  sa  configuration  nor- 
male :  si  au  contraire,  comme  pour  le  fibrome,  l'hyperplasie  se  borne  à  une 


(1)  Bull,  de  la  Soc.  dWiiul.,  ISGl,  p.  324. 


HYPERTROPHIES  ET  ATROPHIES. 


109 


partie  restreinte  de  la  paupière,  le  lipome  affecte  la  forme  d'une  véritable 
tumeur  nettement  circonscrite.  Dans  les  cas  où  celle-ci  prend  naissance  en 
avant  du  tarse,  elle  peut  se  pédiculer;  car,  en  se  développant  en  cet  endroit, 
elle  distend  notablement  le  tégument,  l'amincit  vers  son  point  culminant,  et 
par  l'effet  de  son  propre  poids  prend  la  forme  d'une  ampoule  supportée  par  un 
col  rétréci. 

Les  lipomes  observés  jusqu'à  présent  aux  paupières  étaient  pour  la  plupart 
de  la  variété  dure,  grâce  au  développement  de  la  trame  cellnleuse  qui  fournit 
des  cloisons  aux  lobules  graisseux,  et  cette  particularité  s'est  montrée  assez 
prononcée  pour  faire  penser  à  une  combinaison  du  fibrome  et  du  lipome. 
Toutefois  la  sensation  molle  et  élastique  que  donne  au  toucher  cette  dernière 
tumeur  et  les  bosselures  qu'elle  présente  fournissent  des  signes  assez  caracté- 
ristiques pour  qu'il  soit  généralement  aisé  de  les  reconnaître. 

Les  lipomes  sont  toujours  indolents  et  ils  ne  deviennent  gênants  pour  les 
personnes  qui  les  portent  que  par  les  tiraillements  pénibles  dont  ils  sont  la 
source,  lorsqu'ils  atteignent  des  dimensions  assez  étendues.  C'est  alors  seule- 
ment qu'ils  peuvent  devenir  l'objet  d'un  traitement  curatif.  L'opération  est 
d'autant  plus  facile  à  exécuter,  par  l'énucléation,  que  les  lipomes  des  pau- 
pières sont  ordinairement  mobiles  el  qu'il  est  aisé  de  conserver  la  peau  qui 
les  recouvre. 

i.  —  Épithlliome. 

De  toutes  les  tumeurs  malignes  qu'on  a  l'occasion  d'étudier  sur  les 
paupières ,  l'épithéliome  ou  cancroïde  est  la  plus  fréquente ,  fait  dont 
l'explication  paraît  être  dans  les  raisons  suivantes  :  on  sait,  en  premier 
lieu,  que  les  tumeurs  malignes  occupent  de  préférence  le  voisinage  des 
ouvertures  naturelles  qui,  souvent  traversées  par  des  corps  de  différente  na- 
ture, sont  ainsi  exposées  à  des  causes  mécaniques  d'irritation.  Il  est  vrai  que 
la  fente  palpébrale  n'est  pas,  à  cause  de  ses  usages,  rigoureusement  assimi- 
lable, sous  ce  rapport,  aux  autres  orifices  naturels,  tels  que  la  bouche,  le 
pylore,  l'anus;  mais  si  l'on  remarque  combien  sont  répétées  dans  cette  région 
les  irritations  qui  dépendent  du  frottement,  d'une. exagération  des  sécrétions 
cutanée,  conjonctivale  et  lacrymale,  on  ne  saurait  repousser  ici  toute  analogie 
entre  ces  diverses  parties. 

Relativement  à  la  fréquence  du  cancroïde  palpébral  avec  celui  des  autres 
régions,  0.  Weber  (i  )  est  arrivé,  en  compulsant  211  cas,  à  trouver  128  épi- 
théliomes  de  la  lèvre  inférieure,  19  du  nez  et  des  joues,  15  du  front,  de  la 
tempe  et  des  paupières,  12  de  la  lèvre  supérieure,  2  du  menton  et  1  de  l'oreille. 

On  voit  ordinairement  l'épithéliome  débuter  par  le  bord  ciliaire  des  pau- 
pières, et  notamment  des  paupières  inférieures,  dont  il  occupe  plus  souvent 
l'angle  nasal  que  les  autres  points;  et  c'est,  en  effet,  cette  partie  qui  reste 

(1)  l'itha  et  Billrdlh,  Ilandb.  der  spec.  Pathologie  u.  Tlierap.,  t.  III,  p.  118.  —  Erl;ui- 
gen,  1866. 
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toujours  la  plus  exposée  aux  irritations  qui  dépendent  du  contact  des  sécré- 
tions morbides. 

Nous  pouvons  distinguer  avec  M.  Michel  (1)  trois  espèces  d'épithéliomes  : 
1°  une  forme  plate;  2"  une  variété  pliagédénique;  et  3°  un  épithéliome  papil- 
liforme. 

1°  L'épithéliome  plat  débute  généralement  aux  paupières  sous  la  forme 
d'une  ou  de  plusieurs  petites  excroissances  peu  élevées  au-dessus  du  niveau 
du  bord  ciliaire;  elles  offrent  la  coloration  normale  de  la  peau  ou  une  teinte 
gris  jaunâtre,  et  présentent  dans  quelques  cas  une  certaine  transparence. 
Tout  d'abord,  l'élevure  de  l'épithéliome  est  bosselée,  et  il  est  facile  de  se  con- 
vaincre par  le  toucher  qu'elle  est  composée  de  plusieurs  petits  boutons  mo- 
biles sur  le  tarse;  mais  à  mesure  qu'elle  augmente  en  étendue,  elle  peut 
perdre  insensiblement  ce  caractère  pour  donner  au  doigt  la  sensation  d'une 
plaque  cartilagineuse.  Bientôt  la  tumeur  s'excorie  extérieurement  et  elle 
donne  naissance  à  un  ulcère  dont  le  fond,  le  plus  souvent,  taillé  à  pic,  saigne 
facilement,  présente  des  bosselures  et  une  induration  plus  ou  moins  consi- 
dérable. 

La  surface  ulcérée  sécrète  une  très-petite  quantité  de  sanie  grisâtre  qui  se 
concrète  aisément  vers  les  parties  périphériques  du  mal,  où  elle  forme  des 
croûtes  foncées.  Dans  la  majorité  des  cas,  les  progrès  de  la  maladie  sont 
extrêmement  lents  :  nous  soignons  dans  ce  moment  un  malade  chez  lequel 
l'épithéliome  a  débuté  il  y  a  vingt-neuf  ans  ;  l'induration  gagne  de  proche  en 
proche  et  la  perte  de  substance  va  croissant.  Si  l'épithéliome  siège  au  grand 
angle  de  l'œil,  il  envahit  la  commissure  interne  des  paupières  et  se  propage 
plus  rapidement  vers  le  nez  que  vers  l'angle  externe. 

Ce  n'est  qu'au  début  qu'on  peut  éprouver  quelques  difficultés  à  diagnos- 
tiquer cet  épithéliome;  en  effet,  à  ce  moment,  la  petite  tumeur  peut  passer 
pour  une  verrue  ou  pour  une  induration  bénigne.  Une  fois  l'épithéliome 
ulcéré,  on  ne  court  plus  que  le  risque  de  le  confondre  avec  une  ulcération 
syphilitique.  Un  examen  très-attentif  et  l'étude  des  antécédents  du  malade 
suffiront  alors  pour  chasser  tous  les  doutes. 

2"  L'épithéliome  phagédénique  débute  aussi,  de  préférence,  à  la  paupière 
inférieure  ;  pourtant  nous  l'avons  rencontré  trois  fois  au  sourcil  même,  sié- 
geant sur  la  partie  médiane.  Il  se  forme  d'abord  une  tumeur  de  la  grosseur 
d'un  pois  ou  d'une  petite  fève,  recouverte  d'une  couche  mince  d'épithèle 
et  qui,  dans  nos  observations,  a  été  constamment  ombiliquée,  avec  les  bords 
externes  assez  abruptes.  De  nombreux  vaisseaux  sillonnent  cette  tumeur  et  la 
peau  du  voisinage  rougit  et  se  gonfle  dans  une  certaine  étendue. 

La  tumeur  s'ulcère  au  centre  et  gagne  rapidement  en  étendue,  se  creusant 
profondément  et  amenant  en  peu  de  temps  une  destruction  complète  de  la 
peau,  de  la  muqueuse  et  du  périoste.  Ces  vastes  ulcères,  d'une  coloration 
rouge  foncé,  sécrètent  une  petite  quantité  de  liquide.  Celui-ci  se  dessèche  en 


(1)  Graefe-Sœmiscli.  T.  IV.  i).  429. 


HYPERTROPHIES  ET  ATROPHIES.  llf 

croûtes  noirâtres  sur  les  bords  de  la  plnie,  qui  paraissent  renversés  et  indu- 
rés. Le  mal  fait  d'autant  plus  de  ravages,  que  plusieurs  nodosités,  qui  s'ul- 
cèrent avec  une  semblable  rapidité,  peuvent  successivement  se  montrer  autour 
de  l'ouverture  palpébrale. 

3°  La  troisième  vaiiélé  papilli  for  me  n'est  habituellement  qu'une  transfor- 
mation de  la  forme  d'épithéliome  plat  sur  lequel  se  développent  des  excrois- 
sances rougeàtres  qui  se  fendillent,  paraissent  Tuiement  lobulées  et  saignent 
au  moindre  attouchement.  On  peut  aussi  voir  certaines  verrues,  comme 
nous  l'exposerons  plus  tard,  se  transformer  en  un  cancroïde  papilliforme. 


FiG.  28.  —  Section  sagittale  d'un  cancroïde  de  la  paupière  intérieure,  d'après  Miche. 1 

A,  Bord  exlcnie  de  la  paupière.  —  a,  Gaine  de  la  racine  d'un  cil  tombé.  —  c.  Prétendue  boule  perléc- 
(/,  Tissu  cellulaire  infiltré  de  globules  de  pus.  —  B.  Muscle  orbioulaire.  —  b,  Section  à  travers  des  fais- 
ceaux musculaires  qui  sont  emprisonnés  dans  des  masses  épitliéliales.  Hartnack  Vll,  oculaire  3. 


L'examen  microscopique  des  diverses  variétés  de  cancroïde,  dont  la  coupe 
présente  un  aspect  blanchâtre,  lardacé,  montre  que  le  point  de  départ  de  la 
dégénérescence  est  principalement  dans  les  glandes  sébacées  (Michel). 

Ces  dernières  paraissent  au  début  seulement  agrandies,  mais  bientôt  il  se 
forme  des  prolongements  bourgeonnants  qui  pénètrent  dans  la  profondeur  et 
forment  des  cônes  allongés  montrant  une  tendance  à  se  grouper  concentri- 
quement.  On  rencontre  alors  les  prétendues  boules  en  boutons  perlés  {voy. 
fig.  28,  A  c.)  Tout  autour  de  ces  cônes  proéminents,  se  trouve  dans  le  strome 
du  tissu  cellulaire  ambiant  une  quantité  plus  ou  moins  grande  de  corpus- 
cules de  pus  {voy.  lig.  28,  A  d.)  Les  glandes  sébacées  altérées  acquièrent 
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bientôt  une  longueur  et  une  largeur  telles,  qu'on  peut  à  peine  les  reconnaître  ; 
elles  perdent  leur  ouverture  centrale.  Si  la  maladie  gagne  une  glande  sébacée 
d'un  follicule,  le  cil  tombe  rapidement,  la  gaine  de  la  racine  se  plisse  plus 
ou  moins  et  s'atrophie  totalement  ou  ne  subsiste  finalement  que  sous  forme 
de  trace  (fig.  28,  A  a).  De  la  même  manière  que  les  glandes  sébacées,  le 
rete  Malpighi  envoie  des  cônes  d'épithélium  dans  la  profondeur,  qui  ulté- 
rieurement se  trouvent  situés  entre  les  fibres  de  l'orbiculaire  (foy.  fig.  28,  B  b) 
qui  de  leur  côté  sont  comprimées.  Le  tarse  oppose  très-longtemps  une  certaine 
résistance,  mais  finit  par  être  envahi  par  le  mal. 

Quant  à  Vétiologie,  il  est  permis  d'avancer  que  ces  formes  de  cancer  s'ob- 
servent rarement  avant  la  quarantaine,  et  que,  dans  plusieurs  cas  signalés, 


l'  iG.  2'J.  —  Verrue  d'épithélium. 

i.  Papilles  cpithélialcs.  —  2. Vaisseaux.  —  3.  Ilots  de  proliféralioii  au  milieu  du  tissu  fibreux. — 
i.  La  verrue  grandeur  naturelle. 

line  lésion  traumatique  ou  une  irritation  prolongée  a  précédé  la  manifestation 
de  la  maladie.  Contrairement  à  d'autres  tumeurs  malignes,  celle-ci  s'observe 
plus  souvent  chez  des  sujets  très-avancés  en  âge.  Il  ne  faudrait  pourtant  pas 
croire,  en  se  basant  sur  l'observation  de  Michel,  qu'avant  quarante  ans  cette 
tumeur  n'aurait  pas  été  rencontrée,  qu'on  puisse  éliminer  le  diagnostic  d'é- 
pithélium dans  les  cas  d'ulcérations  ciiez  déjeunes  sujets. 

J'iii  enlevé,  en  1875,  sur  une  femme  de  vingt-quatre  ans,  à  deux  reprises,  un  épitliélioma 
du  grand  angle  gauche  qui  s'était  développé  autour  d'une  fistule  lacrymale  ,  et  je  n'ai 
pu  empêcher  une  deuxième  récidive.  L'examen  microscopique  fait  par  M.  Poncet  et  les 
deux  récidives  observées  ne  peuvent  laisser  persister  le  moindre  doute  sur  la  nature  du  mal. 

De  tout  temps  on  a  admis  que  le  cancroïde  pouvait  se  développer  par  suite 
de  la  dégénérescence  de  verrues.  La  conformation  de  ces  verrues,  qui  en 
grande  partie  sont  composées  d'un  épais  stratum  d'épithélium,  est  déjà  un 
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signe  de  prédisposition  au  développement  de  néoplasies,  et  comme  le  montre 
la  figure  29  dessinée  par  M.  Poncet,  cette  transformation  a  lieu  dès  que  dans 
le  sein  du  stroma  du  tissu  fibreux  de  la  verrue  apparaissent  des  foyers  de 
masses  épithéliales. 

Cette  verrue  a  été  enlevée  chez  une  femme  de  quarante-huit  ans  qui  la  por- 
tait depuis  des  années  ;  elle  avait  pour  siège  la  paupière  supérieure  gauche 
près  du  grand  angle.  La  malade  se  décida  à  se  débarrasser  de  cette  excrois- 
sance parce  qu'il  lui  semblait  que  depuis  quelques  temps  elle  avait 
augmenté  de  volume.  Cette  femme,  depuis  plus  d'un  an,  ne  s'est  pas  pré- 
sentée pour  une  récidive. 

Le  pronostic  de  cette  affection  est  grave,  surtout  si  l'on  considère  que  ses 
premières  atteintes  sont  souvent  méconnues  par  le  malade  et,  dans  certains 
cas,  par  le  médecin.  Les  récidives  sont  d'autant  plus  à  redouter  après  l'extir- 
pation qu'on  répugne  à  exciser  une  partie  considérable  de  la  paupière,  à 
cause  de  la  peine  qu'on  a  à  réparer  par  la  greffe  ou  l'autoplaslie  la  perte  de 
substance  produite,  ce  qui  fait  que,  dans  beaucoup  de  cas,  on  a  à  déplorer 
moins  une  rechute  proprement  dite  que  l'extension  du  mal  incomplètement 
enlevé. 

Lorsqu'on  s'abstient  de  tout  traitement,  on  voit,  à  part  la  forme  phagédé- 
nique,  l'épithéliome  marcher  avec  une  lenteur  souvent  remarquable,  mais 
sûrement,  vers  la  funeste  terminaison  qu'il  doit  avoir.  La  rapidité  de  ses 
progr'ès  paraît  augmenter  sensiblement,  dès  qu'il  envahit  la  conjonctive. 
Aussitôt  que  le  mal  dépasse  l'épaisseur  de  la  peau,  ce  qu'on  reconnaît,  en  gé- 
néral, à  l'apparition  de  douleurs  vives  et  réitérées,  les  ganglions  voisins  s'en- 
gorgent, s'indurent  et  l'on  assiste  au  développement  des  symptômes  d'une 
cachexie  (coloration  sui  generis  de  la  peau,  anorexie,  insomnie,  etc.). 
Néanmoins,  à  cette  époque  même,  il  est  extrêmement  rai'e  qu'on  ait  à  signaler 
l'apparition  d'un  foyer  cancéreux  secondaire. 

Le  traitement  consiste  dans  la  destruction  ou  l'extirpation  de  la  néoplasie. 
L'emploi  des  caustiques  (nitrate  d'argent,  caustique  du  frère  Gôme,  de  Can- 
quoin,  acide  nitrique,  acide  acétique),  qui  constitue  la  première  méthode, 
est  indiqué  lorsque  l'épithéliome  occupe  une  très-petite  étendue,  personnelle- 
ment nous  préférons  ici  une  ablation  en  restant  largement  dans  les  tissus  sains. 

Nous  n'avons  recours  aux  caustiques  que  lorsque,  le  mal  a  gagné  tellement 
en  étendue  qu'une  extirpation  totale  paraît  impossible.  En  règle  générale  le 
globe  de  l'œil  doit  être  sacrifié  si  la  néoplasie  a  gagné  la  conjonctive  bulbaire. 

Si  l'épithéliome  ne  dépasse  que  fort  peu  le  bord  de  la  paupière,  on  peut  le 
comprendre  avec  les  ciseaux  courbes  dans  une  double  section  ovalaire  ou  en 
forme  de  V,  en  se  rappelant  que  l'instrument  tranchant  doit  rester  de  3  ou 
4  millimètres  au  delà  des  tissus  morbides.  On  peut,  du  reste,  renoncer  à 
toute  tentative  de  blépharoplastie  et  recourir  à  la  réunion  par  suture,  toutes 
les  fois  que  le  mal  s'est  maintenu  dans  des  limites  modérées  et  n'a  engendré 
aucune  adhérence  morbide  avec  les  os;  car  on  voit  que  l'ectropion  engendré 
par  une  traction  un  peu  forcée  de  la  peau  pour  placer  les  sutures,  disparaît 
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peu  de  temps  après.  Lorsque  l'épithélioma  n'est  déjà  plus  localisé  sur  une 
paupière  et  qu'il  a  gagné  la  commissure  et  les  parties  circonvoisines,  on  doit 
s'efforcer  de  dissimuler  la  perte  de  substance  qu'on  est  contraint  de  faire,  en 
y  fixant  des  lambeaux  de  tégument  taillés  sur  le  front,  sur  le  nez  ou  sur  la 
joue.  Pour  des  plaies  de  peu  d'étendue  la  greffe  dermique  immédiate  est  le 
moyen  indiqué  par  excellence. 

M.  Bergeron  a  prôné  le  chlorate  de  potasse  intus  et  extra,  contre  les  épi- 
théliomas,  et  cela,  autant  qu'il  est  aujourd'hui  permis  d'en  juger,  avec  un 
succès  quelquefois  vraiment  surprenant.  L'observation  donnée  en  note  en  est 
un  exemple  remarquable  (1).  Dans  celte  observation,  le  médicament  n'a  été 
donné  qu'à  l'extérieur;  dans  d'autres  cas,  on  en  a  prescrit  l'usage  interne  à  la 
dose  de  2  grammes  par  jour.  L'emploi  d'une  solution  saturée  de  chlorate  de 
potasse  que  l'on  tient  le  plus  longtemps  possible  au  contact  des  parties 
malades,  semble  préférable  à  des  badigeonnages  réitérés. 

Nous  soignons  de  cette  manière  de  très-vastes  cîlncroïdes  des  paupières 
ayant  déjà  envahi  une  grande  étendue  du  nez,  et  nous  ne  pouvons  que  la 
recommander  chaleureusement  (2). 

5"  Sarcome. 

Le  sarcome,  on  tumeur  fibro-plastique,  ne  se  rencontre  primitivement  aux 
paupières  que  très-exceptionnellement  ;  moins  rarement  on  le  voit  gagner 
les  paupières,  après  avoir  pris  son  point  de  départ  dans  l'orbite  ou  le  voisi- 
nage des  paupières. 

On  peut  dire  qu'il  est  presque  impossible  de  le  distinguer  du  fibrome, 
avant  l'examen  microscopique  ([ue  permet  l'extirpation.  «  Pour  qu'un  sar- 

(1)  (I  Petite  tumeur'  verruqueuse,  apparue  depuis  sept  ans  à  l'aiiRlc  iutci'iie  de  l'œil,  cliez 
uu  homuie  de  soixante-trois  à  soixante-cinq  ans.  Développement  lent,  mais  progressif 
depuis  deux  ans.  Amélioration  temporaire  sous  l'influence  de  cautérisations  avec  le  nitrate 
d'argent  ;  puis  réapparition  de  la  tumeur,  dont  le  volume  se  prend  alors  à  augmenter  assez 
rapidement.  Consultutiou  de  JIM.  Laugier  et  A.  Richard  :  diagnostic,  caucroïdc;  traitement, 
ablation.  Avant  de  recourir  à  cet  ultima  ratio  de  la  thérapeutique,  M.  Blondeau,  le  médecin 
traitant,  a  recours  à  l'application  quotidienne  de  plumasseaux  do  charpie  imprégnés  de  la 
solution  suivante  :  eau  distillée,  115  grammes;  chlorate  de  potasse,  19  grammes;  (pi'on 
maintient  en  place  pondant,  un  teuqis  aussi  prolongé  que  possible.  Institué  au  commence- 
ment d'août  18tî3,  ce  traitement  procure,  au  bout  de  huit  jours,  une  diminution  notable  dans 
le  volume  de  la  tumeur,  et,  au  bout  de  deux  mois,  sa  disparition  complète.  Ce  prompt  et 
heureux  résultat,  reconnu  par  MM.  Laugier  et  Richard  comme  une  guérison  légitime,  no 
s'est  point  altéré  depuis.  »  {Bulletin  de  thérapeutique,  t.  LXVl,  p.  12.) 

(2)  Réceunnent,  sur  la  recommandation  d'un  confrère  anglais,  M.  Broadbent,  et  sur  celle 
de  M.  Guéniot,  l'acide  acétique  en  injection  et  en  badigconnage  a  été  surtout  prôné  contre 
les  affections  épithéliales  de  la  peau.  Un  de  nos  anciens  chefs  de  clinique,  M.  Dieu,  a  léuni 
cinq  observations  do  ce  genre,  dont  l'une  a  été  recueillie  à  notre  clinique,  et  où  l'usage  do 
l'acide  acétique  a  eu  un  succès  éclatant.  (Voy.  Gaiette  des  luipitaux,  16  mars  18()7.)  Ces 
cautérisations  sont  faites  au  moyen  d'un  stylet  en  verre  très-pointu,  avec  lequel  on  perfore 
l'épithélioma  en  divers  sens,  do  façon  à  faire  pénétrer  dans  la  tumeur  l'acide,  dont  on  a 
préalablement  imprégné  le  stylet. 
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corne  succède  à  un  librontie,  il  ne  faut,  dit  M.  Virchow  (1),  qu'un  développe- 
ment progressif  de  la  partie  cellulaire  de  ce  dernier  tissu,  développement 
tel,  que  les  cellules,  en  augmentant  de  nombre,  augmentent  aussi  de  volume 
et  prennent  une  individualité  plus  marquée,  tandis  que  la  masse  intercellu- 
laire diminué  en  même  proportion.  »  A  défaut  de  signes  différentiels  plus 
tranchés,  on  peut  se  rejeter  sur  la  rapidité  de  développement  et  l'extension 
propres  au  sarcome,  caractères  auxquels  le  médecin  reconnaîtra  que  l'inter- 
vention directe  est  beaucoup  plus  urgente  que  dans  le  cas  d'un  simple 
fibrome. 

Tout  à  fait  exceptionnellement  on  a  vu  débuter  aux  paupières  le  cysto-sar- 
come  (Daucher)  (2)  et  le  mélano-sarcome  (Gibson)  (3). 

(1)  Un  cas  de  sarcome  palpébral  a  été,  chose  exceplionnelle,  observé  par  M.  Sanielsoa 
iBrit.  med.  Jouni.,  p.  706,  1870)  clicz  un  enfant  de  dix  mois.  M.  Scliirmer  (A'/i».  il/oMc/oA., 
t.  V,  p.  124)  a  relaté  un  cas  de  sarcome  à  petites  cellules  qui  s'était  développé  sur  les 
quatre  paupières  d'un  vieillard  de  soixante-dix  ans.  Voij.  aussi  l'observation  d'un  sarcome 
<le  la  paupière  supérieure  décrit  par  M.  Lilienfeld  (ihid.,  t.  XIII,  p.  269  et  t.  XIV,  p.  302). 

De  Graefe  rapporte  (Archives,  t.  X,  A.  I,  p.  184)  l'observation  d'une  tumeur  voisine 
«les  paupières  à  laquelle  il  décerne  le  nom  de  cijVmdronie,  et  que,  jusqu'à  plus  ample 
informé,  nous  nous  permettons  de  placer  dans  le  chapitre  qui  traite  des  aU'ections  sarco- 
mateuses. M.  Billroth  (Untersucliuncjeii.  ïiber  die  Entivickelung  der  Blntgefasse,  1856),  qui, 
le  premier,  a  décrit  cette  forme  de  lumiuu's,  a  fmalemcnt  l'enoncé  à  leur  attribuer  une  indi- 
vidualité nosologique,  tandis  que  de  Graefe,  en  s'appuyaiit  sur  deux  observations  (/oc. 
cit.  et  ibid.,  t.  I,  A.  1,  p.  lil),  revendique,  pour  le  cylindroma  signalé  presque  exclusive- 
ment à  la  tête  et  au  voisinage  des  paupières  un  caractère  proiire.  La  tumeur  dont  il  a  été 
question  plus  haut  avait  été  extirpée  sur  un  malade  âgé  de  cinquante-cinq  ans,  qui  s'était 
fait  à  la  chasse  une  contusion  en  se  heurtant  contre  une  branche  d'arbre,  à  la  ré- 
gion du  grand  angle  de  l'œil.  11  survint  un  larmoiement  et  une  légère  tuméfaction  de  la 
partie  contuse.  Plusieurs  mois  après,  on  extirpa  une  tumeur  située  en  arrière  du  sac  lacry- 
mal, et  l'on  enleva  en  même  temps  ime  portion  du  muscle  orbiculaire.  Cette  dernière,  coui- 
plétement  saine  au  premier  aspect,  est  néanmoins  désorganisée.  La  tumeur  se  perdait,  sans 
limites  distinctes,  dans  le  tissu  voisin  épaissi,  avec  lequel  elle  était  réunie  par  de  nombreuses 
anastomoses  vascnlaires.  IVous  donnerons,  en  abrégé,  les  résultats  des  recherches  microsco- 
piques auxquelles  se  livra  le  professeur  de  Recklinghausen  sur  les  tissus  extirpés,  afin  qu'ils 
puissent  servir  de  moyen  de  contrôle  à  ceux  qui  auraient  occasion  d'observer  celte  variété 
de  tumeurs  si  rare.  M.  de  Recklinghausen  désigna  celle  qui  était  entre  ses  mains  com'me 
étant  un  sarcome  mou,  avec  des  excroissances  en  forme  de  massue  sur  les  vaisseaux  capil- 
laires et  les  veines.  «  Les  petites  portions  extirpées  qui  furent  soumises  à  l'examen  mon- 
traient, observées  à  l'état  frais,  une  quantité  considérable  de  sang,  et,  à  côté  de  quelques 
amas  graisseux,  des  parties  transparentes,  comme  vitreuses,  qui,  sous  le  microscope,  pa- 
rurent essentiellement  composées  de  cellules  rondes,  assez  larges,  étroitement  serrées  les 
unes  contre  les  autres,  et  qui,  au  milieu  d'un  contenu  presque  homogène,  renfermaient  un 
noyau  de  moyenne  dimension.  Les  cellules  présentaient  dans  leur  arrangement  une  grandi' 
uniformité  :  nulle  part,  elles  ne  conqiosaient  de  groupes  ou  de  traînées,  et  en  aucun  endroit 
on  ne  les  voyait  mêlées  à  une  quantité  abondante  de  tissu  cellulaire  qui  les  séparât  par  des 
cloisons  ou  les  enfermât  dans  des  alvéoles.  »  Sur  les  bords  de  sections  fines  s'apercevaient 
des  excroissances  arrondies,  dont  quelques-unes  semblaient  naître  par  groupes  d'un  seul 
tronc,  et  présentaient  dans  leur  arrangement  l'aspect  de  certains  cactus  aplatis.  Ces 
excroissances  étaient  traversées  d'une  manière  évidente  par  un  canal  central  contenant  des 
globules  de  sang  parfaitement  reconnaissables  sur  une  préparation  fraîche,  et  dérivaient 
certainement  de  vaisseaux  sanguins.  La  paroi  des  capillaires  était  partout  considérablement 
épaissie  et  plus  luisante  qu'à  l'état  normal.  Celle  des  veinules  offrait  la  même  altération,  et 
ces  vaisseaux  avaient  avec  les  excroissances  ci-dessus  décrites  les  mêmes  rajiports  qu'avec 
les  capillaires. 

(2)  Allgem.  Wiener.  Med.  Zeitung,  1859. 

(3)  ThePhikuk'lphia  Lancet,  1854,  n"  2. 
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6.  Carcinome. 

Le  carcinome  ne  s'observe  presqne  jamais  aux  paupières,  ni  sous  la 
forme  dure  du  squirriie,  ni  sous  la  forme  molle  de  rencéphaloïde,  si 
toutefois  on  exclut  les  cas  où  ces  deux  néoplasies,  après  avoir  pris  leur 
point  de  départ  dans  l'orbite,  se  propagent  aux  paupières,  en  émanant  des 
sinus  maxillaires,  etc.  L'épithéliome  et  le  sarcome  seuls  y  apparaissent 
d'une  manièi'e  primitive,  et  nous  croyons  qu'on  a  confondu  avec  cette 
dernière  néoplasie  les  tumeurs  que  quelques  auteurs  anciens  désignent 
sous  le  nom  de  squirrheuses,  à  cause  de  leur  volume  :  en  effet,  l'épithéliome 
peut  aussi  produire  un  épaississement  assez  prononcé  des  parties  de  la  peau 
qu'il  envahit  et  donner  naissance  à  des  tubérosités  d'une  certaine  hauteur. 
En  parlant  du  cancer  du  tissu  cellulo-graisseux  de  l'orbite  et  de  son  mode 
d'extension,  nous  aurons  occasion  de  revenir  sur  celui  des  paupières. 

F.  —  Sécrétions  morbides. 

1°  Anomalies  de  sécrétion  des  glandes  sébacées. 

a.  La  séborrhée  consiste  dans  une  augmentation  de  la  sécrétion  sébacée,  avec 
ou  sans  altération  des  produits.  La  sécrétion  peut  garder  sa  consistance  nor- 
male et  couvrir  la  peau  d'une  couche  d'apparence  huileuse  (séborrhée  fluide), 
ou  bien  le  produit  d'hypersécrétion  change  de  caractères  chimiques  et  se 
coagule  à  l'air  libre  (séborrhée  sèche).  Dans  le  premier  cas,  la  peau  de  la 
figure,  en  général,  participe  à  cette  anomalie  fonctionnelle;  dans  le  second, 
il  se  forme  seul  sur  la  paupière  une  couche  d'étendue  et  d'épaisseur  variables 
composée  de  petites  lamelles  jaunâtres,  et  ce  ne  sont  que  les  sourcils  et  le 
cuir  chevelu  qui  sont  simultanément  atteints  de  cette  sorte  de  pityriasis 
simple. 

En  cas  de  séborrhée  fluide,  les  sillons  naso-labiaux  et  les  commissures  des 
lèvres  sont  couverts  d'un  enduit  huileux  qui,  par  les  contractions  des  muscles 
de  la  face,  s'accumule  dans  ces  plis,  où  il  détermine  souvent,  en  s'altérant, 
un  érythème  léger.  Cet  enduit  devient,  chez  les  personnes  qui  sont  fréquem- 
ment exposées  par  leur  profession  à  la  poussière  (chauffeurs,  forgerons,  etc.), 
un  récipient  où  s'amassent  aisément  les  corpuscules  colorants  qui  flottent 
lans  l'air,  ce  qui  donne  au  visage  un  aspect  particulier.  Cette  hypersécrétion 
simple,  lorsqu'elle  se  montre  aux  paupières,  a  l'inconvénient  d'exposer  leur 
bord  libre  à  une  irritation  continue,  si  des  soins  de  propreté  minutieux  ne 
s'opposent  pas  au  séjour  prolongé  de  ces  matières  sur  des  parties  du  tégu- 
ment fin. 

La  séborrhée  sèche  expose  encore  bien  plus  les  personnes  qui  en  s  ont 
atteintes  à  ces  inconvénients  ;  car  elle  couvre  le  bord  libre  des  paupières 
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de  petites  écailles  friables  qui,  en  s'y  accumulant,  entravent  l'écoulement  du 
produit  de  sécrétion  des  glandes  sébacées,  et  déterminent  facilement  Fhy- 
perhémie  du  champ  d'implantation  des  cils,  un  faible  gonflement  de  cette  partie 
de  la  peau,  et  la  rougeur  du  bord  de  la  conjonctive  palpébrale  (blépharo- 
adénite),  comme  on  le  constate  sans  peine  lorsqu'on  a  débarrassé  ces  parties 
des  produits  de  la  séborrhée  avec  une  éponge  imbibée  d'eau  chaude.  Chez 
les  personnes  qui  ne  souffrent  pas  longtemps  de  cette  séborrhée  sèche,  les  cils 
peuvent  se  montrer  tout  à  fait  sains,  tandis  qu'à  la  longue  ils  se  détachent  et 
tombent,  au  désespoir  surtout  des  femmes,  particulièrement  affectées  de  cette 
maladie.  Une  alopécie  furfuracée  atteint  le  bord  ciliaire,  comme  cela  peut 
simultanément  se  montrer  pour  la  région  sourciliaire  et  le  crâne. 

A  quoi  faut-il  attribuer  cette  hypersécrétion  sébacée  et  cette  altération  des 
produits  sécrétés?  En  soulevant  cette  question,  nous  touchons  à  l'étiologie 
des  différentes  maladies  qui  puisent  leur  origine»à  la  même  source,  telles  que 
l'acné  ponctuée,  l'acné  miliaire,  etc.  Tout  ce  qu'on  peut  en  dire,  c'est  que, 
chez  les  personnes  qui  en  souffrent,  on  constate  fréquemment  un  trouble 
fonctionnel  des  organes  génitaux  (dysménorrhée  chez  les  femmes,  rapports 
sexuels  irréguliers,  abstinence  chez  les  hommes,  période  d'évolution  de  la  pu- 
berté). Dans' certaines  famdles  (surtout  israélites  ou  orientales),  tous  les  mem- 
bres souffrent  de  séborrhée  faciale  et  en  particulier  de  séborrhée  palpéfjrale. 

Pour  ce  qui  est  du  traitement,  il  consiste  d'abord  à  enlever  soigneusement 
toutes  les  masses  sébacées,  ce  à  quoi  l'on  arrive,  pour  la  séborrhée  fluide  par 
de  simples  lotions  avec  de  l'eau  de  savon  chaude.  Entre  chaque  lotion,  on 
recommande  au  malade  de  prévenir  toute  accumulation  nouvelle  du  sébun», 
en  desséchant,  de  temps  à  autre,  le  bord  ciliaire  de  ses  paupières  avec  du 
papier  de  soie.  S'il  s'agit  de  la  séborrhée  sèche,  il  est  bon  d'imprégner  préa- 
lablement les  croûtes  d'un  peu  de  glycérine  ou  d'huile  d'amandes  douces.  Ces 
précautions  prises,  il  ne  reste  qu'à  modifier  l'état  de  la  peau  et  à  contracter 
les  orifices  dilatés  des  glandes  sébacées.  On  y  parvient,  soit  par  l'emploi 
des  douches  ou  des  compresses  froides,  soit  en  fermant  énergiquement  les 
paupières,  puis  en  y  faisant  des  lotions  journalières  avec  de  l'esprit-de-vin 
rectifié  (eau  de  Cologne).  L'emploi  journalier  d'un  mélange  d'huile  de  cade 
et  d'alcool  à  parties  égales  et  appliqué  au  moyen  d'un  pinceau  sera  surtout 
indiqué  dans  les  cas  invétérés. 

A  part  le  traitement  général  qui  doit  être  dirigé  chez  les  femmes  contre  la 
dysménorrhée,  on  recommande  des  lotions  matinales  avec  de  l'eau  chaude  à 
laquelle  on  a  ajouté  quelques  gouttes  de  sous-acétate  de  plomb. 

b.  Miiium  ou  millet  des  paupières.  —  Le  milium  n'atteint  généralement 
que  la  dimension  d'un  grain  de  millet,  dont  il  a  la  forme  et  d'où  il  tire 
son  nom.  Il  provient  d'un  changement  morbide  qui  se  manifeste  dans  les 
glandes  sébacées  de  la  peau,  que  l'on  voit  généralement  aboutir  dans  les  fol- 
licules pileux.  Si  le  contenu  de  ces  glandes  qui  représentent,  on  le  sait,  des 
replis  en  cul-de-sac  du  tégument  externe,  vient  à  se  condenser;  si  les  agglo- 
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mérations  épithéliales  et  graisseuses  qu'ils  contiennent  ne  s'épanchent  pas  au 
dehors,  ces  petits  réservoirs  se  distendent  et  il  se  développe  de  petites  tu- 
meurs qui  ont  reçu  le  nom  de  comédons  et  de  millet.  On  réserve  cette  der- 
nière dénomination  à  celles  où  l'orifice  du  follicule  pileux  s'est  rétréci  ou 
oblitéré  et  où  la  distension  de  la  paroi  porte  principalement  sur  le  fond  de  la 
cavité  glandulaire. 

Tandis  que  les  comédons  occupent  ordinairement  les  parties  du  corps  où 
la  peau  est  épaisse  et  contient  des  follicules  pileux  de  première  grandeur  ren- 
fermant des  poils  forts,  on  observe  le  plus  souvent  le  millet  sur  les  points  où 
le  tégument  externe  est  très-mince  et  couverts  de  poils  presque  impercep- 
tibles. La  peau  des  paupières  et  des  parties  voisines  est  donc  très-propice  à 
la  production  du  milium,  tandis  que  les  comédons  ne  s'observent  sur  les 
paupières  que  généralement  à  une  certaine  distance  du  bord  palpébral  et  ne 
s'y  trouvent  qu'en  nombre  restreint.  Le  contenu  du  millet  se  compose  essentiel- 
lement de  cellules  épithéliales  entremêlées  de  molécules  graisseuses,  calcaires 
et  de  cristaux  de  cholestérine  extrêmement  déliés.  Ces  agglomérations  offrent 
une  disposition  concentrique  qui  leur  donne  quelque  analogie  d'aspect  avec 
des  perles,  dont  elles  ont  parfois  même  le  reflet  argenté. 

Le  développement  du  millet  sur  la  peau  du  visage  et  particulièrement  des 
paupières  peut  être  assez  prononcé  pour  simuler  une  éruption  cutanée 
{herpès  miliaris).  Il  est  probable  que  le  rétrécissement  et  l'oblitération  des 
orifices  glandulaires  trouvent  leur  cause  dans  de  légères  congestions  de  la 
peau  et  dans  l'irrégularité  de  la  reproduction  des  éléments  de  la  couche  épi- 
dermique  et  aussi  dans  une  altération  du  produit  de  sécrétion  de  la  glande 
(variété  de  séborrhée  sèche). 

Le  traitement,  si  toutefois  il  est  requis,  consiste  à  éroder  avec  une  aiguille 
à  cataracte  le  sommet  du  milium  et  à  en  extraire  le  contenu  avec  la  pointe  de 
cet  instrument.  S'il  s'agit  d'une  véritable  éruption  miliaire,  cette  élimination 
du  contenu  glandulaire  doit  se  faire  par  séances,  pour  ne  pas  trop  irriter  la 
peau  des  paupières. 

c.  Acné-  —  L'acné  n'est  que  le  résultat  inflammatoire  de  l'irritation  pro- 
duite par  la  rétention  dans  les  follicules  des  éléments  épithéliaux  et  graisseux 
qui  les  remplissent  et  qui  peuvent  eux-mêmes  avoir  d'abord  éprouvé  dans  leur 
qualité  et  leur  quantité  quelques  modifications.  Le  tissu  cellulaire  qui  engaîne 
le  follicule  s'enflamme  et  une  grande  quantité  de  globules  de  pus  peut  s'y 
rencontrer.  Il  se  forme  alors  un  bouton  qui,  s'il  résulte  d'un  comédon,  laisse 
voir  à  son  point  culminant  des  produits  d'une  coloration  jaune  (acné  ponc- 
tuée) et  qui,  s'il  vient  d'un  milium  enflammé,  comme  c'est  l'ordinaire  quand 
il  s'agit  des  paupières,  montre  une  élevure  d'un  rouge  intense,  sur  laquelle 
Dointe  bientôt  une  pustule  blanchâtre  (acné  rosée). 

Ce  bouton,  sensiblement  plus  fréquent  sur  la  paupière  supérieure  que  sur 
l'inférieure,  occupe  de  préférence  le  bord  ciliaire  et  levoisinage  des  cils  (acné 
(  iliaire);  son  sommet  est  traversé  par  un  poil,  et  il  est,  à  sou  début,  mobile 
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sur  le  tarse. Le  boulon  de  ['acné  peut  atteindre  le  volume  d'un  pois;  mais  ses 
contours  se  perdent  bientôt  dans  les  parties  voisines  de  la  paupière,  promp- 
tement  œdématiées.  La  tuméfaction  œdémateuse  est  alors  d'autant  plus  pro- 
noncée que  le  bouton  met  moins  de  temps  à  se  développer,  et  la  paupière 
s'engorge  quelquefois  au  point  de  faire  croire  à  l'apparition  d'un  abcès.  Dans 
la  majorité  des  cas,  l'inflammation  se  termine  par  suppuration;  il  est  rare 
qu'un  bouton  d'acné  s'indure. 

L'acné  ciliaire  serait  une  aflection  presque  indigne  de  l'attention  du  pra- 
ticien si,  chez  certains  sujets,  la  reproduction  fréquente  de  ce  léger  mal  ne 
devenait  la  cause  d'un  tourment  assez  vif.  Les  personnes  jeunes,  affectées  de 
séborrhée  ou  chez  lesquelles  les  autres  parties  du  corps  présentent  des  érup- 
tions de  même  nature,  y  sont  spécialement  sujettes.  Il  en  est  ainsi  de  celles 
que  leurs  occupations  exposent  à  la  poussière,  au  vent,  à  la  fumée,  toutes 
causes  passagères,  mais  réitérées  d'irritation,  qui,  en  congestionnant  la  pau- 
pière, peuvent  favoriser  l'occlusion  des  follicules  pileux  qu'elle  renferme,  et, 
|)ar  conséquent,  le  développement  du  millet.  Quand  une  fois  on  a  vu  se  former 
quelques  boutons  d'acné,  il  faul'craindre  que  l'hypergenèse  assez  persistante, 
dont  le  tissu  cellulaire  voisin  devient  le  siège,  n'agisse  elle-même  directe- 
ment sur  les  follicules  voisins  pour  en  déterminer  l'oblitération  et  n'entraîne 
insensiblement  l'engorgement  de  tout  le  bord  ciliaire  {roy.  l'article  Blépha- 

RITË  ciliaire). 

L'une  des  indications  les  plus  essentielles  du  traitement  réside  dans  les 
soins  d'une  propreté  minutieuse  ;  par  exemple ,  dans  l'emploi  de  lotions 
répétées  avec  l'eau  de  savon  chaude.  Ces  précautions  réussissent  souvent 
beaucoup  mieux  que  tout  traitement  interne  à  prévenir  la  reproduction  des 
boutons.  S'il  en  apparaît  un,  on  peut,  au  moyen  d'une  petite  incision,  eu 
accélérer  notablement  la  disparition  et  hâter  la  fin  des  douleurs  et  de  la  ten- 
sion pénible  qui  l'accompagnent.  Il  faut  recommander  aux  personnes  su- 
jettes à  l'acné  ciliaire  d'enlever,  une  fois  ou  deux  par  semaine,  les  cils  qui 
sont  près  de  tomber,  en  exerçant  sur  eux  avec  les  doigts  de  légères  trac- 
tions. Elles  feront  encore  bien  d'enduire,  chaque  soir,  d'une  couche  très-line 
d'un  onguent  faible  à  l'oxyde  de  zinc  ou  au  précipité  rouge  le  bord  de  la  pau- 
pière malade. 

(2.  Mollascuni  contagieux  ou  sébacé.  —  Le   molluSCUm  contagieux  OU 

sébacé  tire,  comme  l'acné,  son  origine  de  la  transformation  d'une  glande 
sébacée.  Dans  l'acné,  l'irritation  produite  par  le  contenu  des  follicules  amène 
l'hyperplasie  du  tissu  cellulaire  circonvoisin,  hyperplasie  qui  se  termine 
presque  constamment  par  la  suppuration.  Dans  le  molluscum,  au  contraire, 
on  observe  une  hypergenèse  très-lente  du  même  tissu,  et,  consécutivement, 
la  production  d'une  petite  tumeur.  Le  follicule  dilaté  proémine  alors  au- 
dessus  du  niveau  de  la  peau  et  constitue,  une  petite  tumeur  arrondie 
dont  le  sommet  offre  parfois  une  pigmentation  plus  foncée.  Par  la  com- 
pression, on  vide  plus  ou  moins  complètement  cette  procidence,  et  on  fait 
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sortir  un  contenu  pultacé  de  consistance  caséeuse  ayant,  suivant  Ilehra,  l'odeur 
de  l'acide  capronique. 

Au  microscope,  cette  masse  pultacce  est  essentiellement  composée  d'élé- 
ments épithéliaux  et  de  corpuscules  propres  au  molluscum,  taudis  que  la 
graisse  elle-même  t'ait  défaut.  Ces  corpuscules  de  nature  albuminoide  et  res- 
semblant aux  corpuscules  d'amidon  gonflé,  ont,  comme  les  recherches  de 
Virchow  (1)  l'ont  montré,  un  rapport  particulier  avec  les  cellules  épithéliales 
dans  lesquelles  ils  se  trouvent  englobés,  comme  un  œuf  dans  un  coquetier 
{voy.  fig.  30  a  et  b).  Ces  corpuscules  sont  dépourvus  de  noyaux  et  très-ténus  ; 
leur  nature  anatomique  est  encore  si  peu  connue  que  quelques  auteurs  (Retius) 
\es  regardent  comme  de  nature  végétale. 


Fig.  30.  —  Cellules  ôpidermiques  avec  des  corpuscules  invaginés  de  moluscum 
(d'après  Virchow,  pl.  ni,  fig.  3). 

a  et  6,  Corpuscules  du  moluscum  imbriqués  dans  des  enfoncements  infundibuliformes.  —  [c,  Cellules 
épidermiqucs  avec  infundibulum  figurant  des  noyaux. 

Virchow  accepte  la  possibilité  d'une  contagion  du  molluscum,  en  considé- 
rant que  le  produit  du  follicule  malade  peut  y  contracter  des  qualités  irri- 
tantes susceptibles  de  causer  dans  les  follicules  voisins,  par  le  simple  con- 
tact, des  transformations  de  même  nature.  De  ces  considérations,  il  résulte 
tout  naturellement  que  le  molluscum  né  d'un  follicule  clos  ne  saurait  mériter 
le  nom  de  contagieux. 

Sur  les  paupières,  où  l'on  a  souvent  occasion  d'étudier  le  molluscum  on 
peut  aisément  se  convaincre  qu'il  s'agit  d'un  état  hypertropliique  des  glandes 
sébacées  [Hebra,  Rokilansld,  Engel,  Rindfleisch  (2)],  le  follicule  pileux  n'y 
participe  (Virchow)  qu'en  ce  sens  que  ce  peuvent  être  des  glandes  qui  abou- 
tissent à  un  follicule  pileux  qui  ont  subi  la  dégénérescence  en  question. 
La  glande  dilatée  proémiiie  au-dessus  du  niveau  de  la  peau  et  constitue 
une  élevure  dont  le  sommet  est  occupé  par  une  agglomération  sébacée 
de  couleur  brunâtre.  C'est  à  cette  dernière  espèce  de  molluscum  qu'on  a  sur- 
tout attribué  le  pouvoir  contagieux  que  certains  auteurs  (Hebra,  Bizzozero, 
Manfredi)  nient  pour  toutes  les  variétés  de  molluscum,  et  il  faut  avouer  que 
les  transmissions  directes  avec  la  matière  pultacée  du  molluscum,  n'ont  jus- 
qu'à présent  pas  réussi.  Pourtant,  il  est  avéré  que  des  personnes,  en  parti- 
culier des  enfants,  ont  été  alteintes  de  l'affection  en  embrassant  d'autres  pér- 
il) Archiv  fur  p((lltol.  Aiialoinie,  t.  XXXIII,  p.  1-ii.  Ueber  Moluscum  coutagiosum. 
(2)  lliiu'ilincli  lier  patli.  Gciuebslehre,  troisième  édit.,  1873,  p.  288. 


SÉCRÉTIONS  MORBIDES. 


121 


sonnes  souffrant  du  molluscum.  Ainsi  Gaillant  rapporte  (I)  qu'un  enfant  de 
sept  ans  couctié  avec  trente  autres  enfants  dans  un  dortoir,  aurait  communi- 
qué à  quatorze  sa  maladie. 

Nous  avons  presque  toujours  rencontré  le  molluscum  siégeant  de  préfé- 
rence sur  la  partie  supérieure  et  au  voisinage  de  la  commissure  interne  ;  mais, 
simultanément  avec  le  molluscum  palpébral,  il  peut  se  l'encontrer  sur  le  reste 
de  la  figure  (Hutchinsou)  (2)  et  même  sur  le  tronc  (Retzius)  (3). 

Le  molluscum  contagieux,  lorsqu'il  affecte  des  parties  revêtues  d'une  peau 
mince  (la  périphérie  des  paupières,  qui  rentre  dans  ce  cas,  est  le  siège  pré- 
féré de  cette  altération),  peut,  en  faisant  un  relief  de  plus  en  plus  prononcé, 
se  pédiculer  et  former  une  sorte  de  petite  corne  d'apparence  polypeuse,  au 
sommet  de  laquelle  on  peut  apercevoir  l'orifice  dilaté  du  follicule.  C'est  sur- 
tout chez  les  enfants  qu'on  a  l'occasion  de  compter  sur  un  même  sujet  un 
nombre  considérable  de  ces  petites  excroissances  cornées,  soit  sur  la  paupière, 
soit  au  pourtour  de  ce  voile  protecteur;  et  il  est  probable  que  c'est  d'elles- 
mêmes  que  Siebel  (4)  a  parlé  comme  d'une  affection  verruqueuse  des  pau- 
pières qu'il  rattache  à  une  diathèse  lymphatique. 

Quoique  j'aie  bien  souvent  rencontré  cette  affection,  je  n'ai  jamais  vu  le 
molluscum  palpébral,  tout  en  constituant  par  sa  confluence  de  petites  élevures 
d'une  certaine  étendue  atteindre  le  volume  d'une  fève  ou  d'une  noisette  (Michel, 
Virchow).  Aussi  n'est-il  pas  nécessaire,  suivant  l'indication  de  Mackensie, 
de  circonscrire,  pour  les  enlever,  leur  base  dans  une  incision  elliptique;  il 
suffit,  pour  en  évacuer  le  contenu,  de  les  comprimer  entre  les  branches  d'une 
pince  à  cils,  puis  d'arracher  avec  ces  mêmes  pinces  la  membrane  envelop- 
pante qui  cède  à  une  traction  modérée.  Lorsque  le  contenu  du  molluscum 
s'est  échappé  spontanément  et  que  le  petit  sac ,  au  lieu  de  revenir  sur  lui- 
même  ,  forme  sur  la  peau  un  petit  polype  flasque,  on  l'enlève  d'un  coup  de 
ciseaux.  Une  très-grande  propreté  de  la  peau,  au  moyen  de  lotions  avec  le 
savon,  est  indiquée  pour  remédier  à  la  reproduction  des  molluscum. 

(Le  naevus  folliculeux  a  été  décrit  en  parlant  des  verrues  des  paupières, 
et  les  athéromes  ont  trouvé  leur  description  à  l'occasion  de  celle  des  tumeurs 
palpébrales). 

2°  Anomalies  de  sécrétion  des  glandes  sndoripares. 

a.  L'éphidrose  ou  hyperidrose  ne  compte  qu'un  petit  nombre  de  cas  au- 
thentiques (4  cas  de  Graefe)(5).  Elle  se  caractérise  par  une  hypersécrétion  des 

(1)  Recherches  sur  deux  variétés  assez  rares  d'acné  décrites  sous  le  nom  de  molluscum 
contuijiomm  et  molluscum  penduliun  {Arch.  (jéii.  de  Médecine,  1851,  t.  XXVII,  p.  46  et 
316). 

(-2)  Med.  Times  and  Gaz..,  t.  II,  p.  64.9. 

(3)  Nord.  med.  Archiv,  t.  II,  p.  -2,  a"  M. 

(4)  Annales  d'OcuUst.,  t.  XX,  p.  85. 

{h)  Archiv  fuer  Ophihalniol.,  t.  IV,  2,  p.  254. 
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ylaiides  sudori pares.  Les  paupières,  un  peu  rouges,  sont  couvertes  d'une  couche 
d'un  liquide  souvent  visqueux.  Les  angles  des  yeux  se  trouvent  excoriés  par  le 
contact  incessant  de  ce  liquide,  ainsi  que  les  replis  des  paupières,  notamment 
de  l'inférieure.  Lorsque  le  mal  a  duré  quelque  temps,  en  sorte  que  les  exco- 
riations signalées  soient  assez  profondes,  il  survient  ordinairement  un  ca- 
tarrhe conjonctival.Rien  de  plus  facile  alors  que  de  prendre  cet  accident  pour 
le  point  de  départ  de  la  maladie  et  de  s'imaginer  qu'on  est  en  présence 
d'une  aifection  très-commune  et  très-simple  ;  mais  les  plaintes  des  malades 
doivent  tout  d'ahord  mettre  en  éveil  l'attention  du  médecin.  Ils  accusent 
une  démangeaison  et  une  cuisson  très-vives  de  toute  la  surface  des  pau- 
pières. 

L'hypersécrétion  des  glandes  sudoripares  s'arrête,  le  plus  souvent,  au  re- 
bord orbitaire.  En  essuyant  la  peau  avec  un  linge  lin,  on  peut  voir,  à  la  loupe, 
((ue  le  liquide  qui,  quelques  instants  auparavant,  s'offrait  sous  l'aspect  d'une 
couche  continue,  suinte  par  un  nombre  considérable  de  petites  ouvertures  et 
se  réunit  en  gouttelettes.  Ces  recherches  doivent  être  faites  sur  la  paupière 
supérieure,  où  l'absence  presque  complète  d'excoriations  les  rend  plus  faciles 
que  sur  la  paupière  inférieure. 

Uétiologie  de  cette  affection  extraordinaire  est  tout  à  fait  inconnue.  Elle 
s'observe  chez  des  personnes  prédisposées  manifestement  aux  transpirations 
abondantes  générales  ou  localisées  (plante  des  pieds,  paume  des  mains). 
Dans  les  cas  d'éphydrose  unilatérale  de  la  face,  les  paupières  du  côté  corres- 
pondant y  participent.  Du  reste,  comme  cette  altération  n'a  été  observée  que 
très-rarement,  elle  n'offrirait  qu'un  intérêt  pratique  médiocre,  si  elle  n'expo- 
sait à  une  erreur  de  pronostic ,  en  passant  pour  un  simple  catarrhe  ;  car, 
comme  les  autres  sortes  de  transpiration  morbide  localisée,  elle  ne  cède  que 
très-difficilement  à  un  traitement  local,  d'autant  plus  que  la  persistance  des 
excoriations  et  le  voisinage  de  la  conjonctive  nécessitent  une  certaine  réserve 
dans  l'emploi  des  topiques. 

La  meilleure  méthode  de  traitement  consiste  à  soigner  les  excoriations 
par  les  moyens  qu'on  oppose  à  l'eczéma  des  paupières  (huile  de  cade  pure  ou 
mêlée  d'esprit-de-vin).  Nous  recommandons  ici  l'usage  de  la  pommade  anti- 
blépharitique  (voy.  art.  BLÉPHARiTE).Ona  quelquefois  réussi,  chez  les  sujets 
faibles,  à  maîtriser  cette  affection  tenace  par  un  traitement  corroborant,  et 
en  particulier  par  l'hydrothérapie. 

b.  Uhénmtidrose,  résultant  de  petits  épanchements  sanguins  qui  se  font 
dans  l'intérieur  des  glandes  sudoripares,  n'a  été  observé  que  par  des  confrères 
italiens  (Messedaglia  et  Lonibroso)  sur  un  malade  atteint  d'autres  troubles 
de  la  motilité,  de  la  sensibilité  et  d'anomalies  de  sécrétions.  L'affection  parut 
avoir  un  caractère  intermittent. 

c.  De  même  que  nous  avons  vu  que  l'occlusion  du  conduit  excréteur  d'une 
glande  sébacée  parait  donner  lieu  aa  développement  d'une  petite  tumeur 
connue  sous  le  nom  de  millet,  de  même  aussi  l'oblitération  d'un  conduit  excré- 
teur d'une  glande  sudoripare  peut  engendrer  la  formation  d'un  petit  kyste. 
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Ces  petites  tumeurs  des  pnupières  à  contenu  parfaitement  limpide  et  rpie  nous 
proposons  de  désigner  sous  le  nom  de  Iji-Ucs  transparents,  occupent  presque 
toujours  le  bord  libre  des  paupières  ,  et  ne  dépassent  guère  les  dimensions 
d'une  lentille.  On  les  a  décrits  sous  le  nom  de  vésicules  transparentes 
(hydatis). 

Si  leur  présence  devient  gênante,  si  leur  voisinage  est  irritant  pour  la  con- 
jonctive, il  suffit  de  piquer  leur  paroi  avec  la  pointe  d'une  aiguille,  ou  de 
l'exciser  avec  des  ciseaux  courbes,  lorsque  le  petit  kyste  a  atteint  un  certain 
développement.  Dans  quelques  cas  exceptioiniels  ,  on  retrouve  ces  kystes 
transparents  sur  la  paupière  même.  Ainsi  chez  nu  malade  que  nous  avons  eu 
l'occasion  d'observer  dans  le  service  de  Morel-Lavallée,  un  kyste  de  cette 
nature  avait  la  grosseur  d'une  fève.  Les  parois  de  cette  petite  tumeur,  im- 
plantée au-dessus  du  ligament  palpébral  interne,  étaient  d'une  minceui' 
extrême  et  sillonnées  par  des  vaisseaux.  Son  contenu  semblait  avoir  ime  trans- 
parence parfaite.  Comme  le  malade  n'en  ressentait  aucune  gêne,  il  n'y  avait 
pas  lieu  de  l'en  délivrer  par  une  opération. 

Parfois,  dans  un  but  de  démonstration,  j'ai  pu  séparer  exactement  des 
parties  voisines  la  petite  tumeur  qui,  par  sa  transparence,  ressemblait  tout  à 
fait  à  un  petit  grain  de  raisin. 

rf.  L'apparition  de  sueur  colorée  sur  les  paupières,  la  chromidrose ,  est 
une  maladie  fort  rare  et  ui  a  suscité  bieu  des  polémiques.  Elle  consiste 
dans  une  coloration  bleu  foncé  des  paupières,  en  particulier  de  l'inférieure, 
coloration  que  dissipent  les  frictions  oléagineuses  pour  un  temps  plus  ou 
moins  long.  On  trouve  alors  la  peau  intacte;  à  peine  les  veines  y  sont-elles 
légèrement  dilatées.  La  coloration  épargne  constamment  les  poils,  elle  est 
surtout  intense  dans  les  replis  des  paupières,  y  apparaît  sous  forme  de  taches 
irrégulières  et  occupe  parfois  d'autres  parties  de  la  figure.  L'origine  de  cette 
étrange  coloration  est  encore  très-obscure,  et  il  est  incontestable  que  nombre 
de  fois  elle  a  été  simulée  [Duchène(l),  Gubler  (2),  de  Graefe  (3)].  La  solubi- 
lité partielle  de  ces  niasses  pigmentées  dans  les  corps  gras,  leur  insolubilité 
absolue  dans  l'eau,  font  supposer  qu'elles  tiennent  probablement  à  une  irré- 
gularité survenue  dans  la  fonction  des  glandes  sébacées  et  que  le  nom  de 
stearrhoea  niijricans accepté  par  quelques  auteurs  (ErasmusWilson,  Bœren- 
sprung)  est  plus  juste  que  celui  de  sueur  bleue  (chromidrose).  (4)  Récem- 
ment ,  M.  Leroy  de  Méricourt  (5)  a  réuni  des  observations  sur  cette  étrange 
maladie  (vingt-huit  cas,  auxquels  il  faut  en  ajouterun,  relaté  dernièrement  par 
M.  Coppée.  —  Gaz.  hebdom.,  n°  17,  1864  —  et  quelques  autres  par  MM.  War- 
lomont,  Rothmund,  Dauvé,  etc.),  et  a  insisté  sur  les  moyens  de  ne  pas  lu 
confondre  avec  les  supercheries  auxquelles  le  médecin  est  souvent  exposé. 

(1)  Giti.  (tes  Hop.,  1-2  mars  1859. 

(2)  Union  méd.,  1801,  p.  118. 

(3)  Klin.  Montsld.,  1861,  p.  386. 

[i]  Law  lui  assigne  le  nom  de  Idcfaro-ntplaena,  sans  préjiigiT  ainsi,  parla  nnnipnclatnn", 
l'origine  îles  masses  eoloriées. 
(5)  Annales  ciOcnlhtique,  t.  L,  p.  1 10. 
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L'examen  microscopique  (1),  si  facile  en  pareille  circonstance,  une  sur- 
veillance des  plus  attentives,  l'application  d'une  couche  de  coUodion  sur  les 
paupières  préalablement  nettoyées,  sont  les  meilleurs  moyens  de  se  prémunir 
contre  les  pièges  que  l'excentricité  de  certaines  femmes  tend  quelquefois  avec 
une  persévérance  digne  d'une  cause  plus  sérieuse. 

Nous  n'avons  que  peu  de  choses  à  signaler  sur  Vétiologie  de  la  chromidrose; 
c'est  principalement  chez  les  femmes  (vingt-sept  cas  sur  trente)  qu'on  l'a  jus- 
qu'à présent  rencontrée,  et,  dans  la  majorité  des  cas,  on  a  pu  constater  de 
la  dysménorrhée  ou  quelque  irrégularité  du  flux  menstruel  simultanément 
avec  cette  bizarre  anomalie,  qui  paraît  encore,  pour  cette  raison,  n'être  pas 
sans  quelque  rapport  avec  une  séborrhée  d'une  forme  particulière.  M.  Michel 
croit,  vu  l'identité  de  la  masse  colorante  avec  l'indigo  végétal,  que  l'indican 
qu'on  voit,  dans  des  cas  de  débilité,  excrété  avec  l'urine,  pourrait  être  aussi 
sécrété  par  les  glandes  sudoripares  et,  par  l'action  décomposante  de  la  sueur, 
être  transformé  en  indigo. 

Les  traitements  les  plus  divers  ont  été  successivement  dirigés  contre  elle; 
mais  aucun  d'eux  n'a  produit  un  résultat  bien  manifeste.  La  maladie  a  sou- 
vent disparu,  sans  le  secours  d'une  médication  quelconque,  après  avoir  duré 
quelques  années.  Nous  croyons  rationnel  de  s'en  tenir  au  traitement  de  la 
séborrhée.  Suppose-t-on  une  supercherie?  on  emploiera  surtout  des  moyens 
propres  à  lasser  la  persévérance  et  la  patience  du  sujet. 

3°  Anomalies     excrétion  de  la  glande  laerymale. 

Le  dacryops  pourrait  trouver  sa  description  à  l'occasion  de  l'exposé  des 
maladies  des  voies  lacrymales,  mais  comme  il  constitue  en  réalité  une  tumeur 

(1)  M.  le  professeur  Robin,  ihins  l'étude  qu'il  a  faite  de  la  matière  colorante  de  la  chro- 
midrose, a  cru  devoir  procéder  préalablement  à  des  recherches  physico-chimiques  très-mi- 
nutipusns  sur  les  substances  colorantes,  faisant  on  non  partie  des  cosmétiques  usités,  au 
moyen  desquelles  on  a  pu  simuler  le  piiénomène  en  question.  M.  Robin  passe  donc  succes- 
sivement en  revue  le  charbon  porphyrisé,  la  poudre  de  chasse,  le  kobeuil,  le  noir  de  fumée, 
la  poussière  de  talc,  le  réseau  d'azur;  toutes  substances  auxquelles  il  trouve  des  caractères 
qui,  conformément  aux  expériences  de  MM.  Gubler  et  Ordoûez,  établissent  entre  ces  corps 
et  la  matière  colorante  de  la  chromidrose,  soumises  aux  mêmes  moyens  d'analyse,  des  diffé- 
rences bien  tranchées.  C'est  à  tort  qu'on  a  fait  dire  à  M.  Robin,  par  une  interprétation 
mal  entendue  de  quelques  passages  de  son  rapport,  que,  dans  plus  d'un  cas,  il  a  trouvé  une 
uiatière  analogue  à  l'indigo  ou  à  la  cyanourine.  M.  Robin  dit,  en  effet  :  la  matière  en  gra- 
nules et  en  plaques,  d'un  ton  brun  ou  ardoisé,  trouvée  sur  la  peau,  n'a  aucun  des  caractères 
physiques  du  noir  de  fumée  pur  ;  c'est-à-dire  tel  qu'il  est  acheté  pur  dans  le  commerce, 
puis  étendu  directement  sur  la  peau,  et  retiré  de  là  pour  être  étudié.  Elle  n'a  également  au- 
cun des  caractères  du  noir  de  fumée  incorporé  à  un  corps  gras,  matière  qui  forme  la  base 
des  cosmétiques  qu'on  trouve  chez  la  grande  majorité  des  coiffeurs  et  parfumeurs.  Elle  n'a 
pas  davantage  les  caractères  des  cosmétiques  appelés  kobeuil  et  réseau  d'azur,  qui  ne  se 
trouvent  que  chez  un  petit  nombre  de  commerçants  et  qui  sont  formés  de  taie  et  de  noir  de 
fumée,  pour  l'un  ;  de  talc  et  d'indigo,  pour  l'autre.  »  Quels  sont  donc  les  caractères  de  la 
substance  colorante  de  la  chromidrose? — Voici  les  traits  principaux  de  la  description  qu'en 
donne  le  professeur  Gubler,  description  qui  concorde  parfaitement  avec  les  observations  de 
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des  paupières,  et  à  l'instar  des  Ivystes  transparents,  doit  son  origine  à  la 
rétention  d'un  produit  d'excrétion  dans  la  trame  palpébrale  même,  nous  le 
rangeons  parmi  les  anomalies  dont  nous  avons  à  traiter  ici.  Dans  tous  les  cas 
il  ne  faudrait  pas,  comme  on  l'a  fait  dans  quelques  traités,  mêler  le  dacryops 
aux  kystes  hydatiques  de  la  glande  lacrymale,  avec  lesquels  il  n'a  pas  le 
moindre  rapport. 

Le  dacryops  peut  être  regardé  comme  le  type  des  tumeurs  formées  par  la 
rétention  d'un  produit  de  sécrétion  normale.  C'est  une  petite  tumeur  dont 
les  dimensions  varient  entre  celles  d'un  pois  et  celle  d'une  noisette.  Elle  est 
située  vers  l'angle  externe  de  la  paupière  supérieure  et  presque  immédia- 
tement sous-jacente  à  la  conjonctive  du  cul-de-sac.  Le  dacryops  résulte  de 
la  dilatation  d'un  des  conduits  excréteurs  de  la  glande  lacrymale  dont  les 
parois  se  sont  probablement  épaissies  par  l'effet  des  tiraillements  causés  par 
la  distension. 

Parfois,  son  embouchure  n'est  pas  oblitérée,  mais  seulement  rétrécie,  et  se 
montre  à  la  surface  du  kyste,  soit  directement,  soit  lorsqu'en  comprimant  le 
dacryops  on  en  fait  suinter  quelques  gouttes  de  liquide.  Si  le  kyste  est  très- 
petit,  il  se  cache  entre  les  replis  de  la  conjonctive  et  il  faut,  pour  l'apercevoir 
sous  forme  d'une  ampoule  bleuâtre,  renverser  la  paupière  supérieure;  tandis 
que  s'il  offre  quelque  développement,  il  se  l'econnaît  à  la  saillie  qu'il  déter- 
mine sur  la  paupière,  vers  l'angle  externe  de  ce  voile  membraneux,  saillie 
d'autant  plus  marquée  que  les  personnes  atteintes  de  cette  légère  infirmité 
sont  plus  exposées  aux  irritations  extérieures  capables  d'augmenter  l'abon- 
dance de  la  sécrétion  des  larmes,  comme  le  vent,  la  poussière,  etc. 

La  situation  du  kyste,  la  nature  du  liquide  qu'il  renferme,  la  variabilité  de 
ses  dimensions,  sont  des  symptômes  qui  ne  permettent  pas  qu'on  le  confonde 
avec  une  tumeur  d'un  autre  genre.  Du  reste,  ce  petit  kyste  est  très-rare  et 

M.  Robin.  «  Cette  substance  est  d'un  noir  profond;  c'est  tout  à  fait  accidentellement  qu'elle 
présente  un  rellet  bleuâtre  pendant  qu'on  fait  varier  la  distance  focale  du  microscope.  Elle 
offre  parfois  également,  sous  certaines  incidences,  un  rellet  brun  (teinte  ardoisée  de  M.  Ro- 
bin)       Ces  éléments  de  la  couche  colorée  ont  des  dimensions  ti'ès-variables  Les  plus 

grands  ont  la  forme  de  tables,  peu  épaisses  eu  égard  à  leur  largeur  et  à  leur  longueur,  d'un 
contour  irrégulier   11  est  impossible  de  découvrir  dans  l'aspect  des  parcelles  noires  au- 
cune configuration  qui  rappelle  les  tissus  pigmentaires   L'ammoniaque,  les  acides  nitri- 
que, chlorhydrique  et  acétique  n'ont  sur  elles  aucune  action  et  ne  modifient  que  les  éléments 
ôpidermiques  auxquels  elles  sont  mêlées.  « 

Le  docteur  Ordofiez  a  ajouté  quelques  notions  intéressantes  à  celles  qui  précèdent.  Ainsi, 
il  a  constamment  trouvé,  avec  les  plaques  de  matière  noire,  des  cellules  appartenant  à  la 
couche  épithéliale  interne  des  glandes  sébacées  et  de  petits  groupes  d'hématosine  amorphe, 
cristallisant  d'une  manière  caractéristique  sous  l'inlluence  de  l'éther  sulfuriquc.  De  tous  les 
réactifs  employés  par  le  docteur  Ordonez,  celui  qui  lui  a  donné  les  résultats  les  plus  satis- 
faisants est  l'acide  sulfurique  à  chaud.  Par  l'emploi  de  ce  moyen,  il  est  arrivé  à  pouvoir  for- 
muler les  deux  propositions  suivantes  :  • 

«  1"  La  matière  noire  de  la  chroniidrose  diffère  essentiellement  des  poussières  noires 
ou  très-foncées,  minérales  et  végétales,  auxquelles  on  a  voulu  l'assimiler. 

»  2°  La  matière  noire  de  la  chromidrose  présente  des  analogies  frappantes,  au  point  de 
vue  de  la  composition  chimique,  ainsi  que  de  certaines  particularités  d'aspect  et  de  formes 
observables  au  microscope,  avec  certains  produits  de  l'économie  animale,  d'origine  patholo- 
gique, et  connus,  en  général,  sous  la  dénomination  de  mélanose.  » 
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nous  n'en  avons,  pour  nous,  vu  que  trois  cas  ;  un  à  la  clinique  de  de  Graefe 
(voy.  Archiv  fiir  Ophthalin.,  t.  VII,  A,:2,  p.  I)  et  deux  dans  notre  pratique, 
<lont  l'un  trouvera^ici  place. 


Fie.  :M. 


La  tuiiicui'  (lîg.  ol)  existait  sur  un  lioiuiiie  de  i|uarante-six  ans,  qui,  au  mois  de  dé- 
cîembre  1865,  avait  subi  l'énui^éalioii  de  l'œil  droit,  privé  de  ses  fonctions  par  une 
irido-clioroïdite  de  très-ancienne  date.  Le  24  mai  1866,  ce  malade  se  présentait  de 
nouveau  à  notre  clinique  pour  une  gène  qu'il  accusait  à  l'angle  externe  de  l'œil  gauche, 
et  qui  lui  donnait  la  sensation  d'un  corps  étranger  glissant  sous  la  paupière.  En  écar- 
tant les  paupières  de  la  façon  qu'indique  la  figure,  ou  apercevait  une  tumeur  transpa- 
rente trilobée  et  grosse  comme  une  petite  noisette  qui  proéminait  dans  le  cul-de-sac  con- 
Jonctival,  au  voisinage  de  la  commissure  externe.  Cette  tumeur  était  élastique,  ses  parois 
très-minces,  et  les  cavités  de  ses  lobules  communiquaient  manifestement  les  unes  avec 
les  autres.  Lorsqu'on  rendait  aux  paupières  leur  position  normale,  la  tumeur  n'accusait 
sa  présence  que  par  une  légère  saillie  voisine  de  l'angle  externe  de  l'œil.  Nous  propo- 
sâmes au  malade  l'excision  de  la  paroi  antérieure  de  la  tumeur,  opération  qui  fut  exécu- 
tée, quatre  jours  après,  au  moyen  de  ciseaux  courbes,  et  qui  amena  rapidement  une 
guérison  absolue  (Gui.  Iiebdom.,  n"  ^5,  1866). 

J'ai  vu  de  Graefe  traverser  le  dacryops  avec  un  fort  fil  de  soie,  et  laisser 
l'anse  séjourner  pendant  plusieurs  jours.  Cette  pratique  me  paraît  moins 
rapide  et  moins  siîre  dans  ses  résultats  que  l'ablation  de  la  partie  antérieure 
du  kyste,  que  j'ai  exécutée,  avec  une  certaine  réussite,  dans  le  second  cas 
((ui  s'est  présenté  dans  ma  clientèle. 
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CHAPITRE  II 

II.—  AFFE€TIO]\S  DU  TARSE 

Introduction  (Anatomie).  —  Quelques  donuées  anatomiques  sur  le  tarse 
H  les  glandes  qu'il  renferme  seront  très-utiles  pour  mieux  faire  saisir  les 
affections  morbides  dont  le  tarse  peut  devenir  le  siège.  Nous  laissons  de 
nouveau  la  parole  à  M.  Merckel{i). 

«  Le  tarse  n'est  pas  composé  d'un  tissu  cartilagineux  comme  on  le  pensait 
autrefois,  mais  d'un  tissu  connectif  très-enfeutré.  Il  est  uni  si  intimement 
aux  parties  avoisinantes,  qu'il  est  impossible  d'en  faire  une  préparation  par- 
faitement nette.  C'est  en  particulier  avec  le  feuillet  sous-jacent  de  la  con  jonc- 
tive que  cette  union  est  surtout  accusée,  à  tel  point  que  la  séparation  n'en 
peut  être  opérée  qu'artificiellemenl. 

»  Si  nous  faisons  des  deux  tarses  une  préparation  aussi  exacte  que  possible, 
nous  obtenons  deux  organes  myrtiformes,  courbés  suivant  la  conformation 
des  paupières,  avec  une  pointe  médiale  obtuse  et  une  latérale  plus  pointue. 
Le  bord  adhérent  (bord  orbitaire  de  Henle)  du  tarse  à  une  courbure  convexe, 
le  bord  libre  (bord  palpébral  de  Henle)  du  tarse  inférieur  est  tout  à  fait  rec- 
tiligne  ou  même  faiblement  concave,  tandis  que  le  bord  correspondant  du 
tarse  supérieur  est  ou  également  droit  ou  un  peu  convexe. 

»  Comme  l'arc  convexe  du  bord  adhérent  du  tarse  supérieur  montre  une 
courbure  très-accusée,  ce  tarse  acquiert  une  largeur  (hauteur)  qui  va  jusqu'à 
9  millimètres,  tandis  que  l'arc  très-faiblement  accusé  du  tarse  inféi'ieur  fait 
que,  dans  toute  l'étendue  de  la  paupière  inférieure,  le  tarse  correspondant 
n'atteint  que  la  moitié  de  celui  renfermé  dans  la  paupière  supérieure. 

»  La  longueur  des  deux  tarses  est  de  20  millimètres,  leur  épaisseur  de 
€,8  à  1  millimètre. 

»  Dans  le  tissu  même  des  tarses  se  trouvent  placées  des  glandes  sébacées 
(glandes  de  Meibomius)  qui,  rangées  et  serrées  les  unes  à  côté  des  autres, 
occupent  toute  la  hauteur  des  tarses  (fig.  32).  Elles  sont  par  conséquent  plus 
longues  dans  le  milieu  de  la  paupière,  moins  étendues  vers  les  côtés.  Celles 
du  milieu  sont  étalées  suivant  des  lignes  droites,  tandis  que  plus  elles  sont 
situées  sur  les  côtés  plus  aussi  elles  prennent  une  direction  oblique  et  s'in- 
curvent du  bord  palpébral  vers  le  milieu  de  la  paupière.  Il  existe  pourtant 
bien  des  anomalies  dans  cette  répartition,  ainsi  on  peut  rencontrer  sur  les 
côtés  des  glandes  incurvées  en  dehors-,  d'autre  part  il  se  trouve  que  parmi  les 
longues  glandes  du  milieu  il  s'en  rencontre  d'autres  plus  courtes,  enfin  on 
observe  quelquefois  à  la  place  d'une  glande  un  large  interstice,  comme  si  le 
conduit  d'une  glande  avait  disparu  par  oblitération,  quoique,  avec  le  micros- 

(1)  Grae[e-S(zmisch,  t.  l,  p.  65. 


128 


DE  WECIvER. 


MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 


cope,  on  n'en  puisse  retrouver  aucune  trace,  et  qu'il  faille  ainsi  admettre  une 
anomalie  dans  la  répartition  des  glandes.  Il  faut  en  dernier  lieu  remarquer 
qu'on  ne  rencontre  pas  toujours  une  seule  rangée  régulière  de  glandes  tar- 
siennes, mais  (|u'on  peut  en  certains  points  en  voir  une  double  couche. 

»  La  configuration  des  tubes  glandulaires  rappelle  le  plus  celle  qu'on 
observe  pour  le  pancréas  (fig.  33).  Au  milieu  se  trouve  un  canal  excréteur 
autour  duquel  se  groupent,  dans  la  plus  grande  partie  de  son  parcours,  des 
lobules  glandulaires  globuleux.  Si  la  glande  aboutit  dans  une  région  renfer- 
mant des  bulbes  pileux  des  cils,  alors  les  lo- 
bules  s'arrêtent  elle  canal  excréteur  se  trouve  ^^ï,# 
dégagé  ;  il  aboutit  avec  un  orifice  perceptible 
à  l'œil  nu  sur  le  bord  palpébral.  Ces  ouver- 
tures se  trouvent,  comme  le  tarse  lui-même, 
placées  tellement  en  arrière  du  bord  libre 
des  paupières,  qu'il  faut  le  renverser  un  peu 
pour  pouvoir  apercevoir  ces  orifices. 


Fig.  32.  —  Aspect  des  paupières  fermées,  après 
avoir  enlevé  la  peau  des  deux  tarses  pour  mon- 
trer les  glandes  tarsiennes.  On  voit,  en  avant, 
sur  le  bord  palpébral,  les  ouvertures  un  peu 
irrégulières  dans  lesquelles  sont  implantés  les 
cils;  en  arrière,  se  trouve  la  simple  rangée  des 
conduits  excréteurs  des  glandes  tarsiennes. 


Fig.  33.  —  Deux  glandes  tarsiennes 
agrandies  de  la  paupière  supé- 
rieure. Dans  le  bord  libre  se  trou- 
vent implantés  un  certain  nombre 
de  cils  C. 


»  Le  contenu  des  glandes  tarsiennes  est  une  graisse  finement  granulée 
(lema,  sébum  palpebr.)  qui  sert  à  lubrifier  le  rebord  palpébral.  Conune  toute 
graisse  émulsionnée  et  accumulée  en  certaine  quantité,  elle  prend  la  colora- 
tion du  lait,  en  sorte  que  sans  autre  préparation  les  glandes  tarsiennes 
peuvent  ressortir,  grâce  à  cette  coloration  laiteuse.  Examine-t-on  les  paupières 
du  côté  de  leur  mince  revêtement  conjonctival,  on  voit  apparaître  aussitôt  les 
glandes  avec  une  coloration  faiblement  jaunâtre  et  cela  d'une  façon  tellement 
distincte  que  l'on  peut  ainsi  les  étudier  sur  le  vivant. 

»  Le  bord  palpébral  qui  présente  déjà  cette  particularité  de  renfermer  les 
orifices  des  glandes  tarsiennes,  se  fait  encore  remarquer  par  une  garnilure 
de  poils  rigides,  les  cilu,  qui  occupent  le  pourtour  de  l'ouverture  palpébrale 
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d'une  façon  analogue  à  celle  que  l'on  trouve  autour  de  toutes  les  ouvertures 
du  corps  humain,  orifices  nasal  et  auriculaire,  bouche,  anus,  ouverture 
génito-urinaire  et  conduits  excréteurs  des  glandes  lactifères.  » 

«  Les  cils  envoient  leur  racine  jusqu'à  2™'"  dans  la  profondeur  du  derme. 
Dans  les  interstices  des  glandes  tarsiennes,  les  follicules  pileux  pénètrent 
encore  davantage  (fig.  33).  Les  cils  forment  une  triple  rangée  et  se  trouvent 
sur  la  paupière  supérieure  plus  écartés  d'avant  en  arrière  que  sur  la  paupière 
inférieure,  de  façon  que  la  largeur  de  la  lisière  cilifère  mesure  2"'"  à  la  pau- 
pière supérieure  et  seulement  l"™  à  l'inférieure.  Les  cils  de  la  paupière  supé- 
rieure sont  plus  serrés  et  par  suite  plus  nombreux  que  ceux  de  l'inférieure-. 
Leur  nombre  atteint  pour  l'une  iOi  à  150  et  pour  l'autre  50  à  75  (Moli).  Leur 
point  d'implantation  empiète  tantôt  sur  la  peau  de  la  paupière,  tantôt  sur  le 
bord  palpébral.  » 

«  Les  cils  ont  une  courbure  convexe  et  les  courbures  ainsi  formées  sont 
dirigées  l'une  vers  l'autre.  L'inclinaison  des  cils  de  la  paupière  supérieure  est 
plutôt  en  forme  de  toit  dirigé  en  bas,  tandis  que  les  cils  de  la  paupière  infé- 
rieure prennent  une  direction  plus  horizontale.  Les  pointes  des  cils  s'inclinent 
tellement  les  unes  vers  les  autres  qu'ils  paraissent  rangés  à  chaque  paupière 
en  une  série,  de  façon  que  l'espace  limité  par  ces  poilsTeprésente  un  triangle 
dont  la  base  est  tournée  vers  le  bord  palpébral.  Au  moment  de  l'occlusion 
des  paupières,  en  partie  les  cils  s'entre-croisent,  en  partie  les  cils  inférieurs, 
plus  faibles, sont  retroussés  en  bas  par  les  cils  plus  forts  de  la  paupière  supé- 
rieure. » 

«  La  longueur  des  cils  atteint  son  maximum  au  milieu  du  bord  palpébral, 
tandis  que  vers  les  angles  ils  diminuent  de  longueur.  Les  plus  longs  mesurent, 
suivant  Moll,  à  la  paupière  supérieure  8  à  12""",  à  l'inférieure  (3  à  8™"'.  En 
général,  les  cils  sont  plus  longs  chez  la  femme  que  chez  l'homme.  » 

«  Leur  coloration  est  en  harmonie  avec  celle  de  la  chevelure,  pourtant  il 
n'est  pas  rare  qu'elle  prenne  une  teinte  plus  foncée.  » 

ARTICLE  PREMIER 

ANOMALIES  DU  CONTENU  DES  GLANDES  TARSIENNES. 

Par  l'exposé  anatomique  qui  précède  on  a  pu  se  convaincre  que  les  glandes 
tarsiennes  (ou  de  Meibomius)  ne  diffèrent  en  rien  des  glandes  sébacées  du 
derme,  aussi  sont-elles  sujettes  aux  mêmes  maladies  que  ces  dernières  et 
participent-elles  aux  altérations  dont  une  multitude  de  ces  glandes  peuvent, 
chez  certaines  personnes,  devenir  à  la  fois  le  siège  (comédons,  acné). 

Il  a  aussi  déjà  été  question  d'une  suractivité  de  sécrétion  qu'en  cas  de  sé- 
borrhée plus  ou  moins  généralisée,  les  glandes  tarsiennes  peuvent  présenter, 
et  qui  se  rencontre  même  sans  cette  concordance,  chez  des  personnes  qui  ont 
souffert  pendant  longtemps  d'alfections  conjonctivales  avec  hyperhémie  dubord 
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palpébral.  Une  écume  blanchâtre  occupe  le  rebord  des  paupières  (particuliè- 
rement la  commissure  externe)  et  se  répand  pendant  les  clignotements 
qu'exécutent  très-fréquemment  ces  personnes  sur  la  conjonctive  oculaire. 
L'état  disgracieux  qui  peut  résulter  de  cette  bordure  d'écume  surtout  chez 
certaines  femmes,  du  reste  nullement  tourmentées  par  cette  affection,  sera 
aisément  combattu  par  l'emploi  de  lotions  sur  les  paupières  avec  un  léger 
astringent  (acétate  de  plomb)  ou  avec  de  l'eau  à  laquelle  on  aura  ajouté  un 
peu  de  carbonate  ou  de  borate  de  soude,  ou  enfin  en  passant  sur  les  paupières 
fermées,  après  chaque  nettoyage  des  paupières,  une  petite  épongé  imprégnée 
d'alcool  (eau  de  Cologne). 

Chez  des  personnes  dont  la  figure  et  le  corps  sont  le  siège  de  nombreux 
comédons,  on  peut  voir  qu'un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  glandes 
tarsiennes  subissent,  quant  à  leur  contenu,  une  altération  semblable.  Dans 
une  longueur  variable  du  conduit  excréteur  de  la  glande,  parfois  dans  toute 
sa  longueur,  on  la  voit  distendue  par  un  contenu  jaunâtre  ressemblant  assez 
à  du  sagou  cuit.  Presse-t-on  sur  la  paupière?  on  peut  évacuer  un  produit 
ressemblant  à  des  perles  allongées,  d'une  consistance  très-ferme  et  d'une 
transparence  parfaite.  Dans  les  cas  où  les  paupières  ont  été  souvent  hyper- 
hémiées  (catarrhe  conjonctival),  ces  masses  concrètes  et  transparentes  se 
dégagent  de  temps  à  autres  spontanément  sous  la  pression  du  clignotement 
et  en  tombant  entre  les  paupières  donnent  la  sensation  d'un  corps  étranger. 
Une  gêne  bien  autrement  accusée  peut  résulter  de  la  condensation  du  contenu 
des  glandes  avec  dépôt  de  sels  calcaires  constituant  la  lithiase  palpé- 
brale. 

Chez  des  personnes  âgées  ou  qui  ont  subi  de  fréquentes  attaques  de  con- 
jonctivite, la  plupart  des  glandes  tarsiennes,  principalement  celles  de  la  pau- 
pière inférieure,  peuvent  devenir,  par  suite  d'une  rétention  avec  infarctus 
calcaire,  le  siège  de  cette  lithiase.  Souvent  une  glande  est  occupée  par  plu- 
sieurs petites  concrétions  au-dessous  desquelles  la  conjonctive  est  légèrement 
soulevée  et-hyperhémiée,  mais  laissant  toutefois  voir  parfaitement  l'aspect 
crayeux  de  la  concrétion.  Une  petite  piqûre  peut  faire  sortjr,  soit  une  masse 
sébacée  entremêlée  de  grumeaux  calcaires  et  de  cristaux  de  cholestérine, 
soit,  dans  d'autres  cas,  un  contenu  transformé  en  une  véritable  petite  concré- 
tion pierreuse. 

J'ai,  en  1865,  enlevé,  chez  un  homme  de  quarante-cinq  an?,  une  pierre  de  la  paupière 
supérieure  de  la  grosseur  d'un  noyau  de  cerise.  Ce  malade  vient  dans  mon  cabinet,  pré- 
sentant un  gondenient  très-marqué  de  la  paupière  supérieure  et  un  ulcère  de  la  cor- 
née, dont  il  souffre  depuis  trois  jours.  Il  indique  lui-même  le  diagnostic  de  son  aftaction, 
en  disant  qu'il  doit  avoir  sous  la  paupière  une  pierre  qui  lui  gratte  l'œil,  comme  M  cs- 
marres  lui  en  a  déjà  enlevé  une  il  y  a  plusieurs  années.  En  retournant  la  paupière  su- 
périeure droite,  qui  paraissait  être  le  siège  d'un  chalazion  enflammé,  on  voyait,  entourée 
d'un  cercle  de  bourgeons  charnus  aplatis,  une  masse  blanchâtre,  que  je  pris  d'abord 
pour  un  abcès  ;  mais  l'attouchement  avec  la  pointe  du  bistouri  me  démontra  qu'il  s'agis- 
sait d'nn  corps  très-ilur,  que  je  parvins  très-aisément  à  décliatonner,  en  laissant  une  pro- 
fonde cavité  dont  U'.  fond  n'était  formé  que  par  la  peau  très-amincie.  Le  malade,  débar- 
rassé de  cette  pierre  qui  avait  près  de  5  millimètres  dans  toutes  ses  dimensions,  guérit 
rapidement. 
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La  lithiase  palpébrale  peut  déterminer  une  irritation  prolongée  de  la  con- 
jonctive qui  ne  disparaît  que  rarement  par  l'évacuation  spontanée  de  l'infarc- 
tus glandulaire,  à  la  suite  de  petits  abcès  qui  se  forment,  mais  qu'on  traite 
avantageusement  en  faisant  des  séances  répétées  pendant  lesquelles  on  pra- 
tique un  nombre  variable  de  piqûres. 

La  figure  34  nous  montre,  d'après  M.  Michel,  les  transformations  que  le 
tarse  et  les  tissus  ambiants  subissent  par  suite  de  cette  affection.  «  Par  la  dis- 
tension des  espaces  glandulaires,'  les  tissus  voisins  sont  comprimés,  les  fibres 
orbiculaires  pressées  (voy.  fig.  34,  c),  et  la  paroi  du  conduit  glandulaire  qui 
est  dirigée  vers  la  conjonctive  ne  s'aperçoit  que  par  une  zone  très-étroite  qui 
la  sépare  de  la  couche  épithéliale.  La  configuration  de  ces  espaces  dilatés  est 
en  général  irrégulière  et  représente  assez  souvent  des  figures  bizarres.  Le 
contenu  (détritus  graisseux)  se  dissout  parfaitement  dans  les  substances 
grasses  et  les  parois  ne  sont  garnies  que  d'une  couche  cellulaire  raréfiée 
dont  les  éléments  sont  atteints  de  dégénérescence  graisseuse.  Sur  d'autres 
points,  le  commencement  de  la  distension  est  annoncé  par  un  amincissement 
du  tissu  interposé  entre  diverses  vacuoles  glandulaires  (voy.  fig.  34,  e). 


e 


e 


Fig.  34.  —  Section  sagittale  occupant  à  peu  près  le  milieu  de  la  paupière  inférieure. 
Conjonctivite  clironique. 

a).  Accumulation  de  corpuscules  lymphoïdes.  —  b),  Elevures  villeuses  de  l'épithclium.  —  c),  Fibres  mus- 
culaires rcpoussécs  et  comprimées.  —  d).  Distension  d'un  diverticule  latéral  et  du  conduit  excréteur  de  la 
glande.  —  e),  Tissu  intermédiaire  atrophié  du  tarse.  Coloration  avec  l'hématoxyline.  Préparation  au  baume 
de  Canada.  Hartnack  IV,  oculaire  3. 

Il  est  bien  entendu  que  les  manifestations  inflammatoires  qui  s'associent  à 
cette  rétention  de  produits  avec  tendance  à  les  éliminer  peuvent  faire  res- 
sembler l'affection  à  une  pustule  d'acné,  à  un  petit  furoncle  (orgelet)  ou  à  un 
véritable  abcès  siégeant  dans  le  tarse.  Qu'on  veuille  bien  retenir  que  ce  qu'on 
désigne  généralement  sous  le  nom  de  chalazion  enflammé  est  ordinairement 
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l'abcès  qui  se  forme  autour  d'un  infarctus  étendu  d'une  glande  tarsienne  et 
non  un  granulome  abcédé.  Il  est  vrai  qu'à  côté  d'un  granulome  on  voit  parfois 
une  glande  meibomîenne  s'enflammer  et  donner  lieu  à  une  petite  accumula- 
tion de  pus  ;  mais  les  tumeurs  enflammées  des  tarses  qui,  lorsqu'on  les  ouvre, 
laissent  s'échapper  en  grande  partie  du  pus,  sans  qu'il  reste  une  masse  pul- 
tacée  gélatineuse,  ne  proviennent  pas  d'un  granulome,  mais  d'une'  glande 
tarsienne  désorganisée  et  enflammée. 

La  distension  des  glandes  tarsiennes  par  une  accumulation  progressive  du 
contenu  qui  formerait,  à  l'instar  des  altérations  morbides  des  glandes  sébacées 
du  derme  (front,  cuir  chevelu),  un  athérome,  ne  se  rencontre  assurément, 
suivant  ce  que  nous  a  appris  la  pratique,  que  tout  à  fait  exceptionnellement. 
Ce  qu'on  a  décrit  comme  athérome  (Michel)  n'est  autre  chose  que  le  granu- 
loma,  auquel  peut,  comme  nous  l'avons  décrit  (voy.  pag.  100),  s'associer  une 
transformation  morbide  d'une  partie  des  glandes  tarsiennes. 

ARTICLE  II 

INFLAMMATION  DU  TARSE  (Tarsitis). 

Depuis  qu'il  est  avéré  que  le  tarse  n'est  pas  composé  de  tissu  cartilagineux, 
il  ne  saurait  être  question  d'une  chondrite.  La  manière  intime  avec  laquelle 
adhère  la  conjonctive  à  la  surface  interne  des  tarses  nous  explique  suffisam- 
ment pourquoi  des  affections  chroniques  de  la  muqueuse,  et  en  particulier 
celles  qui  déterminent  une  désorganisation  considérable  de  la  conjonctive, 
retentissent  sur  la  nutrition  de  cet  organe.  Par  contre  le  tissu  lâche  de  la 
peau  peut  subir  les  changements  morbides  les  plus  accusés  sans  que  le  tissu 
tarsien  s'en  montre  altéré. 

Pourtant,  à  la  suite  de  rechutes  fréquentes  d'inflammations]cutanées  (érysi- 
pèle,  eczéma),  on  peut  observer  une  inflammation  subaiguë  avec  épaississe- 
ment  des  tarses.  C'est  ainsi  que  chez  des  enfants  scrofuleux  sujets  à  des 
attaques  fréquentes  d'eczéma  palpébral,  il  se  développe  un  épaississement 
chronique  des  paupières  qui  porte  en  grande  partie  sur  la  tarse  de  la  pau- 
pière supérieure.  La  difficulté  qu'on  rencontre  à  renverser  le  tarse  épaissi, 
dont  la  compression  s'accompagne  d'une  sensibilité  extrême,  nous  fait  voir 
aussi  par  le  palper  que  le  tarse  a  subi  un  changement  considérable  de  forme, 
sans  que  la  conjonctive  ni  le  tégument  externe  se  montrent  altérés. 

Cette  tarsite  chronique  disparaît  insensiblement  en  relevant  la  nutrition  de 
ces  enfants  scrofuleux,  en  conseillant  le  séjour  au  bord  de  la  mer  et  en  insti- 
tuant une  hygiène  bien  ordonnée  de  la  peau  au  moyen  de  l'hydrothérapie. 
L'emploi  de  la  teinture  d'iode,  de  l'onguent  mercuriel  en  bandelettes  (taf- 
fetas de  Vigo)  n'est  souvent  pas  supporté  à  cause  de  l'extrême  irritabilité 
cutanée. 

Une  autre  variété  de  tarsite  chronique  s'observe  à  la  suite  de  la  bléphariie 


INFLAMMATION  DU  TARSE. 


133 


gommeuse  (voy.  p.  72)  et  laisse  aussi  une  induration  prolongée  qui  fait  ap- 
paraître les  bords  palpébraux  comme  deux  épais  bourrelets  bosselés  en  divers 
points.  Mais  à  part  cette  tarsite  transmise  en  quelque  sorte  par  le  tégument 
externe,  on  peut  chez  des  sujets  qui  ont  passé  par  la  série  des  manifestations 
secondaires  de  la  syphilis,  rencontrer  un  épaississement  indolent  des  tarses 
qui  acquiert  parfois  des  proportions  effrayantes.  Ainsi  M.  Magawly  (1)  ci  te  quatre 
observations  de  ce  genre.  Deux  de  ses  malades  présentaient  un  développe- 
ment de  la  paupière  inférieure  du  volume  d'un  petit  œuf  de  pigeon.  A  part  un 
léger  œdème  conjonctival,  la  paupière  n'offrait  aucune  autre  altération.  Une 
semblable  observation  a  été  rapportée  par  M.  Vogel  (2).  L'épaississement  con- 
sidérable des  tarses  du  côté  gauche  disparut  sans  laisser  de  traces  après  une 
cure  d'iodure  de  potassium  pendant  huit  semaines.  Dans  un  des  cas  de 
M.  Magawly,  la  disparition  de  la  tuméfaction  du  tarse  supérieur  fit  voir  par  le 
toucher  une  véritable  usure. 

A  la  suite  des  formes  de  tarsite  chronique  (scrofuleuse,  spécifique),  nous 
devons  encore  ranger  une  variété  de  dégénérescence  amyloïde  qui  n'a  été 
jusqu'à  présent  observée  que  très-rarement. 

Un  pareil  cas,  observé  à  la  clinique  de  M.  Saemisch,  se  trouve  relaté  dans 
la  thèse  sus -mentionnée  de  M.  Vogel.  Un  homme  de  33  ans  est  affecté  d'un 
épaississement  considérable  des  paupières  (principalement  des  inférieures) 
datant  depuis  deux  ans  et  qu'il  rapporte  à  un  refroidissement.  Le  tégument 
externe  est  parfaitement  intact  et  le  toucher  montre  que  l'épaississement  des 
paupières  doit  être  mis  sur  le  compte  de  l'accroissement  de  volume  des  tarses, 
qui  ont  aussi  subi  une  légère  incurvation  ayant  eu  pour  effet  de  diriger  le 
bord  ciliaire  un  peu  en  arrière.  La  surface  interne  de  la  paupière  est  lisse, 
rouge  pâle  et  traversée  par  des  stries  jaunâtres. 

L'excision  d'une  bandelette  de  i'""'  de  largeur  pratiquée  sur  le  tarse  infé- 
rieur pour  obvier  à  l'entropion  permit  la  constatation  histologique  suivante  : 
Il  s'était  formé  à  l'entour  du  tarse  dans  le  tissu  cellulaire  lâche  ambiant  un 
tissu  granuleux  très-abondant  montrant  des  cellules  de  nouvelle  formation 
très-larges  qui  rappelaient  le  sarcome  à  cellules  rondes.  Les  fibres  du  tarse 
se  montraient  sur  divers  points  dissociées  par  la  pénétration  de  ce  tissu  nou- 
veau; elles  étaient  considérablement  imbibées  de  sérosité  et  épaissies.  Les 
parois  vasculaires  avaient  surtout  subi  un  épaississement  considérable  au  dé- 
triment de  leur  calibre.  La  masse  granuleuse  formait  sur  certains  points  des 
excroissances  qui  traversaient  de  part  en  part  le  tarse  atrophié  en  ces  mêmes 
«ndroits.  Le  tissu  feutré  du  tarse  avait  sur  d'autres  points  complètement 
changé  d'aspect,  les  fibres  enlacées  ayant  disparu,  on  trouvait  une  substance 
homogène.  La  réaction  au  moyen  de  l'acide  sulfurique  et  de  l'iodure  de  po- 
tassium montrait  que  ces  parties  altérées  du  tarse  avaient  subi  une  dégéné- 
rescence amyloïde. 

(1)  Peteisbimjer  med.  Zeit,  t.  XII,  II.  A-. 

(2)  Ueber  Perichondritis  dos  Tarsalknorpels.  Iiiuiig.  Diss.  Bonn,  in-8",  p.  23. 
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Après  l'opération,  la  guérison  s'effectua  par  suite  de  la  disparition  spontanée 
du  reste  do  l'épaississement. 

Nous  ne  saurions  abandonner  les  changements  morbides  du  tarse  sans 
jeter  un  coup  d'œil  rapide  sur  les  transformations  que  subit  le  tarse  par  suite 
de  la  désorganisation  de  son  revêtement  conjonctival.  C'est  principalement  à 
la  période  de  transformation  en  tissu  cicatriciel  des  granulations  que  le  tarse 
éprouve  une  atrophie  consécutive.  Le  tarse  s'incurve  et  se  ratatine.  Parfois 
il  subit  une  absorption  telle,  qu'il  n'est  plus  représenté  que  par  une  mince 
bandelette  occupant  seulement  le  tiers  moyen  de  la  paupière;  il  apparaît 
alors  comme  une  trame  cicatricielle  blanchâtre.  Le  tissu  du  tarse  semble, 
par  suite  de  cette  rétraction  en  tout  sens,  s'être  condensé,  et  les  glandes 

qu'il  renferme  sont  réduites  à  un  état  rudi- 
mentaire. 

M.  Michel  (1),  auquel  nous  empruntons 
le  dessin  d'une  pareille  atrophie  tarsienne, 
donne  sur  ces  modifications  les  renseigne- 
ments suivants  :  «  Sur  des  préparations 
par  isolement  d'un  tarse  ainsi  altéré,  les 
fibrilles  de  tissu  cellulaire  donnent  l'im- 
pression d'une  rigidité  très-accusée.  Elles 
sont  en  outre  très-fortement  enlacées  et  dif- 
ficiles à  isoler.  Entre  les  faisceaux  de  tissu 
fibrillaire  et  entre  les  fibrilles  même,  on 
rencontre  une  quantité  modérée  de  corpus- 
cules de  pus,  et  cela  seulement  au  début  de 
l'altération  ;  plus  tard  ces  corpuscules  dis- 
paraissent graduellement.  Parconlre  on  voit 
des  plaques  de  cellules  entassées  de  façon  à 
former  en  quelque  sorte  des  nids  qui  se  pré- 
sentent en  groupes  d'étendue  variable  et  se 
montrent  accumulés  çà  et  là  en  telle  abon- 
dance qu'ils  sont  à  peine  séparés  par  d'é- 
troites travées  de  fibrilles  de  tissu  cellu- 
laire (voy.  fig.  35,  a). 
<(  Les  autres  changements  se  rapportent  d'une  part  aux  vaisseaux,  d'autre 
part  aux  glandes  de  Meibomius.  La  gaîne  endothéliale  des  vaisseaux  montre 
d'une  manière  saisissante  des  excroissances  et  des  élargissements  variqueux 
(fig.  35,  c).  En  ces  endroits  on  trouve  des  entassements  de  noyaux  (souvent 
5  à  8,  voy.  fig.  35  c)  qui  ressemblent  comme  forme  tout  à  fait  aux  noyaux  de 
la  gaîne  endothéliale  normale.  Ces  noyaux  sont  généralement  elliptiques 
et  fortement  granulés,  se  rapprochant  rarement  de  la  forme  ronde.  La  gaîne 
endothéliale  semble  en  totalité  gonllée,  mais  surtout  là  où  ces  agglomérations 

(1)  Gruefe  Sueiniscli.,  p.  i-iô, 


Fig.  35.  —  Portion  excisée  d'un  tarse 
de  la  paupière  supérieure  atteint  de 
trachome.  Section  verticale. 

fl),  Accumulation  île  plaques  do  cellules. — 
b),  Vaisseaux  de  nouvelle  formation.  —  c), 
Gaîiic  endothéliale  avec  distension  variqueuse 
en  divers  points,  où  se  trouve  amassée  nne 
quantité  coiisidérable  de  noyaux.  Coloration 
à  l'héuiatoxyline.  Préparation  au  baume  de 
Canada.  Hartnack  VII,  oculaire  3. 
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de  noyaux  s'observent.  De  même  le  nombre  des  noyaux  de  lagaîne  de  l'endo- 
thélium  a  en  général  augmenté.  J'ai  aussi  rencontré  la  formation  de  nouveaux 
vaisseaux  qui  eux  aussi  sont  munis  d'un  périthèle  qui  montre  les  altérations 
sus-mentionnées.  » 

«  Les  glandes  de  Meibomius  paraissent  encore  sur  certains  points  conser- 
vées, ailleurs  elles  sont  détruites  par  une  prolifération  de  tissu  cellulaire.  Au 
début  on  observe  un  épaississement  très-marqué  du  tissu  tout  autour  d'une 
glande  (voy.  fig.  36,  b),  de  manière  qu'elle  paraît  réduite  dans  ses  dimensions, 


FiG.  36.  —  Tarse  de  la  paupière  supérieure  atteinte  de  trachome.  Section  verticale. 

a),  Oblitérution  d'un  diverticule  latéral  d'une  glande  moibomienne,  par  du  tissu  cellulaire  proliféranl. 
—  b),  Diverticule  latéral  d'inie  pareille  glande  entour('  de  tissu  cellulaire  dense.  Préparation  à  la  glycérine. 
Hartnack  VII,  oculaire  3. 


puis  les  cellules  de  la  glande  deviennent  de  moins  en  moins  distinctes,  de 
sorte  qu'à  la  place  de  la  glande  on  ne  trouve  définitivement  qu'un  détritus 
graisseux.  A  une  époque  plus  avancée  encore,  on  rencontre  sur  ces  points  un 
tissu  cellulaire  pullulant,  composé  de  faisceaux  assez  larges  qui  peuvent  rem- 
plir toute  l'ouverture  de  la  glande  meibomienne.  Souvent  on  reçoit  l'impres- 
sion comme  si,  principalement  d'un  point,  cette  puUulation  de  tissu  cellulaire 
avait  lieu  dans  la  cavité  latérale  d'une  glande.  » 

Le  dernier  terme  de  cette  atropbie  est  une  véritable  disparition  du  tarse, 
le  tissu  cellulaire  qui  lui  est  substitué  subissant  lui-même  la  dégénérescence 
graisseuse. 

Suivant  M.  Michel,  les  pliases  que  parcourt  cette  atrophie  progressive 
consisteraient  :  »  En  une  puUulation  des  éléments  cellulaires,  en  un  ren- 
flement des  gaines  endothéliales  des  vaisseaux  avec  prolifération  nucléaire 
et  la  formation  de  nouveaux  vaisseaux.  Probablement  en  même  temps, 
ou  un  peu  plus  tard,  une  condensation  du  tissu  cellulaire  a  lieu,  mais  simul- 
tanément avec  cette  condensation ,  se  montre  une  puUulation  de  ce  même 
tissu  dans  l'ouverture  des  glandes  dont  le  rapetissement  détermine  le  chan- 
gement du  tarse.  A  ce  ratatinement  du  tissu  cellulaire  doit  aussi  probable- 
ment être  rapporté  le  rapetissement  considéi'able  du  tarse  dans  les  dernières 
phases  de  la  maladie,  et  aussi  la  dégénérescence  graisseuse  doit  expliquer  la 
mollesse  particulière  du  tarse  en  voie  d'atrophie  complète.  » 
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Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  la  symptomatologie  ni  au  traitement  dont  il 
sera  question  à  l'occasion  des  changements  de  position  des  paupières,  qui, 
dans  la  majorité  des  cas,  résultent  nécessairement  de  l'atrophie  tarsienne. 

CHAPITRE  III 

III.  —  MALADIES  iniJSCULAIRES 

Introduction  (Anatomie).  — ■  Une  notion  exacte  des  altérations  morbides 
-tn  question  ne  saurait  être  acquise  sans  une  connaissance  parfaite  de  l'ap- 
pareil musculaire  des  paupières  (anatomie  et  physiologie),  nous  céderons 
donc  de  nouveau  la  parole  à  M.  Merkel  (1). 

«  Les  muscles  des  paupières  ont  pour  effet  d'élargir  et  de  rapetisser  la 
fente  palpébrale.  Pour  l'élargissement  de  cette  fente,  la  paupière  supérieure 
xloit  être  relevée,  l'inférieure  abaissée.  Le  relèvement  s'obtient  par  action 
(musculaire,  grâce  à  l'intervention  du  muscle  releveur  (palpébral  supérieur). 
Le  releveur  saisit  par  son  insertion  tout  le  bord  supérieur  du  tarse,  avec  les 
fibres  duquel  son  tendon  s'enlace  complètement.  Il  soulève  le  tarse  et  par 
suite  la  paupière  en  l'attirant  en  haut  par  dessus  la  convexité  du  globe  et  en 
arrière  dans  la  cavité  orbitaire.  » 

«  La  paupière  inférieure  ne  jouit  pas  pour  être  abaissée  d'une  musculature 
pai'ticulière,  son  propre  poids  suffit  pour  qu'elle  descende  autant  que  l'ouver- 
ture de  la  fente  palpébrale  le  permet.  » 

«  Lorsqu'on  force  l'ouverture  de  la  fente  «  en  écarquillant  les  yeux  »,  les 
muscles  environnants  ne  prêtent  pas  leur  concours  à  cet  élargissement, 
mais  seul  le  releveur  fait  encore  un  dernier  effort,  ainsi  qu'il  est  aisé  de 
le  constater  devant  une  glace.  Les  muscles  ambiants  n'ont  ici  aucune 
autre  action  que  de  relever  le  sourcil  et  de  dégager  ainsi  la  paupière  supé- 
rieure. » 

«  Dans  l'action  de  forcer  l'écart  des  paupières,  la  paupière  inférieure  n'y 
contribue  pas  davantage,  au  contraire,  par  ses  attaches  avec  la  paupière  supé- 
rieure près  des  an.gles  palpébraux,  elle  est  quelque  peu  relevée,  et  en  outre, 
grâce  aux  attaches  que  la  musculature  du  front  prend  près  de  la  commissure 
interne,  elle  est  encore  attirée  en  haut.  » 

((Le  muscle  orbiculaire,  dont  l'action  est  de  fermer  les  paupières,  représente 
une  couche  musculaire  plate,  circulaire,  très-mince  dans  la  plus  grande  partie 
de  son  étendue,  et  d'apparence  pâle.  Il  dépasse,  comme  étendue,  l'ouverture 
osseuse  de  l'orbite;  d'autre  part,  le  centre  du  cercle,  que  ses  faisceaux  cir- 
conscrivent, n'est  pas  situé  au  milieu  de  la  fente,  mais  un  peu  latéralement 
en  dehors;  en  d'autres  termes,  le  muscle  dépasse  le  bord  orbitaire  externe  un 


^1)  Voy.  Graefe-Saeinisch,  1. 1,  p.  70. 
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peu  plus  que  le  bord  niédial.  Les  faisceaux  les  plus  externes  ne  continuent 
pas  leur  parcours  circulaire,  niais  se  détachent  en  prenant  une  direction  cen- 
Irifuge  pour  se  réunir  avec  les  muscles  voisins  ou  se  perdre  dans  la  peau  ou 
l^s  fascias  (ro|/.  fig.  37).» 


FiG.  37.  —  M.  orbiculaire  gauclie  préparé  avec  les  muscles  voisins. 

•L  m,  Ligament  palpébral  niédial.  —  EF  M.  Epicraniiis  fi-ontalis.  —  Qls,  M.  Quadratiis  labii  siiperioris.  — 
M.  zigomaticus. 

«  Quoique  chez  des  sujets  quelque  peu  vigoureux  le  muscle  orbiculaire 
'Constitue  une  couche  non  interrompue  dont  les  faisceaux  n'offrent  pas  d'in- 
tervalle de  quelque  importance,  on  peut  néanmoins,  dans  ce  muscle,  distin- 
■guer,  suivant  l'origine,  la  position  et  l'insertion,  trois  portions  différentes  qui 
ont  été  désignées  par  Henle  sous  les  noms  de  M.  palpébral  (supérieur  et  infé- 
rieur), M.  orbitaire  et  M.  malaire.  •> 

«  On  ne  rencontre  pas,  comme  du  reste  ailleurs,  sur  aucun  muscle  circu- 
laire formant  sphincter,  des  fibres  parcourant  un  cercle  fermé  pour  se  fondre 
■en  elles-mêmes;  les  fibres,  en  effet,  ne  forment  que  des  arcs  qui  commencent 
à  un  endroit  du  cercle  pour  se  terminer  sur  un  autre  point.  » 

"  Origine  et  insertion  se  répartissent  différemment,  suivant  la  position  topo- 
graphique  des  divers  faisceaux.  Les  faisceaux  périphériques  naissent^  pour  la 
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plupart,  de  l'os  au  voisinage  du  rebord  orbitaire  médial  (interne),  et,  après 
un  circuit  circulaire  plus  ou  moins  complet,  s'insèrent  aussi  au  rebord  osseux 
ou  dans  la  peau,  ou  enfin  se  replient,  comme  il  a  été  dit,  vers  d'autres  mus- 
cles. Les  faisceaux  qui  sont  placés  plus  au  centre,  plus  près  de  la  fente,  et 
qui  circonscrivent  un  cercle  plus  étroit  que  le  rebord  osseux  de  l'orbite,  se 
servent,  pour  leur  insertion,  d'un  ligament  d'un  brillant  tendineux  près  de 
l'angle  médial,  et  adbèrent,  après  un  parcours  en  demi-cercle,  à  une  masse 
de  tissu  cellulaire  enfeutré  qui  part  de  l'angle  palpébral  latéral  pour  s'étendre 
vers  le  rebord  orbitaire  latéral  (externe).  i> 

«  Le  ligament  palpébral  médial  (fig.  37,  Lm)  forme,  comme  l'a  déjà  décrit 
Henle,  un  arc  tendineux  qui  naît  du  processus  frontal  du  maxillaire  (un  peu 
plus  d'un  centimètre  au-dessous  de  son  extrémité  frontale),  court  en  décri- 
vant un  arc  au-devant  de  l'extrémité  supérieure  du  sac  lacrymal  vers  l'inté- 
rieur de  l'orbite,  et  s'insère  ici  à  la  crête  lacrymale  postérieure.  L'insertion 
(l'origine)  en  faisceau  antérieur  de  ce  ligament  a  une  longueur  de  3  à  4  mil- 
limètres. Le  faisceau  postérieur  s'élargit  et  acquiert  une  étendue  double  en 
s'étalant  sous  forme  d'éventail.  » 

«  Le  faisceau  antérieur  se  voit  aisément,  même  sur  le  vivant,  surtout  si  la 
personne  est  maigre.  Chez  une  personne  présentant  plus  d'embonpoint,  il  faut, 
pour  le  voir,  saisir  la  paupière  latéralement  et  l'attirer  en  haut  et  en  dehors  : 
on  tend  ainsi,  en  effet,  le  ligament  palpébral  médial.  Par  son  bord  supérieur, 
ce  faisceau  touche  la  coupole  du  sac  lacrymal,  dont  le  tissu  se  confond  avec 
lui.  Avec  son  bord  inférieur,  ce  faisceau  antérieur  dévie  en  avant,  de  façon 
que,  entre  le  ligament  et  le  sac,  il  se  forme  un  espace  triangulaire  dont  la 
pointe  aiguë  est  dirigée  en  haut  et  d'où  partent  des  fdjres  musculaires.  » 

«  Le  faisceau  postérieur  élargi  qui  s'attache  à  la  crête  lacrymale  posté- 
rieure du  lacrymal  ne  devient  visible  qu'en  mettant  à  découvert  la  paroi  mé- 
diale  de  l'orbite.  Ce  faisceau  postérieur  du  ligament  ne  se  fond  nulle  part 
avec  le  sac  lacrymal,  et  il  reste  entre  eux  une  couche  de  tissu  cellulaire  qui 
les  unit.  » 

«  On  peut  le  mieux  étudier  cette  disposition  en  pratiquant  soit  sur  le  bord 
supérieur,  soit  sur  le  milieu  du  ligament  palpébral  médial,  une  coupe  horizon- 
tale qui  partage  le  crâne  en  une  moitié  supérieure  et  une  inférieure.  Attire- 
t-on  sur  une  pareille  préparation  la  paupière  latéralement  en  dehors,  on  voit 
qu'il  se  forme  un  triangle  dont  la  base  est  constituée  par  la  fosse  lacrymale 
de  l'os  et  les  côtés  par  les  deux  faisceaux  du  ligament  palpébral  médial.  Le 
sac  lacrymal  ne  remplit  pas  complètement  ce  triangle  et  suit,  pendant  les 
mouvements  du  ligament,  son  faisceau  antérieur.  L'espace  qui  reste  entre  le 
sac  et  le  faisceau  postérieur  du  ligament  le  garantit  de  toute  pression,  quelle 
que  soit  la  position  qu'il  prenne.  » 

«  Le  ligament  palpébral  latéral  (externe)  n'est  pas  une  bande  nettement 
limitée,  à  reflet  tendineux,  comme  le  ligament  médial  (interne),  mais  repré- 
sente seulement  une  masse  de  tissu  cellulaire  enfeutrée  un  peu  plus  résistante, 
analogue  aux  inscriptions  tendineuses  qu'on  observe  sur  beaucoup  d'autres 
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muscles.  Ce  ligament  naît  à  l'angle  palpébral  externe  et  s'insère  au  rebord 
orbitaire  latéral,  souvent  aussi  immédiatement  en  arrière  de  ce  bord,  sur  la 
paroi  latérale  de  l'orbite." 

«  Voici  la  description  des  trois  portions  du  M.  orbiculaire  de  l'œil  : 
«  Les  parties  du  muscle  placées  le  plus  au  centre,  les  deux  muscles  palpé- 
braux  qui  reposent  sur  les  paupières  mêmes,  naissent  du  ligament  palpébral 
médial  dans  toute  son  étendue.  Dans  leur  parcours,  ces  muscles  se  divisent 
en  deux  couches,  une  supei'ficielle  et  une  profonde.  La  première  prend  nais- 
sance du  faisceau  antérieur  du  ligament  palpébral  médial,  et  de  telle  façon  que 
les  faisceaux  destinés  à  la  paupière  supérieure  partent  du  bord  supérieur  du 
ligament  ainsi  que  du  sac  lacrymal,  tandis  que  ceux  de  la  paupière  inférieure 
sortent  de  l'espace  angulaire  aigu  formé  en  avant  parle  ligament  et  en  arrière 
par  le  sac  lacrymal.  Les  fdjres  qui  naissent  ainsi  se  répartissent  à  la  surface 
des  paupières,  de  manière  que  celles  qui  partent  le  plus  latéralement  le  plus 
près  des  angles  palpébraux,  se  rapprochent  le  plus  du  bord  libre,  sans  toute- 
fois atteindre  complètement  ce  dernier;  quant  aux  autres  faisceaux,  plus  ils 
naissent  du  côté  médial  du  ligament,  plus  ils  prennent  une  direction  excen- 
trique, en  se  rattachant  aux  fdjres  sus-mentionnées.  Arrivés,  après  un  par- 
cours arqué  plus  ou  moins  accusé,  à  l'angle  latéral  (externe),  les  deux  muscles 
palpébraux,  en  venant  à  la  rencontre  l'un  de  l'autre,  aboutissent  au  ligament 
palpébral  latéral.  Il  sera,  plus  loin,  encore  question  d'une  portion  assez  im- 
portante de  la  partie  superficielle  du  M.  palpébral,  qui  n'arrive  pas  jusqu'au 
ligament  latéral.  » 

«  La  couche  profonde  du  muscle  palpébral,  qui  affecte  un  parcours  semblable 
à  la  portion  superficielle,  naît  par  deux  arcs  superposés  qui,  dans  leur  éten-^ 
due,  s'adossent  comme  deux  branches  d'un  éventail  déplié,  et  de  telle  sorte 
que  les  faisceaux  qui  partent  plus  en  avant  sont  situés  plus  loin  du  bord  pal- 
pébral que  ceux  partis  de  points  plus  en  arrière.  Les  fibres  postérieures,  qui 
sont  en  plus  grand  nombre,  ont  aussi  le  plus  d'importance  (M.  de  Horner, 
M.  sacci  lacryinalis,  M.  tensor  tersî' de  Mer kel,  il/,  lacnjmalispost.de  Henke). 
Ces  fibres  non-seulement  prennent  leur  origine  du  faisceau  postérieur  élargi  du 
ligament  médial,  mais,  dépassant  en  arrière  ce  ligament,  elles  naissent  aussi 
de  l'os  lacrymal  à  une  courte  distance  derrière  la  moitié  supérieure  de  la  crista 
lacrymalis  posterior  (fig.  38).  Les  fibres  se  tiennent,  dans  leur  parcours,  aussi 
près  que  possible  du  bord  libre  des  paupières;  les  derniers  faisceaux  pénètrent 
même  dans  ce  bord.  Ces  faisceaux  méritent  une  étude  particulière,  parce  que, 
dans  leur  première  portion,  ils  entourent  les  conduits  lacrymaux  qui  longent  le 
bord  libre  (fig.  38,  PI)  d'une  couche  de  fibres  musculaires  longitudinales  qui 
ne  sont  pas  sans  importance  dans  la  marche  des  larmes.  Les  fibres  situées 
plus  en  avant,  les  plus  proches  du  sommet  de  l'arc  du  bord  palpébral,  qui  ne 
forment  que  peu  de  faisceaux,  s'adossent  au  bord  supérieur  des  parties  pos- 
térieures et  constituent  l'intermédiaire  entre  les  fibres  du  faisceau  antérieur 
et  celle  du  postérieur,  en  ce  sens  qu'elles  s'entremêlent  dans  leur  parcours, 
ultérieur,  et  arrivent  ensemble  au  ligament  palp.  latéral  (fig.  38).  » 


DE  WECKEH.  —  MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 


«  De  même  que  la  partie  superficielle  renferme  un  certain  nombre  de 
faisceaux  qui,  comme  cela  a  été  exposé,  n'atteignent  pas  le  ligament  latéral, 
de  même  aussi  nous  voyons  certaines  fibres  de  la  portion  profonde  affecter 
une  disposition  semblable.  Pour  l'une  comme  pour  l'autre,  et  sont  princi- 
palement les  faisceaux  les  plus  rapprochés  de  la  surface  des  paupières  qui  se 
comportent  ainsi.  Pour  ce  qui  regarde,  en  premier  lieu,  les  faisceaux  delà 
portion  profonde,  ils  perdent  aux  deux  paupières  une  telle  quantité  de  fibres 


FiG.  38.  —  Les  paupières  sont  divisées  dans  leur  milieu  par  une  coupe  verticale;  la  supé- 
rieure çst  attirée  en  haut,  l'intérieure  en  bas,  de  façon  à  faire  voir  leur  côté  interne;  la 
conjonctive,  le  fascia  et  le  tissu  cellulaire  sont  enlevés  jusque  derrière  la  crête  lacrymale 
postérieure,  afin  de  montrer  l'insertion  postérieure  du  M.  palpebralis. 

Mp,  Origine  du  M.  palpebralis.  —  PI,  Points  lacrymaux  garnis  de  fibres  musculaires.  —  T,  Tarse  de  la 
paupière  supéi-ieure. 


qui  se  rendent  à  la  muqueuse  conjonctivale,  derrière  les  tarses  (fig.  4,  p.  26), 
que  leur  préparation  macroscopique  en  est  rendue  impossible.  Aussi  les 
fibres  qui  contournent  les  deux  conduits  se  terminent  à  leur  embouchure.  » 

«  Les  faisceaux  de  la  couche  superficielle,  qui  n'arrivent  pas  jusqu'au  liga- 
ment palpébral  médial,  appartiennent  exclusivement  à  la  paupière  inférieure. 
Ici  un  nombre  assez  considérable  de  faisceaux  s'irradient  sous  forme  d'éventail, 
en  dehors  et  en  bas  dans  la  peau  de  la  joue  (fig.  39  *).  Cette  portion  du  muscle 
des  paupières,  à  laquelle  on  n'a  jusqu'à  présent  prêté  aucune  attention,  entre 
principalement  en  fonction  pendant  les  mouvements  de  clignotement.  Pen- 
dant cet  acte,  la  paupière  inférieure  est,  on  le  sait,  sensiblement  soulevée 
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comme  le  démontre,  du  reste,  robservation  que  l'on  en  peut  faire  devant  la 
glace;  pendant  ce  soulèvement,  la  partie  de  la  peau  à  laquelle  se  rendent  les 
faisceaux  musculaires  sus-mentionnés  est  enfoncée  en  plis  crépus,  ce  qui 
donne  à  la  physionomie  le  trait  particulier  du  clignement,  et  ce  qui  vient  aussi 
en  aideauM.palpebralis  inférieur  pour  soulever  la  paupière.  A  un  âge  avancé, 
ces  petits  plis  ne  dispai'aissent  généralement  plus,  de  façon  que  la  peau  de  la 
joue,  au-dessous  de  l'angle  palpébral  médial,  est  parcourue,  même  pendant 
l'ouverture  ordinaire  de  la  fente,  par  une  multitude  de  petits  plis.  » 


FiG.  39.  —  Muscles  situés  autour  de  l'angle  palpébral  médial.  La  peau  de  la  région 
du  sourcil  et  de  la  joue  est  renversée. 

Lpm.  Lisament  palpébral  métlial. — Oo.  M.  orbicularis  orbitalis  de  la  paupière  supérieure;  il  se  conti- 
nue sons  la  peau  renversée  de  la  joue  sur  la  paupière  inférieure.  —  Op.  M.  orbicularis  palpobralis  de  la  pau- 
pière inférieure.  —  *  Faisceaux  musculaires  qui  quittent  le  parcours  circulaire  pour  s'insérer  dans  la  peau. 
En  haut,  ce  sont  des  faisceaux  du  M.  orbicularis  orbitalis  qui  s'irradient  dans  le  sourcil  ;  en  bas,  ce  sont 
ceux  du  M.  orbicularis  palpebralis  infer.  qui  vont  à  la  peau  de  la  joue.  —  F)'.  Faisceaux  les  plus  internes 
(medials)  du  M.  frontalis. 

«  Le  M.  orbitalis  qui  s'adosse  immédiatement  au  31.  palpebralis  est  inter- 
rompu du  côté  du  nez  dans  une  certaine  étendue.  Il  s'insère  d'une  part  au 
frontal  et  au  processus  frontalis  du  maxillaire,  et  d'autre  part  au  rebord  orbi- 
taire  qui  appartient  au  corps  du  maxillaire  supérieur  et  constitue  ainsi  des 
origines  isolées  pour  les  portions  des  paupières  supérieure  et  inférieure. 

«  L'origine  de  la  portion  qui  se  rend  à  la  paupière  supérieure  commence 
aussitôt  au-dessus  du  ligament  palpébral  médial,  dont  la  première  dentelure 
reçoit  même  encore  des  fibres  :  les  autres  faisceaux  ont  leur  insertion  dans 
un  champ  triangulaire  limité  en  haut  par  l'éminence  sourcilière  du  frontal  et 
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à  l'intérieur  de  l'orbite  par  une  saillie  rugueuse  formée  par  l'extrémité  du 
rebord  orbitaire  supérieur  et  qui  se  recourbe  assez  près  de  la  trochlée  en 
arrière  vers  l'os  lacrymal.  Vers  la  ligne  médiane  cette  délimitation  n'es't  pas 
nettement  marquée,  mais  ici  les  fibres  se  terminent  insensiblement  vers  le 
dos  du  nez.  Tout  ce  champ  d'implantation  sert  aussi  aux  fibres  d\i  M .  frontalis 
et  les  deux  muscles  s'unissent  d'une  manière  si  intime  qu'il  existe  toujours 
une  série  de  faisceaux  qui,  après  un  petit  parcours,  se  partagent  et  donnent 
leurs  fibres  moitié  au  M.  frontalis  moitié  au  M.  orhitalis.  Pourtant  on  peut 
établir  comme  règle  que  les  faisceaux  de  fibres  appartiennent  d'autant  plus 
exclusivement  au  M.  frontalis  qu'elles  sont  situées  plus  du  côté  médian  et  que 
sous  le  M.  frontalis  naissent  quelques  forts  faisceaux  de  l'extrémité  médiale 
de  l'arcus  superciliaris  (corrugator  supercilium)  qui  se  rendent  exclusivement 
dans  leur  parcours  au  M.  orhitalis.  » 

«  Lorsqu'on  prépare  le  muscle  très-nettement,  il  se  montre  entre  divers 
faisceaux  des  petites  lacunes  de  dimensions  variables  (fig.  39)  qui  répondent 
aux  endroits  par  lesquels  les  branches  nerveuses,  artérielles  ou  veineuses, 
quittent  l'orbite  ou  y  pénètrent.  » 

«  Pour  ce  qui  regarde  le  parcours  ultérieur  des  fibres  du  M.  orhitalis  supé- 
rieur, les  faisceaux  s'arrangent  de  telle  façon  que  plus  ils  naissent  de  l'inté- 
rieur de  l'orbite,  plus  ils  s'adossent  aux  faisceaux  supérieurs  du  M.  palpehralis 
superior  (voy.fig.  39).  Quelques  faisceaux,  qu'en  dépit  de  leur  direction  ascen- 
dante on  ne  saurait  considérer  comme  appartenant  au  M.  frontalis  mais  à  l'orbi- 
cularis,  se  terminent  après  un  parcours  peu  étendu  dans  la  peau  de  la  moitié 
médiale  du  sourcil  (voy.  fig.  39).  Si  ces  faisceaux  se  contractent,  ils  indiquent 
manifestement  leurs  points  d'insertion  par  de  petites  fossettes.  Ce  qui  plaide 
surtout  en  faveur  de  leur  parenté  avec  le  M.  orbiculaire,  c'est  que  leur  action 
concorde  constamment  avec  ce  muscle  et  se  montre  tout  à  fait  indépendante 
du  M.  frontalis.  Un  regard  jeté  sur  un  homme  ébloui  (jui  fronce  les  sourcils 
démontre  la  justesse  de  cette  observation.  Une  quantité  modérée  de  lumière 
est  exclusivement  combattue  par  le  M.  orhicularis  superior,  ce  n'est  que 
lorsqu'une  plus  grande  masse  lumineuse  frappe  VceW^iaeVinfcrieur  se  contracte 
à  son  tour  et  qu'ainsi  l'expression  du  clignement  se  produit.  « 

«  Le  M.  orhitalis  superior  dépasse  de  beaucoup  le  rebord  orbitaire  supé- 
rieur, son  bord  supérieur  recouvre  môme  encore  ïarcus  superciliaris,  » 

Le  M.  orhitalis  de  la  paupière  inférieure  naît  du  côté  inférieur  du  ligamen- 
tum  palpehrale médiale,  du  sac  lacrymal  et  dans  une  courte  étendue  du  rebord 
orbitaire  inférieur.  Son  origine  forme  d'abord  une  masse  musculaire  ramas- 
sée, un  peu  plus  épaisse  qui  ne  s'étale  en  éventail  que  vers  le  milieu  du  rebord 
orbitaire  inférieur;  son  bord  inférieur  recouvre  encore  le  forameii  infraor- 
hitale  ou  lui  est  juxtaposé.  » 

«  Du  côté  d.e  la  tempe  les  deux  moitiés  du  M.  orhitalis  se  rencontrent, 
échangent  des  faisceaux  et  se  confondent.  » 

«  Le  M.  malaris  n'appartient  qu'à  la  paupière  inférieure.  Il  est  composé  de 
deux  faisceaux  musculaires  qui  embrassent  sous  forme  de  V  le  M.  orhitalis 
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inferior.  Il  se  forme  ainsi  au-dessous  du  bord  inférieur  du  M.  orbitalis  infe- 
rior  et  des  deux  perlions  du  M.  malaris  un  petit  triangle,  dont  la  poinle  est 
dirigée  en  bas,  dépourvu  de  muscles  et  rempli  de  graisse.  Le  parcours  des 
deux  faisceaux  du  M.  malaris  qui  se  croisent  est  tel  que  la  portion  médiale 
naît  du  côté  inférieur  et  médial  du  M.  orbitalis  inferior.  La  dentelure  la  plus 
médiale  n'a  pas  d'insertion  séparée  à  l'os,  mais  n'est  qu'une  continuation  d'un 
fort  faisceau  du  M.  frontalis  qui,  se  repliant  sur  le  dos  du  nez,  vient  se  joindre 
au  M.  malaris  (fig.  37,  39).  Les  autres  faisceaux  s'insèrent  au-dessous  du 
ligamentum  palpelvale  médiale,  partie  vers  le  nez,  partie  encore  au  rebord 
orbitaire  à  côté  et  au-dessous  du  M.  orbitalis.  Les  faisceaux  courent  alors  en 
bas  et  latéralement,  en  partie  ils  forment  un  arc  peu  courbé  en  rayonnant 
dans  la  seconde  portion  du  M.  malaris,  en  partie  ils  se  dirigent  vers  l'angle 
de  la  bouche  et  la  joue  pour  se  perdre  dans  la  peau  de  celte  région.  On  ren- 
contre souvent  des  personnes  chez  lesquelles  cette  insei-lion  cutanée  se  révèle 
pendant  le  clignotement  par  de  petites  fossettes.  » 

«  La  portion  latérale  (externe)  naît  en  partie  du  fascia  tout  près  du  côté 
latéral  du  M.  orbitalis  et  en  partie  se  complète  par  une  assez  grande  quantité 
de  faisceaux  du  M.  orbitalis  qui,  sur  son  côté  le  plus  périphérique,  se  bifur- 
quenl  en  bas.  Le  parcours  ultérieur  de  cette  portion  latérale  est  la  répétition 
de  celui  de  la  portion  médiale,  il  se  trouve  aussi  des  faisceaux  qui  ne  se  réu- 
nissent pas  avec  ceux  de  l'autre  portion  et  se  perdent  dans  la  peau  de  la  joue 
et  la  région  de  l'angle  de  la  bouche.  » 

«  L'action  du  muscle  orbiculaire  de  l'œil  est  couipliquée  parce  que  les 
diverses  parties  qui  le  composent  peuvent  entrer  isolément  en  action  ou  par 
groupes,  aussi  ne  pourra-t-on  faire  qu'un  essai  d'analyse  sur  ces  diverses 
actions.  » 

«  Il  ressort  déjà  de  plusieurs  indications  signalées  {dus  haut  en  divers  en- 
droits que,  non-seulement  le  mouvement  des  paupières  s'accomplit  par  la 
contraction  du  M.  orlncularis  oculi,  mais  qu'aussi  des  parties  assez  considé- 
rables de  la  peau  ambiante  sont  influencées  en  même  temps.  Il  est  rare  que 
toutes  les  parties  du  muscle  se  contractent  à  la  fois.  Cela  ne  se  rencontre 
qu'en  deux  circonstances  :  d'abord  lorsqu'on  serre  violemment  les  paupières, 
alors  une  contraction  complète  de  toutes  les  parties  du  M.  orbicularis  a  lieu, 
et,  d'autre  part,  à  l'occasion  de  l'expression  que  l'on  prend  lorsqu'un  vif  rayon 
de  lumière  frappe  l'œil  et  amène  un  grand  éblouissemenl.  Dans  ce  dernier 
cas  ce  ne  sont  pourtant  que  les  parties  externes  du  muscle  {orbitalis  et  ma- 
laris) qui  se  contractent  complètement,  tandis  que  les  MM.  palpebrales,  et 
surtout  celui  de  la  paupière  supérieure,  ont  une  action  moindre.  Dans  ces  deux 
cas  aussi,  les  muscles  ambiants  entrent  en  action  pour  compléter  autant  que 
possible  le  rapetissement  de  la  fente.  La  contraction  du  M.  frontalis,  et  en 
"  particulier  des  parties  médiales  de  ce  muscle,  renflent  peut-être  la  peau 
encore  un  peu  au-dessus  de  la  glabella,  la  contraction  du  M.  zygomaticus 
et  du  M.  quadratus  labii  superioris  relève  la  peau  de  la  joue.  » 

«  Les  portions  isolées  des  muscles  peuvent,  à  l'exception  du  M.  malaris, 
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agir  séparément.  Le  mouvement  de  ce  dernier  muscle  s'associe  toujours  à 
celui  du  M.  orbitalis  wferior.  Les  deux  MM.  palpebrales  agissent  isolément 
pendant  certains  mouvements  du  globe  oculaire.  Regarde-t-on  en  bas,  celui 
de  la  paupière  supérieure  se  contracte  ;  relève-t-on  le  regard,  celui  de  l'infé- 
rieure entre  en  action.  Lorsque  les  deux  muscles  agissent,  l'expression  est 
celle  que  prennent  les  myopes  lorsqu'ils  veulent  distinguer  quelque  chose  au 
loin.  Dans  l'expression  du  dédain  les  deux  MM.  palpebrales  de  l'orbicularis 
seuls  entrent  aussi  en  action.  La  pantomime  du  clignement  se  rapproche 
beaucoup  de  ce  mouvement,  mais  dans  ce  cas  le  M.  orbitalis  est  aussi  faible- 
ment actif  et,  comme  il  a  été  dit,  les  fdjres  que  le  M.  palpebralis  inferiov 
envoie  dans  la  peau  se  contractent  fortement.  >> 

«  Le  M.  orbitalis  ne  paraît  jamais  se  rétracter  isolément.  Il  se  contracte  en 
commun  avec  le  M.  nialaris  et  alors  l'œil  prend  l'expression  du  dégoût  ou 
de  l'horreur,  ou  bien  ce  n'est  que  la  moitié  médiale  de  son  arc  supérieur  qui 
agit  et  l'expression  revêt  alors  le  sérieux  le  plus  profond.  Si  au  contraire, 
comme  cela  se  peut,  la  portion  latérale  du  muscle  se  contracte  en  commun 
avec  le  M.  malaris,  alors  naît  l'expression  de  la  gaîté  et  du  rire.  » 

«  L'action  du  muscle  dans  l'expression  de  la  douleur  est  chose  assez  cu- 
rieuse, exactement  opposée,  même  comme  localisation  à  celle  qui  vient  d'être 
décrite.  Ici  se  contractent  les  parties  du  muscle  situées  du  côté  médial  et  su- 
périeur de  l'ouverture  orbitaire,  c'est-à-dire  ce  qu'on  appelle  le  corrugator 
supercilium,  ainsi  que  les  parties  médiales  du  M.  frontalis.  Si  à  ce  mouve- 
ment s'adjoint  encore  celui  qui  a  été  décrit  tout  à  l'heure  pour  l'expression 
du  rire,  on  arrive  à  la  pantomime  du  pleureur.  Dans  les  plus  hautes  expres- 
sions de  la  douleur  ou  de  la  joie,  lorsqu'on  pleure  abondamment  ou  que  le 
rire  acquiert  toute  sa  force,  l'action  du  M.  orbicularis  reste  la  même.  Dans 
ces  deux  circonstances,  une  contraction  violente  de  tout  le  M.  orbitalis  et 
une  plus  faible  de  tout  le  M.  palpebralis  ont  lieu  d'une  façon  analogue  à  ce 
qui  arrive  chez  une  personne  fortement  éblouie.  De  même  se  comportent 
les  muscles  de  la  face  voisins.  L'expression  seule  de  la  musculature  de 
la  bouche  et  du  menton  change.  » 

«  Enfin  il  est  encore  possible  de  contracter  isolément  la  portion  du  muscle 
orbiculaire  qui  se  trouve  du  côté  de  l'angle  latéral  (externe),  mais  ce  mouve- 
ment qui  ne  paraît  pas  servir  à  l'expression  d'une  disposition  particulière  de 
l'esprit  ne  peut  être  exécuté  que  d'un  côté  à  la  fois,  car  si  l'on  essaye  en 
même  temps  de  contracter  d'une  façon  analogue  le  muscle  congénère,  il  se 
produit  aussitôt  une  contraction  générale  de  tout  le  M.  orbitalis.  » 

«  Il  n'y  a  guère  à  ajouter  quelque  chose  relativement  à  l'accomplissement 
de  ces  diverses  actions  qui  résultent  précisément  de  l'étude  des  divers  points 
d'origine  et  d'implantation.  Seule  la  contraction  des  MM.  palpébraux  a 
besoin  d'une  mention  spéciale  à  cause  du  parcours  particulier  des  faisceaux. 
Henle  en  donne  une  description  si  concluante  qu'il  est  préférable  de  la  citer 
textuellement.  Les  MM.  palpébraux,  dit-il,  ont  dans  l'état  de  relâchement  un 
parcours  arqué  en  un  double  sens  :  les  fibres  de  la  paupière  supéiieure  sont, 
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par  suite  de  l'action  du  levator  palpebrœ,  dirigées  en  arc  convexe  en  liaut; 
celles  de  la  paupière  inférieure,  par  leur  propre  poids,  offrent,  quoiqu'à  un 
degré  très-faible,  un  arc  convexe  en  bas  ;  enfin  les  deux  ordres  de  fibres, 
grâce  à  la  tension  que  le  globe  oculaire  leur  communique,  présentent  une 
convexité  en  avant.  L'effet  de  leur  contraction  est  par  conséquent  d'abord  un 
abaissement  de  la  paupière  supérieure,  puis  un  relèvement  moindre  de  la  pau- 
pière inférieure,  et  enfin  une  pression  sur  le  globe  de  l'œil.  »  Cette  dernière 
action  des  MM.  palpébraux  doit  surtout  être  notée.  L'existence  d'une  pareille 
fonction  du  muscle  en  question  est  prouvée  par  ce  fait  que,  dans  le  cas  de 
paralysie,  le  globe  oculaire  ressort  davantage  de  l'orbite. 

«  A  part  les  muscles  sus-décrits,  composés  de  fibres  striées,  il  se  rencontre 
aussi  dans  les  paupières  des  faisceaux  musculaires  à  fibres  lisses;  ils  ont  reçu 
de  H.  Muller,  qui  les  a  découverts,  les  noms  de  M.  palpebralis  superior  et 
inferior.  Ces  deux  muscles  se  tiennent  du  côté  conjonctival  de  chaque  pau- 
pière. » 

«  Les  faisceaux  du  muscle  palpébral  lisse  supérieur  naissent  tout  près  au- 
devant  de  l'extrémité  du  M.  levator  palpebrœ  entre  les  fibres  de  ce  muscle, 
conservent  le  même  parcours  que  celui-ci  et  se  terminent  librement  dans  la 
région  du  bord  supérieur  convexe  du  tarse  ou  se  perdent  sous  forme  de  ten- 
dons élastiques.  Sa  longueur  est  à  peu  près  de  10  millimètres.  Suivant  Henle, 
il  existe  aussi  quelques  rares  fibres  transversales  qui  courent  parallèlement 
au  bord  du  tarse.  » 

«  Dans  la  paupière  inférieure  les  fibres  musculaires  lisses  sont  encore 
situées  plus  près  de  la  surface  conjonctivale  que  dans  la  paupière  supérieure; 
elles  sont  moins  régulièrement  placées  et  se  dirigent  du  cul-de-sac  conjonc- 
tival jusqu'au  bord  du  tarse.  Elles  sont  munies,  comme  dans  la  paupière  supé- 
rieure, d'un  tendon  élastique.  » 

Pour  ce  qui  concerne  l'analyse  de  M.  Merkel  de  l'action  physiologique  du  M.  orbieulaire 
que  nous  venons  de  donner,  elle  est  bien  plus  exacte  que  celle  exposée  par  Darwin,  quoi- 
qu'elle concorde  dans  les  points  essentiels  avec  l'étude  du  fameux  naturaliste  anglais 
(voy.  L'expression  des  émotions  chez  l'homme  elles  animaux,  par  Charles  Darwin,  trad. 
par  Samuel  Pozzi  et  René'Benoit.  Paris,  1874  (in-S",  p.  408). 

ARTICLE  PREMIER 

RÉTRACTION  (SPASME)  SYMPATHIQUE  DES  PAUPIÈRES. 

Comme  conséquence  d'une  excitation  des  fibres  du  sympathique  qui  se 
rendent  aux  faisceaux  des  muscles  lisses  des  paupières  décrits  par  H.  Millier 
et  Sappey  {voy.  plus  haut  et  p.  16),  on  observe  une  rétraction  particulière  des 
paupières,  principalement  la  supérieure,  qui  se  révèle  par  les  symptômes 
suivants  : 

Le  malade  regarde-t-il  directement  devant  lui,  la  paupière  supérieure  ne 
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recouvre  pas  comme  d'ordinaire  le  limbe  conjonctival  et  une  partie  du  bord 
supérieur  de  la  cornée,  mais  laisse  à  nu  une  bandelette  de  sclérotique,  ce  qui 
produit  absolument  l'impi'ession  comme  s'il  existait  un  certain  degré  d'exoph- 
thalmie,  surtout  chez  les  sujets  dont  les  yeux  sont  à  fleur  de  tète.  Un  examen 
attentif,  dans  les  cas  où  le  spasme  est  unilatéral,  nous  montre  que  la  paupière 
inférieure  aussi  descend  plus  que  du  côté  sain  et  contribue  encore  à  l'illusion 
d'une  protrusion  du  globe  de  l'œil. 

Une  personne  atteinte  du  spasme  en  question  vient-elle  à  diriger  le  regard 
en  bas,  la  paupière  supérieure  reste  plus  ou  moins  en  place  et  n'exécute  pas 
ou  très-peu  le  mouvement  d'abaissement  qui  accompagne  ordinairement  la 
direction  des  yeux  en  bas.  Au  contraire,  la  paupière  inférieure  exécute  pendant 
ce  mouvement  un  retraitqui  dépasse  celui  que  devrait  lui  imprimer  son  propre 
poids.  Si  un  pareil  malade  porte  le  regard  en  haut,  la  rétraction  faible  dont  la 
paupière  supérieure  est  normalement  le  siège  se  montre  sensiblement  exa- 
gérée. Une  forte  rétraction  de  la  paupière  supérieure  sous  la  voûte  orbitaire 
apparaît  en  effet,  tandis  que  la  paupière  inférieure  reste  en  place. 

Ce  spasme  s'observe  principalement  dans  trois  circonstances  particulières 
dans  lesquelles  l'innervation  du  grand  sympathique  subit  des  changements 
et  des  variations  sensibles;  ce  sont,  d'après  notre  propre  observation,  les  sui- 
vantes : 

a)  Chez  des  femmes  hystériques  et  souvent  chez  des  femmes  enceintes 
atteintes  de  troubles  nerveux  portant  un  caractère  hystérique.  Nous  l'avons 
aussi  vu  se  manifester  pendant  la  grossesse  sans  que  d'autres  symptômes 
ayant  le  caractère  d'une  névrose  se  soient  manifestés. 

Cette  contraction  du  releveiir  de  la  paupière  supérieure,  nous  l'avons,  en  18G3,  très- 
clairement  aperçue  chez  une  dame  dont  l'œil  droit  présentait  un  si  singulier  aspect,  que 
son  mari  (M.  Thierry-Mieg),  lui-même  médecin,  vint  nous  demander  s'il  ne  s'agissait 
pas  en  effet  d'un  goitre  exoplitlialmiquc  au  début.  Cette  dame  était  alors  enceinte  et  se 
plaignait  de  quelques  palpitations  de  cœur,  sans  offrir  de  gonflement  dans  la  région  thy- 
roïdienne. Notre  diagnostic  s'arrêta  à  un  simple  spasme  du  releveur,  que  nous  attribuâmes 
aux  troubles  de  la  circulation  causés  par  la  grossesse,  et  cette  opinion  fut  pleinement  jus- 
tifiée, après  l'accouchement,  par  la  disparition  des  accidents.  On  sait,  du  reste,  que  la 
grossesse  exerce  sur  le  goitre  cxoplithalmique  une  heureuse  influence  (Basedow,  Charcot, 
Ti'ousseau). 

b)  La  rétraction  peut  faire  partie  de  la  symptomatologie  du  goitre  exoph- 
thalmique,  précéder  son  apparition,  ou  même  constituer  du  côté  de  l'œil  le 
seul  symptôme  de  la  mnladie  de  Basedow.  Ce  spasme  n'est  nullement  lié 
au  degré  de  l'exoplithalmie,  ni  à  son  augmentation,  ni  à  sa  diiuinution.  C'est 
deGraefe(l)  qui  a  le  premier  appelé  l'attention  sur  cette  manifestation  appar- 
tenant au  cortège  des  symptômes  du  goitre  exophthalmique. 

c)  Dans  l'ataxie  locomotrice,  ou  simultanément  avec  la  dégénérescence 
grise,  il  se  manifeste,  au  début,  une  mydriase  très-accusée;  on  observe  en 
même  temps  la  rétraction  spasmodique  de  la  paupière  supérieure.  C'est  ce 


(1)  Berl.  Klin.  Wochensdi.,  N"  31,  1867. 
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relèvement  de  la  paupière,  accompagné  de  mydriase,  qui  donne  au  malade, 
surtout  lorsqu'il  tâtonne  le  terrain  en  marchant,  un  aspect  particulier  qui  fait 
que,  dès  le  premier  regard,  un  praticien  exercé  ne  se  trompe  pas  sur  la  nature 
du  mal  de  celui  qui  le  consulte. 

Nous  n'avons  pas  à  entrer  dans  des  détails  relatifs  au  traitement  de  cette 
affection  qui  ne  constitue  qu'un  symptôme  ;  disons  seulement  que  pour  se 
renseigner  sur  la  nature  de  cette  rétraction,  on  peut  momentanément  la  faire 
disparaître  au  moyen  d'une  injection  hypodermique  de  morphine,  et  qu'ici 
l'actionlîde  ce  médicament  est  analogue  à  son  pouvoir  myotique,  lorsqu'on 
emploie  de  fortes  doses. 

ARTICLE  II 

PARÉSIE  SYMPATHIQUE  DES  PAUPIÈRES. 

La  parésie  sympathique,  portant  sur  les  deux  paupières  à  la  fois,  est  une 
affection  moins  connue  que  l'état  inverse,  le  spasme  sympathique,  sur  l'exis- 
tence duquel  personne  ne  saurait  élever  un  doute.  C'est  grâce  aux  travaux  du 
professeur  Horner  (1)  et  à  ceux  d'un  de  ses  élèves,  M.  Nicati  (2),  que  nous 
connaissons  actuellement  cette  maladie.  Les  symptômes  résultent  principale- 
ment de  la  prépondérance  que  le  muscle  orbiculaire  prend  comme  antago- 
niste sur  les  faisceaux  de  fibres  musculaires  lisses  imparfaitement  innervés 
par  le  sympathique;  ce  sont  les  suivants  : 

Il  existe  un  léger  ptosis  de  la  paupière  supérieure,  mais  qui  n'empêche  pas 
le  malade  de  relever  spontanément  la  paupière,  en  appelant  néanmoins  à  son 
aide  un  léger  déplacement  de  la  peau  ambiante  qui  se  relève  par  un  plisse- 
ment de  la  peau  dans  la  région  des  MM.  frontalis  et  corriigator  siipercilii. 
Indépendamment  de  ce  léger  abaissement  de  la  paupière  supérieure,  la 
fente  palpébrale  se  trouve  encore  un  peu  rapetissée  par  un  faible  soulèvement 
de  la  paupière  inférieure,  ce  qui  est  rendu  frappant  en  comparant,  pour  un 
relèvement  égal  du  regard,  la  distance  de  la  paupière  inférieure  au  bord  cor- 
néen  sur  les  deux  yeux. 

D'autres  symptômes  du  côté  du  grand  sympathique  viennent  faciliter  le 
diagnostic  qui,  vu  le  rôle  subordonné  que  les  faisceaux  de  fibres  musculaires 
lisses  jouent  dans  les  mouvements  des  paupières,  serait  sans  eux  fort  difficile 
à  établir,  ce  sont  : 

1°  Du  côté  de  l'œil  :  un  myosis  accusé,  n'abolissant  pas  la  motilité,  mais 
retardant  l'action  de  l'atropine  et  facilitant  celle  de  l'ésérine  (l'inverse  a  lieu 
dans  les  cas  de  mydriase  ataxique  avec  spasme  sympathique).  Le  globe  de 
l'œill  a  perdu  un  peu  de  sa  tension,  il  parait  moins  dur;  les  vaisseaux 

(1)  Klinische  Monalsbl.,  t.  VII,  p.  193. 

(2)  La  paralysie  du  nerf  sympathique  cervical.  Lausanne,  1873 
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de  la  papille,  principalement  les  veines,  semblent  élargies  et  plus  tor- 
tueuses ; 

2"  Du  côté  de  la  face  :  toute  la  moitié  de  la  figure  paraît  (comme  l'oreille, 
dans  la  section  du  sympathique  chez  le  lapin)  plus  turgescente  et  plus  rouge, 
et.  la  différence  frappe  surtout  l'observateur  lorsque  sous  l'influence  d'une 
émotion  la  face  se  colore.  Des  essais  thermométriques  démontrent  d'une  façon 
évidente  que  la  chaleur  du  côté  malade  a  sensiblement  augmenté.  En  plaçant 
deux  thermomètres  la  différence  est  sensible  (accuse  encore  2°  Celsius  après 
20  minutes)  ;  ils  ne  s'égalisent  que  très-lentement. 

Cette  maladie  a  plus  spécialement  été  observée  chez  des  femmes,  non  tout 
à  fait  jeunes,  et  qui  avaient  subi  des  pertes  (après  des  couches),  et  chez  des 
hommes  qui  ont  présenté  une  compression  plus  ou  moins  directe  du  grand 
sympathique  (goitre,  tumeurs).  Enfin  l'affection  a  été  l'cncontrée  après  une 
hémicrânie  qui  avait  tourmenté  les  malades  quelque  temps  auparavant  (hé- 
micrânie  angio-paralytique)  (1). 

Comme  traitement,  on  recommande  l'emploi  des  courants  continus  en 
piaçant  le  pôle  négatif  sur  le  manuhrium  sterni,  le  positif  sur  l'angle  de  la 
mâchoire  inférieure.  Bien  entendu  qu'un  pareil  traitement  ne  serait  mis  en 
usage  qu'après  s'être  assuré  qu'il  n'y  a  pas  une  cause  plus  directe  à  combattre, 
■le  n'ai  pas  encore  eu  occasion  d'expérimenter  chez  ces  personnes  les  in- 
jections d'atropine  qui  doivent  avoir  une  action  analogue  à  la  morphine  dans 
l'affection  précédemment  décrite. 

ARTICLE  III 

SPASME  DU  MUSCLE  ORBICULAIRE  ( CLONIQUE  ET  TONIQUE). 

Le  spasme  de  l'orbiculaire  s'observe  sous  deux  formes.  Dans  l'une,  le  mus- 
cle est  pris  de  contractions  cloniques,  produisant  des  clignements  répétés, 
pendant  lesquels  le  relâchement  du  muscle  n'est  généralement  pas  assez 
complet  pour  permettre  aux  paupières  un  écartemenl  normal. 

Les  contractions  cloniques  peuvent  encore  ne  se  produire  que  dans  une 
portion  de  l'orbiculaire,  et  alors  elles  ont  pour  effet  de  mettre  en  mouvement, 
soit  l'une  des  paupières  soit  même  une  partie  de  ce  voile  membraneux.  L'ins- 
tillation d'une  solution  d'ésérine  a  pour  effet,  chez  bon  nombre  de  sujets,  de 
produire  très-vite  ce  spasme  qui  occupe  indifféremment  toutes  les  fibres  des 
muscles  pàlpébraux.  Ces  contractions,  très-bien  perçues  par  le  malade  et  par 
l'observateur,  se  déclarent  aussi  souvent  chez  des  sujets  irritables  (après  des 
excès  in  Venere  et  Baccho)  et  n'ont  aucune  importance  réelle;  car  elles  se 
dissipent  d'elles-mêmes  ou  sous  l'influence  de  frictions  aromatiques  sur  le 
front  et  sur  les  paupières.  Il  ne  faudrait  pourtant  pas  les  confondre  avec  les 
vibrations  des  muscles  de  la  face,  signe  précurseur  do  la  paralysie  générale. 

(1)  Berger,  Archiif  f.  palh.  Anatomie,  t.  LIX,  p.  315. 
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Les  contractions  cloniques  qui  occupent  les  deux  paupières  à  la 
fois  sont  beaucoup  plus  tenaces  et  résistent  souvent  au  traitement,  lors- 
qu'elles sont  idiopathiques.  Parfois  les  malades  accusent  la  sensation  d'une 
constriction  considérable  des  paupières  sans  que  l'inspection  montre  le 
changement  très-accusé  ;  seuls  le  plissement  de  la  peau  autour  des  commis- 
sures des  paupières  et  un  léger  relèvement  de  la  paupière  inférieure  confir- 
ment les  renseignements  que  le  malade  et  les  parents  donnent  sur  uneaftectio» 
qui  simule  une  véritable  hyperesthésie  rétinienne  (Michel). 

Souvent  ce  clignement  résulte  uniquement  d'une  action  réflexe  des  nerfs 
sensitifs  de  la  conjonctive  irritée  sur  les  filets  de  la  septième  paire,  et  il  dispa- 
raît alors  avec  l'irritation  de  la  muqueuse.  Les  contractions  cloniques  que 
provoquent  dans  l'orbiculaire  certains  troubles  fonctionnels  ayant  leur  siège 
dans  la  rétine  (hyperesthésie),  sont,  comme  nous  allons  le  voir,  bien  moins 
fréquentes  qu'il  ne  semble  au  premier  abord.  Quoi  qu'il  en  soit,  lorsque  l'or- 
biculaire se  psend  une  fois  de  mouvements  convulsifs  assez  violents  occasionnés 
par  l'excitation  des  fibres  sensitives  qui  appartiennent  aux  téguments  de  l'œil, 
ils  peuvent  exister  indéfiniment ,  sans  qu'on  ait  besoin  d'invoquer  la  persis- 
tance de  l'action  réflexe  qui  les  a  causps. 

On  observe  assez  fréquemmeut  chez  des  enfants,  lorsqu'ils  commencent  à 
fréquenter  l'école,  un  spasme  nictitant  auquel  participent  aisément  les  fibres 
musculaires  qui  se  rendent  du  muscle  orbiculaire  à  la  lèvre  supérieure  (M.  ma- 
laris,  p.'140).  Ce  n'estsouvent,cbez  ces  petits  malades  anémiques,  qu'une  mani- 
festation de  la  chorée  mineure.  Une  attention  particulière  doit  néanmoins  être 
portée  ici  sur  l'état  de  réfraction  de  ces  enfants,  afin  de  leur  éviter  tout  excès 
d'accommoclation  qui  favorise  singulièrement  la  production  de  ce  clignement. 

On  signale  encore,  chez  des  femmes  anémiques,  un  spasme  clonique  unila- 
téral qui  s'observe  essentiellement  après  que  des  causes  débilitantes  ont  affaibli 
ces  malades,  comme  l'allaitement,  les  pertes,  les  maladies  utérines,  etc.  Quel- 
quefois ce  spasme  gagne  chez  elles  d'autres  régions  de  la  face  et  du  cou  ;  il 
saute  alors,  après  quelque  temps,  sur  le  côté  opposé. 

Ces  contractions  cloniques  des  paupières,  auxquelles  le  malade  devient 
sans  trop  de  peine  indifférent  et  qui  sont  souvent  beaucoup  plus  désagréables 
aux  personnes  condamnées  à  en  subir  la  vue,  constituent  sans  doute  une 
infirmité  fâcheuse,  mais  elles  ne  sont  pas  à  comparer,  quant  à  leurs  consé- 
quences, aux  contractions  cloniques  de  l'orbiculaire. 

Cette  seconde  forme  de  blépharospasme  offre  à  l'observateur  deux  variétés 
principales,  qu'on  pourrait  désigner  sous  les  noms  de  blépharospasme  inter- 
mittent et  continu.  Dans  le  blépharospasme  intermittent  qui,  le  plus  souvent, 
occupe  les  deux  paupières  à  la  fois,  les  contractions  toniques  apparaissent  à 
des  intervalles  plus  ou  moins  éloignés,  et  ne  durent  souvent  pas  plus  de  quel- 
ques instants.  Entre  deux  accès  successifs,  le  muscle  orbiculaire  ne  manifeste 
aucun  trouble  dans  ses  fonctions  ;  à  peine  y  existe-t-il  une  légère  contracture 
qui  neutralise  faiblement  l'action  physiologique  du  releveur,  et  le  toucher 
révèle-t-il  une  certaine  tension  dans  le  muscle  affecté.  Pendant  les  accès  spas- 
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modiques,  bien  que  le  temps  durant  lequel  les  malades  sont  privés  de  la  vue, 
soit  extrêmement  court,  ils  ont  beaucoup  de  peine  à  supporter  cet  état;  car 
ne  pouvant  pressentir  le  spasme,  ils  sont  toujours  sous  le  coup  d'une  cécité 
complète,  quoique  très-passagère.  Ainsi,  nous  avons  dû  recourir,  chez  une 
malade,  à  la  section  du  nerf  sus-orbitaire,  à  cause  d'un  blépharospasme  pério- 
dique qui  avait,  à  différentes  reprises,  exposé  cette  personne  à  être  écrasée 
par  les  voitures.  En  effet,  plusieurs  fois  surprise ,  en  traversant  les  rues  ,  par 
son  blépharospasme,  elle  s'était  trouvée  dans  l'impossibilité  de  continuer  son 
chemin,  et  il  est  probable  que  la  crainte  d'un  accident  était  pour  quelque 
chose  dans  la  fréquence  des  attaques  spasmodiques  qui  la^  saisissaient  en  pa- 
reille circonstance. 

Il  n'est  pas  rare  que  cette  forme  intermittente  de  blépharospasme  se  trans- 
forme peu  à  peu  en  une  forme  continue  par  le  rapprochement  des  attaques. 
Toute  excitation  morale,  toute  privation  de  sommeil  contribue  à  abréger  les 
intervalles  de  repos.  Durant  ces  périodes,  les  malades  parviennent  encore  à 
entr'ouvrir  les  yeux;  mais  ils  perdent  insensiblement  cette  faculté,  et  sont 
en  pareil  cas  atteints  d'une  cécité  complète.  Le  blépharospasme  ne  diminue 
ou  ne  cesse  alors  que  pendant  le  sommeil. 

Vétiologie  du  spasme  intermittent  et  continu  des  paupières,  quoique  assez 
mal  définie,  comme  celle  de  toutes  les  névroses  en  général,  joue  pourtant 
dans  le  pronostic  et  dans  le  traitement  un  rôle  trop  sérieux  pour  que  nous 
négligions  de  lui  donner  ici  l'importance  qu'elle  mérite.  Nous  rangerons  donc 
les  différentes  variétés  connues  de  blépharospasme  en  trois  groupes  distincts, 
d'après  la  cause  à  laquelle  on  les  attribue  : 

A.  Blépharospasme  traumatique. 

B.  Blépharospasme  coïncidant  avec  certaines  inflammations  delà  conjonc- 
tive et  de  la  cornée,  ou  consécutif  à  ces  maladies. 

C.  Blépharospasme  qui  n'est  que  le  symptôme  d'une  névrose  générale  du 
facial. 

A.  —  Le  blépharospasme  traumatique  s'observe  ordinairement  dans  les 
cas  où  un  corps  étranger  a  pénétré, dans  le  sac  conjonctival,  et  y  a  séjourné 
un  certain  temps.  La  lésion  que  produit  sa  présence,  plus  ou  moins  passagère, 
est  quelquefois  insignifiante.  Le  spasme,  d'abord  intermittent,  devient  gra- 
duellement continu  et  peut,  à  mesure  qu'il  gagne  en  intensité,  s'étendre  aux 
muscles  voisins.  C'est  ainsi  que  des  malades  qui,  au  début,  parvenaient  en 
core,  même  pendant  le  spasme,  à  donner  à  leurs  paupières  1  ou  2  millimè- 
tres d'écartement,  finissent  par  avoir,  dans  leurs  attaques,  des  convulsions  de 
tous  les  muscles  de  la  face,  convulsions  qui  prennent  le  caractère  épilepti- 
forme,  si  l'on  tente  d'écarter  les  paupières,  et  parfois  spontanément,  comme 
dans  le  cas  rapporté  par  de  Graefe  (1). 

Généralement  le  blépharospasme  débute  par  l'œil  où  se  trouve  la  lésion, 
puis  il  gagne  l'autre,  et  les  parties  musculaires  qui  sont  prises  de  convulsions 


1)  Arch'w  fûr  Ophlhalmologk ,  t.  I,  p.  iiO. 
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du  côté  sain  correspondent  exactement  à  celles  que  la  maladie  a  successive- 
ment atteintes  du  côté  de  la  blessure,  où,  il  faut  le  dire,  existent  presque  tou- 
jours les  contractions  les  plus  fortes.  ^Les  observations  de  blépharospasnve 
causé  par  une  action  réflexe  très-peu  prolongée  et  traumatique  des  nerfs  sen- 
sitifs  qui  se  répandent  dans  la  conjonctive  et  à  la  surface  de  la  cornée  sont 
bien  plus  rares  que  celles  dans  lesquelles  l'action  réflexe  a  duré  un  certain 
temps,  comme  dans  la  forme  suivante. 

B. — -Le  blépharospasme  coïncidant  avec  des  altérations  siégeant  dans  l'œil, 
ou  consécutif  à  ses  lésions,  est  surtout  fréquent  dans  la  conjonctive  phlycténu- 
laire,  et  principalement  dans  une  variété  de  cette  forme  où  les  phlyctènes 
gagnent  de  proche  en  proche  les  parties  centrales  de  la  cornée  et  qu'on  dé- 
signe sous  le  nom  de  kératite  en  forme  de  bandelette.  Le  blépharospasme 
existe  encore  dans  les  cas  où  les  phlyctènes  siègent  d'emblée  au  voisinage  du 
centre  de  la  cornée  et  où  la  couche  épithéliale  est  altérée  en  diflerents  points. 

Un  autre  blépharospasme  fort  tenace  peut  accompagner  le  développement 
d'un  ulcère  ou  d'un  abcès,  lorsque  le  mal  s'est  produit  avec  rapidité,  et  les 
contractions  forcées  des  paupières  souvent  alors  retardent  la  guérison  (1). 

(1)  Le  blépharospasme,  que  bon  nombre  d'enfants  présentent  en  pareille  circonstance  et 
qui,  lorsqu'ils  sont  exposés  au  grand  jour,  augmente  assez  brusquement  d'intensité,  a  de 
tout  temps  été  désigné  sous  la  dénomination  vague  àe.  photophobie .  Comme  il  existe  des  cas 
où  la  lésion  matérielle  est  tout  à  fait  disproportionnée  avec  l'intensité  du  spasme,  on  est 
allé  jusqu'à  faire  de  la  photophobie  un  état  idiopathique,  une  maladie  sui  generis.  En  ac- 
ceptant le  nom  de  photophobie,  c'est  au  nerf  optique  qu'on  attribue  la  plus  grande  part  de 
l'action  réflexe  exercée  sur  les  fdets  moteurs  de  l'orbiculaire  et  dont  le  spasme  résulte  ; 
mais,  dans  la  plupart  des  cas,  il  n'en  est  pas  ainsi.  D'abord,  chez  certains  malades,  le  blé- 
pharospasme se  conserve,  avec  toute  sa  violence,  dans  une  obscurité  complète;  chez 
d'autres,  c'est  à  peine  si  l'absence  de  lumière  amène  quelque  diminution  dans  la  force  et 
la  fréquence  des  contractions  de  l'orbiculaire.  11  faut  donc  attribuer  à  l'action  réflexe  des 
nerfs  sensitifs  de  la  conjonctive  et  de  la  cornée  sur  ce  muscle  le  rôle  le  plus  important  dans 
la  production  de  ce  symptôme.  Comment  s'expliquer  maintenant  l'influence  manifeste  que, 
chez  certains  sujets,  l'irritation  de  la  rétine  par  la  lumière  exerce  sur  le  degré  du  bléplia- 
rospasme!  De  Graefe  {Archiv  f.  Ophthalmologie,  t.  IV,  A.  II,  p.  19B)  fait  remarquera  ce 
sujet,  qu'une  fois  les  filets  du  facial  devenus  plus  propres  à  répondre  aux  actions  réflexes 
qui  leur  viennent  presque  incessamment  des  nerfs  sensitifs  de  la  cinquième  paire,  il  n'est 
pas  surprenant  que  ces  fibres  motrices  réagissent  bien  plus  éncrgiquement  lorsque  l'action 
réflexe  qui  leur  arrive  provient  d'un  autre  nerf,  du  nerf  optique  par  exemple.  Quant  à  nous, 
nous  pensons  que  les  choses  se  passent,  dans  la  plupart  des  cas,  d'une  manière  moins  com- 
pliquée. Les  affections  qui  s'accompagnent  le  plus  souvent  d'un  blépharospasme  (photopho- 
bie) sont  celles  dans  lesquelles  les  filets  sensitifs  de  la  cornée,  principalement  répandus, 
comme  on  le  sait,  à  la  superficie  de  cette  membrane,  sont  mis  à  nu  et  exposés  au  contact 
des  sécrétions  conjonctivales  des  larmes  et  aux  frottements  dos  paupières.  L'action  réflexe 
des  nerfs  sensitifs  sur  l'orbiculaire  est,  en  conséquence,  d'autant  plus  vive  que  les  frotte- 
ments des  paupières  sont  plus  fréquents  et  les  larmes  répandues  plus  abondantes.  Or  ces 
deux  conditions  se  trouvent  remplies  lorsque  les  sujets  s'exposent  au  grand  jour  ;  et  l'on 
comprend  qu'il  ne  soit  pas  nécessaire,  pour  expliquer  alors  l'intensité  du  spasme,  d'invoquer 
une  hyperesthésie  de  la  rétine  ou,  en  d'autres  termes,  une  répulsion  particulière  pour  la 
lumière,  la  photophobie.  Ce  que  les  malades  craignent,  ce  sont  les  causes  capables  d'aug- 
menter le  nombre  des  clignements  de  leurs  paupières  et  l'abondance  de  leur  sécrétion  la- 
crymale D'ailleurs  comment  comprendre  qu'à  mesure  que  la  couche  épithéliale  se  reproduit 
sur  les  parties  dénudées  du  tissu  coruéen,  et  protège  les  nerfs  contre  les  irritations  méca- 
niques et  chimiques  auxquelles  ils  sont  exposés,  cette  prétendue  hyperesthésie  se  dissipe? 
Comment  comprendre  encore  la  diminulion  ou  même  la  disparition  momentanée  de  la 
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C.  —  Le  blépharospasme  s'observe  encore  comme  symptôme  d'un  tic  con  • 
vulsif  de  la  face,  et  l'on  peut  dire  que,  dans  un  nombre  assez  imposant  de 
faits  observés,  les  contractions  des  muscles  faciaux  ont  débuté  par  l'orbicu- 
laire.  Déplus,  Belligneri  signale  une  hyperesthésie ou  des  névralgies  intenses 
des  parties  correspondantes  de  la  peau,  comme  ayant  précédé  les  contrac- 
tions spasmodiques.  D'autres  auteurs  ont  vu  le  blépharospasme  succéder  à 
une  névralgie  sus-orbitaire.  Ce  qui  doit  surtout  nous  intéresser  ici,  c'est  la 
corrélation  qui  existe  entre  ces  névralgies  de  la  cinquième  paire  et  le  tic  con- 
vulsif,  corrélation  importante  au  point  de  vue  étiologique  et  surtout  au  point 
de  vue  thérapeutique.  Dans  la  majorité  des  cas,  ce  sont  les  femmes  anémiées 
et  principalement  les  personnes  hystériques  qui  sont  atteintes  de  blépharo- 
spasme. 

D'après  des  observations  nombreuses,  on  est  endroit  de  considérer  les  trou- 
bles fonctionnels  qui  se  montrent  dans  les  muscles  innervés  par  le  nerf  fa- 
cial, comme  provenant  d'une  névrose  réflexe  de  la  cinquième  paire,  et  l'on  y 
est  d'autant  plus  autorisé  qu'on  a  vu  les  contractions  spasmodiques  céder 
à  la  compression  exercée  sur  le  rameau  principal  de  la  cinquième  paire  qui 
se  répandait  dans  les  parties  où  l'irritation  des  fibres  sensitives  avait  siégé 
primitivement.  Ainsi,  chez  certains  malades  atteints  de  tic  convulsif,  parti- 
culièrement de  blépharospasme,  on  a  remarqué  qu'il  existait  dans  les  parties 
innervées  par  la  cinquième  paire,  un  ou  plusieurs  points  précis  où,  la  com- 
pression du  nerf  contre  un  plan  résistant  suffisait  pour  arrêter  les  mouve- 
ments convulsifs,  points  que  les  malades  eux-mêmes  connaissent  quelquefois, 
pour  s'être  observés  avec  soin. 

Nous  avons  opéré,  en  1875,  un  homme  d'une  cinquantaine  d'années  qui 
ne  se  rendait  possible  la  marche,  dans  la  rne,  qu'en  comprimant  les  nerfs 
sus-orbitaires  par  une  forte  pression  que  son  chapeau,  de  forme  basse,  exer- 
çait sur  la  région  sourcilière.  Talko  (1)  cite  un  cas  analogue  d'un  soldat  qui 
faisait  cette  même  manœuvre  avec  son  képi.  Michel  (2)  a  observé  une  dame 
qui  exerçait  une  pareille  compression  avec  les  rubans  qui  lui  servaient  pour 
attacher  son  chapeau. 

C'est  à  de  Graefe  que  revient  le  mérite  d'avoir  appelé  l'attention  sur  ces 
points  de  compression. 

Afin  d'éviter  une  confusion  possible,  hàtons-nous  de  dire  qu'on  peut  aussi, 
dans  certains  cas,  modérer  ou  même  arrêter  le  blépharospasme,  en  compri- 
mant directement  le  nerf  facial,  à  son  point  d'émergence  par  le  trou  stylo- 
mastoïdien,  entre  l'angle  du  maxillaire  inférieur  et  l'apophyse  mastoïde. 

Romberg  (3),  dans  son  excellent  Traité  des  maladies  nerveuses,  insiste  sur 

pliotophobie  qui  succède  à  l'instillation  d'une  solution  de  nitrate  d'ar*gent,  ayant  pour  résul- 
tat de  produire  l'cITet  ci-dessus  mentionné,  en  côuvrant  passagèrement  d'une  mince  eschare 
les  parties  superficielles  de  la  cornée. 

(1)  Klinische  MonatshI.,  t.  Vlll,  p.  129. 

(2)  Graefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  152. 

(3)  Lehrbtich  der  Nei  ven-Krankheiten  (1er  Menscheii ,  t.  I,  1853,  p.  350. 
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ce  fait  que  le  tic  conviilsif  provient  rarement  d'une  affection  cérébrale,  sauf 
les  cas  où  il  coïncide  avec  des  attaques  d'épilepsie.  Il  semble,  suivant  Romberg, 
qu'on  n'ait  pas  encore  observé  des  affections  spasmodiques  des  muscles  de  la 
face  résultant  d'une  lésion  du  facial  siégeant  à  la  base  du  crâne  ou  dans  le 
trajet  que  parcourt  ce  nerf  dans  l'épaisseur  des  os.  Cet  auteur  insiste,  au  con- 
traire, dans  ces  circonstances,  sur  la  fréquence  d'une  irritation  centripète  de 
la  cinquième  paire,  qui  tantôt  se  propage  jusqu'au  cerveau,  où  sa  présence  est 
indiquée  par  des  phénomènes  de  douleur,  et  tantôt,  transmettant  vers  la  moelle 
l'action  l'éflexe  dont  elle  est  la  cause,  reste  dissimulée.  C'est  en  vertu  des 
raisons  précédentes  qu'il  faut  explorer  avec  le  plus  grand  soin  toutes  les  par- 
ties auxquelles  la  cinquième  paire  se  distribue  ;  car  il  peut  arriver  qu'une 
branche  de  ce  tronc  soit  comprimée  dans  les  parois  osseuses  qu'elle  traverse, 
et  que  cette  compression  donne  lieu  à  une  action  réflexe  capable  de  déter- 
miner le  blépharospasme. 

Pour  trouver  les  points  de  compression,  il  n'est  nullement  nécessaire  de 
provoquer,  pendant  la  compression,  une  sensation  de  douleur;  il  ne  faut  pas 
non  plus  exercer  une  compression  violente,  mais  celle-ci  doit  persister  pen- 
dant un  certain  temps.  La  recherche  de  ces  points,  dans  les  cavités  buccale  (1) 
ou  nasale,  peut  présenter  certaines  difficultés.  Il  ne  faut  pas  non  plus  oublier 
qu'il  peut  exister  de  nombreux  points  de  compression  qui  sont,  comme  dans  le 
cas  de  M.  Seeligmûller  (2),  répartis  non-seulement  sur  la  face,  mais  sur  les 
processus  transversaux  des  vertèbres,  le  ganglion  supérieur  du  grand  sym- 
pathique, le  plexus  brachial,  au-dessus  de  la  clavicule  et  les  crêtes  des 
vertèbres  thoraciques. 

L'attention  du  médecin  doit  encore  se  porter  sur  des  blessures  anciennes  et 
sur  les  cicatrices  qui  peuvent,  en  comprimant  des  filets  de  la  cinquième  paire, 
provoquer  un  blépharospasme  que  l'excision  de  la  cicatrice  fait  cesser  {voy.  le 
Traité  de  Mackenzie,  et  surtout  le  cas  de  Saemisch  (3).) 

Pour  terminer  l'étiologie  du  blépharospasme,  nous  rappellerons  qu'on  a 
invoqué  le  rhumatisme  pour  expliquer  le  tic  convulsif,  après  avoir  vu  cette 
affection  se  développer  brusquement,  dans  certains  cas,  à  la  suite  d'un  re- 
froidissement rapide  de  la  figure  chez  des  personnes  surprises  par  un  cou- 
rant d'air  froid  au  milieu  d'une  transpiration  abondante.  Rien  ne  prouve 

(1)  M.  de  Graefe  a  présenté  à  la  Société  médicale  de  Berlin  {voij.  les  rapports  des  séances 
du  16  décembre  1863  et  du  6  avril  186i)  une  malade  chez  laquelle  le  blépharospasme  ces- 
sait rapidement  lorsqu'on  comprimait  un  point  situé  au-dessous  de  l'alvéole  de  la  dernière 
molaire  inférieure.  On  pratiqua,  en  arrière  de  la  dernière  alvéole,  une  incision  pénétrant 
jusqu'à  l'os,  mais  sans  modifier  le  blépharospasme.  Ayant  alors  constaté  qu'en  comprimant  le 
sous-orbitaire  et  la  branche  temporale  du  malaire  on  diminuait  notablement  le  spasme,  on 
procéda  à  la  section  de  ces  nerfs.  Le  spasme  s'arrêta  presque  complètement  ;  mais  il  réappa- 
rut quinze  jours  après.  La  section  du  nerf  dentaire  inférieur,  faite  par  la  bouche,  réussit 
enfin  à  faire  cesser  le  blépharospasme,  qui,  quatre  jours  après,  ne  s'était  pas  reproduit.— 
Mitchel  a  signalé  un  cas  de  tic  convulsif,  survenu  spontanément,  qui  s'était  propagé  aux 
muscles  du  cou  et  du  bras,  et  qui  disparut  après  l'extirpation  de  plusieurs  dents  cariées. 

(2)  Klinische  Monatsblàller,  t.  IX,  p.  203. 

(3)  Ibid.,  p.  55. 
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que,  dans  ces  cas,  la  cinquième  paire  n'ait  pas  aussi  contribué  à  déterminer 
le  spasme. 

Les  irritations  provoquées  dans  le  tube  digestif  par  des  vers  intestinaux, 
les  spasmes  hystériques  survenus  sous  l'influence  d'un  trouble  des  fonctions 
génitales  de  la  femme,  doivent  encore  trouver  ici  mention.  On  sait  que 
chez  beaucoup  de  malades  le  blépharospasme  est  provoqué  par  l'action  de 
parler,  de  même  qu'il  cesse  dès  que  l'attention  est  absorbée  (que  le  ma- 
lade est  sous  l'influence  d'une  frayeur).  Bien  rarement,  le  malade  pos- 
sède lui-même  le  moyen  de  détourner  en  quelque  sorte  l'attaque,  en  exerçant 
un  mouvement  particulier,  comme  le  sifflement  dans  l'observation  bien  connue 
de  Arlt  (1). 

Le  pronostic  du  blépharospasme  est,  en  général,  grave,  si  l'on  excepte  les 
cas  où  l'affection  spasmodique  accompagne  ou  suit  des  maladies  inflamma- 
toires de  l'œil.  Cette  assertion,  qui  est  en  contradiction  formelle  avec  celle  de 
M.  Michel  (2),  nous  parait  surtout  vraie  lorsqu'il  s'agit  de  personnes  âgées. 
Outre  l'influence  funeste  que  ces  mouvements  convulsifs  des  paupières  exer- 
cent, dans  la  plupart  dee  cas,  sur  le  moral  des  malades  et  sur  leur  santé 
générale,  la  contraction  énergique  et  prolongée  des  paupières  peut  occasionner 
des  accidents  sérieux  dans  l'organe  même  de  la  vision,  surtout  s'il  est  sail- 
lant et,  par  suite,  soumis,  pendant  le  spasme,  à  une  forte  compression.  Le 
blépliarospasme  qui  appartient  à  un  tic  convulsif  déjà  ancien  résiste  ordinai- 
rement à  tous  les  essais  curatifs  dirigés  contre  lui,  au  grand  désespoir  des 
malades. 

Le  traitement  de  cette  singulière  affection  dépendra  des  données  étiologi- 
ques  propres  à  chaque  cas,  et  l'on  n'aura  véritablement  de  chance  de  succès 
qu'à  la  condition  de  préciser  avec  exactitude  le  point  de  départ  de  la  maladie. 
Par  exemple,  on  recherchera  minutieusement  si  le  blépharospasme  ne  lient 
pas  à  une  action  réflexe  exercée  sur  le  facial  par  la  cinquième  paire.  Si  le 
blépharospasnie  était  causé  par  un  ulcère  de  la  bouche,  du  voile  du  palais 
(de  Graefe),  d'une  dent  cariée,  d'une  cicatrice,  par  la  présence  d'un  corps 
étranger  ayant  séjourné  quelque  temps  dans  le  sac  conjonctival  et  dont  l'éli- 
mination complète  restât  le  moins  du  monde  douteuse,  il  faudrait  procéder  à 
un  examen  très-attentif  de  l'œil  malade.  Or,  pour  vaincre  la  résistance  du 
spasme  qui  s'oppose  à  cette  exploration,  on  peut  être  contraint  d'employer  le 
chloroforme,  pour  obtenir  une  rémission  passagère  des  symptômes  convul- 
sifs. Si  le  blépharospasme  est  sous  la  dépendance  d'une  affection  de  la  con- 
jonctive ou  de  la  cornée,  toute  l'attention  du  médecin  se  portera  sur  cet  état; 
et  ce  n'est  que  dans  les  cas  extrêmes  que  le  blépharospasnie,  étant  pour  la 
maladie  concomitante  de  l'œil  ou  de  la  muqueuse  une  cause  persistante  d'en- 
tretien, devra  être  combattu  directement,  au  moyen  d'une  névrotomie,  par 
exemple. 

(1)  Son  traité,  t.  III,  p.  3(54. 

(2)  Loc.  cil.,  p.  i53. 
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Lorsque  le  blépharospasme  persiste  en  dépit  de  la  disparition  des  accidents 
inflammatoires,  comme  il  arrive  dans  les  cas  où  un  corps  étranger  n'a  fait  que- 
séjourner  pendant  un  temps  très-court  dans  le  sac  conjonctival,  on  verra  si 
la  compression  de  diverses  branches  de  la  cinquième  paire,  principalement 
du  nerf  sus-orbitaire,  ne  réussit  pas  à  faire  cesser,  ou  tout  au  moins  à  mo- 
dérer les  contractions  spasmodiques.  Quand  ces  tentatives  sont  suivies  de 
succès,  c'est  vers  le  point  indiqué  qu'il  faut  diriger  les  essais  thérapeutiques. 
Ils  consistent  dans  la  section  du  nerf  intéressé. 

Avant  d'arriver  au  traitement  chirurgical  du  blépharospasme,  on  peut  avoir 
recours  aux  injections  de  morphine  et  à  l'emploi  des  courants  continus. 

Les  injections  de  morphine  procurent  généralement  aux  malades  un  grand 
soulagement,  et  elles  peuvent,  dans  le  cas  où  le  spasme  est  modéré,  dispenser 
d'une  opération  chirurgicale.  Malheureusement,  il  existe  des  cas  où  l'in- 
fluence de  ce  mode  de  traitement  est  très-passagère  ou  presque  nulle,  si  l'on 
ne  porte  pas  la  dose  du  médicament  à  un  point  assez  élevé  pour  déterminer 
des  symptômes  d'intoxication. 

L'emploi  des  courants  continus  se  fait  encore  ici  d'une  manière  assez  em- 
pirique, attendu  que  principalement  dans  les  cas  où  des  névralgies  ont  pré- 
cédé le  spasme,  —  et  c'est  chez  ces  malades  que  le  traitement  est  le  plus 
efficace, — la  transmission  par  action  réflexe  est  difficile  à  localiser  dans  des 
régions  précises.  Remak  (1)  applique  le  pôle  négatif  sur  les  muscles  atteints 
de  spasmes,  le  positif  sur  l'apophyse  transverse  de  la  cinquième  vertèbre 
cervicale  (ganglion  moyen  de  la  portion  cervicale  du  grand  sympathique). 
Eulenberg  (2)  applique  un  courant  de  quelques  éléments  en  posant  le  pôle 
positif  sur  les  paupières,  ou  sur  un  point  de  compression  qui  fait  cesser  le 
spasme,  tandis  que  le  pôle  négatif  est  placé  sur  un  point  quelconque  du  corps. 
M.  Michel  (3)  applique  le  courant,  comme  nous  avons  l'habitude  de  le  faire. 
Un  faible  courant  continu  (qui  en  ouvrant  et  fermant  ne  donne  qu'un  faible 
éclair)  est  placé  de  manière  que  le  pôle  négatif  soit  appliqué  au  cou  et  le 
positif  sur  les  points  de  compression.  Cette  application  a  lieu  pendant  deux  à 
trois  minutes  toutes  les  vingt-quatre  ou  quarante-huit  heures. 

Un  nombre  assez  restreint  de  séances  peut  parfois  maîtriser  le  mal,  surtout 
si  le  malade  se  décide  à  se  soumettre  à  une  cure  d'ésérine  (1  à  4  milligr.  par 
jour  en  solution).  Ce  médicament  a  évidemment  pour  résultat  de  diminuer  la 
tendance  aux  transmissions  réflexes  qui  jouent  dans  le  blépharospasme  un 
rôle  si  capital,  mais  bien  peu  de  personnes  consentent  ;i  rester  dans  cet  état 
perpétuel  de  mal  de  mer  que  donne  l'emploi  de  l'alcaloïde  de  la  fève  du 
Calabar. 

L'emploi  de  verres  bleu  cobalt  ou  fumés,  pour  combattre  la  pholophobie 
■qui  accompagne  fréquemment  l'affection  en  question,  aurait,  parait-il,  souvent 
plutôt  semblé  aggraver  qu'atténuer  le  mal  (Michel). 

(1)  Berliner  Klin.  Wochenschrifl,  n"^  -21-23,  186i. 

(2)  Lehrbuch,  p.  051. 

(3)  Graefe-Saeniisch,  t.  IV,  p.  451. 
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Ce  traitement  pacifique  n'ayant  pas  abouti,  on  aura  recours  à  l'opération  'i 
c'est  le  plus  souvent  à  la  section  du  nerf  sus-orbitaire,  d'après  la  méthode 
recommandée  par  Romberg  qu'on  s'adresse.  Il  est  bien  difficile  de  s'expli- 
quer l'influence  que  la  section  d'une  branche  nerveuse  qui  préside  à  la  sensi- 
bilité exerce  sur  les  nerfs  moteurs  du  muscle  qu'elle  traverse;  mais  ce  n'en 
est  pas  moins  un  fait  acquis.  D'ailleurs  Herbert  Mayo  (1)  et  Magendie  ont  cité 
des  observations  dans  lesquelles  la  destruction  ou  la  section  intra-crânienne 
et  unilatérale  de  la  cinquième  paire  fut  suivie  de  la  paralysie  des  paupières  du 
même  côté. 

Il  est  possible  qu'une  fois  la  sensibilité  musculaire  abolie  par  suite  de  la 
paralysie  d'une  partie  des  nerfs  du  sentiment,  les  nerfs  moteurs  n'obéissent 
plus  aux  actions  réflexes  qui  pourraient  leur  être  transmises  par  d'autres 
fibres  sensitives,  mais  seulement  à  une  action  énergique,  c'est-à-dire  volon- 
taire. Ajoutons  que  cette  explication  ne  saurait  rendre  suffisamment  compte 
de  l'influence  qu'exerce  la  section  du  nerf  sus-orbitaire;  car  cette  opération 
n'abolit  qu'en  partie  la  sensibilité  des  organes  de  protection  de  l'œil. 

Pour  pratiquer  la  section  du  nerf  sus-orbitaire,  il  faut  prendre  le  soin  de 
tendre  la  peau  du  sourcil  en  haut  et  en  dehors,  afin  d'éprouver  moins  de 
difficultés  à  faire  glisser  le  ténotome  qu'on  enfonce  sous  la  peau  de  dehors 
en  dedans.  On  tourne  le  tranchant  de  l'instrument  vers  le  rebord  orbitaire 
supérieur,  en  incisant  avec  une  certaine  force  le  périoste,  à  la  réunion  du 
tiers  moyen  et  du  tiers  interne  de  cette  saillie  osseuse.  Aussitôt  après  l'opé- 
ration, on  applique  un  bandeau  compressif,  pour  prévenir  la  formation  de 
larges  ecchymoses  qui  défigureraient  le  malade.  L'anesthésie  cutanée  qu'on 
obtient  ainsi  n'occupe  généralement,  après  la  section  du  nerf,  qu'une  partie 
assez  restreinte  du  front;  mais  quelques  heures  ou,  au  plus  tard,  un  jour 
après,  elle  gagne  en  étendue. 

L'effet  immédiat  de  l'opération  consiste  à  permettre  d'attirer  en  haut  la 
paupière  supérieure,  sans  déterminer  le  spasme  on  même  les  convulsions  qui 
résultaient  jusque-là  d'une  pareille  tentative.  Les  contractions  spasmodiques 
disparaissent  d'abord  du  côté  opéré  et  abandonnent  la  paupière  supérieure 
avant  l'inférieure.  Ce  n'est  que  postérieurement  qu'elles  se  dissipent  de  l'autre 
côté.  Néanmoins,  dans  certains  cas,  on  a  dû  recourir,  pour  obtenir  un  ré- 
sultat complet,  à  une  névrotomie  double. 

J'ai,  souvent,  pratiqué  cette  petite  opération.  Quoique  l'effet  immédiat 
qu'elle  produisit  sur  les  contractions  spasmodiques  ait  été  Irès-favorable,  les 
accidents  nerveux  ont,  chez  plusieurs  malades,  reparu  au  bout  de  quelques 
semaines  pour  ne  céder,  chez  quelques-uns,  qu'à  l'emploi  persévérant  des 
courants  continus  appliqués  de  la  manière  déjà  décrite.  Ces  mêmes  courants 
n'avaient  procuré,  avant  l'opération,  aucun  soulagement. 

Nous  devons  avouer  que,  sur  quelques  malades,  les  simples  sections  des 
nerfs  sus-orbitaire,  sous-orbitaire,  suhcutaneus  malœ,  ah  eohiris  inferior,  etc. 


(1)  Voy.  Loiigcl,  Inc.  cil.,  p.  288 
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sans  excision  n'ont  donné  qu'un  résultat  tout  à  fait  passager.  C'est  surtout  le 
blépharospasme  qui  accompagne  le  tic  convulsif  de  la  moitié  ou  de  la  totalité 
de  la  face  qui  se  montre  le  plus  rebelle.  Parmi  les  points  de  compression 
qu'on  a  le  plus  fréquemment  rencontrés  ici,  nous  citerons  celui  du  nerf  sus- 
orbitaire,  qu'on  peut  comprimer  contre  l'os  frontal  ;  celui  du  fdet  malaire  qui 
repose,  à  sa  sortie,  sur  l'os  de  ce  nom,  et  celui  du  nerf  dentaire  inférieur 
qu'on  peut  comprimer  dans  la  bouche,  contre  la  branche  montante  de  l'os 
maxillaire  inférieur.  Les  alvéoles  et  les  dents  méritent  une  attention  toute 
spéciale  dans  l'étude  étiologique  du  tic  convulsif. 

On  ne  devrait  suivre  qu'en  désespoir  de  cause  l'exemple  de  Dieffenbach 
qui,  sur  un  malade  atteint  de  tic  convulsif  et  de  blépharospasme,  sectionna, 
avec  un  résultat  assez  satisfaisant,  tous  les  muscles  atteints  de  contractions 
spasmodiques  (1).  De  même,  on  a  recommandé  la  section  de  tous  les  fdets 
du  facial  qui  se  répandent  dans  le  muscle  orbiculaire  ;  mais  il  ne  faut  pas 
oublier  qu'une  pareille  tentative  expose  à  un  lagophthalmus  paralytique  dont 
le  malade  se  trouve  à  la  fois  fort  embarrassé  et  défiguré.  On  rencontre  du 
reste  peu  de  malades  qui  acceptent  les  opérations  compliquées  qu'on  leur 
propose  en  pareil  cas. 

Entre  tous  les  moyens  palliatifs  qui  méritent  d'être  mentionnés  pour  servir 
au  traitement  du  blépharospasme,  nous  signalerons  la  compression  du  nerf 
facial  exécutée  à  l'aide  d'une  petite  pelote  qu'on  applique  au  niveau  du  point 
d'émergence  de  ce  nerf,  près  du  trou  stylo-mastoïdien;  la  traction  directe  sur 
le  muscle  orbiculaire  et  sa  compression  au  moyen  de  bandelettes  de  caout- 
chouc recommandées  parBrooklyn  (2);  l'emploi  prolongé  de  compresses  très- 
chaudes  sur  les  paupières,  dont  j'ai  tiré  de  très-grands  services  dans  des  cas 
où  le  blépharospasme  succédait  à  une  inflammation  de  la  cornée. 


ARTICLE  IV 
PARALYSIE  DE  l'ordiculaire  (Lagophtluilmus). 

La  paralysie  de  la  septième  paire  entraîne  dans  la  coaptation  des  paupières 
une  certaine  difficulté,  caractérisée  tantôt,  dans  les  cas  légers,  par  du  lar- 
moiement, tantôt,  dans  les  cas  extrêmes,  par  une  coaptation  incomplète  des 
paupières  et  par  la  chute  de  l'inférieure.  Si  la  paralysie  porte  sur  les  pau- 
pières supérieure  et  inférieure  à  la  fois,  la  fente  palpébrale  restera  constam- 
ment béante  de  2  à  4  millimètres.  L'écart  des  paupières  sera  plus  accusé  vers 

(1)  Lazarus  (Wien.  med.  Presse,  1872,  p.  43),  revient  à  ce  mode  de  traitement  délaissé, 
comme  à  l'idée  bizarre  de  Gerold  (Casper's  Wocliensclirift,  N"  23,  18i3;,  de  fenêtrer  lu  pau- 
pière supérieure  en  face  de  la  pupille  de  l'œil  atteint  de  blépharospasme. 

(2)  Transactions  of  the  Amer,  ophtlialm.  Society,  1874,  p.  207. 
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le  grand  angle  que  vers  la  commissure  externe.  Le  malade  ferme-t-il  les  yeux, 
on  voit  exécuter  à  la  paupière  supérieure  un  faible  mouvement  de  descente, 
attendu  que  le  releveur,  rétracté  spasmodiquement  par  suite  de  la  paralysie 
de  son  antagoniste  (l'orbiculaire),  se  relâche  d'une  quantité  équivalente  à 
cette  rétraction. 

Souvent  la  paupière  inférieure,  sous  l'influence  des  nombreux  frottements 
de  haut  en  bas  destinés  à  essuyer  les  larmes,  se  renverse  en  dehors,  tandis 
que  la  supérieure,  n'obéissant  plus  qu'à  l'action  de  son  muscle  propre,  peut 
s'élever  outre  mesure;  toutefois,  il  faut  le  dire,  on  n'observe  cette  prépondé- 
rance d'action  du  releveur  que  quand  le  malade  regarde  en  haut  ;  s'il  dirige 
ses  yeux  en  bas,  la  paupière  supérieure  s'abaisse  sous  l'action  de  son  propre 
poids  plus  du  côté  affecté  que  du  côté  sain.  Toute  la  fente  palpébrale  du  côté 
d'une  paralysie  complète  du  facial  est  située  un  peu  plus  bas,  le  bord  palpé- 
bral  inférieur  se  montre  moins  arqué  et  lés  plis  de  la  peau  sont  effacés.  Le 
défaut  qui  survient  dans  la  coaptation  des  paupières,  quand  l'orbiculaire  est 
paralysé,  a  été  désigné  sous  le  nom  de  lagophthcdmus  paralytique. 

Comme  la  paralysie  faciale  est  le  plus  souvent  bornée  à  un  côté,  on  trouve 
dans  cette  circonstance  quelques  symptômes  propres  à  la  maladie  qui  nous 
occupe.  Ainsi,  le  sourcil  est  relevé,  la  joue  affaissée  comme  l'aile  du  nez,  et 
là  bouche  attirée  du  côté  sain.  Le  défaut  d'action  du  muscle  orbiculaire  de- 
vient beaucoup  plus  manifeste  encore,  lorsque  le  malade  s'efforce  de  fermer 
l'œil  atteint,  en  laissant  l'autre  ouvert,  tandis  que  la  difformité  du  visage 
devient  moins  choquante,  lorsque  les  deux  yeux  se  ferment  à  la  fois.  Si  la 
paralysie  est  ancienne  et  très-prononcée,  de  telle  sorte  que  la  position  des 
paupières  soit  sensiblement  changée,  on  voit,  pendant  le  sommeil,  l'œil  se 
porter  en  haut,  de  façon  que  la  pupille  disparaisse  en  arrière  de  la  paupière 
incompli'tement  abaissée,  et  le  malade  tenter  instinctivement  de  suppléer 
avec  ses  doigts  au  défaut  d'action  de  l'orbiculaire,  pour  échapper  aux  sensa- 
tions pénibles  que  lui  causent  le  froid  et  la  sécheresse  de  la  conjonctive, 
exposée  d'une  manière  constante  au  contact  de  l'air. 

Quand  toutes  les  branches  de  la  septième  paire  sont  affectées  de  paralysie, 
le  voile  du  palais  est  lui-même  atteint  et  la  luette  déviée  du  côté  sain.  Sui- 
vant Longet  (1),  la  déviation  de  la  luette  ne  surviendrait  que  dans  les  cas 
où  la  cause  paralysante  agirait  sur  le  nerf,  avant  le  premier  coude  de  l'hiatus 
de  Fallope.  Eulenbonrg(2)admetque  dans  les  cas  de  paralysie  infra-crânienne 
du  facial,  le  muscle  orbiculaire  n'est  pas  atteint  lorsque  la  lésion  siège  dans 
les  pédoncules  ou  les  ganglions  contigus. 

Pour  mieux  se  renseigner  sur  la  cause  primitive  de  la  paralysie  et  sur  son 
siège  et  pour  se  rendre  meilleur  juge  du  pronostic,  il  est  important  de  s'éclai- 
rer sur  la  part  que  le  nerf  auditif  prend  à  la  maladie.  On  sait  que  le  nerf 
facial  et  le  nerf  auditif  se  rendent  ensemble  dans  le  conduit  auditif  interne, 

(1)  Traité  de  phuaioloqie,  t.  11,  p.  ;!G0. 

(2)  Li'lirbiicli  (Icr  Innftioncllen  Nervenhritnhheilen.  Berlin,  1871,  p.  493. 
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et  que  leur  origine,  ainsi  que  leur  trajet  primitif,  sont  si  intimement  liés 
qu'avant  Sœmmering  on  confondait  ces  deux  paires  en  une  seule,  et  que  l'on 
admettait  dans  la  septième  paire  une  portion  dure  (ou  faciale)  et  une  molle 
(auditive).  Si  donc  la  cause  du  mal  siège  dans  l'intérieur  du  crâne,  près  de 
l'origine  du  nerf  facial,  il  survient  le  plus  souvent  un  trouble  dans  les  fonc- 
tions du  nerf  auditif  correspondant.  Si  la  cause  paralysante  est  sur  le  trajet 
du  nerf  et  si  le  voile  du  palais  montre  des  symptômes  de  paralysie,  cette  cause 
est  au-dessus  du  ganglion  géniculé,  situé,  on  le  sait,  au  genou,  ou  à  la  pre- 
mière courbure  du  canal  de  Fallope,  ganglion  qui  reçoit  le  grand  nerf  pétreux 
superficiel.  Lorsque,  au  contraire,  le  voile  du  palais  est  intact,  on  pense  que 
la  cause  de  la  maladie  est  au-dessous  du  ganglion  ci-dessus  désigné.  Il  n'est 
pas  jusqu'à  présent  prouvé  que  la  paralysie  de  la  septième  paire  ait  sur  les 
muscles  intrinsèques  de  l'organe  de  l'ouïe  une  action  caractérisée  par  l'exal- 
tation du  sens  auditif  (Roux). 

Le  plus  souvent,  on  observe  des  paralysies  du  facial  où  la  cause  de  la 
maladie,  siège  tout  près  du  trou  stylo-mastoïdien  et  n'affecte  que  les  branches 
qui  composent  le  pes  anserinm  major.  Dans  ces  cas,  le  nerf  peut  être  com- 
primé par  des  ganglions  engorgés,  des  tumeurs,  un  gonflement  inflamma- 
toire de  la  glande  parotide,  etc.  On  voit  encore  la  paralysie  du  facial  survenir 
à  la  suite  de  refroidissements  brusques  qui  ont  amené  une  périostite  par 
suite  de  laquelle  le  nerf  est  comprimé,  ou  enfin  consécutivement  à  un  trau- 
matisme qui  a  porté  directement  sur  le  trajet  du  nerf  ou  intéressé  la  caisse 
du  tympan. 

L'otite  interne  (syphilitique)  peut  ne  pas  intéresser  ou  comprendre  la  sep- 
tième paire,  porter  sur  la  totalité  ou  une  partie  des  fibres  de  l'orbiculaire. 

Ce  muscle  est  particulièrement  atteint  dans  les  troubles  paralytiques  de  hi 
face  qui  accompagnent  la  lèpre  comme  Bull  et  Hansen  (1)  l'ont  si  bien  décrit 
dans  leur  excellente  monographie.  Cette  paralysie  marche  avec  une  lenteur 
remarquable  et  s'annonce  tout  d'abord  par  de  faibles  vibrations  (slight  qui- 
vering)  de  la  paupière  inférieure  au  moment  où  le  lépreux  se  prépare  au 
sommeil.  La  paralysie  du  facial  ne  devient  jamais  complète  chez  ces  malades. 

Le  traitement  doit  nécessairement  se  baser  sur  la  connaissance  de  l'origine 
du  mal.  Lorsqu'on  soupçonne  une  cause  inflammatoire  ayant  amené  une 
compression  du  nerf,  on  peut  diriger  contre  elle  un  traitement  antiphlogis- 
tique,  consistant  en  déplétions  sanguines  locales,  frictions  mercurielles,  calo- 
rael  à  l'intérieur,  etc.  Une  fois  la  paralysie  établie  d'une  manière  permanente, 
il  sera  indiqué  d'exciter  directement  les  filets  du  nerf  paralysé  par  des  injec- 
tions sous-cutanées  de  strychnine.  Dans  le  même  but  on  fera  usage  des  cou- 
rants continus. 

On  songera  à  un  traitement  chirurgical,  notamment  à  la  tarsorrhaphie,  soit 
dans  les  cas  où  la  difformité  de  la  paupière  inférieure,  renversée  en  dehors, 
est  arrivée  à  un  degré  tel,  que  la  guérison  de  la  paralysie  doive  laisser  après 

(1)  The  leprous  diseases  of  llte  eije.  Christiania,  tël'i,  in-8,  p.  27,  witli  G  coloured  plates. 
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elle  un  vice  de  conformation  clioquant,  soit  dans  les  cas  où  la  coaptation  des 
paupières  est  assez  défectueuse  pour  que  le  globe  de  l'œil  coure  quelques 
dangers.  C'est  alors  que  Dieffenbach  (1)  conseillait,  pour  abaisser  la  paupière 
supérieure  attirée  en  haut  par  le  muscle  releveur,  de  pratiquer  la  section  de 
ce  dernier.  Cette  opération,  dangereuse  pour  l'intégrité  future  des  fonctions 
des  paupières,  est  inutile,  vu  que  la  tarsorrhaphie,  appliquée  dans  une  cer- 
taine étendue,  combat  suffisamment  la  déviation  de  la  paupière  supérieure,  et 
qu'il  est  toujours  facile,  à  un  moment  donné,  d'en  annuler  les  effets  en  élar- 
gissant de  nouveau  la  fente  palpébrale.  Bull  et  Hansen  recommandent  la  tar- 
sorrhaphie médiane  jusqu'au  point  lacrymal  inférieur,  afin  d'obvier  au 
larmoiement.  Cette  opération  est  en  réalité  indiquée  lorsque  la  section  du 
conduit  vers  le  lac  lacrymal  ne  suffit  pas  et  si  la  paralysie  généralisée  du 
facial  n'a  pas  aboli  le  mécanisme  de  la  conduction  lacrymale. 

Quand  l'action  de  la  paralysie  sur  les  paupières  n'est  pas  très-marquée,  et 
qu'on  a  conservé  l'espoir  de  la  voir  disparaître  spontanément  sans  laisser  de 
traces  dans  les  parties  qu'elle  affecte,  le  mieux  est  de  s'opposer,  autant  qu'on 
le  peut,  aux  troubles  passagers  qu'elle  détermine,  par  l'emploi  périodique  du 
bandeau  progressif.  , 

ARTICLE  V 

PARALYSIE  DU  MUSCLE  RELEVEUR.  —  CHUTE  DE  LA  PAUPIÈRE  SUPÉRIEURE. 

PTOSIS. 

La  chute  de  la  paupière  supérieure  peut  provenir  des  causes  les  plus  di- 
verses, et  depuis  longtemps  on  est  convenu,  pour  ce  motif,  de  reconnaître 
plusieurs  variétés  de  cette  affection.  Nous  distinguerons  trois  formes  de 
ptosis  :  celle  qui  résulte  d'une  insuffisance  du  releveur  de  la  paupière,  celle 
qui  provient  de  l'inaction  incomplète  ou  de  la  paralysie  de  ce  même  muscle, 
et  enfin  le  ptosis  congéjnital,  dont  il  sera  question  à  l'occasion  des  anomalies 
congénitales. 

La  chute  de  la  paupière  provoquée  par  l'insuffisance  du  muscle  releveur 
peut  avoir  des  causes  très-diverses  ;  car  cette  affection  se  produit  tantôt 
par  l'effet  d'un  vice  de  conformation  du  releveur,  tantôt  par  un  défaut  d'in- 
nervation, ou  enfin,  lorsque,  à  la  suite  d'une  violence  quelconque,  le  muscle 
a  été  blessé  de  manière  à  ne  pouvoir  plus  fonctionner  qu'incomplètement. 
Dans  un  autre  ordre  de  faits,  le  releveur  a  conservé  toute  son  intégrité  d'ac- 
tion, mais  cette  dernière  est  masquée  par  l'effort  que  lui  oppose  soit  la  résis- 
tance de  la  paupière,  soit  le  muscle  orbiculaire  lui-même.  Dans  la  première 
forme,  l'insuffisance  est  absolue;  dans  la  seconde,  elle  n'est  que  relative. 

Une  forme  de  véritable  insuffisance  du  muscle  releveur  peut  résulter  d'un 
défaut  d'innervation  de  ce  muscle.  Elle  s'observe,  par  exemple,  comme  symp- 

(1)  Die  opérât.  Chirurgie,  t.  I,  p.  74i._  Leipzig,  18i5. 
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tôme  d'une  paralysie  incomplète  de  la  troisième  paire,  puis  dans  les  cas  où 
soit  une  tumeur,  soit  un  épanchemeut  comprime  directement  le  nerf  qui  se 
rend  au  releveur.  Une  autre  cause  d'insuffisance  réelle  du  muscle  réside  dans 
une  lésion  trauniatique  ayant  porté  sur  les  fibres  musculaires,  comme  il  arrive 
quand  une  section  horizontale  *  intéressé  l'aponévrose  tarso-orbitaire  par 
l'intermédiaire  de  laquelle  le  releveur  s'insère  à  la  paupière  supérieure. 
Ou'une  portion  de  cette  aponévrose  ait  été  détruite  par  une  maladie  inflam- 
matoire siégeant  dans  la  partie  supérieure  de  l'orbite  ou  près  de  son  bord  su- 
périeur, et  l'on  pourra  constater  une  insuffisance  du  muscle  produisant  une 
plosis  qui  n'est  complète  que  quand  la  maladie  a  détruit  en  totalité  l'insertion 
du  releveur  de  la  paupière. 

La  ptosis  consécutive  à  une  insuffisance  relative  de  ce  muscle,  et  qu'on  a 
fréquemment  l'occasion  d'observer,  est  un  accident  qui  se  rattache  ordinaire- 
ment à  une  ophthalmie  purulente  ou  granulaire  chronique.  Plusieurs  causes 
tendent,  en  effet,  dans  ces  cas,  à  contre-balancer  l'action  physiologique  du  ' 
releveur  :  c'est  d'abord  le  poids  insolite  qu'acquiert  la  paupière  supérieure 
dont  la  muqueuse  turgescente  a  souvent  pris  un  volume  considérable,  et,  d'un 
autre  côté,  l'hypertrophie  du  tissu  cellulaire  sous-cutané  qui  succède  à  une 
tuméfaction  prolongée.  Ajoutons  à  cela  que  l'antagoniste  du  releveur,  dont 
l'exercice  augmente  en  vertu  de  l'excitation  morbide  que  la  conjonctive  y  dé- 
termine par  action  réflexe,  peut,  dans  certains  cas,  atteindre  un  développe- 
ment inaccoutumé,  en  rapport  avec  une  plus  grande  énergie  fonctionnelle. 

L'action  physiologique  du  releveur  est  encore  entravée  par  la  rétraction 
d'une  cicatrice  de  la  paupière,  par  un  symblépharon  partiel  qui  tient  celte, 
dernière  plus  ou  moins  abaissée,  ou  enfin  par  un  ankyloblépharon  incomplet 
ayant  raccourci  d'une  manière  variable  la  fente  palpébrale.  C'est  au  concours 
de  ces  difl'érentes  causes  qu'il  faut  attribuer  une  chute  incomplète  de  la  pau- 
pière, fréquemment  observée  chez  des  personnes  anciennement  atteintes  de 
granulations. 

Il  est  beaucoup  plus  rare  de  rencontrer  l'insuffisance  incomplète  du  rele- 
veur qui  succède  à  l'hyperplasie  des  tissus  constituants  de  la  paupière  supé- 
rieure. Ainsi  une  ptosis  survient  quand,  à  la  suite  d'un  érysipèle  ou  d'un 
eczéma  à  récidives  fréquentes,  le  tissu  sous-cutané  s'est  hypertrophié  et  qu'il 
s'est  développé  un  éléphantiasis  localisé.  La  présence  à  la  paupière  supé- 
rieure de  kystes  volumineux,  de  lipomes,  etc.,  peut  produire  un  résultat 
•analogue.  Notons  ici  encore  la  ptosis  adiposa  que  Siebel  père  (1)  a  rencontrée 
chez  des  personnes  atteintes  de  polysarcie. 

En  résumant  les  causes  dont  peut  dépendre  une  insuffisance  relative  ou 
réelle  du  muscle  releveur,  on  verra  que.  dans  ce  dernier  cas,  le  muscle  est 
plus  ou  moins  directement  altéré,  et  qu'au  contraire  la  paupière  n'a  pas  subi 
dans  sa  configuration  de  changements  bien  marqués;  tandis  que  lorsqu'il 
s'agit  d'une  insuffisance  relative,  les  dimensions  de  la  paupière  ont  consi- 


(i)  Annalei  d'oculistique,  t.  XII,  p.  189. 
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dérablement  augmenté,  sans  que  le  muscle  soit  profondément  modifié  dans 
sa  constitution. 

La  ptosis  paralytique,  la  forme  qu'on  a  le  plus  souvent  occasion  d'obser- 
ver, se  l'attache  généralement  à  la  paralysie  de  la  troisième  paire  ;  mais,  dans 
quelques  cas  rares,  elle  s'observe  aussi  isolément,  à  la  suite  d'une  compres- 
sion directement  exercée  sur  le  nerf  qui  se  rend  au  muscle  releveur,  comme 
il  arrive  (juand  un  abcès  s'est  développé  à  la  voûte  orbitaire,  lorsque  cette 
paroi  est  devenue  le  siège  d'une  exostose  (syphilitique),  d'une  tumeur  osseuse 
éburnée,  etc. 

Des  indications  qui  précèdent,  il  résulte  que  le  pronostic  de  la  maladie  qui 
nous  occupe  doit  varier  suivant  la  cause  qu'elle  reconnaît  dans  un  cas  parti- 
culier. Tout  ce  qu'il  est  permis  d'avancer  ici,  c'est  qu'il  est  ordinairement 
plus  aisé  de  porter  remède  à  une  insuffisance  relative  qu'à  une  insuffisance 
réelle  du  releveur;  car  il  est,  dans  le  premier  cas,  moins  difficile  d'agir  di- 
rectement sur  le  siège  du  mal. 

Le  traitement  est  lui-même  évidemment  sous  la  dépendance  du  caractère 
de  la  ptosis,  des  causes  et  de  la  durée  de  la  maladie.  Ainsi,  dans  les  cas  d'in- 
suffisance du  muscle  releveur  de  la  paupière,  par  défaut  d'innervation,  à  la 
suite  d'une  paralysie  complète  ou  incomplète,  on  devra  s'efforcer  de  combattre 
la  cause  du  mal  en  s'abstenant,  du  moins  au  début,  de  tout  traitement  chirur- 
gical. L'emploi  des  courants  continus,  des  injections  de  strychnine,  l'usage 
des  frictions  et  des  lotions  aromatiques,  joints  à  un  traitement  interne  appro- 
jirié,  sont  des  moyens  auxquels  il  sera  bon  de  recourir  dans  la  circonstance. 

Si,  au  contraire,  le  diagnostic,  s'était  arrêté  à  une  insuffisance  du  muscle 
releveur  reconnaissant  pour  cause  une  conformation  anatomique  vicieuse, 
conaénitale  ou  acquise;  à  une  insuffisance  relative,  mais  permanente,  dans 
laquelle  le  muscle  releveur  fût  impropre  à  soulever  la  paupière  augmentée  de 
poids  et  de  volume,  ou  incapable  de  contre-balancer  l'action  exagérée  de  son 
antagoniste,  l'orbiculaire;  enfin,  aune  paralysie  incomplète,  mais  permanente 
du  releveur,  il  serait  vain  de  consacrer  un  temps  inutile  à  des  tentatives 
médicales.  Il  faudra,  dans  tous  ces  cas,  chercher  à  rétablir  les  fonctions  du 
releveur  en  proportionnant  les  résistances  qu'il  doit  vaincre  à  son  degré 
d'énergie.  Si  l'action  du  releveur  manquait  d'une  manière  absolue  et  défini- 
tive, il  n'en  serait  pas  moins  indiqué  de  diminuer  la  chute  de  la  paupière,  si 
disgracieuse  et  si  gênante  pour  le  malade. 

Nous  l'avons  dit,  avant  d'en  arriver  à  des  moyens  chirurgicaux,  il  faut  s'être 
bien  convaincu  que  la  maladie  est  dans  un  état  de  stabilité  parfaitement  carac- 
térisé et  que  l'on  n'a,  en  aucune  façon,  à  espérer  un  retour  complet  ou  in- 
complet de  l'innervation  du  releveur.  Tout  en  consacrant  un  certain  temps 
aux  tentatives  de  thérapeutique  plus  haut  indiquées,  il  sera  bon,  si  la  plosis 
est  complète,  d'y  remédier  provisoirement,  au  moyen  d'une  petite  pince  à  pto- 
sis (fig.  39)  (1),  dans  les  cas  où  le  malade  est  contraint  de  se  servir  de  l'œil 

(1)  Celte  pince,  indiquée  par  M.  Sicliel,  est  avantageusement  nioililii'e  par  un  ressort 
analogue  à  celui  des  serres-fiiies  (voy.  fig.  3'Jj. 
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affecté.  Nous  avons  quelquefois  essayé  avec  succès  d'y  suppléer  au  moyen  de 
quelques  ligatures  pasj^es  dans  un  pli  de  la  peau  et  faites  d'un  fil  d'argent 
très-délié,  ligatures  qu'on  peut  laisser  indéfiniment  en  place.  Mackenzie  avait 
cherché  à  pallier  les  inconvénients  de  la  ptosis  en  faisant  porter  une  petite  ba- 
guette en  ivoire  qui,  en  se  cachant  dans  les  plis  cutanés,  refoulait  la  paupière, 
cette  baguette  tenant  à  un  ressort  de  montre  de  la  couleur  de  la  peau  du 
visage.  Il  paraît  bien  plus  pratique  de  la  faire  tenir  aune  monture  de  lunettes 
comme  cela  a  été  pratiqué  dernièrement  (Constantin  Paul). 

L'opération  la  plus  vulgaire  qu'on  ait  recommandée  contre  la  ptosis  consiste 
à  exciser  un  repli  cutané  de  la  paupière  abaissée.  Dans  ce  but,  on  saisit 
entre  deux  pinces  une  portion  du  tégument  assez  large  pour  faire  disparaître 
la  chute  de  la  paupière  lorsque  le  malade  regarde  devant  lui,  mais  qui  n'at- 
teigne pas  néanmoins  des  dimensions  suffisantes  pour  empêcher  l'occlusion 
de  l'œil.  Ce  repli  est  enlevé  au  moyen  d'un  ou  de  plusieurs  coups  de  ciseaux, 
et  l'on  réunit  par  quelques  points  de  suture  les  lèvres  de  la  plaie.  Ces  exci- 
sions ont,  le  plus  souvent,  trop  peu  de  succès  ;  ou  bien  on  risque,  en  les  pra- 
tiquant sur  une  certaine  étendue,  de  dépasser  de  justes  li- 
mites et  de  défigurer  le  malade,  surtout  lorsqu'on  donne  au 
repli  excisé  autant  de  largeur  que  le  font  quelques  chirur- 
giens anglais  (Hunt).  Ils  pratiquent  l'incision  supérieure 
immédiatement  au-dessous  du  sourcil,  l'étendent  jusqu'aux 
angles  des  paupières,  et  font  descendre  l'incision  inférieure 
plus  ou  moins  près  du  bord  libre.  Le  lambeau  cutané  excisé 
offre,  dans  ce  cas,  la  forme  d'une  feuille  d'olivier. 

Si  l'on  a  affaire  à  une  insuffisance  relative  du  releveur 
causée  par  une  augmentation  de  poids  de  la  paupière,  on 
comprend  encore  que  ce  procédé  puisse  avoir  quelque  va- 
leur; mais  il  n'en  est  pas  de  même  lorsqu'il  s'agit  d'une  in- 
suffisance véritable.  Pour  remédier  à  ce  défaut,  on  est  parti 
avec  beaucoup  de  sens,  des  données  de  la  thérapeutique 
du  strabisme,  et  l'on  s'est  efforcé,  tout  en  diminuant  le  poids  Fig.  40. 
de  la  paupière,  devenu  excessif  pour  le  muscle  affaibli,  de 
lui  donner  une  insertion  plus  favorable  au  développement  de  sa  puissance. 
Malheureusement,  les  tentatives  faites  dans  ce  but  par  Bowman  et  de  Graefe 
ont  à  peu  près  échoué,  et  cela  à  cause  des  particularités  anatomiques  propres 
au  releveur  ;  c'est  pourquoi  on  les  a  aujourd'hui  complètement  abandonnées. 
Faute  de  pouvoir  agir  sur  le  muscle  en  question,  on  s'est  donc  occupé  des 
moyens  de  diminuer  autant  que  possible  la  résistance  que  le  releveur  ne  pou- 
vait plus  vaincre,  et  pour  cela  on  s'est  efforcé  d'affaiblir  son  antagoniste,  le 
muscle  orbiculaire. 

Dans  ce  but,de  Graefe  (1)  a  proposé  l'opération  suivante  :  on  incise, 
à  5  millimètres  de  son  bord  libre,  le  tégument  de  la  paupière  supérieure 

(1)  Archir.  fur  OphUwlmoloy'te,  t.  IX,  2,  p.  59. 
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dans  toute  sa  longueur  ;  en  exerçant  ensuite  des  tractions  verticales  sur  les 
lèvres  de  la  plaie,  on  les  écarte  assez  fortement,  surtout  si  l'on  a  pris  le  soin 
de  disséquer  légèrement  le  tissu  sous-cutané.  Cela  fait,  on  saisit  avec  des 
pinces  à  crochet  une  portion  du  muscle  orbiculaire,  large  de  8  à  10  millimè- 
tres, qu'on  excise  avec  des  ciseaux,  en  laissant  l'aponévrose  orbitaire  intacte. 
Si,  par  hasard,  on  intéressait  cette  aponévrose  et  s'il  en  résultait  une  hernie 
du  tissu  graisseux  de  l'orbite  capable  d'entraver  la  réunion  de  la  plaie,  il 
faudrait  en  enlever  une  partie.  Deux  ou  trois  points  de  suture  suffisent  :  ils 
doivent  comprendre  les  bords  de  la  plaie  musculaire  aussi  bien  que  ceux  de 
la  plaie  cutanée.  Comme  il  est  important  d'apporter  beaucoup  d'exactitude 
dans  la  coaptation  des  bouts  du  muscle  sectionné,  on  commence  par  enfoncer 
l'aiguille  au-dessous  de  la  lèvre  inférieure  de  la  plaie,  en  traversant  simulta- 
nément le  muscle  ;  puis  on  saisit  les  ûhres  musculaires  de  l'autre  bout  avec 
des  pinces  et  on  les  traverse,  ainsi  que  la  peau,  en  sens  inverse,  c'est-à-dire 
de  la  profondeur  vers  la  superficie.  L'effet  que  produit  cette  opération  con- 
siste, on  le  voit,  dans  le  raccourcissement  de  la  portion  sous-cutanée  de  la 
paupière  supérieure,  combiné  à  l'affaiblissement  du  muscle  orbiculaire.  Si  la 
paupière  a  subi  un  élargissement  anormal,  on  peut  à  l'excision  de  l'orbicu- 
laire  joindre  celle  d'un  lambeau  cutané.  L'emploi  des  blépharostats  de 
Snellen,  Waiiomont  ou  Knapp  facilite  beaucoup  cette  opération  en  empê- 
chant l'écoulement  du  sang. 

L'effet  de  l'opération  ne  se  montre  que  lorsque  tout  gonflement  résultant 
du  traumatisme  à  disparu  (après  4  à  G  semaines). 

Dans  les  cas  extrêmes  de  ptosis  où  il  existe  une  paralysie  complète  du  rele- 
veur,  ces  tentatives  opératoires  doivent  nécessairement  échouer,  et  l'on  doit 
se  contenter  d'un  traitement  palliatif,  en  employant  la  pince  ci-dessus  décrite, 
la  baguette,  ou  les  ligatures  métalliques. 

CHAPITRE  IV 

Al^OIMALlES  DE  POSilTIO]\,  DE  COIVEORIU ATIOIV 

Introduction  {Anatomie).  —  Une  notion  exacte  de  la  position  normale 
des  paupières  est  indispensable  avant  d'aborder  ce  chapitre,  c'est  pourquoi 
nous  avons  de  nouveau  recours  à  la  plume  autorisée  de  BL  Meckel  (1). 

«  Il  est  avant  tout  nécessaire  de  bien  circonscrire  la  région  oculaire  telle 
qu'elle  se  présente  en  regardant  directement  la  face.  Cette  limite  n'est  pas, 
dans  les  conditions  ordinaires,  si  saillante  qu'elle  saute  aux  yeux  dès  la  pre- 
mière inspection;  mais  si  un  œdème,  des  extravasations,  ou  d'autres  états  mor- 
bides font  saillir  la  peau  de  cette  région,  celle-ci  se  sépare  alors  aisément  des 

(1)  Graefe-Saemisch,  t.  I,  p.  80. 
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parties  environnantes  de  la  face.  L'explication  de  ce  fait  nous  est  donnée  par 
une  qualité  de  la  peau  de  cette  région  que  nous  avons  déjà  signalée,  à  savoir 
qu'elle  n'est  attachée  à  son  support  (le  muscle)  que  par  un  tissu  cellulaire 
lâche  dépourvu  de  graisse,  ce  qui  permet  à  la  peau  de  saillir,  de  bouillonner 
en  quelque  sorte  à  la  suite  d'épanchements,  etc.  La  peau  ambiante,  au  con- 
traire, présente  un  panicule  adipeux  et  ne  se  différencie  donc  en  rien  du  reste 
du  tégument.  ;) 

«  A  l'endroit  donc  où  les  tissus  cellulaires  sous-cutanés  adipeux  et  non- 
adipeux  se  louchent,  la  délimitation  est  très-nette.  Cela  ne  saurait  surprendre; 
car  de  même  qu'en  d'autres  points  où  des  accumulations  de  graisse  s'arrêtent 
brusquement,  ici  également  la  graisse  des  parties  voisines  de  la  face  est  déli- 
mitée par  des  feuillets  de  tissu  cellulaire  disposés  en  fascia,  qui  plongent  dans 
la  profondeur  jusqu'aux  os  et  circonscrivent  ainsi  la  région  palpébrale. 
Quoique  ce  soit  essentiellement  la  constitution  de  la  peau  et  du  tissu  cellu- 
laire sous-cutané  qui  contribue  à  cette  délimitation,  pourtant  aussi  les  parties 
sous-jacentes,  les  rebords  osseux  et  les  muscles  voisins,  en  nous  fournissant 
des  points  de  repère  importants,  ne  restent  pas  sans  influence  sur  la  détermi- 
nation topographique  de  la  région.  » 

«  La  disposition  des  parties  qui  concernent  la  paupière  supérieure  est 
simple.  Ici  la  limite  entre  le  front  et  la  région  oculo-orbitaire  est  formée  par 
le  repli  sourciller  nettement  dessiné  qui,  comme  on  le  sait,  concorde  avec  le 
rebord  orbitaire  supérieur.  L'épaississement  de  la  peau  du  sourcil  saute  aux 
yeux  et,  sur  une  coupe,  elle  se  différencie  de  la  peau  fine  des  paupières  par 
une  texture  plus  dense  et  par  de  petites  grappes  de  graisse  relativement  nom- 
breuses. » 

«  Il  en  est  autrement  à  la  paupière  inférieure.  Ici  la  délimitation  est  loin 
d'être  aussi  nette  et  n'est  pas  même  accusée  par  une  seule  ligne.  Cependantun 
observateur  attentif  pourra  aussi  fixer  une  délimitation  chez  tous  les  sujets  et  à 
tout  âge.  La  paupière  s'adapte  ici  à  la  convexité  du  globe  et  rentre,  par  consé- 
quent, tandis  que  la  joue  fait  une  saillie  en  bas,  même  si  la  personne  est  très- 
inaigre.  De  cette  disposition  résulte  une  sorte  de  rainure  à  laquelle  Arll  a 
donné  le  nom  de  rainure  palpébro-malaire  (sulcus  orbito-palpebralis  de  Sap- 
pey).  Le  commencement  et  le  parcours  de  cette  rainure  se  conforment  à  la 
musculature  sous-jacente  de  façon  à  correspondre  à  la  région  où  le  bord  infé- 
rieur de  la  partie  cutanée  du  M.  palpebralis  inferior  {voy.  p.  136)  touche  au 
bord  supérieur  de  la  portion  médiale  du  M.  malaris.  Le  pli  que  forme  cette 
rainure  est,  à  son  commencement,  profond  et  bien  accusé  et  concorde  avec 
l'insertion  du  dernier  muscle  au  bord  inférieur  du  ligamcntum  paliiehralc 
médiate;  il  se  tient  à  peu  près  jusqu'à  la  jonction  des  tiers  interne  et  moyen 
de  la  paupière  inférieure  sur  le  rebord  orbitaire.  A  partir  de  ce  point,  le  pli  le 
dépasse,  descend  rapidement  et  se  perd  complètement  à  peu  de  distance  du 
milieu  de  la  paupière.  (Voy.  fig.  41  Wlm).  » 

«  Chez  des  individus  jeunes  on  ne  voit  rien  de  plus  que  cette  rainure  bien 
arrondie.  A  un  âge  plus  avancé,  elle  devient  plus  profonde  et  s'accuse  davan- 
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tage  par  suite  de  la  saillie  de  la  portion  inférieure  de  la  paupière,  et  il  se 
forme  encore  une  autre  ligne  de  démarcation  qui  apparaît  à  la  hauteur  de 
l'angle  palpébral  latéral  (externe),  descend  eu  bas  et  en  dedans  jusqu'à  ce 
qu'elle  atteigne  le  pli  palpébro-malaire  (portion  ascendante  du  pli  palpébro- 
malaire  de  Arlt).  Cette  seconde  rainure  correspond  à  la  portion  latérale  du 
M.  malaris.  Souvent  les  deux  rainures  s'anastomosent  et  forment  ainsi  un  arc 
dont,  à  la  vérité,  la  courbure  n'est  pas  tout  à  fait  régulière.  Pourtant,  dans 
nombre  de  cas,  ces  rainures  ne  se  rencontrent  pas,  mais  l'externe  descend 
d'une  manière  abrupte  sur  la  joue,  et  il  reste  entre  les  deux  rainures  un  es- 
pace triangulaire  rempli  par  de  petits  plis  irréguliers  et  accidentels.  Ces  diffé- 
rences ne  sauraient  surprendre  :  car,  comme  on  l'a  fait  remarquer,  Tunion 
des  deux  portions  du  M.  malaris  est  aussi  très-variable,  et  l'on  peut,  en  dépit 
de  cette  irrégularité  apparente  dans  la  direction  des  rainures  constater 
qu'elles  se  tiennent  exactement  en  relation  avec  le  parcours  des  faisceaux  du 
M.  malaire.  » 


FiG.  il.  —  Aspect  delà  région  palpébralc  d'un  vieillard. 

Wlni,  rainure  piilpubro-inalairc  (partie  desceridaiile,  Arlt)  ;  Wll,  partie  ascendante.  *  Portion  bombée  de 
la  région  qui  est,  pondant  la  jeunesse,  la  plus  profondément  située. 


i<  La  région  du  ligamentum  palpebrale  latérale  indique  la  limite  supé- 
rieure de  la  rainure  latérale.  Entre  celui-ci  et  l'extrémité  externe  du  sourcil 
reste  un  espace  qui  est  occupé  par  plusieurs  petits  plis  horizontaux  qui  se 
creusent  et  augmentent  beaucoup  avec  l'âge.  Du  côté  médial,  le  ligamentum 
palpebrale  forme  encore  la  limite,  aussi  bien  du  côté  du  nez  qu'entre  les 
paupières  supérieure  et  inférieure.  On  étudie  particulièrement  bien  cette 
région  lorsque  des  extravasations  sanginnes  s'y  sont  formées.  Un  pareil  épan- 
cbement  se  montre-l-il  seulement  dans  une  paupière,  la  coloration  tranche 
par  une  ligne  nette  qui  correspond  au  ligament  ;  occupe-t-il  les  deux  pau- 
pières, on  trouve  généralement  la  peau  non  teintée  sur  le  ligament  palpébial 
médial,  parce  que  les  attaches  plus  solides  ne  pei-mettent  pas  aussi  facile- 
ment une  pénétration  du  sang.  » 

«  Chez  les  personnes  qui  présentent  un  teint  coloré,  le  rouge  de  la  joue 
ne  va  que  jusqu'à  la  rainure  palpébro-malaire,  au  delà  la  coloration  est  plus 
paie  et  plus  tendre.  »  (Arlt.) 
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«  Dans  cet  espace,  ainsi  délimité  de  tous  côtés,  on  rencontre  encore  quel- 
-ques  plis  ou  rainures  qui,  tout  en  ayant  une  importance  moindre,  méritent 
■cependant  d'être  signalés.  Ils  sont  produits  par  le  plissement  des  paupières 
pendant  le  clignement  si  souvent  répété,  et  par  conséquent  manquent  complè- 
tement pendant  la  jeunesse.  » 

«  Il  faut  tout  d'abord  noter  à  chaque  paupière  un  pli  qui  suit  assez  exacte- 
ment le  bord  convexe  et  adhérent  du  tarse.  Il  commence  au-dessus  et  au- 
dessous  du  lac  lacrymal  et  se  porte  en  dehors  en  décrivant  une  courbe.  A  la 
paupière  supérieure  ce  pli,  plus  accusé  et  plus  profond,  se  termine  au-dessus 
de  l'angle  externe.  A  la  paupière  inférieure,  il  n'atteint  pas  cet  angle,  mais 
se  termine  à  quelques  millimètres  de  ce  point.  La  peau  située  au-dessus  du 
ligamenlum  palpebrale  mediale  se  fait  remarquer  par  son  aspect  lisse.  C'est  de 
toute  la  région  palpébrale  celle  qui  est  le  plus  enfoncée.  Les  choses  se  pré- 
sentent ainsi  pour  les  personnes  jeunes,  mais  à  mesure  qu'il  s'agit  de  sujets 
plus  âgés,  ces  plis  se  creusent,  s'allongent  et  il  se  forme  des  plis  secondaires; 
les  petits  plis  de  la  paupière  inférieure,  qui  correspondent  à  la  portion  de 
peau  située  au  devant  du  M.  palpebralis  inferior,  deviennent  plus  nombreux 
et  s'agrandissent;  il  en  est  de  même  pour  ceux  qui  ont  déjà  été  mentionnés 
et  qui  s'irradient  de  l'angle  externe  vers  la  tempe.  La  portion  cutanée  placée 
entre  le  tarse  et  le  rebord  orbitaire  se  bombe,  attendu  que,  simultanément 
avec  l'atonie  de  tous  les  fascia,  le  sejHum  orbitale  perd  de  sa  solidité  et  ne 
retient  plus  le  tissu  cellulo-graisseux  d'une  manière  aussi  ferme.  Ce  phéno- 
mène est  surtout  marqué  dans  la  région  située  au-dessus  de  l'angle  interne. 
En  ce  point,  où,  comme  nous  l'avons  dit,  se  trouve  pendant  la  jeunesse  la 
partie  la  plus  enfoncée  de  la  région  palpébrale,  apparaît  un  petit  monticule 
(fig.  41)  qui  frappe  surtout  lorsque  le  regard  est  dirigé  en  dehors.  »  (Arlt.) 

«  Le  point  central  de  la  région  oculaire  est,  tant  au  point  de  vue  topogra- 
phique que  fonctionnel,  l'entrée  du  sac  conjonctival,  c'est-à-dire  la  fente 
palpébrale.  Celle-ci  peut,  par  suite  du  déplacement  des  bords  des  paupières 
qui  l'entourent,  prendre  deux  positions  foncièrement  différentes,  et  qui,  par 
conséquent,  méritent  d'être  étudiées  séparément.  C'est  d'abord  l'aspect  que 
présente  la  fente  palpébrale  d'un  homme  éveillé,  tenant  la  tête  droite  et  re- 
i^ardant  devant  lui  d'une  manière  insouciante,  et,  en  second  lieu,  l'état  de  la 
fente  palpébrale  doucement  close,  comme  elle  se  montre  pendant  le  sommeil. 
Il  est  vrai  que  ces  deux  positions  ne  sont  pas  les  seules  que  présente  la  fente, 
car  il  en  existe  toute  une  série  entre  elles,  et  des  positions  dépassent  encore 
les  limites  de  celles  que  nous  regardons  comme  normales.  Néanmoins  il  est 
superflu  d'analyser  toutes  ces  différentes  poses,  car  elles  ne  sont  que  des 
états  intermédiaires  faciles  à  composer  lorsqu'on  connaît  les  deux  premières 
positions.  » 

«  La  fente  palpébrale  ouverte  offre,  au  point  de  vue  pratique,  incontesta- 
blement plus  d'importance  que  cette  fente  fermée;  aussi  l'étudierons-nous 
d'abord.  Sa  configuration  est  comparée  à  l'amande,  et  avec  raison,  quoiqu'on 
ne  doive  pas  s'attendre,  bien  entendu,  à  une  coupe  tout  à  fait  régulière  et  sy- 
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métrique  des  deux  bords  palpébraux.  En  réalité,  les  parties  les  plus  incur- 
vées de  ces  bords  ne  correspondent  pas  complètement,  car  le  maximum  de 
courbure  de  la  paupière  supérieure  se  rapproche  davantage  de  l'angle  interne, 
tandis  que  le  contraire  a  lieu  pour  l'inférieure.  » 

«  La  direction  de  toute  la  fente  n'est  pas  absolument  horizontale,  mais  in- 
clinée uu  peu  vers  l'angle  interne.  On  se  l'end  parfaitement  compte  de  celte 
disposition,  si  on  fait  passer  sur  un  dessin  exact,  d'après  nature  (par  exemple 
fig.  42),  une  ligne  horizontale  partant  de  l'angle  palpébral  externe.  Cette  ligne 
traverse  exactement  le  centre  delà  pupille,  et  quitte  la  fente  encore  au-dessus 
du  point  lacrymal  supérieur.  En  s'observant  dans  la  glace,  on  peut  se  rendre 
compte  de  l'exactitude  de  ce  fait.  D'après  la  mensuration  des  auteurs,  l'angle 
palpébral  interne  est  situé  à  4-6  millimètres  plus  bas  que  l'externe.  Dans  la 
figure  42,  cette  différence  est  de  4  millimètres.  » 

«  Aux  plis  cutanés  permanents  de  la  région  palpébrale  déjà  mentionnés 
s'ajoute  encore,  lorsque  les  paupières  sont  ouvertes,  un  pli  très-grand  et  fort 
de  la  paupière  supérieure  (comp.  fig.  42).  Par  suite  de  l'attraction  du  tarse 


FiG.  A"!.  —  Vue  de  face  ilc  l'œil  ouveil.  Les  contours  du  rebord  orbiUiirc,  ainsi  que  la 
délimitation  de  l'œil  sont  tracés  sur  la  figure  afin  de  permettre  une  appréciation  plus 
exacte  de  la  disposition  topograpliiijue. 

par  le  levator  palpebrœ  superioris,  la  peau  lâche  qui  se  trouve  placée  entre 
le  tarse  et  le  rebord  orbitaire  se  plisse  ;  il  se  forme  un  bourrelet  qui  recouvre 
la  portion  tarsienne  de  la  paupière,  assez  souvent  même  les  cils,  et  qui  pro- 
jette d'en  haut  une  ombre  sur  l'œil.  Ce  pli  commence  à  5  ou  0  millimètres 
au-dessus  de  l'angle  interne,  en  un  point  qui  n'est  ordinairement  pas  placé 
dans  le  plan  sagittal  de  l'extrémité  arrondie  de  la  commissure,  mais  qui  ne 
va  à  peu  près  que  jusqu'au  milieu  du  lac  lacrymal.  L'enfoncement  le  plus 
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profond  de  ce  pli  se  tient  alors  exactement  au  bord  tarsien  supérieur.  L'ex- 
trémité latérale  de  ce  pli  dépasse  l'angle  externe  de  beaucoup,  et  va  même, 
en  se  perdant  peu  à  peu,  au  delà  du  rebord  orbitaire,  pour  se  terminer  au- 
dessus  de  l'apophyse  frontale  du  malaire  (fig.  42).  Chez  des  sujets  très- 
maigres,  dont  les  yeux  sont  creux  et  les  paupières  très-enfoncées,  ce  pli 
manque  complètement,  et  cet  enfoncement  s'accuse  encore  davantage  lorsque 
les  paupières  s'ouvreiU.  Pas  plus  que  Arlt,  je  n'ai  pu  trouver  dans  ce  repli  de 
fibres  musculaires,  comme  Henke  l'a  prétendu.  » 

«  L'étendue  de  la  fente  varie  et  comme  hauteur  et  comme  largeur.  En 
moyenne,  on  peut  prendre  comme  longueur  de  la  fente  palpébrale,  chez 
l'homme,  d'un  angle  à  l'autre,  30  millimètres.  La  hauteur  de  la  fente  norma- 
lement ouverte,  dans  le  point  où  elle  se  trouve  le  plus  écartée,  c'est-à-dire 
en  la  mesurant  à  égale  distance  de  l'angle  externe  et  des  points  lacrymaux, 
est  de  14 millimètres;  très-souvent  elle  est  de 2  ou 3 millimètres  de  moins.  Les 
dimensions  de  la  fente  palpébrale  sont  généralement,  chez  la  femme,  de 
quelques  millimètres  plus  petites.  L'enfant  présente  une  fente  palpébrale  dont 
le  diamètre  longitudinal  est  surtout  plus  petit,  tandis  que  le  diamètre  verti- 
cal est  peu  diminué,  comparativement  à  ce  que  l'on  observe  pour  l'adulte:  de 
là  cet  aspect  caractéristique  d'écarquillement.  » 

«  Les  différences  individuelles  dans  les  dimensions  de  la  fente  sont,  nous 
venons  de  le  dire,  très-considérables.  Une  ouverture  palpébrale  étroitement 
fendue  nous  choque  particulièrement  et  donne  à  la  physionomie  un  aspect 
peu  séduisant  ;  cet  état  est  vulgairement  appelé  œil  de  porc.  Chez  la  plupart 
des  peuples  orientaux  la  fente  palpébrale  est  moins  ouverte  que  chez  les  Eu- 
ropéens. Les  Mongols  et  certaines  peuplades  arctiques  offrent  une  fente  qui 
se  trouve  plus  inclinée  que  pour  les  autres  races.  » 

«  La  plupart  des  traités  d'anatomie  ne  contiennent  pas  de  mensurations  relatives  à  la 
fente  palpébrale.  l'armi  les  cliiffres  peu  nombreux  que  l'on  trouve,  je  citerai  ceux  de 
Luschka,  qui  donne  correctement  comme  longueur  30""".  Je  mentionnerai  aussi,  les 
résultats  de  Huschke,  ce  chercheur,  dont  les  mensurations  sont  faites  avec  tant  d'exacti- 
tude, indique  comme  longueur  de  la  fente  15"'  (33, T"'"")  et  comme  hauteur  8"'  (18'""').  Que 
ces  chiffres  soient  trop  élevés,  cela  saute  aux  yeux  ;  mais  on  se  rendra  encore  mieux 
compte  de  l'erreur  en  traçant  une  fente  ])alpébrale  d'après  ces  indications.  La  grandeur 
et  la  conformation  de  la  fente  sont  le  mieux  rendues  dans  les  merveilleux  dessins  de  Soon- 
mering.  » 

«  Pour  ce  qui  regarde  les  rapports  de  la  fente  ouverte  avec  le  rebord  orbi- 
taire et  le  globe  oculaire,  le  dessin  figure  42  en  donnera  mieux  l'idée  qu'une 
description.  Appelons  seulement  l'attention  sur  ce  fait  que  l'extrémité  externe 
de  la  fente  est  située  de  5  à  7  millimètres  du  rebord  orbitaire,  et  que  la  su- 
ture entre  le  frontal  et  le  malaire  est  placée  presque  à  1  centimètre  au-dessus 
de  l'angle  externe.  » 

«  L'emplacement  du  globe  oculaire  par  rapport  à  la  fente  palpébrale  ou- 
verte est,  comme  le  montre  la  fig.  42,  tel  (|ue  sa  plus  grande  circonférence 
coïncide,  du  côté  latéral,  avec  l'angle  latéral  externe.  Du  côté  médial,  la 
fente  dépasse  le  globe  oculaire  de  façon  que  l'angle  interne  ne  le  couvre  plus. 
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Le  globe  touche  exactement  la  naissance  du  lac  lacrymal  dans  la  région  des 
points  lacrymaux.  La  cornée  est  en  contact,  sur  un  œil  ouvert,  avec  le  bord 
palpébral  supérieur;  souvent  elle  est  un  peu  couverte  par  celui-ci.  La  pau- 
pière inférieure  n'atteint  pas  la  cornée;  il  se  trouve  entre  elles  un  espace 
libre  de  \  k"!  millimètres.  « 

«  Lorsque  l'œil  se  ferme,  seule  l'extrémité  médiale  de  la  fente  ne  change 
pas  de  place,  parce  qu'elle  est  retenue  par  des  attaches  solides  avec  le  liga- 
mrntum  palpcbrale  mediale  sous-jacent,  toutes  les  autres  parties  subissent 
une  modification  dans  leur  emplacement.  Le  rapprochement  des  deux  bords 
palpébraux  se  fait  de  manière  que  la  paupière  supérieure  est  attirée  au-devant 
de  la  cornée,  et  ne  s'arrête  que  près  du  bord  inférieur  de  celle-ci  [voy.  la 
coupe  fig.  -43).  La  paupière  inférieure  exécute  une  excursion  bien  moindre 
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FiG.  4-3.  —  Section  sagittale  à  travers  l'organe  île  la  vision.  Coupe  médiale. 

Co,  forniK  coiijuiictivœ  de  la  paupière  su pcrieiire  ;  Co,  de  l'iuférieure;  F,  tissu  graisseux  de  l'orbito. 
RI,  coupe  oblique  du  M.  droit  externe.  OF,  coupe  de  Vos  frontal.  OJI,  coupe  de  l'os  maxillaire  supe'- 
rieur. 

et  ne  parcourt  qu'une  étendue  de  2  à  3  millimètres  pour  coapter  son  bord 
avec  celui  de  la  paupière  supérieure.  Les  deux  bords,  qui  ont  à  peu  près 
l'épaisseur  de  2  millimètres,  s'appliquent  de  façon  qu'ils  se  touchent  sur  tous 
les  points.  Ils  sont  disposés  d'une  manière  congruente,  comme  on  peut  déjà 
le  voir  sur  l'œil  ouvert,  et  de  telle  sorte  que  les  bords  des  deux  paupières 
sont  inclinés,  l'arête  externe  de  la  paupière  supérieure  descendant  davantage 
que  l'interne,  contrairement  k  ce  qui  a  lieu  pour  la  paupière  inférieure.  » 

Il  La  rivière  lacrymale,  ru'us  hicrijmalis,  que  l'on  considère  comme  représentant  un 
espace  prismatique  entre  les  arêtes  des  deux  paupières  et  le  globe  ocidaire,  peut  être  re- 
gardée, d'après  ce  qui  jjrécède,  comme  imaginaire.  D'ailleurs,  tous  les  anatomistes 
modernes  sont  uuaniinss  pour  considérer  cette  rivière  comme  existant  seulement  dans 
les  descriptions  des  anciens,  mais  nullement  en  nature.  » 
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«  La  fente  palpébrale  fermée  représente  une  ligne  convexe  en  bas  qui  com- 
mence par  une  extrémité  un  peu  arrondie  près  de  l'angle  médial,  et  se  ter- 
mine par  une  pointe  très-arroiidie  à  l'angle  externe.  Les  extrémités  de  la 
fente  près  des  deux  commissures  ne  sont  cependant  pas  exactement  en  conti- 
nuation avec  la  ligne  courbe  qu'elle  forme  dans  sa  plus  grande  longueur, 
mais  offrent  une  direction  borizontale  directement  en  dehors;  parfois  l'angle 
médial  est  même  doucement  recourbé  en  bas.  » 

«  Comme  nous  l'avons  déjà  dit  plusieurs  fois,  la  peau  est  si  intimement 
attachée  près  de  la  commissure  médiate  au  ligamentum  palpébrale,  et  de  telle 
façon  qu'un  déplacement  est  rendu  impossible.  Il  n'en  est  pas  ainsi  pour 
l'angle  externe.  A  cet  endroit,  la  peau  est  déplacée  pendant  l'occlusion  des 
paupières,  et  la  fente  se  dirige  en  bas,  comme  le  rayon  d'un  cercle  autour  de 
son  centre  fixe.  Il  en  résulte  que  l'angle  externe  est  abaissé  d'à  peu  près  5  mil- 
limètres, de  manière  que,  la  fente  étant  fermée,  il  se  trouve  situé  un  peu  plus 
bas  que  la  commissure  médiale. 

«  Les  changements  qu'on  observe  du  côté  de  la  peau  pendant  l'occlusion 
des  paupières  se  rapportent  à  la  paupière  supérieure,  surtout  au  pli  de  la  por- 
tion orbitaire,  qui  se  forme  suivant  la  manière  déjà  décrite  par  le  relèvement 
du  tarse,  au  moment  de  l'ouverture  de  la  fente.  Ce  pli  se  dissipe  complète- 
ment chez  les  jeunes  sujets,  lorsque  les  pau[)ières  se  ferment;  chez  les  per- 
sonnes plus  âgées,  il  persiste  un  sillon  qui  suit  le  bord  supérieur  du  tarse.  A 
la  paupière  inférieure,  la  portion  cutanée  se  contracte  avec  les  autres  parties 
du  M.  palpebiriiis,  ce  qui  occasionne,  en  même  temps  que  le  déplacement  de 
la  peau  vers  l'angle  médial,  la  formation  des  petits  plis  sus-mentionnés.  » 

«  Cette  contraction  de  la  porlioii  cutanée,  quoique  Irès-peu  accusée  pendant  une  occlusion 
légère,  mais  existant  en  réalité,  luc  parait  avoir  été  la  raison  pourquoi  Arlt  s'est  laissé 
induire  en. erreur,  en  supiiosant  que  le  tarse  subissait  un  faible  déplacement  en  dedans. 
En  dépit  de  nombreuses  observations,  je  n'ai  pu  vérifier  son  opinion  et  suis  obligé  de 
croire  que  seule  la  peau  exécute  le  déplacement,  tandis  que  le  tarse  n'éprouve  qu'un  mou- 
vement en  haut  ou  en  bas.  A  la  paupière  supérieure,  ce  déplacement  latéral  serait,  d'après 
Aiit,  même  très-faible,  et  peut,  dans  ce  cas  aussi,  être  aisément  expliqué  par  un  simple 
déplacement  de  la  peau.  » 

«  Il  importe,  en  terminant,  de  dire  encore  quelques  mots  du  sac  conjonc- 
tival.  »  ■  • 

«  Ce  sac  peut  être  parfaitement  comparé  à  un  entonnoir  dont  l'ouverture 
large  regai'de  l'orbite  et  l'étroite  la  fente  palpéi)rale.  Sa  plus  grande  profon- 
deur est  en  haut,  la  moindre  vers  l'angle  médial,  où  l'on  aperçoit  sans  diffi- 
culté sa  terminaison  sur  l'œil  ouvert  près  du  sac  lacrymal  (voy.  fig.  44).  Le 
sac  conjonclival  s'adapte  exactement  dans  son  parcours  au  globe  oculaire,  sur 
lequel  se  moule  sa  paroi  postérieure,  dont  la  conformation  est  ainsi  déter- 
minée, sauf  toutefois  près  de  l'angle  médial,  où  il  ne  rentre  pas  en  arrière, 
connue  sur  tous  les  autres  points,  mais  s'attache  au  ligameutym  palpébrale 
iiiediale.  Vonr  ce  qui  regarde  les  rapports  de  ce  sac  avec  l'orbite,  c'est  en  bas 
que  le  fornix  y  pénètre  le  plus  loin  ;  il  se  trouve  placé  ici  à  peu  près  à  10  mil- 
limètres en  arrière  du  rebord  orbitaire.  Eu  haut,  il  se  rapproche  de  ce  rebord 


172 


DE  WECKEP,.  — 


MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 


d'à  peu  près  de  2  millimètres.  Le  repli  conjonclival  le  moins  enfoncé  se 
trouve  du  côté  externe;  ici,  il  es\,  en  effet,  presque  au  niveau  du  rebord  orbi- 
taire  qui,  dans  ce  point,  comme  on  le  sait,  fuit  beaucoup  en  arrière.  » 


Fie.  4i.  —  La  ligne  formée  par  le  forni.K  conjunctival  Co,  est  indiqué  par  un  contour, 
pour  montrer  ses  rapports  avec  le  tracé  Mo  du  rebord  orbitraire. 

«  Les  rapports  du  sac  conjonctival  avec  le  bord  orbi taire  ressortent  du 
dessin  (fig.  44)  où  l'un  et  l'autre  sont  représentés.  On  voit  que  c'est  du  re- 
bord supérieur  que  le  fornix  se  rapproche  le  plus,  tandis  que  c'est  du  bord 
infero-e.vterne  qu'il  se  trouve  le  plus  éloigné.  » 

ARTICLE  PREMIER 

ANOMALIES  DE   LA   FENTE  PALPÉBRALE 

a.  Elaivjissement  de  la  fente  (Lngophthalmus.  Tarsorrbaphie).  —  b.  Rapetisnement  de  la  fenle. 
Blépharophimosis  (Ankiloblepharon.  Kantlioplastie).  —  c.  Epicantlius  ("Rbinoraphit'i. 

((.   Élargissement   anormal  de  I»  fenic  palpébralc 

(Lagophthalmus,  tarsorrliapiiie). 

La  fente  palpébrale  esl  sujette,  on  le  sait,  à  des  variations  pbysiologi(iues 
notables  dans  ses  deu.\  dimensions,  et  c'est  principalement  à  cette  parti- 
cularité que  s'attaque  le  jugement  du  monde  pour  déterminer  la  gran- 
deur des  yeux.  On  reconnaît,  en  outre,  avec  un  peu  d'attention,  qu'il  est  bien, 
rare  que  sur  le  même  sujet  les  deux  fentes  palpébrales  soient  complétemenl 
identiques  en  hauteur  et  en  largeur  ;  mais  ces  faibles  dilîérences  échappent 
si  l'observateur  manque  d'exercice,  tandis  que  si,  d'un  côté,  les  parties  mé- 
dianes des  paupières  sont  de  1  à  2  millimètres  plus  écartées  que  celles  du 
côté  opposé,  il  peut  en  résulter  une  asymétrie  assez  manifeste  pour  chacun. 
L'écartemenl  anormal  des  paupières  est  surtout  choquant  lorsqu'il  est  unila- 
téral ;  dans  le  cas  contraire,  il  \^eul  atteindre  un  certain  degré  sans  être  visi- 
blement dilTorme. 
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L'altération  dont  nous  nous  occupons  peut  provenir  d'une  cause  qui  siège 
dans  les  paupières  elles-mêmes,  et  c'est  le  cas  le  moins  fréquent;  ou  bien  elle 
est  due  à  un  changement  survenu  dans  la  disposition  des  parties  que  l'orbite 
renferme.  Ainsi  on  observe  un  élargissement  de  la  fente,  ordinairement  uni- 
latéral, pendant  le  spasme  du  releveur  de  la  paupière,  affection  qui  peut,  du 
reste,  lorsqu'elle  est  très-prononcée,  simuler  une  exophthalmie  légère.  On 
voit  encore  la  fente  palpébrale  se  distendre  outre  mesure  et  pathologiquement 
dans  la  paralysie  du  nerf  facial,  où  la  paupière  inférieure  tombe  sur  la  joue 
(lagophthalmus). 

L'écartement  morbide  des  paupières,  produit  par  la  propulsion  du  contenu 
de  l'orbite,  se  rattache  ordinairement  à  l'existence  dans  cette  cavité  de  tu- 
meurs qui  chassent  l'œil  au  dehors.  On  l'observe  à  la  suite  de  la  transforma- 
tion staphylomateuse  de  la  portion  antérieure  de  l'œil,  principalement  chez 
les  enfants.  Mais  ces  affections  exigent  un  traitement  propre,  et  le  symptôme 
dont  nous  parlons  ne  saurait  devenir  l'objet  de  soins  particuliers.  Il  n'en  est 
pas  ainsi  de  quelques  aulres  états  morbides,  où  la  cause  de  l'écartement 
anormal  des  paupières,  tout  en  étant  persistante,  ne  se  prête  guère  à  un 
traitement  direct,  tandis  que  l'incommodité  qui  en  résulte  mérite  d'être  prise 
en  sérieuse  considération  :  tels  sont  le  goitre  exophthalmique  (maladie  de 
Basedow),  l'augmentation  de  volume  de  l'un  des  yeux,  enfin  l'état  qui  succède 
à  quelques  opérations  de  strabisme. 

1°  Dans  le  goitre  exophthalmique,  l'écartement  des  paupières  peut  être 
porté  assez  loin  pour  qu'elles  ne  puissent  pins  suffire  à  recouvrir  les  yeux,  ce 
à  quoi  Ton  est  obligé  de  remédier,  pour  prévenir  les  accidents  sérieux  qui 
en  pourraient  résulter  pour  ces  organes  délicats. 

2"  Le  développement  excesssif  de  l'axe  antéro-postérieur  d'un  œil,  tel 
qu'on  peut  l'observer  dans  des  cas  de  staphylomes  postérieurs  très-déve- 
loppés,  engage  de  même  le  chirurgien  à  pratiquer  le  rétrécissement  de  la 
fente  palpébrale,  à  cause  de  la  difformité  hideuse  qu'il  produit  parfois. 

3"  A  la  suite  de  l'opération  du  strabisme,  lorsqu'on  n'a  pas  assez  soigneu- 
sement ménagé  la  capsule  de-  Tenon  et  le  tissu  sous-conjonctival,  on  peut 
voir  la  fente  palpébrale  gagner  sensiblement  en  largeur  (1)  du  côté  où  l'opé- 
ration a  été  faite.  Ce  fâcheux  accident  est  encore  à  craindre,  lorsqu'on  est 
revenu  à  plusieurs  reprises  à  la  ténotomie  d'un  des  muscles  de  l'œil,  ou  lors- 
qu'on s'est  vu  contraint  de  sectionner  les  tendons  de  dilTérents  muscles  sur 
le  même  organe.  Cet  inconvénient  de  l'opération  du  strabisme  s'observait 
bien  plus  souvent  encore  du  temps  où  l'on  employait  l'ancienne  méthode,  en 
s'écartant,  pour  la  section,  du  point  exact  d'insertion  du  muscle,  et  en  cou- 
pant celui-ci  dans  sa  continuité.  En  même  temps  qu'un  str.abisme  vers  le  côté 
opposé  survenait  alors,  à  la  suite  d'une  insertion  vicieuse  du  muscle,  ou  d'un 
retrait  de  ce  dernier  au  milieu  du  tissu  graisseux  intra-orbitaire,  l'œil 

(1)  Souvent  la  différence  en  hauteur  des  fentes  a  préexisté  et  n'a  échappé  à  l'observation 
qu'à  cause  de  l'asymétrie  qui  existe  dans  la  position  des  yeux. 
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se  portait  forlenient  au  dehors  et  la  fente  palpébrale  s'élargisssait  considéra- 
blement (1). 

On  remédie  à  l'affection  dont  nons  nous  occupons  en  réunissant,  dans  une 
étendue  variable,  les  bords  libres  des  paupières  vers  l'angle  externe  de  l'œil, 
procédé  connu  sous  le  nom  de  tarsorrhaphie,  et  introduit  dans  la  chirurgie 
oculaire  par  de  AValther  (2).  Cette  opération  a  subi  de  légères  modifications, 
dont  l'auteur,  de  Graefe  (3),  procède  comme  il  suit  :  il  pince  d'abord,  entre 
le  pouce  et  l'index,  la  commissure  externe,  de  manière  à  rétrécir  la  fente  pal- 
pébrale de  la  quantité  qui  semble  convenable.  Après  avoir  ainsi  déterminé 
très-exactement  le  point  auquel  doit  correspondre  la  nouvelle  commissure, 
point  que  l'on  peut,  du  reste,  arrêter  par  un  trait  de  plume,  il  introduit  entre 
les  paupières  la  plaque  d'ivoire,  et  excise  du  bord  libre  de  chacune  d'elles, 
de  dedans  en  dehors,  un  lambeau  ayant  en  hauteur  de  1  millimètre  et  demi 
à  2  millimètres,  et  en  longueur  de  3  à  6  millimètres,  de  telle  façon  que  les 
deux  plaies  se  réunissent  à  la  commissure.  Il  est  nécessaire  que  le  tranchant 
du  bistouri  enlève  tous  les  bulbes  des  cils.  A  leur  extrémité  interne,  les  deux 
plaies  se  terminent  perpendiculairement  au  bord  li])re  des  paupières  ;  mais, 
pour  assurer  une  réunion  plus  intime  en  ménageant  les  cils,  on  avive  encore, 
et  celte  fois  légèrement,  le  bord  ciliaire,  dans  une  étendue  de  2  à  3  milli- 
mètres au  delà  de  chacune  des  sections  perpendiculaires  supérieurement  in- 
diquées; une  ou  deux  sutures  suffisent  pour  garantir  la  réunion,  surtout  as- 
sociées à  l'emploi  prolongé  du  bandeau  progressif. 

Dans  les  procédés  de  Walther,  de  Graefe  et  Flarer,  on  sacrifie,  comme 
cela  s'enseigne  du  reste  dans  les  traités  les  plus  récents  [voy.  Arlt  (4),  Aba- 
die  (5)  ],  le  bord  libre  des  paupières,  y  compris  les  cils.  La  tarsorrhaphie  ainsi 
pratiquée  n'est  ni  plus  ni  moins  qu'une  mutilation  irrémédiable;  mais  tel  ne 
doit  pas  être  le  but  de  cette  opération,  qu'on  la  pratique  dans  l'intention  de 
fermer  définitivement  ou  temporairement  une  plus  ou  moins  grande  partie  de 
la  fente. 

La  tarsorrhaphie  est-elle  exécutée  pour  obvier  à  l'exophthalmie,  suite  d'un 
goitre  exophthalmique,  ou  d'un  staphylome  postérieur,  ou  d'une  exagération 
de  la  largeur  de  la  fente,  suite  de  slrabotomie,  la  conservation  des  cils  doit 
servir  pour  masquer  la  réunion  d'une  portion  de  la  fente,  et  les  cils  longs  de 
certaines  femmes  remplissent  admirablement  ce  but.  A-t-on  pratiqué  la  tar- 
sorrhaphie temporaire  pour  ectropion,  dans  des  opérations  de  blépharoplastie 
par  greffe  cutanée,  il  est  bien  évident  qu'on  ne  privera  pas  les  bords  palpé- 

(1)  Journal  de  de  Graefe  et  de  Walther,  t.  IX,  18-26. 

(2)  Archiv  /»;■  Ophthal.,  t.  III,  A.  I,  p.  218. 

(3)  Graefe-Saemiach,  t.  III,  p.  AU. 

(4)  Traité  des  maladies  des  yeux,  Paris,  1876,  p.  98. 

(5)  Disons  en  passant  que  nous  avons  eu  occasion  de  pratiquer  la  tarsorrhapiiic  dans  des 
cas  où  l'on  voulait  procéder  à  la  prollièse  oculaire,  pour  une  phtiiisie  complète  de  la  cornée 
sans  réduction  du  glol>e.  Ici,  l'augmentation  de  volume  produite  par  l'addition  de  la  coque 
d'émail  peut  être  complètement  dissimulée  au  moyen  d'une  réduction  proportionnée  de  la 
fente  palpébrale. 
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braux  de  leur  plus  précieux  ornement,  sachant  qu'on  aura  à  rétablir  la  fente 
palpébrale. 

Nous  rejetons  donc  toutes  les  anciennes  méthodes  de  tarsorrhaphie,  et  nous 
avons,  depuis  des  années,  substitué  dans  notre  pratique  l'opération  suivante, 
analogue  en  quelques  points  à  la  façon  de  procéder  de  Bowman  (1)  : 

1°  On  avive  les  bords  des  paupières,  tendues  sur  la  plaque  d'écaillé,  au 
moyen  du  couteau  à  cataracte  de  Beer,  eu  ayant  soin  de  n'enlever  au-devant 
des  cils  qu'exactement  la  couche  épithéliale.  Cette  excision  est  complétée 
dans  la  commissure  externe  (dépourvue  de  cils)  au  moyen  de  petits  ciseaux 
courbes  très-fins.  On  a  soin  de  n'effleurer,  pendant  cet  avivement,  ni  glandes 
tarsiennes,  ni  bulbes  pileux,  et  de  dépasser  de  quelques  millimètres  l'étendue 
suivant  laquelle  on  veut  voir  prendre  les  bords  palpébraux. 

2°  On  réunit  les  paupières  par  plusieurs  sutures  métalliques  profondes,  et 
on  laisse  en  place  les  fines  anses  d'argent,  qu'on  a  placées  suffisamment  loin 
pour  qu'elles  ne  puissent  couper  la  peau,  aussi  longtemps  qu'on  le  croit  né- 
cessaire pour  être  assuré  d'une  parfaite  réunion. 

La  tarsorrliaphie  ainsi  exécutée  perd  beaucoup  de  ce  qu'elle  avait  de  défigu- 
rant par  les  anciens  procédés,  et,  si  l'on  prend  soin  d'immobiliser  les  pau- 
pières pendantplusieurs  jours  sous  le  bandeaucompressif,  elle  est  aussi  certaine 
dans  ses  résultats  que  les  anciennes  méthodes.  Quoique  nous  exécutions  bien 
souvent  la  tarsorrhaphie,  nous  n'avons  jamais  eu  besoin  de  recourir  à  la  modi- 
fication suivante  de  de  Graefe,  destinée  à  combattre  l'inconvénient  que  la 
commissure  soit  tiraillée  d'une  manière  disgracieuse  dans  les  mouvements 
que  l'œil  exerce  en  se  portant  en  haut. 

De  Graefe  a  proposé  de  modifier  dans  ce  but  le  manuel  opératoire  de  la  tarsorrhaphie,  en 
prolongeant  vers  la  tempe  l'incision  supérieure,  de  3  à  5  millimètres,  tout  en  l'inclinant 
légèrement  en  bas,  puis  en  excisant  de  la  paupière  supérieure,  comme  dans  le  procédé 
d'ectropion  de  Dieffenbacli,  un  lambeau  triangulaire  ayant  pour  base  le  pj'olongemcnt  de 
l'incision  supérieure.  La  réunion  s'effectue  alors  au  gré  de  l'opérateur,  et,  quand  l'œil  tend 
à  entraîner  en  haut  la  paupière  supérieure,  cet  elTet  est  contre-balancé  par  les  tractions  que 
la  cicatrice  exerce  en  sens  opposé. 

Il  appartient  évidemment  à  l'expérience  du  chirurgien  de  décider  s'il  doit 
tâcher  de  remédier  à  un  élargissement  considérable  d'une  des  fentes  palpé- 
braies,  en  la  rétrécissant  par  la  tarsorrhaphie,  dans  une  étendue  très-no- 
table, ou,  s'il  ne  vaut  pas  mieux,  pour  éviter  un  excès  fâcheux,  combiner 
cette  opération  avec  l'élargissement  de  la  fente  palpébrale  de  l'autre  côté 
(opération  de  blépharophimosis),  et  partager,  de  cette  manière,  aussi  égale- 
ment que  possible  entre  les  deux  yeux  la  correction  nécessaire.  Inutile 
d'ajouter  que,  par  l'effet  d'une  coquetterie  assez  répandue,  l'élargissement 
des  fentes  palpébrales  est  mieux  goûté  et  plus  facilement  accepté  des  ma- 
lades que  le  raccourcissement,  qu'on  est  forcé  d'exagérer  tout  d'abord  dans 
les  cas  de  réunions  partielles,  pour  assurer  la  parfaite  réussite  de  l'opé- 
ration. 

(1)  Ophlhahn.  Hosp.  Rep.,  t.  VU,  p.  1. 


I 


176 


J)E  WECKER.—  MALADIES  DES  PAUPIÈUES. 


Dans  les  cas  de  lagophthalmus  paralytique  (joint,  chez  les  petits  enfants, 
aux  symptômes  de  paralysie  de  la  cinquième  paire  et  de  kératite  neuro-para- 
lytique), on  peut  arriver  à  l'occlusion  des  paupières,  impérieusement  récla- 
mée ici,  par  des  procédés  moins  pénibles  d'exécution  que  la  tarsorrhaphie  et 
laissant  encore  bien  moins  de  traces.  Ces  moyens  sont  : 

a.  L'excision  de  faibles  ti'aînées  de  couche  épidermique  au-dessus  des  tar- 
ses supérieur  et  inférieur  et  réunion  des  replis  cutanés.  Cette  méthode  est 
surtout  aussi  recommandable  lorsqu'il  s'agit  d'un  écartement  de  la  fente  qui 
porte  sur  le  rebord  palpébral  interne  et  occasionne  un  larmoiement  (Arlt). 

b.  L'application  de  simples  sutures  métalliques  sans  avivement  préalable 
tle  la  peau,  ayant  pour  effet  de  rapprocher  des  plis  de  peau  très-mobile  au- 
devant  de  la  fente  palpébrale. 

c.  Application  d'un  pansement  particulier  que  M.  Michel  (1)  décrit  de  la 
façon  suivante  : 

((  On  se  sert  d'une  petite  baguette  de  la  longueur  de  la  fente  palpébrale  et 
de  l'épaisseur  d'un  crayon  ordinaire.  Aux  deux  extrémités  de  cette  baguette 
■sont  attachés  des  fils  d'une  longueur  telle  qu'ils  puissent  dépasser  le  milieu 
du  front.  On  applique  alors  la  baguette  en  l'adossant  assez  exactement  un  peu 
au-dessous  du  rebord  orbitaire,  eten  repoussant  faiblement  la  peau  au-devant 
de  la  baguette  en  haut.  Le  globe  de  l'œil  vient  en  quelque  sorte  reposer  sur 
cette  baguette,  dont  les  fils  sont  attachés  avec  du  diachylon  sur  le  front,  et 
l'on  fait,  au  moyen  de  semblables  bandelettes,  glisser  la  paupière  supérieure 
sur  la  paupière  inférieure.  Un  simple  bandeau  compressif  peut  servir  à  con- 
solider ce  pansement.  » 

Ces  trois  modes  de  traitement  sont  surtout  indiqués  dansles  cas  où  il  ne  s'agit 
d'obtenir  que  très-temporairement  une  occlusion  plus  complète  de  la  fente. 

c.  Rapetissement  de  la  fente  palpébrale» 

(Blépharopliiinosis,  ankyloblé)iliai'on,  symblépharon,  kanthoplasliel. 

Les  bords  libres  des  paupières  peuvent  être  anormalement  réunis  l'un  à 
l'autre,  par  suite  d'un  vice  de  conformation  congénital,  dont  il  sera  question 
à  l'occasion  des  «  anomalies  congénitales,  »  d'une  lésion  fraumatique,  d'une 
vive  inflammation  de  la  muqueuse  et  du  bord  ciliaire,  et  notamment  de  celle 
qui  suit  les  brûlures  observées  dans  cette  région. 

On  désigne  sous  le  nom  de  blépharopJiimosis  la  réunion  anormale  du  bord 
des  paupières  qui  porte  principalement  dans  l'angle  externe  et  n'atteint  pas 
un  degré  considérable.  Cette  réduction  en  longueur  de  la  fente  palpébrale 
s'observe  souvent  chez  des  personnes  âgées  qui  ont  longtemps  souffert  de 
conjonctivite  avec  excoriations  des  bords  (blépharite  angulaire).  11  se  pro- 
duit, dans  ces  cas,  entre  l'extrémité  externe  des  bords  palpébraux  une  réunion 
au  moyen  d'une  fine  membrane  rappelant  la  membrane  nictitantc,  et  arrou- 


(1)  Loc.  cit.,  p.  iGO. 
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dissant  par  sa  présence  la  fente,  de  telle  façon  que  les  vieillards  atteints  de 
ce  blépharophimosis  en  sont  considérablement  défigurés. 

On  entend  sous  le  nom  d'nnhjlobh'pharon  la  réunion  d'une  étendue  plus 
considérable  des  bords  palpébraux  ne  se  localisant  pas  à  la  commissure  ex- 
terne. Tl  est  fort  rare  que  l'ankyloblépharon  soit  complet.  C'est  aussi  par  ex- 
ception que  l'adhérence  vicieuse  est  limitée  aux  bords  libres  et  qu'elle  n'em- 
piète pas  plus  ou  moins  sur  la  face  interne  des  paupières,  en  se  compliquant 
de  symblépharon  (voyez,  pour  le  symblépharon,  Maladies  de  la  conjonctive). 
On  a  un  ankyloblépharon  complet  ou  incomplet,  selon  que  l'absence  de  divi- 
sion occupe  la  totalité  ou  une  partie  des  bords  marginaux.  Inutile  de  dire 
qu'il  existe  des  cas  où  il  n'est  pas  possible  de  faire  un  choix  rigoureux  entre 
la  dénomination  de  blépharophimosis  et  d'ankyloblépharon  incomplet  sié- 
geant vers  l'angle  externe  des  paupières. 

Ces  adhérences  peuvent  être  le  résultat  d'une  lésion  traumatique  ou  d'une 
maladie  inflammatoire  qui,  généralement,  envahit  la  conjonctive  elle-même. 
Tel  est  l'effet  des  ulcères  du  bord  ciliaire  qui  se  développent  pendant  le  cours 
d'une  blépharo-adénite  et  des  brûlures  qui  intéressent  la  peau  des  paupières 
ou  l'angle  externe  de  l'œil,  en  donnant  naissance  à  une  bandelette  de 
tissu  inodulaire  susceptible  de  réduire  considérablement  la  fente  palpébrale. 

Lorsque  l'ankyloblépharon  est  plus  ou  moins  complet,  qu'il  se  complique 
de  symblépharon,  il  est  permis,  en  général,  de  le  rapporter  à  une  inflamma- 
tion diphthéritique  de  la  conjonctive  et  du  bord  de  la  paupière,  soit  que  cette 
inflammation  ait  été  spontanée,  soit  qu'elle  provienne  d'une  brûlure  par  la 
chaux  vive,  les  acides  minéraux,  etc.  Ces  désordres  surviennent  aussi,  mais 
moms  fréquemment,  à  la  suite  de  granulations  rebelles,  traitées  trop  active- 
ment par  les  caustiques. 

Lors  même  qu'il  existe  un  ankyloblépharon  complet,  on  découvre  presque 
constamment  vers  l'angle  interne  une  petite  ouverture  par  laquelle  suintent 
les  produits  de  sécrétion  des  glandes  lacrymales  et  conjonctivales,  si,  toute- 
fois, cette  sécrétion  n'est  pas  tarie.  Il  est  très-difficile  de  dire  dans  ces  cas 
extrêmes  quelle  quantité  de  la  muqueuse  est  restée  intacte,  et  si  l'on  peut 
garder  l'espoir  de  trouver  la  cornée  ou  une  portion  de  cette  membrane  en- 
core transparente  et  capable  de  fonctionner.  Le  pronostic  se  guide  en  pa- 
reille circonstance  sur  le  degré  de  la  mobilité  que  les  yeux  conservent  sous 
les  paupières  fermées  et  sur  l'action  que  la  lumière  peut  encore  exercer  sur 
ces  organes.  En  effet,  il  serait  illusoire  de  tenter  un  traitement  curatif  par  des 
moyens  chirurgicaux,  si  la  conjonctive  avait  totalement  ou  à  peu  près  disparu  ; 
car  non-seulement  les  essais  que  l'on  ferait  pour  maintenir  la  fente  palpé- 
brale resteraient  infructueux,  mais  encore  la  cornée,  privée  de  la  lubréfaction 
que  lui  fournissent  la  conjonctive  et  les  larmes,  offrirait  bientôt  les  carac- 
tères de  la  xérophthalmie. 

Traitement.  —  Lorsqu'une  seule  bride  réunit  les  deux  bords  des  pau- 
pières, on  la  divise  d'un  coup  de^iseaux.  Cela  fait,  on  en  pratique  l'excision 
en  se  tenant  le  plus  près  possible  des  points  où  elle  s'insère.  Alors  toute  l'at- 
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tentiou  du  praticien  doit  se  porter  sur  les  moyens  d'empêcher  la  réunion  des 
parties  divisées.  Ils  consistent  dans  l'emploi  de  bandelettes  de  taffetas  d'An- 
gleterre ou  du  collodion,  qu'on  applicpie  do-  manière  à  déterminer  un  léger 
ectropion.  Ce  but  nous  parait  mieux  et  plus  sûrement  rempli  par  l'apposition 
de  deux  ou  trois  sutures,  dans  lesquelles  on  comprend  un  repli  de  la  peau 
,ie  la  paupière  inférieure,  très-rapproclié  de  la  plaie  formée  par  l'excision  de 
la  bride.  Au  bout  de  vingt-quatre  ou  de  quarante-huit  heures,  on  enlève  les 
sutures  devenues  inutiles.  Cette  manière  d'ectropionnement  passager,  recom- 
mandé aussi  par  Laugier,  Arit  (1)  et  Warlomont  (2),  dans  les  cas  compli- 
qués de  symblépharon,  est  de  beaucoup  préférable  à  la  cautérisation  ou  1  iso- 
lement par  le  collodion  d'une  des  lèvres  de  la  plaie,  et  à  l'interposition  d'un 
corps  étranger  entre  les  bords  avivés  delà  section. 


FiG.  45. 


Si  l'on  a  affaire  à  des  brides  cicatricielles  siégeant  vers  les  angles  de  l'u'il, 
ou  s'il  s'agit  d'un  blépharophimosis  complet,  on  doit,  dans  tous  les  cas,  pra- 
tiquer l'élargissement  de  la  fente  palpébrale  [l'opération  de  la  kanthoplastie 
de  de  Amnion  (3)].  Dans  ce  but,  on  y  introduit  un  bistouri  droit,  dont  ou  fait 
glisser  la  pointe  dans  la  direction  de  la  fente  et  sur  le  rebord  orhitaire,  ou, 
comme  nous  le  faisons,  une  branche  de  forts  ciseaux  droits,  en  coupant  les 
téguments  dans  une  étendue  de  1  à  2  centimètres.  Il  ne  reste  plus  alors  qu'à 
réunir  la  muqueuse  aux  lèvres  de  la  plaie  cutanée;  pour  y  arriver,  on  doit 
exercer  verticalement  sur  les  paupières  des  tractions  assez  fortes  pour  trans- 
former la  plaie  horizontale  en  plaie  verticale  (voy.  fig.  45),  et  rapprocher  la 
conjonctive  de  la  peau.  On  saisit,  pour  les  placer,  la  muqueuse  d'abord  et 

(1)  Graefe-Saeinisch,  t.  III,  p.  412. 

(2)  Annales  d'UcuL,  t.  XLIII,  p.  99. 

I.'î)  Zeitschrift  ftir  Opltlhalmologie,  t.  11.  Drcsdcn,  1839. 
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ensuite  la  peau,  eu  plaçant  trois  sutures  A,  B  et  C.  Poiu"  ne  pas  s'exposer  à 
voir  couper  la  muqueuse  par  la  suture  qu'on  ferme  ou  qu'on  a  saisie  à  une 
certaine  étendue,  on  peut  au  besoin  dégager  préalablement  un  peu  la 
conjonctive  des  paupières  et  du  globe  oculaire,  comme  le  fait  M.  Haraer  (1). 
Les  sutures  doivent  rester  vingt-quatre  ou  quarante-huit  heures  en  place. 

L'élargissement  de  la  fente  palpébrale  trouve,  soit  employé  seul,  soit  joint 
aux  sutures  de  Gaillard,  un  vaste  emploi  dans  le  traitement  des  conjonctivites 
granulaires.  Il  nous  a  paru  inutile  de  modifier  ce  procédé  simple  par  la 
dissection  d'un  lambeau  conjonctival  triangulaire  qu'on  interpose  entre  les 
lèvres  cutanées,  comme  cela  a  été  récemment  recommandé  (Gusco). 

c.    ËpScantlius.  riiinorrlmphic. 

G'est  à  l'occasion  des  anomalies  congénitales  que  nous  aurons  surtout  à 
nous  occuper  d'une  affection  qui  n'est  pas  très-sûrenienî:  acquise  :  ce  qu'on  a 
pris  comme  épicanthus  acquis  n'était,  dans  la  plupart  des  cas,  pas  autre  chose 
que  des  brides  cicatricielles  consécutives  à  des  blépharites  intenses,  à  des 
brûlures,  etc.  L'épicanthus  peut  encore  être  simulé  par  un  gonflement  de 
l'angle  interne  de  l'oeil,  comme  il  arrive  dans  l'ophthalmie  purulente  ;  mais 
cette  altération  est  de  trop  courte  durée  pour  mériter  la  dénomination  d'épi- 
canthus  temporaire  qu'on  a  voulu  lui  donner  [  Desmarres  (^)  ]. 

Parmi  les  variétés  d'épicanthus  acquis, celle  qui  se  rapproche  le  plus  de  la 
forme  congénitale,  sans  avoir  été,  ce  nous  semble,  signalée  par  les  auteurs, 
s'observe  à  la  suite  de  la  nécrose  du  vomer  et  des  os  du  nez,  dans  laquelle 
ces  derniers  s'affaissent  plus  ou  moins  complètement.  Presque  constamment, 
cette  difformité  reconnaît  pour  cause  la  syphilis  constitutionnelle  ou  hérédi- 
taire; la  peau,  tout  en  conservant  son  intégrité,  devient  alors  très-flasque  et 
couvre  le  grand  angle  de  l'œil.  Un  ozène  insupportable  incommode  fré- 
quemment les  sujets  qui  sont  atteints  cVépiccmtJms  spécifique,  et  surtout  les 
personnes  qui  vivent  avec  eux.  Nous  signalons  ce  fait,  parce  que  Siebel  père 
dit  avoir  aussi  trouvé  l'ozène  dans  des  cas  d'épicanthus  congénital,  où  il  at- 
tribue sa  présence  à  un  rétrécissement  des  sinus  frontaux,  grâce  auquel  les 
mucosités  sécrétées  dans  ces  cavités  y  seraient  retenues.  Il  n'y  aurait  rien  de 
bien  surprenant  à  ce  que  certaines  variétés  d'épicanthus  congénital  ou  acquis 
dans  la  première  enfance  soient  aussi  l'effet  d'une  nécrose  des  os  du  nez,  plu- 
tôt que  d'un  arrêt  de  développement. 

Le  traitement  de  l'épicanthus  congénital  ou  acquis  a  pour  but  de  raccour- 
cir la  partie  du  tégument  comprise  entre  les  grands  angles  des  yeux.  Comme 
ce  raccourcissemeut  tend  à  se  faire  spontanément,  à  mesure  que  le  dos  du, 
nez  se  relève,  on  ne  doit  s'arrêter  a  l'idée  d'une  opération  que  quand  la  dif- 
formité est  très-prononcée  et  qu'il  en  résulte  une  gêne  vérital)le  dans  l'acte 

(1)  Nedeiiamdi  Arcliief  voor  Genees  en  Nalmirkundfl.  et  Annales  d'Ocutisiique,  t.  LIH. 
,jiag'e  170. 

(2)  Soii  traité,  S'édit.,  t.  I,  p.  AlA. 
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d'écarler  les  paupières.  Gela  s'observe  surtout  lorsque  l'épicanthus  est  compli- 
qué de  ptosis  et  de  strabisme.  Siebel  père  propose,  pour  tenter  la  guérison 
spontanément,  de  teudre  entre  les  doigts,  à  diverses  reprises  et  pendant  un 
certain  temps,  la  peau  du  dos  du  nez.  Or  il  est  certes  plus  facile  de  remplir 
ce  but  en  se  servant,  pour  cet  usage,  d'une  petite  pince  à  ptosis. 

L'opération  de  l'épicantbus  consiste  à  enlever  un  lauibeau  ovalaire  et  verti- 
cal de  la  peau  du  dos  du  nez,  la  rhlnorrhaphie  de  de  Ammon,  ou  à  attaquer 
directement  le  pli  cutané  qui  recouvre  le  grand  angle.  Pour  la  rbinorrhaphie,  de 
AmlTion  soulevait  avec  deux  doigts  un  pli  de  la  peau  assez  élevé  pour  faire 
disparaître  l'épicanthus  et  circonscrivait  d'un  trait  à  l'encre  la  base  de  ce 
pli.  Gela  fait,  il  ne  restait  plus  qu'à  enlever,  au  moyen  d'un  bistouri  pointu, 
le  repli  ainsi  dessiné  et  à  réunir  les  lèvres  par  une  suture  entortillée. 

I)  est  bien  plus  simple  de  traverser  le  repli  soulevé  de  deux  ou  trois  ai- 
guilles courbes,  munies  chacune  d'un  fil  de  soie,  au-dessus  desquelles  on 
taille  avec  des  ciseaux  courbes  le  lambeau  cutané,  et  l'on  achève  la  ligature 
comme  à  l'ordinaire.  Si  l'on  traversait  complètement  la  peau  avec  les  fils, 
avant  de  faire  l'excision,  comme  le  recommande  Sichel  père,  il  pourrait  faci- 
lement arriver  que  la  soie  vînt  se  placer  entre  les  branches  des  ciseaux,  et 
qu'on  en  éprouvât  quelque  retard  dans  l'opération. 

Lorsque  l'épicanthus  est  très-prononcé  et  qu'on  veut  obtenir  un  raccourcis- 
sement notable  de  l'espace  interangulaire,  il  a  été  recommandé  de  négliger 
la  ligature  et  d'abandonner  la  cicatrisation  à  elle-même.  Nous  sommes  de 
l'avis  de  M.  Kuapp  (1),  que  cette  manière  de  procéder  est  mauvaise  à  cause 
des  cicatrices  disgracieuses  qu'elle  laisse,  et  on  fei'a  très-bien  de  porter  toute 
son  attention  sur  une  réunion  très-exacte  du  large  lambeau  cutané  qu'on  est 
obligé  d'exciser,  dans  les  cas  d'épicanthus  très-accusé,  et  auquel  la  croissance 
n'a  pas  apporté  remède. 

En  pareil  cas,  on  ne  suivra  pas  mon  procédé,  consistant  dans  l'introduc- 
tion préalable  des  aiguilles  et  la  suture  entortillée,  mais  on  se  tiendra  aux 
recommandations  de  M.  Knapp,  d'exciser  un  lambeau  rhomboïdal,  avec 
beaucoup  de  soin,  sur  le  dos  du  nez  en  dégageant  latéralement  la  peau,  sans 
la  contusionner.  La  plaie  sera  soigneusement  réunie  par  des  sutures  simples, 
et  la  traction  de  la  peau  combattue  par  des  bandelettes  de  diachylon.  Une  sur- 
veillance très-attentive  des  enfants,  qui  doivent  garder  le  repos,  est  indispen- 
sable pour  garantir  la  réunion  par  première  intention  et  éviter  une  cicatrice 
disgracieuse  que  la  rjiinorrhapbie  pourrait  laisser.  S'il  s'agit  par  contre  d'un 
épicanthus  unilatéral  ou  d'un  cas  qui  s'en  rapproche,  il  semble  préférable 
d'exciser  le  lambeau  ovalaire,  non  pas  au  milieu  de  la  racine  du  nez,  mais 
plus  ou  moins  près  de  l'œil  affecté. 

Arlt(2)  ne  consacre  que  quelques  mots  à  la  rbinorrhaphie  de  de  Ammon,  qui 

fi)  Epicanthus  u.  sciiic  Bctiandluiig  {Archiv  fie  Avgcn.  u.  Ohrenheilkunde,  tome  III, 
Gniel'e-Saemiscli,  tome  llî,  page  ii3. 
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ne  lui  a  pas  donné  de  bons  résultats,  et  préfère  attaquer  directement  le  repli 
cutané,  rabattu  sur  le  grand  angle.  Ou  obtient  par  cette  excision  une  plaie 
rhomboïdale  placée  verticalement  et  qu'on  réunit  par  deux  ou  trois  sutures, 
de  façon  à  former  une  cicatrice  transversale.  J'ai  moi-même  plusieurs  fois 
opéré  l'épicanthus  de  cette  manière  et  obtenu  un  succès  satisfaisant,  quoiqu'on 
ne  puisse  pas  arriver  à  une  coaptation  très-exacte  de  la  plaie  rhomboïdale. 

ARTICLE  II 

ANOMALIES   DES  BORDS  PALPÉBP.AIIX  ET  DES  PAUPIÈRES 

a.  Trichiasis  et  Distidiiasis  (de  Op\?,  poil  et  oi;  nnyo;,  deux  rniigées).  —  b.  Ectropion. — 

c.  Eniropion. 

a.  Trichiasis  et  Distieliiasis. 

On  entend  par  trichiasis  une  direction  vicieuse  des  cils,  eu  vertu  de 
laquelle  ceux-ci  se  portent  vers  le  globe  oculaire,  sans  que  la  paupière  soit  en 
iiucune  façon  altérée.  Lorsqu'en  outre  les  cils  déviés  sont  implantés  de  telle 
façon  qu'ils  forment  distinctement  plusieurs  rangées,  on  a,  suivant  les  auteurs, 
affaire  à  un  distichiasis.  Cette  distinction  n'est  pas  très-importante,  si  l'on  con- 
sidère qu'à  l'état  normal  les  cils  forment  plusieurs  séries  linéaires,  et  que 
leurs  pointes  semblent  seules  à  peu  près  au  même  niveau,  de  manière  à 
simuler  une  régularité  d'implantation  qui  n'existe  pas  (Moll,  Donders). 
Néanmoins,  nous  ne  nions  pas  que  l'écarteinent  physiologique  de  la  base  des 
cils  puisse  augmenter,  comme  nous  le  verrons  tout  à  l'heure. 

Il  se  présente  un  second  point  qu'il  importe  d'éclaircir  pour  faciliter  le 
diagnostic  du  trichiasis.  Frappés  de  l'irrégularité  survenue  dans  l'implanta- 
tion des  cils,  irrégularité  révélée,  la  plupart  du  temps,  par  l'absence  de  paral- 
lélisme des  poils,  les  observateurs  n'ont  pas  tardé  à  invoquer,  pour  expliquer 
ce  fait,  une  augmentation  du  nombre  de  ces  derniers.  Cette  hypothèse,  qu'on 
n'a  jusqu'à  présent  appuyée  d'aucune  recherche  attentive,  n'en  a  pas  moins 
fait  son  chemin  dans  tous  les  traités  spéciaux.  Si  l'on  remarque  que  pour  la 
paupière  supérieure,  siège  le  plus  ordinaire  de  l'affection  dont  nous  traitons, 
le  nombre  des  cils  peut  varier  à  l'état  normal  de  cent  à  cent  cinquante,  et, 
pour  la  paupière  inférieure,  de  soixante  à  soixante-quinze,  on  jugera  quel  cas 
il  faut  faire  de  cette  prétendue  multiplication  des  bulbes  pileux. 

Dans  la  plupart  des  cas  de  trichiasis  ou  de  distichiasis,  l'intégrité  du  r^sto 
de  la  paupière  fait  distinguer  ces  affections  de  i'cntropion;  toutefois,  il  faitt 
faire  ici  une  réserve,  car  il  arrive  fréquemment  que  le  bord  tranchant  de  la 
paupière  malade  soit  émoussé,  arrondi,  comme  dans  la  blépharite  chronique, 
affection  que  d'ailleurs  la  maladie  dont  nous  nous  occupons  reconnaît  souvent 
pour  cause. 

Si  la  déviation  des  cils  occupe  une  étendue  assez  considérable  du  bord 
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libre,  ii  n'est  guère  possible  qu'elle  échappe  à  l'observation,  et  c'est  ajuste 
titre  alors  qu'on  lui  attribue  le  larmoiement,  l'injection  conjonctivale,  les  af- 
fections panneuses  t!e  la  cornée,  enfiu  les  souffrances  du  malade  et  la  sensa- 
tion de  corps  étranger  qu'il  accuse.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  lorsque  les  cils 
tournés  vers  le  globe  oculaire  sont  peu  nombreux,  quoique,  même  dans  ces 
conditions,  ils  puissent  devenir  une  source  constante  d'irritation  et  de  don- 
leurs.  En  pareil  cas,  on  est  exposé  à  méconnaître  le  principe  du  mal,  et  à  le 
confondre  avec  une  affection  idiopathique  de  la  conjonctive,  tandis  qu'en  en- 
levant ou  en  redressant  les  cils  déviés,  on  ferait  assez  rapidement  disparaître 
les  symptômes  inflammatoires  déclarés  dans  la  muqueuse. 

Pour  se  bien  renseigner  sur  la  présence  des  cils  déviés,  Mackenzie,  ce  pra- 
ticien émérite,  conseilla  de  ne  pas  écarter  les  paupières  du  globe  de  l'œil, 
par  la  raison  que  les  poils  fins  se  redressent  alors  facilement  et  peuvent 
éciiapper  à  l'examen.  Il  est  préférable,  dit-il,  pour  les  apercevou%  de  laisser 
la  paupière  appliquée  contre  le  globe  de  l'œil,  de  manière  que  l'iris  ou  la 
pupille  y  forme  un  arrière-plan,  et  de  faire  tomber  la  lumière  latéralement. 
Nous  ne  croyons  pas,  quant  à  nous,  que  ce  procédé  d'exploration  soit  très- 
commode,  car  le  malade  cligne  les  paupières  dès  que  les  cils  sont  eu  contact 
avec  l'œil.  Ces  mouvements  gênent  Tobservateur,  qui  se  trouve  bien  plus  à 
son  aise  en  soulevant  légèrement  la  paupière  et  en  se  plaçant  de  côté.  De 
cette  manière,  il  lui  est  très-facile  de  constater  la  présence  des  poils,  même 
les  plus  fins,  dont  la  pointe  se  montre  en  dedans  de  la  lèvre  interne  du  bord 
libre.  L'éclairage  oblique  peut  rendre  service  en  pareil  cas. 

A  l'occasion  des  maladies  inflammatoires  (voy.  p.  74  ),  il  a  déjà  été  question 
des  altérations  trophiques  que  subissent  les  cils. 

Étiologie. —  Le  trichiasis  et  le  distichiasis  sont  presque  toujours  causés 
par  une  irritation  prolongée  du  bord  ciliaire. 

En  parlant  des  différentes  formes  de  blépharite,  nous  avons  insisté  sur  ce 
fait  que,  dans  la  plupart  des  cas  où  une  suppuration  circonscrite  se  fait,  dans 
plusieurs  foyers,  au  bord  de  la  paupière,  il  résulte  assez  souvent  du  travail 
cicatriciel  consécutif  une  déviation  des  cils.  Mais,  faisant  abstraction  d'une 
cause  aussi  nettement  déterminée,  on  nous  accordera  qu'il  est  peu  de  ré- 
gions aussi  exposées  que  le  bord  ciliaire  à  un  gonflement  inflammatoire  de 
longue  durée,  avec  hyperplasie  du  tissu  cellulaire  cutané.  Le  siège  le  plus 
commun  de  ces  processus  inflammatoires  chroniijues  est  le  cliamp  d'implan- 
tation des  cils;  aussi  ne  faut-il  pas  s'étonner  lorsque  ces  poils,  irrégulière- 
ment disposés  à  l'état  normal,  le  deviennent  bien  davantage  au  moment  où 
le  bord  ciliaire  se  dégonfle  et  où  le  tissu  cellulaire  de  nouvelle  formation  re- 
vient sur  lui-même.  La  déviation  et  l'altération  des  poils  ont,  en  ce  cas,  une 
seule  et  même  source. 

Si  l'on  considère  combien  sont  nombreuses  les  causes  d'byperliémie  du 
bord  ciliaire,  et  avec  quelle  insouciance  certaines  personnes  supportent,  pen- 
dant des  années,  de  légei's  catarrhes  conjonctivaux,  un  gonflement  accompa- 
gné de  rougeur  du  bord  des  paupières,  on  n'a  pas  lieu  d'être  surpris  qu'a  la 
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longue  les  cils  changent  dé  posilion,  alors  qu'il  serait  impossible  de  préciser 
la  cause  fréquemment  éloignée  de  la  maladie. 

Assez  souvent,  lorsqu'on  s'occupe  des  maladies  inflammatoires  des  pau- 
pières, on  a  occasion  de  signaler  une  sorte  de  cercle  vicieux,  eu  vertu  duquel 
une  alTection  en  engendre  une  seconde,  qui,  à  son  tour,  entretient  celle  qui 
lui  a  donné  naissance.  Il  en  est  ainsi  pour  la  maladie  dont  nous  traitons. 
Lorsque  (pielques  cils  frottent  contre  l'n'il,  on  voit,  consécutivement  à  l'irrita- 
tion qu'ils  déterminent,  les  paupières  se  fermer  ;i  tout  instant,  et  ces  mouve- 
ments s'exagérer,  ciiez  quelques  personnes,  au  point  de  constituer  un  véri- 
table spasme.  Pendant  ces  contractions  spasmodiques  du  muscle  orbiculaire, 
la  déviation  des  cils  malades  augmente;  car  ces  contractions  forcées  ont  pour 
elfet  de  faciliter,  chez  certains  sujets,  la  i)roductioii  d'un  cntropion  et  de 
tourner  davantage  les  cils  déviés  contre  le  globe  de  l'œil.  La  dégénérescence 
graisseuse  de  la  portion  ciliaire  du  muscle  orbiculaire,  signalée  par  quelques 
auteurs  (Warlomont  et  Testelin)  comme  cause  du  trichiasis,  nous  paraît,  au 
contraire,  devoir  agir  en  sens  inverse.  Ce  n'est  pas  que  nous  prétendions  que 
cet  état  ne  puisse  se  rencontrer,  chez  des  sujets  avancés  en  âge,  avec  le  tri- 
chiasis; mais  nous  voyons  dans  ces  faits  une  simple  coïncidence,  sans  y 
chercher  des  relations  de  cause  à  effet.  Nous  verrons  d'ailleurs,  en 
parlant  de  l'ectropion,  que  la  dégénérescence  graisseuse  susdite  peut  prove- 
nir (J'une  inflammation  prolongée  de  la  muqueuse  du  bord  de  la  paupière. 

Traitement.  —  Le  traitement  du  trichiasis  et  du  distichiasis  consiste  à 
s'opposer  à  la  direction  vicieuse  que  prennent  les  cils  et  à  combattre  les  cau- 
ses qui  l'entretiennent.  Les  divers  modes  de  traitement  sont  : 

i"  Méthodes  d'épilation.  —  On  ne  remplit  qu'une  de  ces  indications,  si 
l'on  se  contente  d'enlever  avec  une  pince  à  cils  (sans  dents,  à  griffes  plates) 
les  poils  déviés.  Malheureusement  il  faut  revenir  à  cette  épilatiou  à  des  inter- 
valles parfois  très-rapprocliés,  et  l'atrophie  des  follicules  pileux  qu'on  espère 
obtenir  de  cette  pratique  se  fait  souvent  attendre  indéfiniment. 

Le  sulfure  calciiuu  donin'  une  épilatiou  plus  (?ijuiplète  ot  qui  suffit  fré(|ui:Mument  pour 
liluslcurs  mois  (Duviil,  d'Argentan)  (1).  Cette  substance  ne  doit  servir  que  fraîelieuient  pré- 
Ijaréc,  car  elle  s'altère  avec  beaucoup  de  rapidité.  On  en  fait  sur  le  bord  des  paupières 
une  légère  onction,  après  avoir  garanti  l'œil  du  contact  de  ce  médicament  an  moyen  de  la 
Iliaque  d'ivoire.  De  quatre  à  six  minutes  après,  on  lave  les  paupières  avec  un  linge  mouillé 
et  à  grande  eau.  Pour  obtenir  une  épilatiou  conqilète  et  encore  plus  prolongée,  on  fait 
suivre  l'éiiilation  ordinaire  île  la  cautérisation  avec  le  nitrate  d'argent,  la  potasse  caustique 
ou  le  tliermo-cautère,  qu'on  applique  sur  le  bord  libre.  Enfin,  on  a  tenté  d'introduire  du 
tartre  stibié  en  poudre  dans  une  section  pratiquée  le  long  de  la  racine  des  cils.  Tous  ces 
procédés,  d'une  exécution  souvent  assez  délicate,  ont  les  inconvénients  qu'ils  ne  réus- 
sissent que  d'une  manière  incomplète,  et  qu'ils  causent  une  difl'ormité  assez  choquante, 
puisqu'ils  privent  le  bord  libre  de  tous  les  cils  et  oblitèrent  les  glandes  Meibomiennes  qui 
.1(^  lubrifient  fmadarosis). 

2"  Méthodes  de  déviation.  —  La  nnHhode  ancienne  de  Celse,  Villa- 
qneatio  ciliorum,a.  de  nouveau  été  introduite  dans  la  pratique  par  M.  Snellen 

^1)  Annales  cl Ociil.,  t.  \\\l,  p.  155. 
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el  consisle  à  prendre  le  cil  dans  une  anse  de  soie  très-fine,  pour  le  déplacer, 
en  le  laissant  suivre  l'aiguille  qui  porte  cette  anse  (1).  Cette  aiguille, à  travers 
rœillet  de  laquelle  sont  passées  les  deux  extrémités  du  fil  qui  forment  l'anse, 
doit  entrer  tout  près  du  cil,  et  ressortir  à  Tendroit  où  l'on  veut  que  le  cil  en- 
gagé dans  l'anse  soit  dirigé  et  continue  à  pousser.  En  attirant  l'aiguille,  l'anse 
et  le  cil  suivent. 

Pour  faciliter  cette  manœuvre,  M.  Knapp  fait  passer  le  cil,  non  dans  l'anse, 
mais  dans  l'œillet  même  de  l'aiguille.  Moi-même  j'ai  fait  faire,  dans  ce  but, 
des  aiguilles  à  petit  crochet  destiné  à  prendre  le  cil  en  passant  à  côté  de  lui. 
J'ai  abandonné  tous  ces  procédés  assurément  ingénieux,  mais  bien  peu  pra- 
tiques, même  pour  une  main  exercée,  et  fort  ennuyeux  lorsqu'un  certain 
nombre  de  cils  doivent  être  déplacés.  Sachant,  du  reste,  que  les  cils  ont  une 
vitalité  qui  ne  dépasse  pas  trois  mois,  il  en  résulte  que  cette  manœuvre  fasti- 
dieuse est  à  répéter  à  peu  près  quatre  fois  par  an. 

Une  méthode  bien  autrement  rationnelle  consiste  à  attaquer  le  mal  dans  sa 
source  même,  et  à  obtenir  une  déviation  en  sens  opposé  à  celle  qu'a  pris 
vicieusement  le  champ  d'implantation  des  cils. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  trichiasis  circonscrit,  l'application  d'une  ou  deux  su- 
tures de  Gaillard^de  Poitiers  (2)]  suffit  parfaitement  pour  le  but  qu'on  se 
propose  d'atteindre.  On  saisit,  très-près  du  bord  ciliaire,  un  repli  de  la  peau 
de  3  à  4  millimètres  de  hauteur,  et  on  le  traverse  avec  une  aiguille  courbe 
munie  d'un  fort  fil  de  soie  près  des  cils  déviés,  et  on  la  fait  sortir  à  (i  ou 
8  mdlimètres  du  bord  palpébral,  en  glissant  sur  le  tarse  et  en  comprenant  les 
fibres  musculaires  dans  l'anse,  qui  est  ensuite  très-fortement  serrée,  de  façon  à 
obtenir  la  mortification  de  tout  ce  qui  a  été  embrassé  par  le  fil.  La  formation 
consécutive  d'une  étroite  bandelette  cicatricielle  a  pour  effet  de  main- 
tenir le  redressement  des  cils,  ([u'on  obtient  immédiatement  eu  fermant 
l'anse. 

Lorsque  les  cils  ont  pris  une  position  vicieuse  sur  une  étendue  qui  dépasse 
un  demi-centimètre,  il  est  bien  préférable  de  s'adresser  à  un  mode  de  dépla- 
cement qui  porte  sur  tout  le  champ  d'implantation  des  cils,  et  qui  est  connu 
sous  le  nom  de  procédé  de  Jaesche-Arlt  (3). 

Premier  temps.  —  Un  assistant  placé  du  côté  de  la  tête  du  malade  tend  la 
paupière  avec  une  plaque  d'écaillé  que  l'on  fait  pénétrer  ju§qu'au  fornix  con- 
jt(nctivœ.  L'opérateur  attire  alors  avec  le  pouce,  placé  au-dessus  des  cils,  la 
peau  de  manière  à  mettre  à  découvert  le  bord  inlermarginal  et  les  ouvertures 

(1)  Voij.  Schulek  :  Neuo  MftlioJo  zur  daucrndeii  Aiiswaeitswciuluiig  dislichialisclier 
Wim|ioni  (Wien.  med  Woclienscli.,  ti°  2;i,  1871). 

(2)  Bulletin  de  la  Société  de  Poitiers,  ISii.  • 

(3)  Voy.  Medic.  Zeitung  Ruxslands,  1844,  n°  9, et  Prager  med.  Woclienschrift,  t.  VII, 
1845. —  M.  E.  Jaesclic  (A7m.  Monatsbl.,lSTi,  p.  97)  indique  le  procédé  de  son  frère  comme 
différent  de  celui  désigné  sous  le  nom  de  Jaesche-Arlt  pour  ce  qui  regarde  le  dégagenicntdu 
pont  cutané  que  Jacsclie  fait  avec  des  ciseaux  dès  qu'il  s'est  fiayé  un  chemin  avec  un  cou- 
teau à  double  tranchant.  Le  procédé  sus-décrit  est  celui  indic]ué  par  Arlt  lui-même  (voyez 
Giaefc-Saeinisch,  t.  III,  p.  447). 
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des  glandes  de  Meibomius.  Il  pénètre  ensuite  avec  un  bistouri  à  double  tran- 
chant (ou  un  étroit  couteau  lancéolaire)  entre  les  glandes  de  Meibomius  et  le 
bord  libre,  de  telle  sorte  qu'une  surface  du  bistouri  regarde  la  conjonctive  et 
l'autre  la  peau,  et  que  la  pointe  glisse  jusqu'à  une  profondeur  de  2  niilli- 
niètres.  De  ce  point  de  pénétration,  la  section  est  prolongée  vers  les  angles 
de  la  fente  en  exécutant  des  coupes  progressivement  plus  profondes.  On  par- 
tage ainsi  la  paupière,  dans  toute  l'étendue  de  l'implantation  vicieuse  des  cils 
qui  doit  être  un  peu  dépassée,  à  une  profondeur  de  2  à  3  millimètres,  en 
deux  feuillets,  dont  l'antérieur  comprend  la  peau,  le  muscle  et  le  champ 
d'implantation  des  cils,  et  le  postérieur,  le  tarse  (avec  les  glandes  autant  que 
possible  intactes)  et  la  conjonctive.  Ce  dégagement  peut  au  besoin  s'étendre 
d'un  angle  palpébral  à  l'autre. 

Deuxième  temps.  —  Pour  procéder  à  l'excision  d'un  pli  cutané  semi-lu- 
naire, l'opérateur  tend  la  peau  sur  la  plaque  d'écaillé  dans  le  sens  transversal 
et  incise  le  tégument  en  pénétrant  jusqu'au 
tarse  qui  doit  être  respecté;  l'incision  va  d'un 
angle  à  l'autre  dans  une  étendue  en  rapport 
avec  celle  des  cils  à  direction  vicieuse  et  suit 
une  ligne  parallèle  au  bord  à  une  distance 
de  3  à  4  millimètres  au  plus  de  celui-ci. 
Alors  l'assistant  attire  avec  l'autre  main, 
d'une  manière  uniforme,  le  sourcil  en  haut, 
tandis  que  l'opérateur  place  l'index  gauche 
au-dessus  de  la  section  qu'il  vient  de  pra- 
tiquer et  le  doigt  du  milieu  près  du  rebord 
orbitaire  externe  afin  de  tendre  régulière- 
ment la  peau  et  de  pouvoir  circonscrire  avec 
le  même  couteau  un  arc  à  large  rayon  (voy. 
fig.  i6).  La  distance  maximum  des  deux  sec- 
tions varie  suivant  les  besoins  de  3  à  5  milli- 
mètres. Ces  incisions  ne  se  touchent  pas  aux 
angles,  mais  en  soulevant  avec  de  fines  pinces  Fig.  46. 

la  peau  près  des  extrémités  on  les  complète 

à  l'aide  de  ciseaux  droits  dans  l'étendue  indiquée  sur  la  figure  par  les 

traits  .  Un  lambeau  qui  ne  renferme  pas  les  fibres  musculaires  et  qui 

mesure,  suivant  les  cas,  de  2  1/2  k  3  centimètres  sur  une  largeur  de  4  milli- 
mètres environ,  est  dégagé  avec  les  ciseaux.  Une  étendue  de  3  centimètres 
suffit  à  dévier  même  les  cils  des  angles  palpébraux  les  plus  penchés. 

Troisièm.e  temps.  —  On  réunit  la  plaie  au  moyen  de  cinq  à  six  sutures.  La 
première  suture  est  placée  au  milieu.  L'aiguille  doit  pénétrer,  pour  chaque 
point,  près  des  cils,  ramasser  les  fibres  musculaires  qui  se  trouvaient  placées 
sous  la  peau  eidevée  et  ressortir,  en  s'engageant  dans  la  peau  seulement,  au- 
dessus  de  la  section  supérieure.  Pour  que  l'opération  réussisse,  il  faut  que 
toute  la  plaie  du  bord  marginal  se  montre  béante;  s'il  n'en  était  pas  ainsi,  il 
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faudrait  compléter  le  dédoublement  de  la  peau  et  rendre  libre  la  partie  adhé- 
rente qui  s'opposerait  à  l'entre-bàillement. 

Lorsqu'il  y  a  vingt  ans  j'ai  vu  mon  csliiiic  maître  ]ji-atiiiucr  maintes  fois  cette  opération,, 
il  avait  |iour  liahitiule  d'isoler  complètement  le  pont  cutané,  portant  les  cils.  J'exécute  de- 
puis longtemps  ce  procédé,  avec  les  modilicatious  s;-,ivantes,  qui  le  rendent  liien  plus 
facile.  —  a.  Imnioliilisation  do  la  |)eau  avec  une  large  pince  (blépliarostat  de  Snellen  ou 
Knapp).  /).  Excision  préalable  du  lambeau  cutané,  c.  Dégagement  du  pont  en  faisant  glisser 
un  étroit  bistouri  à  double  tranchant  sous  la  peau  et  les  fibres  musculaires,  après  avoir 
incisé  d'avance  préalablement  le  bord  marginal  au-dessus  des  ouvertures  des  glandes  tar- 
siennes. En  procédant  ainsi  pour  la  paupière  inférieure  aussi  bien  que  pour  la  supérieure, 
je  n'ai  jamais  vu  une  mortification  d'une  partie  du  pont  par  manque  de  réunion  par  pre- 
mière intention,  et  nos  notions  acipiises  sur  la  greffe  cutanée  doivent  d'ailleurs  dissiper 
toute  crainte  à  cet  égard. 

On  a  reproché  (de  Graefe)  à  cette  méthode  de  transplantation  du  bord  ci- 
liaire,  que  ce  déplacement  était  incomplet  pour  les  cils  situés  près  des  angles 
palpébraux.  Notre  propre  expérience  nous  engage  tà  nous  ranger  à  l'avis  de 
Arit,  qui  considère  que  cet  inconvénient  peut  être  évité  en  prolongeant  bien, 
comme  l'itidique  la  figure  4G,  la  section  du  lambeau  à  enlever  vers  les  angles, 
et  en  prenant  soigneusement  les  fibres  musculaires  dans  la  suture. 


l'iG.  il. 


La  modification  proposée  par  de  Graefe  (1)  est  la  suivante  :  On  commence- 
par  deux  incisions  verticales  de  quatre  lignes  de  longueur,  qui,  partant  du  bord 
libre,  remontent  eu  traversant  la  peau  et  le  muscle  orbiculaire(fig.  47).  Ces  sec- 
tions délimitent  latéralement  la  partie  destinée  à  être  transplanlée,  et  doivent 
commencer,  dans  un  cas  de  triciiiasis  complet,  d'un  côté,  juste  à  la  commis- 
sure externe,  de  l'autre,  près  du  point  lacrvmal  supérieur.  C'est  alors  que, 
comme  dans  l'opération  de  Arlt,  on  divise  la  paupière  en  deux  couches  par 
une  seconde  section  qui  passe  entre  la  peau  et  le  cartilage  (section  intermar- 
ginale),  puis  on  attache  la  couche  cutanée  de  manière  que  le  bord  ciliairc 
soit  remonté  de  deux  lignes.  Pour  augmenter  l'effet  de  l'opération  on  peut, 
soit  exciser  un  pli  ovale  de  la  peau  dont  les  extrémités  n'ont  nullement  besoin 
de  rejoindre  les  extrémités  des  sections  verticales,  ou  se  contenter  de  coni- 


(1)  Airhir  pir  Ophtluihii.,  t.  X,  "J,  p.  -liG. 
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|)rendre,  sans  excision  préalable,  un  pli  analogue  de  la  peau  entre  deux  ou 
trois  sutures. 

On  dévie  le  champ  d'implantalion  des  cils  moins  directement,  mais  aussi 
plus  simplement,  en  excisant  une  portion  de  la  peau  qui  avoisiue  les  cils, 
comme  le  faisait  déjà  Gelse,  de  son  temps,  et  comme  M.  Desmarres  (1)  le 
recommande.  On  coupe  horizontalement,  et  tout  près  des  cils,  un  ou  plusieurs 
petits  lambeaux  ovalaires  et  l'on  abandonne  la  cicatrisation  à  elle-même.  On 
peut  encore  obtenir  la  rétraction  cicatricielle  recherchée,  au  moyen  de  cau- 
térisations, d'un  emploi  d'ailleurs  assez  peu  commode,  par  l'acide  sulfurique 
[Gallisen,  Helling 

Un  (Icniier  moyen  tic  combattre  le  triehiasis  et  qu'on  ferait  bien  ilo  rejeter  défiiiitive- 
luent  fomiiie  irrationnel,  consiste  à  enlever  clans  sa  totalité  le  champ  d'implantation 
des  cils.  Dans  la  niétbode  ancienne,  peu  éléi;ante,  on  se  contentait  d'enlever  |)uiement  et 
simplement  le  bord  ciliairo  avec  les  poils  qui  legarnissentfKartisch,  CortumctlIeister)(3). 
Becr  et  F.  Jœger  (i)  ont  lâché  de  ménager  le  tarse  et  la  conjonctive  en  se  bornant  à  exci- 
ser aux  dépens  du  tégument  une  bandelette  large  de  2  à  3  millimètres.  Flarer  (5)  modifia 
cette  méthode  en  dégageant  d'abord  le  tégument  externe  à  l'aide  d'un  couteau  lancéolaire 
enfoncé  entre  le  tarse  et  la  peau,  parallèlement  au  fibro-cartilagc,  pour  enlever  ensuite  la 
bandelette  longitudinale  elles  cils.  Il  échappait  ainsi  plus  facilement  au  risque  de  laisser 
des  fiillirules  pileux  sur  place.  Vacca  Berlinghieri  ((3)  commençait  par  pratiquer  une  section 
parallèle  au  bord  des  paupières,  à  3  millimètres  de  dist mce  de  ce  dernier,  et  terminait 
par  deux  auti-es  sections  perpendiculaires  à  la  première;  puis  il  soulevait  le  lambeau  et 
excisait  les  follicules  pileux,  ou  les  détruisait  à  l'aide  d'un  pinceau  trempé  dans  l'acide 
nitrique;  enfin,  il  réa|ipliquait  le  lambeau  et  le  fixait  au  moyen  d'une  bandelette  agglutina- 
live.  Ces  divers  procédés  destinés  à  enlever  le  champ  d'implantation  des  cils,  en  intéressant 
plus  ou  moins  le  libro-carlilage  et  le  tégument  externe,  ont  bien  un  certain  avantage  sur 
la  cautérisation  seule,  car  ils  sont  d'un  elTet  plus  certain  ;  mais  ils  exposent  bien  plus  en- 
core aux  inconvénients  d'une  cicatrisation  \ieieuse  et  de  la  déformation  du  bord  libre,  qui 
non-seulement  défigurent  le  malade,  mais  exposent  ses  yeux  à  des  irritations  répétées^ 
par  le  contact  du  tissu  inodulairc  auquel  ils  doiuieut  naissance. 

b.  Ectropion. 

L'ectropion  est  une  éversion  de  la  paupière  qui  tantôt  se  borne  à  une  par- 
tie, tantôt  affecte  la  totalité  de  ce  voile  membraneux.  L'éversion  porte,  sui- 
vant les  cas,  sur  toute  une  paupière  ou  sur  les  deux  à  la  fois.  Comme  Michel  (7) 
l'indique,  on  peut  distinguer  pour  la  paupière  inférieure,  qui  est  de  préfé- 
rence le  siège  de  l'affection  en  question  :  a,  une  simple  éversion  (diastase 
(le  la  paupière);  h,  un  renversement  incomplet  ayant  pour  effet  de  placer  la 

(1)  Son  traité,  t.  I,  p.- 53-2. 

(2)  Annales  d'Ocnlistique,  t.  XXXI,  p.  155. 

(3)  Jnslitutiones  chimrgicœ ,  t.  I.  Amsterdami,  1739. 

(i)  Dissertiitio  sislens  (Uaçinnsin  et  airam  radicalem  Iricli.iasis,  etc.,  auctore  Cbristianiv 
llosp.  Viennœ,  1818. 
(5)  Zanerini  diisert.  sopra  Tricliiiisi.  Pavia,  1829. 

(0)  jynovo  metoilo  di  curare  la  Triehiasis.  Pisa,  1825,  et  Archives  (léncrales  de  médecine^ 
I.  IX,  1825. 
(7)  tiraefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  1(12. 
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paupière  en  angle  aigu  avec  le  globe  de  l'œil  ;  etc,  un  renversement  complet, 
la  paupière  formant  un  angle  obtus  avec  l'œil. 

Nous  nous  attacherons  moins  à  mettre  sous  les  yeux  du  lecteur  un  tableau 
détaillé  des  différents  degrés  et  des  nombreuses  variétés  d'aspect  que  l'ectro- 
pion  présente,  qu'à  déterminer  le  mode  de  production  de  cette  altération  et 
à  mettre  en  lumière  l'analogie  des  causes  qu'elle  reconnaît  liabituellement. 
En  procédant  ainsi,  nous  appellerons  l'attention  sur  trois  considérations  im- 
portantes : 

1"  Le  bord  palpébral  ne  quitte  le  globe  de  l'œil  que  si  une  traction  est 
exercée  sur  lui,  soit  par  le  tégument  raccourci,  soit  par  une  action  mus- 
culaire, soit  enfin  par  le  poids  exagéré  des  parties  constituantes  de  la  pau- 
pière même; 

"2°  Le  bord  palpébral  et  la  paupière  ne  peuvent  rester  un  certain  temps 
attirés  en  dehors  sans  s'élargir  et  sans  donner  lieu  à  un  changement  dans  la 
configuration  du  tarse; 

3"  L'éversion  de  la  paupière  est  rapidement  suivie  d'un  trouble  dans  l'éli- 
mination des  larmes  et  d'une  altération  morbide  de  la  muqueuse,  exposée 
anormalement  au  contact  prolongé  de  l'air. 

1"  Le  bord  palpébral,  nous  venons  de  le  dire,  peut  se  porter  en  dehors 
sous  l'action  d'une  rétraction  de  la  peau.  En  parlant  de  la  blépharite  et  de 
l'eczéma  des  paupières,  nous  avons  insisté  sur  ce  fait  :  qu'à  mesure  que  le 
tégument  externe  contigu  au  bord  de  la  paupière  se  raccourcit,  ce  bord  tran- 
chant quitte  le  globe  de  l'œil,  se  renverse  en  dehors  et  s'arrondit,  dans  la 
plupart  des  cas.  A  cette  cause  d'éversion  il  s'en  ajoute  bientôt  une  seconde 
qui  n'est  pas  moins  puissante;  car  l'inflammation,  gagnant  en  profondeur,  ne 
tarde  pas  à  atteindre  les  fibres  de  l'orbiculaire  les  plus  rapprochées  du  bord 
ciliaire  (muscles  palpébraux),  et  les  prive  de  leur  action  spéciale,  qui  con- 
siste, on  le  sait,  à  appliquer  au  globe  oculaire  le  bord  libre  des  tarses. 

Les  fibres  musculaires  qui  se  répandent  dans  les  parties  molles  des  paupières 
(muscles  orbitaires),  mises  à  chaque  instant  en  contraction  par  l'excitation 
qu'elles  reçoivent  de  la  conjonctive  irritée,  sont  presque  constamment  livrées 
à  des  mouvements  spasmodiques  qui  ont  pour  eflet  de  faire  basculer  le  tarse, 
une  fois  que  celui-ci  n'est  plus  appliqué  contre  le  globe  de  l'œil.  Primitive- 
ment, le  bord  ciliaire  change  de  position  en  se  mettant  à  angle  aigu  avec  le 
globe  de  l'œil  ;  mais  à  mesure  que  se  relâchent  les  fibres  musculaires  desti- 
nées à  retenir  ce  bord,  l'angle  en  question  augmente  jusqu'à  ce  que  le  bord 
supérieur  soit  devenu  inférieur,  et  que  le  tarse  tout  entier  forme  avec  le  globe 
de  l'œil  un  angle  obtus.  Ici  trois  actions  concourent  à  la  production  de  l'ec- 
tropion  :  le  raccourcissement  de  la  peau,  le  défaut  d'action  des  parties  les 
plus  centrales  du  muscle  orbiculaire  (muscles  palpébraux)  et  l'exagération 
d'activité  des  fibres  périphériques  (muscles  orbitaires). 

Le  mécanisme  de  Vectropion  spasmodiquc  peut  se  faire  d'une  autre  ma- 
nière et  résulter  plus  directement  du  relâchement  des  parties  centrales  de 
l'orbiculaire,  lorsipio  ces  parties  sont  tiraillées  par  une  force  agissant  de 
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dedans  en  dehors.  Ainsi,  quand,  dans  une  conjonctivite  purulente,  la  mu- 
queuse se  gonfle  considérablement;  quand  le  corps  papillaire  s'hypertrophie 
et  quand  la  conjonctive  bulbaire  montre  un  chémosis  notable,  on  voit  souvent 
les  paupières,  l'inférieure  surtout,  se  renverser  en  dehors.  Lorsque  le  contenu 
de  l'orbite  et  la  conjonctive  des  paupières  augmentent  ainsi  brusquement  de 
volume,  ce  sont  les  bords  ciliaires  qui  supportent  la  plus  grande  partie  des 
tiraillements;  c'est  pourquoi  les  fibres  musculaires  qui  longent  les  tarses  sont 
aisément  privées  de  leur  action,  tandis  que  les  parties  périphériques  du 
muscle,  celles  qui  parcourent  les  parties  molles  des  paupières,  continuent 
d'agir  et  font  d'autant  plus  facilement  basculer  le  tarse  que  ce  dernier  ne 
s'adapte  plus  exactement  à  la  convexité  de  l'œil  (paraphimosis  conjonctivalj. 

L'ectropion  peut  se  produire  de  la  même  manière  dans  les  conjonctivites 
purulentes  chroniques;  mais,  là  encore,  il  doit  son  existence  au  tiraillement 
du  bord  palpébral,  à  la  distension  qu'il  subit  et  à  la  prépondérance  d'action 
des  fibres  périphériques  du  muscle  orbiculaire  (muscles  orbitaires). 

Il  existe  une  troisième  variété  d'éversion  particulière  à  la  paupière  infé- 
rieure, et  qui  a  reçu  le  nom  cVectropion  sénile,  parce  qu'on  l'observe  le  plus 
communément  chez  les  personnes  avancées  en  âge  et  débilitées.  Le  relâche- 
ment de  la  peau  et  du  tarse  est  ici  la  cause  primitive  du  mal.  Il  se  manifeste 
tout  d'abord  par  une  adaptation  incomplète  de  la  paupière  au  globe  de  l'œil 
(eversio  palpebralis),])SiV  la.  déviation  des  points  lacrymaux  et  par  un  larmoie- 
ment suivi  d'une  irritation  plus  ou  moins  intense  de  la  conjonctive.  Le  contact 
des  sécrétions  morbides  enflamme  et  tuméfie  rapidement  le  bord  ciliaire. 
Le  muscle  orbiculaire  étant  souvent  dans  un  état  avancé  d'atrophie  chez  les 
vieillards,  atrophie  d'autant  plus  marquée  que  la  couche  musculaire  est  plus 
mince,  comme  il  arrive  pour  la  partie  ciliaire  des  muscles  palpébraux,  celle-ci  est 
bientôt  mise  hors  d'action  par  les  tiraillements  que  la  peau  et  le  tarse  relâchés 
exercent  sur  elle,  tandis  que  la  partie  périphérique  (les  muscles  orbitaii-es 
supérieur  et  inférieur)  du  même  muscle,  quoique  affaiblie  par  l'atrophie  d'un 
certain  nombre  de  fibres,  continue  à  se  contracter,  et,  comme  dans  les  va- 
riétés d'ectropion  précédemment  étudiées,  fait  basculer  le  tarse.  Ce  mouve- 
ment d'éversion  est,  de  plus,  facilité  pour  la  paupière  inférieure  par  le  poids 
même  de  la  paupière;  car  il  n'est  pas  rare  de  voir,  en  pareille  circonstance, 
la  peau,  infiltrée  sous  forme  d'une  poche  pendante,  tirailler,  en  se  portant  en 
bas,  la  portion  la  plus  fixe  du  tégument,  c'est-à-dire  celle  qui  adhère  au  bord 
libre  du  tarse. 

Ici,  nous  devons  donc  signaler  comme  causes  essentielles  de  l'ectropion  le 
relâchement  de  la  peau,  l'atrophie  du  muscle  orbiculaire,  notamment  de  sa 
partie  centrale,  et  le  poids  même  de  la  paupière,  portant  particulièrement  son 
action  sur  le  bord  ciliaire. 

A  côté  de  celle  forme  d'ectropion  musculaire  sénile  il  s'en  place  une  autre 
qui  se  rencontre  dans  la  paralysie  de  la  septième  paire,  d'où  le  muscle  orbi- 
culaire tire  ses  filets  moteurs.  A  mesure  que  les  paupières  et  le  globe  de 
l'œil  perdent  leur  contiguïté,  l'élimination  des  larmes  devient  plus  difficile  et 
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finit  par  ne  plus  se  faire,  ce  qui  peut  provoquer  une  irritation  permanente  de 
I'omI.  Uc'ctropioii  paralytique  atteint  prescjue  exclusivement  la  paupière  infé- 
rieure; celle-ci  se  porte  en  bas,  et,  si  la  peau  s'infiltre,  elle  contribue,  par  le 
poids  qu'elle  acquiert  ainsi,  à  faire  basculer  le  tarse.  La  paupière  supérieure, 
au  contraire,  attirée  en  liaut  par  le  muscle  releveur,  résiste  jusqu'à  un  cer- 
tain point  à  cette  attraction  en  vertu  de  sa  propre  pesauteur,  et  continue  par 
conséquent  à  s'adapter,  d'une  mauière  incomplète,  il  est  vrai,  au  globe  ocu- 
laire (lagopbtlialmus  paralytique). 

Qu'il  uous  suffise  d'indiquer  en  passant  l'ectropion  qui  se  produit  dans  les 
cas  où  des  tumeurs  de  l'orbite  et  des  paupières  chassent  directement  devant 
elles,  eu  les  renversant,  ces  voiles  membraneux.  Ce  qui  doit  ici  fixer  l'atten- 
tion, c'est  le  mal  primitif,  auquel  il  importe  beaucoup  plus  de  remédier  que 
de  chercher  à  combattre  la  position  vicieuse  des  paupières. 

Notons  encore  comme  une  cause  assez  fréquente  de  la  maladie  qui  nous 
occupe,  la  rétraction  cicatricielle  qui  succède  à  une  blessure  ou  à  une  sup- 
puration des  paupières  ou  des  téguments  voisins  {ectropion  cicatriciel).  On 
sait  qu'on  peut  exciser  de  larges  replis  de  la  peau  des  paupières,  sans  que 
réversion  de  cette  dernière  en  résulte  :  cet  accident  est,  en  efl'et,  bien  plus 
fréquemment  l'effet  du  travail  qui  s'opère  dans  une  cicatrice  profondément 
située  que  celui  d'une  cicatrice  superficielle.  On  peut  ajouter  à  cela  qu'une 
cicatrice  profonde  est,  en  se  rétractant,  d'autant  plus  fréquemment  suivie 
d'ectropiou,  qu'elle  est  plus  proche  du  bord  adhérent  du  fibro-cartilage  et 
qu'elle  intéresse  davantage  l'aponévrose  tarso-orbitaire  ;  car  ces  deux  condi- 
tions concourent  efficacement  à  faire  basculer  le  tarse.  Ainsi  on  peut  dire  que 
de  toutes  les  lésions,  celles  qui  prédisposent  le  plus  à  la  formation  d'un 
ectropion  sont  ces  cicatrices  qui  suivent  la  carie  du  rebord  orbitaire.  Il  n'est 
pas  rare  d'observer  alors  des  cas  où  la  perte  de  substance  qui  s'est  faite  aux 
dépens  du  tégument  externe  a  été  presque  insigniiiante  et  où  la  rétraction  de 
la  cicatrice  fortement  adhérente  à  l'os  a  suffi  pour  faire  basculer  la  paupière. 
Ce  mécanisme  est,  à  proprement  parler,  le  seul  qui  produise  réversion  de  la 
paupière  supérieure  aussi  souvent  au  moins  que  celle  de  la  paupière  infé- 
rieure, la  plu|)art  des  causes  que  nous  avons  signalées  plus  haut  agissant 
presque  exclusivement  sur  cette  dernière.  Ce  genre  d'ectropiou  n'intéresse 
fréquemment  qu'une  moitié  de  la  paupière,  de  préférence  l'externe.  {Ectro- 
pium  angiili  externi.) 

Disons,  en  terminant  l'étiologie  de  l'ectropion,  qu'il  a  été  observé  dans 
quelques  cas  très-rares  à  l'état  congénital  (Lasclige,  de  Ammon,  lliberi, 
Schûlte,  Seiler)  (1). 

2°  L'ectropion  complet,  s'il  dure  quelque  temps,  ne  peut  manquer  de  chan- 
ger la  configuration  de  la  paupière.  Non-seulement  le  relâchement  sénile  qui 
survient  dans  la  peau  et  le  tarse  et  qui  peut  agir  comme  cause  prédisposante, 

(1)  Voyi'z  :  do  Ammon,  KUnisclieDarstellungen.  de.r  (iiujcbovcnen  Krankheiten  des  Aufjfs 
und  der  Augenlieder.  lîcriin,  1811,  p.  1  et  pl.  I,  lig.  7. 
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Pliais  aussi  l'inflammation  chronique  de  la  muqueuse  qui  a  des  en"ets  ana- 
logues, peuvent  allonger  la  paupière  et  le  libro-cartilage  ;  il  faut  en  dire  autant 
de  réversion  elle-même,  qui  contribue  à  cette  augmentation  en  longueur  de 
la  paupière,  par  ce  t'ait  qu'elle  détruit  la  courbure  du  tarse  et  qu'elle  l'aplatit. 

Toutefois,  ces  considérations  ne  s'appliquent  ni  aux  formes  tout  à  fait  ré- 
centes (spasmodiques),  ni  aux  formes  tout  à  fait  chroniques  d'ectropion,  où  la 
paupière  déformée  a  cessé  complètement  d'être  en  contact  avec  l'œil,  où  la 
sécrétion  conjonctivale  s'est  tarie,  où  enfin  la  muqueuse  s'est  desséchée  et 
s'est,  atrophiée,  en  même  temps  que  le  tarse  correspondant. 

3"  Les  tristes  effets  de  réversion  des  paupières  et  surtout  de  l'inférieure 
se  font  d'abord  sentir  parle  trouble  qui  survient  dans  l'évacuation  des  larmes. 
Le  conduit  lacrymal  inférieur  perd  rapidement  ses  fonctions  et  le  repli  mu- 
queux  situé  entre  le  globe  de  l'œil  et  la  paupière  se  remplit  de  larmes.  Celles- 
ci  coulent  i)ientôt  en  abondance  sur  les  joues  et  y  déterminent  des  excoria- 
tions qui,  en  rétractant  la  peau,  contribuent  encore  à  augmenter  le  mal.  Si 
l'ectropion  est  double,  de  telle  sorte  que  les  larmes  ne  peuvent  plus  se  porter, 
en  quelque  quantité  que  ce  soit,  dans  le  sac  lacrymal,  celui-ci  revient  Ibrte- 
ment  sur  lui-même,  quelquefois  au  point  de  se  rétrécir  considérablement. 

A  mesure  que  la  muqueuse  se  porte  dehors,  que  l'occlusion  de  l'œil  devient 
plus  difficile,  la  conjonctive  s'altère  an  contact  prolongé  de  l'air,  le  corps 
papillajre  s'hypertrophie  et  quehiuefois  il  survient  un  gonflement  si  considé- 
rable qu'il  a  valu  à  certains  ectropions  Y ('[Mièla  (.\e  sarcomateux,  à  cause  des 
gros  bourrelets  rougeàtres  que  présente  alors  la  paupière.  Cet  état  peut  durer 
très-longtemps  sans  incommoder  le  malade  autrement  que  par  la  dilTornuté 
qui  l'accompagne,  si  toutefois  l'ectropion  n'intéresse  qu'une  paupière  et 
que  la  cornée  soit  encore  à  l'abri  du  coidact  de  l'air.  Dans  le  cas  contraire, 
cette  membrane  devient  le  siège  d'ulcères  ])rol'onds  qui  peuvent  entraîner  sa 
destruction. 

Ces  faits  sont  heureusement  rares,  et  i!  est  certains  malades  qui,  avec  un 
ectropion  double,  réussissent  néanmoins,  grâce  à  la  rotation  forcée  de  l'œil 
en  haut  et  au  froncement  de  la  peau  de  la  partie  orbitaire  de  la  paupière,  à 
préserver  de  la  destruction  l'organe  menacé. 

Ainsi,  nous  avons  en  occasion  frotiservcr  un  jeune  liommo  qui  avait  été  horriblemeul 
mutilé  par  les  éclats  d'un  llacon  renfermant  do  l'étlior  qui  avait  pris  feu.  Les  quatre  pau- 
pières furent  affectées  d'ectropion  complet,  par  suite  de  la  cicatrisation  des  brûlures,  et 
l'elTet  de  ces  désordres  fut  l'ulcéi-ation  de  la  partie  inférieure  des  cornées,  que  le  malade 
ne  pouvait  préserver  du  contact  de  l'air  pendant  le  sonnneil.  Nous  crûmes  assister  à  la 
destruction,  au  moins  partielle,  des  cornées;  niais  il  n'en  fut  rien,  car  à  mesure  que  les 
cicatrices  voisines  des  rebords  orbitaires  perdirent  de  leur  rigidité  et  permirent  au  malade 
de  rapproclier  davantage  les  bords  adhérents  de  ses  cartilages  tarses,  il  put,  en  portant 
très-fortement  ses  yeux  en  haut  pendant  le  sommeil,  ]iarveiiir  à  voiler  ses  cornées,  et  les 
ulcères  qui  s'y  étaient  dévelo|ipés  se  guérirent  complètement.  Dans  ce  cas,  tonte  opération 
dut  être  abandonnée,  car  le  tégument  des  parties  environnantes  des  yeux  s'était  transformé 
en  un  tissu  inodulaire  fort  dense,  et  on  ne  disposait  pas  encore,  à  cette  époque,  de  la  pré- 
cieuse ressource  de  la  grclfe  dermique. 

Lorsque  les  paupières  atteintes  d'éversion  n'ont  plus  de  contact  avec  la 
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queuse  du  globe  de  l'œil,  lorsque  les  larmes  ne  les  baignent  plus  avec  autant 
d'abondance,  à  cause  de  la  tolérance  que  l'œil  manifeste  fréquemment  pour 
l'état  dans  lequel  il  est  tombé,  on  voit  la  conjonctive  se  dessécher  à  partir  du 
bord  libre,  et  se  recouvrir  d'une  couche  épaisse  d'épitliéliuni.  A  la  longue,  la 
mu([ueuse  s'affaisse,  est  sillonnée  de  traînées  cicatricielles,  et  le  tarse  parti- 
cipe finalement  lui-même  à  cet  état  d'atrophie. 

1,%  pronostic  de  l'ectropion  varie  beaucoup  selon  la  durée  du  mal,  selon  ses 
causes  et  selon  les  changements  qui  sont  survenus  dans  la  paupière. 

Entre  toutes  les  variétés  que  nous  avons  signalées,  celle  qui  provient  d'un 
gonflement  excessif  de  la  muqueuse  (ophthalmie  purulente)  est  encore  celle 
qui  permet  le  pronostic  le  plus  favorable.  On  peut  en  dire  autant  de  l'ectro- 
pion qui  résulte  du  relâchement  de  la  peau  (ectropion  musculaire  sénile)  ou  de 
la  paralysie  du  muscle  orbiculaire  ;  car  alors  la  thérapeutique  ne  rencontre 
pas  d'obstacles  insurmontables.  Il  s'en  faut  de  beaucoup  qu'il  en  soit  de  même 
lorsque  le  raccourcissement  de  la  peau  a  joué  un  rôle  important  dans  le  mé- 
canisme de  réversion.  Les  difficultés  qui  se  présentent  alors  sont  d'autant 
plus  grandes  que  les  pertes  de  substance  ont  plus  profondément  intéressé  le 
bord  palpébral.  C'est  ce  qui  arrive  dans  l'ectropion  consécutif  à  une  blépha- 
rite  ancienne,  etc.,  car  même  en  recourant  aux  procédés  d'autoplastie  et  de 
greffe  les  plus  ingénieux,  on  n'obtient,  pour  ce  qui  regarde  la  forme  du  bord 
palpébral,  jamais  qu'un  résultat  bien  éloigné  de  l'état  normal  des  parties. 

Au  point  de  \ue  prophylactique  deux  circonstances  se  présentent  au  pra- 
ticien, dans  lesquelles  il  peut  rendre  au  malade  le  service  signalé  de  le  ga- 
rantir d'une  affection  sur  la  curabilité  facile  de  laquelle  la  richesse  des  pro- 
cédés recommandés  doit  déjà  le  mettre  en  garde.  S'agit-il  de  destruction 
étendue  du  tégument  (par  brûlure,  gangrène,  suppuration),  la  greffe  der- 
mique en  mosaïque  doit  être  pratiquée  afin  d'empêcher  autant  que  possible 
toute  rétraction  cicatricielle. 

D'une  manière  non  moins  efficace  l'ectropion  peut  être  évité  chez  les 
enfants,  lorsqu'un  trajet  fist\ileux  s'est  produit  près  d'un  point  carié  du 
rebord  orbitaire  et  que  la  peau  commence  à  se  rétracter  en  infundibulum. 
Ici  la  tarsorrhaphie  prévient,  même  lorsqu'elle  n'est  exécutée  que  dans  une 
étendue  restreinte  du  voisinage  du  trajet  fistuleux,  avec  sûreté  l'ectropion, 
comme  nomlu'e  de  fois  nous  avons  pu  nous  en  convaincre. 

Le  traitement  de  l'ectropion  est,  on  le  comprend  sans  peine,  très-différent 
suivant  qu'il  s'adresse  à  l'une  ou  à  l'autre  des  variétés  énumérées  plus  haut. 
La  plus  simple,  celle  qui  provient  d'une  tuméfaction  aiguë  de  la  muqueuse, 
est,  en  général,  peu  rebelle  au  traitement.  Lorsque  le  mal  est  récent,  il  suffit 
de  pratiquer  la  réduction  des  paupières  déviées  et  de  la  maintenir  au  moyen 
du  bandeau  compressif,  en  renouvelant  ce  dernier  toutes  les  deux  ou  trois 
heures,  pour  enlever  soigneusement  les  sécrétions  morbides  qui  s'accumu- 
lent dans  le  sac  conjonctival.  Lorsque  la  réduction  dont  nous  parlons  rencon- 
tre des  dilficultés,  que  la  partie  périphérique  du  muscle  orbiculaire  est  prise 
de  contractions  spasmodiques,  que  la  paupière  est  gorgée  de  sang,  il  est  bon 
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de  faire  précéder  l'applicaliou  du  bandeau  de  scarifications  multiples  de  la 
conjonctive.  Si  la  réduction  était  très-difficile,  il  ne  faudrait  pas  hésiter 
à  fendre  la  commissure  externe,  dans  l'étendue  d'un  centimètre,  et  placer 
deux  sutures  analogues  à  celles  que  M.  Snellen  emploie  pour  l'ectropion  de  la 
paupière  inférieure  (voy.  la  page  suiv.). 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  ectropion  sarcomateux,  suite  d'une  ophthalmie  puru- 
lente chronique  ou  d'un  catarrhe  chronique,  ce  qu'il  faut  surtout  s'attacher  à 
combattre,  c'est  l'état  hypertrophique  du  corps  papillaire.  Dans  ce  but,  on  a 
recommandé  et  tenté,  souvent  salis  beaucoup  de  succès,  l'excision  de  plis  plus 
ou  moins  étendus  de  la  muqueuse,  les  cautérisations  énergiques,  et  enfin  ces 
deux  moyens  combinés.  Pour  les  détails,  nous  renvoyons  au  traitement  de 
l'ophthalmie  purulente. 

Dans  les  cas  si  fréquents  A' ectropion  musculaire sénile  qu'on  rencontre  chez 
des  personnes  atteintes  de  conjonctivite  catarrhale  chronique,  le  redresse- 
ment au  moyen  des  sutures,  tel  que  l'exécute  Snellen,  est  un  des  meilleurs  et 
des  plus  simples  procédés.  Avant  d'entreprendre  une  opération  plus  compli- 
quée, il  nous  semble  urgent  de  voir  si  la  paupière  renversée  paraît  s'être 
notablement  allongée,  et  si  les  parties  voisines  du  tégument  se  sont  fortement 
rétractées  sous  l'influence  d'un  contact  prolongé  avec  les  sécrétions  morbides 
fournies  par  la  muqueuse,  si,  par  exemple,  cette  rétraction  est  poussée  assez 
loin  pour  contre-balancer  le  raccourcissement  de  la  conjonctive  qu'on  obtien- 
drait par  les  moyens  signalés  plus  haut.  Lorsque  la  paupière  renversée  ne 
semble  pas  s'être  très-allongée  et  que  la  peau  du  voisinage  est  encore  saine, 
comme  dans  l'ectropion  de  date  récente,  on  est  en  droit  d'expérimenter  un 
traitement  destiné  à  ramener  la  muqueuse  à  son  épaisseur  normale,  et  il  est 
permis  d'espérer  la  guérison  du  mal.  (En  parlant  de  ce  traitement,  nous  avons 
particulièrement  en  vue  l'ectropion  de  la  paupière  inférieure.)  Dans  ces  con- 
ditions, il  faut  tout  d'abord  s'efforcer  de  préserver  la  peau  du  contact  des 
mucosités  et  des  sécrétions  morbides.  On  y  arrive  en  fendant,  suivant  le  pro- 
cédé de  Bowman,  le  conduit  lacrymal  inférieur,  et  en  employant  les  corps 
gras  en  onctions.  Cela  fait,  on  pratique  sur  la  muqueuse  des  cautérisations 
avec  le  nitrate  d'argent  mitigé,  puis  des  scarifications  multipliées.  Lorsque  la 
conjonctive  commence  à  se  dégonfler  et  la  paupière  à  regagner  une  partie  de 
sa  mobilité,  il  faut  essayer  de  replacer  et  de  maintenir  la  paupière  dans  sa 
position  au  moyen  du  bandeau  compressif  qu'on  applique  alors  à  des  inter- 
valles assez  rapprochés. 

Ces  cautérisations  modérées  avec  un  caustique  dont  on  neutralise  immé- 
diatement l'excès  l'emportent,  à  nos  yeux,  sur  les  excisions  larges  et  les  cauté- 
risations fortes  qui  donnent  fréquemment  naissance  à  un  tissu  inodulaire  très- 
irritant  pour  l'œil.  Nous  devons  excepter  les  cas  d'ectropion  faciles  à  réduire 
avec  le  doigt  et  où  le  cul-de-sac  inférieur  a  conservé  toute  son  ampleur.  Ici 
on  peut  employer  la  cautérisation  telle  qu'on  la  pratique  en  Angleterre  (1). 

(1)  On  renverse  fortement  la  paupière,  de  manière  à  mettre  le  cul-de-sac  complètement  à 
découvert;  on  l'étanclie  soigneusement  avec  un  linge  sec,  puis  on  promène  cinq  à  six  fois  le 
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Il  faut  avouer  que  c'est  la  minorité  des  cas  qui  comporte  un  trailement 
aussi  peu  énergique  ;  car,  si  la  paupière  s'est  allongée,  on  doit  recourir  à  un 
traitement  chirurgical  répondant  à  la  double  indication  de  remettre  la  pau- 
pière en  position  et  de  réduire  son  volume.  Les  mêmes  moyens  curatifs  doi- 
vent être  employés  quand  l'allongement  de  la  paupière  est  consécutif  à  la 
paralysie  du  muscle  orbiculaire. 

Nous  nous  sommes  contenté  dans  cet  article  de  signaler  les  procédés  mis 
en  usage  de  notre  temps,  sans  nous  attacher  à  reproduire  tout  le  manuel  opé- 
ratoire de  l'ectropion,  car  il  n'offre  qu'un"  intérêt  historique  et  ne  serait 
point  à  sa  place  dans  un  ouvrage  ovi  l'on  recherche  surtout  l'utilité  pratique. 

Voici  comment  ou  place  les  sutures  d'après  la  méthode  de  Snellen{\)  :  A 
chaque  extrémité  d'un  fil  de  soie  on  passe  une  aiguille  de  moyenne  grandeur 
et  de  moyenne  courbure.  On  pique  une  de  ces  aiguilles  au  niveau  du  point  le 
plus  culminant  de  la  conjonctive  anormalement  retournée,  puis  on  fait  che- 
miner la  pointe  de  l'aiguille  le  plus  près  possible  de  la  peau  pour  aller  sortir 
à  deux  centimètres  au-dessous  du  bord  de  la  paupière.  On  pratique  avec 
l'autre  aiguille  la  même  manœuvre.  Les  deux  fils  devront  être  distants  au 
niveau  de  leur  introduction  d'un  demi-centimètre  et  au  niveau  de  leur  sortie 
d'un  centimètre.  Cela  fait,  on  tire  sur  chaque  extrémité  du  fil,  de  manière  à 
appliquer  exactement  et  à  serrer  l'anse  sur  la  conjonctive.  On  fait  ainsi  subir 
àla  paupière  un  mouvement  de  bascule,  de  bas  en  haut  et  d'avant  en  arrière. 
Pour  que  les  fils  ne  coupent  pas  le  tégument  de  la  joue,  il  faut  appliquer,  au 
niveau  des  trous  de  sortie,  un  petit  morceau  roulé  de  peau  de  gant  d'un  centi- 
mètre carré,  sur  lequel  on  lie  le  fil. 

Dans  la  majorité  des  cas  il  convient,  pour  obtenir  un  résultat  complet,  de 
placer  une  seconde  suture.  Immédiatement  après  l'opération,  il  faut  appli- 
quer un  bandeau  compressif  et  l'on  ne  doit  enlever  les  sutures  que  lorsque 
quatre  jours  pleins  se  sont  écoulés. 

S'il  ne  s'agit  pas  d'un  ectropion  encore  bien  accusé,  si  l'on  a  simplement 
affaire  à  une  coaptation  vicieuse,  à  un  relâchement  des  paupières,  sorte  de 
lagophthalmos,  on  peut  recourir  aux  méthodes  opératoires  suivantes  que 
M.  A.  Weber  (2)  a  principalement  recommandées  pour  certaines  formes  re- 
belles de  blépharites  déterminées  par  un  défaut  dans  l'écoulement  des  larmes, 
résultant  de  cette  position  vicieuse  des  paupières. 

Dans  le  cas  d'un  relâchement  qui  porte  uniquement  sur  le  bord  palpébral 
et  où  l'on  ne  doit  pas  attaquer  la  couche  musculaire  des  paupières,  «  on' 
excise  tout  contre  la  commissure  externe  une  demi-lune  dont  la  concavité 
regarde  en  dedans  et  qui  comprend  la  peau,  l'aponévrose  et  le  tendon.  La 
courbure  de  la  demi-lune  sera  plus  ou  moins  prononcée,  selon  le  degré  de 

nitrate  sur  la  partie  du  cul-de-sac  la  plus  voisine  du  globe  de  l'œil,  dans  toute  la  longueur 
de  la  paupière.  La  cautérisation  doit  être  limitée  à  une  bande  de  2  ou  3  millimètres,  et  il 
faut  neutraliser  le  caustique  après  son  application. 

(1)  Voyez  Compte  rendu  de  la  Clinique,  par  G.  Martin.  Paris,  1873. 

(2)  Annales  d'OcuUstique,  t.  LXXIV,  p.  254.. 
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tension  de  la  paupière  qu'il  s'agit  de  produire.  La  largeur  de  la  demi-lune 
peut  être  également  plus  ou  moins  grande  selon  l'effet  à  déterminer.  On 
réunit  les  bords  de  la  plaie  dans  la  direction  primitive  par  des  points  de  suture 
qui  comprennent  la  peau  et  le  muscle.  » 

S'agit-il  d'exercer  une  tension  sur  toute  la  largeur  des  paupières,  le  relâ- 
chement portant  sur  toute  l'étendue  de  celle-ci  et  principalement  du  côté 
externe?  «  On  fait  partir  de  la  commissure  externe  deux  incisions,  l'une  en 
haut  et  en  dedans,  l'autre  en  bas  et  en  dehors,  de  manière  qu'elles  déli- 
mitent un  angle  plus  ou  moins  obtus,  ouvert  en  dehors.  La  directionde  ces  inci- 
sions sera  perpendiculaire  aux  fibres  du  muscle  palpébral  qui  est  coupé  trans- 
versalement dans  toute  sa  largeur.  Des  points  extrêmes  de  ces  deux  incisions, 
l'on  fait  ensuite  partir  deux  incisions  en  dedans  qui  se  rencontrent  également 
et  donnent  un  angle  ouvert  en  debors,  mais  plus  obtus  que  le  premier;  les 
quatre  incisions  délimitent  ainsi  une  perte  de  substance  en  forme  de  V  ouvert 
en  dehors.  On  réglera  la  largeur  de  la  perte  de  substance  sur  la  grandeur  de 
l'effet  à  obtenir.  Ici  également  on  réunira  les  bords  de  la  plaie  dans  la  direc- 
tion où  l'on  aura  exécuté  les  incisions,  et  les  points  de  suture  comprendront  la 
couche  musculaire.  » 

Yeut-on  obtenir  à  part  l'effet  d'une  coaptation  plus  exacte  des  paupières, 
un  relèvement  de  la  commissure  externe  déplacée  anoraalement  en  bas? 
«  On  excise  tout  contre  la  commissure  externe  un  rectangle  comprenant  la 
peau,  le  muscle  et  l'aponévrose.  Le  ligament  doit  rester  absolument  intact  et 
la  situation  du  rectangle  être  telle,  que  son  côté  inférieur  corresponde  au  bord 
inférieur  du  tégument  palpébral.  La  portion  excisée  est  donc  en  haut  et  en 
dehors  de  la  commissure  externe.  Pour  être  certain  de  ne  pas  intéresser  le 
ligament  ,  on  fera  bien  de  l'éloigner  soigneusement  et  de  le  mettre  à  nu  avant 
de  faire  l'excision  du  morceau  de  peau  circonscrit  par  les  quatre  incisions. 
Selon  l'effet  à  produire,  on  fera  plus  'ou  moins  longue  la  diagonale  du  rec- 
tangle partant  de  la  commissure  et  se  dirigeant  en  haut  et  en  dehors.  La  réu- 
nion des  bords  de  la  plaie  se  fera  de  telle  sorte  que  l'angle  du  rectangle  situé 
contre  la  commissure  vienne  se  juxtaposer  à  l'angle  diamétralement  opposé. 
Le  côté  horizontal  inférieur  du  rectangle  se  réunira  donc  au  côté  vertical 
externe,  et  le  côté  vertical  interne  au  côté  horizontal  supérieur.  » 

Veut-on  agir  moins  énergiquement  sur  la  commissure  externe,  «  il  suffit 
d'exciser  une  partie  triangulaire  délimitée  par  deux  incisions,  l'une  verticale, 
l'autre  horizontale  parlant  de  la  commissure  extei'ne  et  dont  on  réunit  les  deux 
extrémités  par  une  section  légèrement  convexe  en  dehors.  »  L'effet  du  relève- 
ment de  la  commissure  sera  encore  moindre  si  l'on  excise  simplement  «  une  por- 
tion de  peau  ovale,  partant  de  la  commissure  et  se  dirigeant  en  dehors  et  en  haut.» 

Dans  les  cas  d'ectropion  partiel,  suite  de  paralysie  du  fiicial,  où  principale- 
ment la  partie  voisine  du  conduit  lacrymal  inférieur  est  ectropionnée,Arlt  (1). 
vient  de  recommander  un  nouveau  procédé  opératoire  : 


(1)  Wiener  Med.  Wochenschrift,  n-  40,  1876. 
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«  Je  saisis,  dit-il,  avec  une  pince  de  Blomer  (1),  un  pli  de  la  peau  large  de 
2  à  3  millimètres,  au-dessous  du  point  lacrymal  inférieur.  Les  branches  de  la 
pince  sont  placées  horizontalement  et  attirent  le  pli  cutané  en  avant.  Ce  pli  de 
2  à  3  millimètres  de  largeur  et  de  6  à  7  millimètres  de  longueur  est  enlevé 
avec  des  ciseaux  fins  et  droits  en  coupant  de  la  pointe  du  triangle  formé  par  la 
peau  soulevée  vers  sa  base,  de  façon  à  obtenir  ainsi  une  plaie  qui  effleure  la 
caroncule  et  la  conjonctive.  On  procède  de  la  même  manière  pour  la  paupière 
supérieure.  Les  deux  plaies  en  bandelette  ainsi  formées  se  touchent  vers  l'ex- 
trémité temporale  du  ligament  palpébral  interne  à  la  façon  des  traits  d'un  V. 
L'écoulement  du  sang  arrêté,  on  réunit  au  moyen  de  trois  sutures.  Comme  la 
peau  adhère  très-intimement  au  ligament  susdit,  il  faut  particulièrement  porter 
son  attention  pour  que  le  sommet  du  triangle  qu'on  forme  par  l'ablation  de  la 
peau  aille  sans  interruption  jusqu'à  la  caroncule  et  s'étende  jusque  vers 
l'extrémité  temporale  du  ligament  palpébral.  En  laissant  une  portion  quel- 
conque recouverte  d'épiderme,  il  en  résulte  un  défaut  de  coaptation  près  de 
l'angle  de  la  plaie  et  il  se  forme  une  sorte  de  fistule  qu'on  a  beaucoup  de 
peine  à  fermer  plus  tard.  » 
Les;  méthodes  opératoires  les  plus  répandues  sont  les  suivantes  : 
1°  Le  procédé  d'Ailams  (fig.  47)  (2)  consiste  à  enlever  au  milieu  de  la 
paupière  un  lambeau  triangulaire  dont  la  base  correspond  au  bord  libre  et 
dont  le  sommet  est  tourné  vers  la  joue.  Ce  lambeau  doit  comprendre  toute 
l'épaisseur  du  tégument,  du  cartilage  et  de  la  muqueuse,  et  il  faut  propor- 
tionner l'étendue  de  la  base  à  celle  de  la  déformation.  Il  suffit,  en  général, 
de  lai  donner  8  à  10  millimètres.  On  commence  l'opération  par  déterminer 
très-nettement  les  dimensions  de  la  partie  qu'on  veut  exciser,  après  avoir 
préalablement  mis  la  paupière  dans  sa  position  naturelle;  cela  fait,  on  sec- 
tionne à  l'aide  d'un  bistouri  pointu  les  deux  côtés  du  triangle,  qui  mesure- 
ront de  10  à  20  millimètres,  puis  on  saisit  avec  des  pinces  à  griffes  le  bord 
de  la  paupière,  tout  près  de  l'une  des  incisions,  dans  la  partie  qui  doit  être 
excisée.  En  soulevant  et  en  attirant  à  soi  la  paupière,  on  la  tend  suffisamment 
pour  l'éloigner  du  globe  de  l'œil  et  pour  pouvoir  Scins  difficulté  fendre  en  un 
seul  temps  la  paupière,  jusque  près  du  rebord  orbitaire  inférieur,  d'un  coup 
de  bistouri  dirigé  suivant  l'une  des  sections.  On  en  fait  autant  de  l'autre  côté. 
Comme  on  ne  réussit  pas  à  enlever  du  premier  coup  la  portion  de  paupière 
comprise  entre  les  deux  sections,  car  elle  adhère  ordinairement  au  fond  de 
la  plaie,  on  coupe  les  brides  qui  l'y  retiennent,  soit  avec  le  bistouri,  soit  avec 
les  ciseaux.  Si  l'on  employait  les  ciseaux  seuls  pour  exciser  le  lambeau 
triangulaire  on  n'apporterait  pas  dans  cette  partie  de  l'opération  la  précision 
qu'elle  exige.  La  réunion  de  la  plaie  se  pratique  au  moyen  d'une  suture  entor- 
tillée et  simple,  et  l'on  a  soin  de  placer  l'épingle  tout  près  du  bord  libre  de 
la  paupière. 

Il  faut  reconnaître  à  ce  procédé  opératoire  plusieurs  inconvénients  et  le 

(1)  Petite  pince  ù  pupille,  dont  l'usage  est  tombé  en  désuétude. 

(2)  Praclical  observations  on  eclropium  or  erersion  of  tlie  eijelicis.  Loudoii,  1812,  page  i. 
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principnl  est  qu'il  expose  à  un  coloboma  de  la  paupière  (Dieffenbacli).  Eu 
admettant  qu'on  échappe  à  ce  danger,  on  a  souvent  à  craindre  une  coaplation 
vicieuse,  par  suite  de  laquelle  la  cicatrice  bosselée  et  difforme  qui  occupe  le 
milieu  de  la  paupière  devient  pour  le  malade  une  gène  et  une  source  d'irri- 
tation. Pour  éviter  ces  accidents  et  donner  à  la  cicatrice  un  emplacement  qui 
la  dissimule  davantage,  on  peut,  avec  de  Ammon  (1),  placer  le  lambeau 
triangulaire  dans  une  position  telle,  que  son  côté  externe  soit  le  prolongement 
de  la  commissure  externe  (voy.  fig.  48).  Il  est  important  alors  d'attirer  la 
paupière,  lorsqu'on  la  divise,  en  avant  et  en  ileliors,  afin  que  l'angle  que 
représente  le  lambeau  de  la  muqueuse  ne  tombe  pas  trop  près  de  la  partie 
moyenne  de  la  paupière. 


Fig.  47.  Fig.  48. 


2°  Combinaison  du  procédé  d"  Adams  avec  la  tarsorriiaphie  de  de  Wal- 
ther  (2).  —  Dans  ce  procédé,  le  lambeau  est  taillé  de  telle  sorte  que  le  liga- 
ment palpébral  externe  le  divise  en  deux  parties  égales.  Avant  de  pratiquer 
cette  opération,  on  introduit  sous  la  commissure  externe,  afin  de  la  distendre, 
une  plaque  d'écaillé,  après  quoi  l'on  sectionne,  avec  un  bistouri  pointu,  les 
deux  côtés  du  triangle,  en  prenant  leur  point  de  départ  à  une  distance  d'un 
millimètre  et  demi  du  bord  palpébral  de  la  commissure,  et  en  les  faisant 
converger  vers  un  point  de  la  tempe  éloigné  de  15  à  20  millimètres  de  l'angle 
externe.  La  double  section  terminée,  on  saisit  avec  les  pinces  la  pointe  du 
triangle  que  l'on  dissèiiue  de  dehors  en  dedans  en  n'intéressant  dans  cette 
dissection  q\ie  le  derme.  Arrivé  aux  extrémités  des  sections  sur  les  bords 
libres  des  paupières,  on  échange  le  bistouri  contre  les  ciseaux  et  l'on  ménage 
le  tarse,  en  ayant  soin  d'enlever  tous  les  bulbes  pileux  et  de  ne  comprendre 
dans  la  section  qu'une  faible  partie  de  la  muqueuse.  Puis,  comme  dans  la 
tarsorrhaphie  simple,  on  prolonge  l'avivement  des  bords  libres  des  paupières 
de  2  à  3  millimètres  vers  l'angle  interne  en  conservant  les  bulbes  pileux, 
c'est-à-dire  en  n'excisant  que  la  superficie  du  derme.  Enfin  on  réunit  les  bords 

(1)  Zeitschrift  ftïr  Augenheilkunde,  i.  l,  p.  529. 

(2)  Journal  de  de  Graefe  et  de  de  Walther,  1. 1,  et  Sijstem  der  Chirurgie,  t.  VI,«p.  166.  1828. 
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avités  des  tarses  au  moyen  d'une  suture  entortillée,  tandis  qu'on  se  contente 
de  simples  ligatures  pour  rapprocher  les  autres  parties  de  la  plaie. 

De  Walther  enlevait,  dans  sa  tarsorrhaphie,  une  partie  du  tarse,  ce  qui  n'est 
pas  nécessaire  dans  le  procédé  que  nous  décrivons. 

L'-0[)ération  d'Adams  combinée  à  la  tarsorrhaphie  n'enlève  pas  une  portion 
aussi  étendue  de  la  paupière  renversée  que  le  procédé  d'Adams  modifié  par 
de  Ammon,  employé  seul.  Elle  agit  principalement  en  relevant  la  paupière 
(et  particulièrement  la  commissure  externe)  ;  c'est  pourquoi  elle  est  surtout 
indiquée  dans  les  cas  où  la  paupière  et  la  commissure  externe  sont  fortement 
abaissées,  sans  que  la  première  soit  considérablement  allongée,  et  quand  le 
globe  de  l'œil  se  trouve  trop  proéminent  du  côté  malade.  Aussi  l'emploi  de 
cette  opération  mixte  rend  d'excellents  services  dans  des  cas  de  lagophthal- 
inus  paralytique  ancien  où,  à  la  rigueur,  on  pourrait  avoir  recours  à  un  pro- 
cédé analogue  pour  l'angle  interne  de  l'œil  malade  (procédé  sus-décrit  de  Arlt), 
si  la  première  opération  avait  été  insuffisante  [Le  Dran  (1),  de  Graefe]  (2). 


Fw.  49.  FiG.  50. 


3°  Opération  de  Dieffenhach  (3).  —  On  excise,  comme  l'indiquent  les 
figures  49  et  50,  un  lambeau  cutané  triangulaire  long  de  6  à  8  millimètres,  à 
base  horizontale  et  contigu  par  son  extrémité  inlerne  à  la  commissure  externe 
de  l'œil,  qu'on  dissèque  et  qu'on  enlève  dans  sa  totalité.  On  incise  alors  la 
commissure  et  l'on  dégage  la  paupière  par  des  sections  qui  longent  sa  face 
profonde,  puis  on  avive  le  bord  de  la  paupière  renversée  à  partir  de  l'angle 
externe,  dans  une  étendue  égale  à  celle  de  la  base  du  triangle  détaché.  La 
paupière  est  alors  portée  en  dehors,  et  l'on  réunit  les  points  A  et  B,  D  et  A. 
La  suture  entortillée  sera  employée  pour  la  réunion  des  côtés  du  triangle, 

(1)  Mémoires  de  l'Académie  roijale  de  chirurgie,  t.  II,  p.  343.  Paris,  1780. 

(2)  Archiv  fur  Ophthalmoloriie,  t.  IV,  1858,  A.  -2,  p.  209. 

(3)  Zeis,  Handlmch  der  plastisclien  Chirurgie.  Berlin,  1838,  p.  380.  Un  procédé  dû  à  l'in- 
vention si  féconde  de  Dicffenbach,  et  (jue  l'on  retrouve  dans  tous  les  manuels,  consiste  à 
inciser  la  peau  au-dessous  de  la  paupière  renversée,  à  se  frayer,  par  l'ouverture,  un  clieniin 
jusque  dans  le  sac  ronjonctival  et  saisir  la  conjonctive  qu'on  attire  et  qu'on  fixe  dans  la  plaie 
extérieure,  en  imprimant  au  tarse  un  mouvement  de  bascule  qui  redresse  la  paupière. 
(Voy.  iVeMC  lleilmelhode  des  Eclropium,  v.  D'.  J.  F.  Dicffenbach,  Rust's  Magasin,  t.  XXX, 
1830.) 
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tandis  que  de  simples  ligatures  suffiront  pour  la  coaptation  du  bord  palpébral 
à  la  base  de  ce  même  triangle.  De  cette  manière,  aucune  partie  de  la  plaie  ne 
restera  à  découvert,  et  si  l'on  n'obtient  pas  la  réunion  par  première  intention, 
on  peut  espérer  la  guérison  de  l'ectropion  par  suite  de  la  rétraction  cicatri- 
cielle qui  succède  à  l'extirpation  du  lambeau  ABC. 

On  Yoit  que,  dans  cette  opération,  tout  consiste  à  porter  en  dehors  l'angle 
externe  de  la  paupière,  qu'on  peut,  suivant  une  légère  modification  du  pro- 
cédé de  Dielîenbach,  remonter  ou  descendre  à  volonté,  en  donnant  à  la  base 
dn  lambeau  qu'on  excise  une  position  plus  ou  moins  inclinée.  Le  raccour- 
cissement de  la  paupière  n'est  produit  que  par  la  traction  continue  qu'on  fait 
subir  à  son  angle  externe  de  dedans  en  dehors.  Aussi  cette  opération  n'est- 
elle  couronnée  de  succès  que  dans  les  cas  d'ectropion  où  la  paupière  ren- 
versée ne  s'est  pas  trop  allongée. 

Les  opérations  que  nous  venons  de  décrire,  et  qui  peuvent  servir  de  types 
susceptibles  d'être  modifiés  suivant  les  nécessités  des  différents  cas,  ont  prin- 
cipalement pour  objet  les  variétés  d'ectropion  où  la  paupière  renversée  n'est 
retenue  par  aucune  bride  cicatricielle  et  peut,  sous  l'impulsion  du  doigt, 
reprendre  momentanément  sa  position. 

Les  procédés  opératoires  que  nous  allons  exposer  se  rapportent,  d'une  ma- 
nière générale,  aux  ectropions  dans  lesquels  la  rétraction  d'une  cicatrice  a 
raccourci  la  peau  de  la  paupière  et  fait  basculer  le  tarse  correspondant. 

A"  Promis  de  Scmson  et  de  Wliarton  Jones. —  Lorsqu'il  s'agit  d'une 
cicatrice  adhérente  à  l'os,  comme  dans  la  figure  51,  on  la  circonscrit  dans 


ViG.  51.  FiG.  5i. 


deux  incisions  qui,  partant  dn  voisinage  du  bord  libre,  comprennent  la  ma- 
jeure partie  de  ce  bord  et  convergent  sur  la  joue  ou  sur  le  front  au  delà  de 
la  cicatrice.  Cela  fait,  on  détache  soigneusement  le  lambeau,  de  son  sommet 
vers  sa  base,  en  disséquant  autant  que  possible  la  cicatrice,  et  en  s'efforcant, 
une  fois  arrivé  au  rebord  orbitaire,  de  détacher,  par  des  incisions  parallèles 
à  ce  bord,  tout  tractus  cicatriciel  qui  serait  un  obstacle  à  la  réduction  de 
l'ectropion.  Enfin  on  réunit,  comme  l'indique  la  figure  52,  les  lèvres  de  la 
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plaie,  après  avoir  dégagé  préalablement  la  peau  dans  une  certaine  étendue, 
pour  faciliter  la  coaptalion.  La  réunion  qu'on  obtient  par  ce  procédé  affecte 
la  forme  d'un  Y,  tandis  que  la  section  pratiquée  dans  le  premier  temps  de 
l'opération  avait  celle  d'un  V. 

M.  Alplt.  Guérin  a  modifié  ce  procédé  en  ce  sens  qu'il  trace  deux  lam- 
beaux. enV  ouvert  en  baut.Il  se  forme  alors  un  W  dont  on  réunit  les  branches 
internes  (le  \),  après  avoir  préalablement  rendu  mobiles  par  la  dissection 
les  deux  lambeaux  triangulaires.  Après  la  réunion  de  ces  deux  lambeaux,  il 
resle  deux  plaies  triangulaires  latérales,  séparées  par  un  îlot  enlevé  en  triangle 
et  qu'on  tâche  de  combler  par  le  même  rapprochement  décrit  pour  le  procédé 
Saiisoii-Whartoii  Jones. 

5'  Un  procédé  surtout  indiqué  lorsqu'il  s'agit  d'un  ectropion  cicatriciel  de 
l'angle  externe  est  celui  de  M.  Richet.  On  circonscrit  (fig.  53)  la  cicatrice  par 


l-'iG.  53. 


trois  sections  courbes  :  la  première,  placée  sous  la  cicatrice,  longe  le  rebord 
orbitaire;  la  seconde,  au-dessus  de  la  cicatrice,  tombe  dans  la  paupière,  et  la 
troisième  est  contiguë  aux  extrémités  temporales  des  deux  premières  sec- 
tions, de  façon  que  la  cicatrice  se  trouve  comprise  dans  un  triangle  de  peau 
qu'on  excise,  ce  qui  permet  de  suite  la  remise  en  place  de  la  paupière.  Celle-ci 
est  maintenue  au  moyen  d'une  tarsorrhaphie  temporaire  (fig.  54).  Pour  com- 
bler le  triangle  formé  par  le  relèvement  de  la  paupière,  ou  prolonge  la  troi- 
sième section  temporale  d'une  part  vers  la  joue,  d'autre  part  vers  la  paupière 
supérieure.  Ce  prolongement  vers  la  joue  forme  avec  la  première  section 
placée  sous  la  cicatrice  un  lambeau.  Là  où  cette  section  temporale  prolongée 
touche  avec  son  tiers  inférieur  le  tiers  moyen,  on  taille  par  une  section  di- 
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rigée  vers  la  tempe  un  second  lambeau.  En  faisant  chevaucher  ces  deux  lam- 
beaux, on  les  réunit  exactement  comme  le  montre  la  figure  54. 


FiG.  5i. 


6"  Procédé  de  de  Ammon  (I). —  Celui-ci  ditTère  du  procédé  de  Sanson- 
Wharton  Jonc^  en  ce  que  la  double  incision  qui  circonscrit  la  cicatrice  est  de 
forme  circulaire.  Si  la  cicatrice  était  plus  étendue  en  largeur  qu'en  hauteur, 
cette  incision  prendrait  la  disposition  d'un  ovale  couché  (comme  dans  la 
figure  55).  Dans  le  cas  contraire,  l'ovale  devient  vertical  ou  plus  ou  moins 


I'k;.  55.  FiG.  56. 


incliné.  Les  incisions  terminées,  on  dégage  soigneusement  la  peau  vers  la 
joue  ou  vers  le  front  ainsi  que  du  côté  de  l'orbite,  en  introduisant  le  bistouri 
à  plat  et  en  le  conduisant  parallèlement  aux  incisions  semi-circulaires.  Ensuite, 
on  avive  très-superficiellement  la  cicatrice  et  l'on  réunit  les  lèvres  de  la  plaie, 
après  les  avoir  f;iit  glisser  au-dessus  de  cette  surface  avivée  (fig.  56).  Il  est 
aisé  de  comprendre  qu'en  pareille  circonstance  l'îlot  cicatriciel  (Dreyer), 
pour  permettre  le  glissement  et  la  coaplation  des  parties,  ne  doit  pas  avoir 

(1)  Zeitschrift  fiir  Opiithalinologie,  t.  I,  H.  I,  p.  ,36,  et  Nova  blepharoplast.  metliodus, 
p.  J.  F.  Dreyer.  Viiulobonac,  1831,  p.  28. 
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une  étendue  trop  considérable,  car  tout  le  succès  de  l'opération  dépend  des 
chances  que  l'on  a  d'obtenir  une  réunion  immédiate. 

M.  Ricliet  a  indiqué  un  procédé  qui  se  rapproclie  de  celui  que  nous  venons 
de  décrire.  Une  première  incision  {voij.  fig.  57)  est  pratiquée  parallèlement 
au  bord  ciliaire  à  2  millimètres  environ  au-dessous  et  la  tarsorrhaphie  exécutée 
de  suite  pour  remonter  le  bord  ciliaire  dégagé  (paupière  inférieure).  Une 
seconde  incision  placée  au-dessous  de  la  première  à  1  centimètre  de  distance 
circonscrit  un  pont  qu'on  dissèque  et  dont  on  excise  au  besoin  une  partie 
moyenne  (trop  longue,  ou  amincie  par  une  adhérence  solide)  et  l'on  réunit  à 
la  bride  palpébrale,  préalablement  dégagée,  le  côté  supérieur  du  pont  ainsi 
établi  par  une  ou  deux  sections  médianes  (fig.  58)  (1).  Comme  par  le  relève- 


FiG.  57. 

ment  du  pont  il  s'est  formé  au-d 


Fig.  59. 

figure  59,  à  une  cicatrice  adhéi 


FiG.  i>S. 

ssous  un  espace  triangulaire,  on  tâche  par 
quelques  sutures  analogues  à  celles  ap- 
pliquées dans  Y  du  procédé  Sanson-Whar- 
ton  Jones  d'obtenir  à  la  fois  une  réunion  et 
un  support  pour  le  pont  relevé. 

7"  Procédé  de  Fréd.  Jœger  (2).  —  Cette 
opération  a  quelque  analogie  avec  celle  de 
de  Ammon  ;  seulement,  elle  y  ajoute  l'ex- 
cision d'une  partie  de  la  paupière  allongée 
et  expose,  pour  ce  motif,  autant  et  plus 
que  le  procédé  d'Adams,  au  danger  d'un 
coloboma  artificiel;  mais  comme  elle  a 
servi  de  type  à  nombre  de  modifications 
dans  l'opération  de  l'ectropion,  nous  la 
ferons  connaître  ici  en  peu  de  mots. 

On  a  affaire ,  comme  l'indique  la 
ente  au  rebord  orbitaire  supérieur  et  qui 


(1)  Les  figures  53,  54,  57  et  58  sont  empruntées  au  traité  de  M.  Abadie. 

(2)  Dreyer,  loc.  cit.,  p.  40. 
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renverse  la  paupière  en  l'attirant  de  son  côté.  On  commence  par  inciser 
cette  dernière  dans  toute  son  étendue,  à  4  ou  6  millimètres  de  son  bord  et 
parallèlement  à  lui.  Il  est  bon,  pour  faciliter  cette  incision,  ouvrant,  en 
quelque  sorte ,  une  seconde  fente'  palpébrale,  d'employer  la  plaque  d'ivoire 
de  Jaeger.  Cela  fait,  on  détache  complètement  du  pont  cutané  compris  entre 
la  fente  palpébrale  et  l'incision  qui  lui  est  parallèle  une  portion  quadran- 
gulaire  dont  on  mesure  l'étendue  à  la  disproportion  pathologique  des  deux 
paupières  ;  puis  on  dégage  la  peau  de  la  cicatrice  adhérente  à  l'os,  de  ma- 
nière à  lui  donner  une  grande  mobilité  {voy.  fig.  (30).  Enfin,  on  réunit  les 
bords  de  la  plaie  par  la  suture  entortillée  et  la  suture  simple,  comme  on 
le  voit  dans  la  figure  61,  en  s'attachant  surtout  à  affronter  très-exactement 
les  lèvres  verticales.  On  conçoit  sans  peine  que  cette  opération  n'est 
d'une  exécution  facile  que  quand  il  est  possible  de  détacher  aisément  la 
cicatrice  et  de  rendre  ainsi  la  peau  très-mobile  sur  les  parties  sous-jacentes. 


Fk;.  go.  Fig.  61. 


Si  ces  conditions  ne  peuvent  être  remplies,  il  vaut  mieux  recourir  à  l'un 
des  procédés  suivants. 

8°  Second  procédé  de  Diffcnbach  (1).  —  Comme  le  montre  la  figure  irl, 
on  comprend  la  cicatrice  adhérente  à  l'os  dans  une  section  triangulaire 
ayant  sa  base  tournée  vers  la  paupière,  et  dont  les  côtés  mesurent  de  1  à 
2  pouces,  puis  on  l'extirpe  en  totalité.  Ensuite  on  prolonge  des  deux' 
côtés  la  section  qui  représente  la  base  du  triangle.  On  s'efforce  de  dégager 
les  lambeaux  latéraux,  pour  en  faciliter  le  glissement  et  la  coaptation,  et  l'on 
achève  cette  dernière  au  moyen  de  la  suture  entortillée  pour  la  portion  ver- 
ticale de  la  plaie,  et  des  ligatures  simples  pour  sa  portion  horizontale  (fig.  63). 
Ce  mode  d'opération  permet  l'extirpation  de  cicatrices  situées  au-dessus,  au- 
dessous,  ou  en  dehors  de  la  fente  palpébrale. 

Nous  pouvons  dire  qu'assez  souvent,  dans  des  cas  d'ectropion  produit  par 
une  rétraction  cicatricielle,  nous  avons  obtenu  de  très-bons  résultats  en  nous 
contentant  de  dégager  le  tissu  cicatriciel  de  l'os,  et  de  faire  alors  la  tarsorrha- 
phie  dans  une  étendue  proportionnée  à  la  déviation  première.  Pourtant,  nous 

(1)  Zeis,  Uandhuch  (1er  plaslischen  Chirurgie,  nehsl  einer  Vorrede,  v.  J.  F.  Dieffenbach 
Berlin.  1838,  p.  378. 
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n'avons  jamais  eu  besoin  (le  recourir  à  la  suture  temporaire  complète  des 
paupières,  comme  l'a  conseillée  Mirauld  d'Angers  (1).  Ce  confrère,  après 
l'avivement,  réunit  les  bords  des  paupières  au  moyen  d'une  suture  entor- 
tillée et  maintient  cette  réunion  pendant  un  an  environ.  Dans  les  cas  où  le 


FiG.  02.  FiG.  63. 

raccourcissement  de  la  peau  rendrait  la  tarsorrbaphie  insuffisante,  on  peut 
avoir  recours  au  procédé  suivant. 

9°  Procédé  de  de  Graefe  (2). —  Ce  procédé  est  surtout  indiqué  pour  un 
allongement  de  la  paupière  accusé  de  préférence  du  côté  du  grand  angle  et 
survenu  à  la  suite  de  blépharo-conjonctivite  chronique.  Après  avoir  soigneu- 
sement nettoyé  la  paupière  renversée,  on  tâche  de  découvrir  le  point  d'im- 
plantation des  cils,  qui  peuvent  être  en  grande  partie  détruits  par  des  blé- 
pharites  de  longue  durée;  puis  ou  pratique  une  incision  horizontale  le  long 
du  bord  intermarginal  allant  du  point  lacrymal  inférieur  jusque  dans  la  com- 
missure externe  {voy.  fig.  G4).  A  partir  de  ces  deux  points,  on  fait  tomber  en 
bas  deux  sections  verticales  de  huit  à  dix  lignes  de  longueur.  Le  lambeau  qua- 
drangulaire  A  qu'on  obtient  ainsi  est  dégagé  dans  toute  son  étendue,  et  lors- 
que l'atrophie  cutanée  est  notable,  il  faut  pousser  ce  dégagement  sous-cutané 
au  delà  des  sections.  Au  moyen  de  deux  pinces  larges,  on  saisit  alors  ce  lam- 
beau près  de  son  bord,  pour  l'attirer  fortement  vers  le  front  et  faire  ensuite 
la  réunion  des  sections  verticales.  Comme  les  extrémités  du  lambeau  dé- 
passent de  beaucoup  les  angles  de  la  paupière,  on  les  raccourcit  au  moyen  de 
deux  sections  BB  qui  se  réunissent  à  l'angle  obtus  C,  et  l'on  fixe  cet  angle 
dans  le  point  occupé  précédemment  par  l'angle  aigu  du  lambeau.  Ce  raccour- 
cissement a  un  double  effet,  celui  de  réduire  l'étendue  du  bord  palpébral  et 
celui  de  relever  le  lambeau.  Plus  G  se  trouve  placé  près  du  bord  palpébral, 
plus  il  raccourcit  ce  bord,  moins  il  relève  le  lambeau,  et  vice  versa. 

On  termine  l'opération  par  la  réunion  de  la  section  horizontale  en  traver- 
sant la  conjonctive  à  1  ou  2  millimètres  du  bord  de  la  plaie,  et  la  peau  à  3  ou 

(Ij  Annales  d'Oculistuiue,  t.  XXV,  p.  t31. 
(2)  Arcitiv  pir  Ophtlialmologie,  t.  IX,  .\.  2. 
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4  millimètres;  après  quoi  ou  lire  les  fils  assez  fortement  en  haul  pour  les 
fixer  au  front.  Il  va  sans  dire  (|u'une  réunion  par  première  intention  doit  par- 
dessus tout  être  recherchée:  par  conséquent,  une  coaptation  aussi  exacte  que 
possible,  quand  l'écoulement  du  sang  est  arrêté,  est  de  rigueur;  on  inimobi- 


FiG.  t)4. 

lise  ensuite  les  parties  avec  le  bandeau  compressif.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai 
que  tout  en  obtenant  le  meilleur  résultat,  les  sections  verticales  de  ce  lam- 
beau tiraillé  et  tourmenté  laissent  des  cicatrices  désagréables. 

10''  Procédé  de  S:iymanowski  (1).  —  Cette  méthode  opératoire  est  particu- 
lièrement applicable  lorsqu'il  s'agit  de  faire  porter  le  relèvement  de  la  pau- 


FiG.  65.  FiG.  66. 


pière  sur  la  commissure  externe.  On  excise  près  de  l'angle  externe  un 
triangle  cutané,  de  fiiçon  que  l'angle  aigu  près  de  a  (fig.  65)  soit  à  peu  près 
située  de  6  à  8  millimètres  plus  haut  que  la  commissure  externe.  On  dégage 
alors  la  paupière  en  détachant  le  triangle  b  c  d  el  le  transporte  vers  l'angle  «, 
après  avoir  enlevé  du  bord  ciliaire  la  partie  comprise  entre  c'  et  d.  Une  réu- 
nion exacte  du  point  a  vers  c  l'enverse  la  conjonctive  sur  le  globe  de  l'œil  et 
redresse  la  paupière.  La  plaie  du  bord  palpébral  est  alors  réunie  à  la  partie 
du  triangle  a  f  et  le  côté  cb  à  ab  (iig.  GG). 

11°  Procédé  de  Fricke  (1).  —  Si  la  rétraction  est  très-intense,  si  les  glisse- 

(1)  Handbucli  der  opérât.  Chirurgie,  p.  24-3,  et  Aiit  in  Graefe-Saeinisch,  t.  III,  p.  466. 

(2)  Die  Bililung  neuer  Atigenlieder  (Blepharoplastih),  par  J.  C.  G.  Fricke.  Hambourg,  1829 
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ments  de  la  peau  voisine  de  la  cicatrice  sont  très-difficiles,  les  procédés  ci- 
dessus  décrits  peuvent  être  insuffisants,  et  l'on  est  obligé  de  recourir  à  la 
restauration  du  tégument  altéré  de  la  paupière,  en  empruntant  des  lambeaux 
aux  parties  circonvoisines.  Nous  entrons  ainsi  dans  l'étude  des  opérations 
autoplastiques,  de  la  blépharoplastie. 

D'après  Fricke,  on  comprend  la  cicatrice  entre  deux  sections  semi-ellip- 
tiques et  on  l'excise.  Dans  le  cas  d'une  cicatrice  très-étroite,  on  se  contente 
d'une  simple  incision  dirigée  parallèlement  à  cette  dernière,  du  côté  opposé 
au  bord  libre  de  la  paupière;  puis  on  coupe  les  brides  cicatricielles.  Pour 
cela,  on  dissèque  la  peau  jusque  vers  la  conjonctive,  et  l'on  arrive  ainsi  à 
rendre  la  paupière  aussi  mobile  que  possible.  A  ce  moment,  un  aide,  après 
avoir  étancbé  le  sang,  se  charge  d'écarter  les  lèvres  de  la  plaie  en  exerçant 
une  traction  continue  de  haut  en  bas.  On  obtient  ainsi  une  plaie  longitudi- 
nale d'une  largeur  variable,  selon  que  l'on  a  dû  recourir  à  deux  sections 
semi-elliptiques,  ou  à  une  simple  incision.  On  mesure  avec  soin  les  dimen- 
sions de  cette  plaie  et  l'on  taille  dans  la  peau  du  front  ou  de  la  joue  un  lam- 
beau suffisant  pour  remplir  l'espace  laissé  vide  par  l'écartement  des  lèvres 
de  la  plaie.  Ce  lambeau  doit  atteindre,  par  la  face  profonde,  le  muscle  orbi- 
culaire,  peut  même  comprendre  ce  muscle  dans  son  épaisseur  et  doit  olfrir 
un  large  pédicule.  La  portion  de  peau  qu'on  sectionne  ainsi  doit  surpasser  de 
2  millimètres  en  longueur  et  en  largeur  l'intervalle  qu'elle  est  destinée  à 
combler,  eu  égard  à  la  rétraction  soudaine  qu'elle  montre,  une  fois  détachée. 
Cela  fait,  il  ne  reste,  pour  permettre  au  lambeau  réparateur  de  glisser  dans 
la  plaie  qui  a  succédé  à  l'extirpation  ou  au  dégagement  de  la  cicatrice,  qu'à 
réunir  par  une  simple  incision  les  extrémités  correspondantes  de  l'une  et  de 
l'autre  ouverture.  Pour  éviter  le  tiraillement  de  la  peau  pendant  le  temps  de 
l'opération  qui  consiste  à  mettre  le  lambeau  en  place,  on  peut  prolonger 
l'incision  qui  limite  ce  dernier  en  dehors.  De  simples  ligatures  suffisent  pour 
la  réunion  du  lambeau  :  quant  aux  lèvres  de  la  plaie  pratiquée  sur  le  front 
ou  sur  la  joue,  on  peut  les  rapprocher  au  moyen  de  la  suture  entor- 
tillée. 

L'étude  des  nombreux  procédés  que  nous  venons  d'exposer  sera  surtout 
utile  pour  celui  qui,  dans  un  cas  particulier,  voudra  appliquer  une  méthode 
opératoire  appropriée.  Comme  nous  aurons  encore  occasion  de  l'exposer  au 
sujet  de  la  blépharoplastie,  la  greffe  dermique,  jointe  à  la  tarsorrhaphie,  sup- 
plantera, à  l'avenir,  la  plupart  de  ces  procédés,  plus  aisément  exécutés  sur  le 
dessin  qu'en  nature  et  d'une  valeur  pratique  assez  contestable. 

Ci  EiiJropîon. 

Quand  le  renversement  des  cils  en  dedans  s'accompagne  d'un  déplacement 
analogue  de  la  peau  contiguë  au  bord  libre  et  de  ce  dernier  lui-même,  on  a 
affaire  à  un  entropion.  L'entropion  peut  être  plus  ou  moins  prononcé  :  le 
renversement  peut  avoir  pour  effet  de  ne  diriger  que  la  pointe  des  cils  vers 
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le  globe  oculaire,  ou  de  faire  balayer  toute  l'étendue  des  cils  sur  la  conjonc- 
tive, ou  enfin  d'enrouler  la  paupière  en  dedans,  de  façon  que  la  rangée  des 
cils  vienne  se  loger,  sans  grande  irritation,  dans  le  cul-de-sac  conjonctival. 
L'entropion  peut  atteindre  une  seule  paupière  ou  les  deux  en  même  temps. 
Comme  dans  la  description  de  réversion  des  paupières  en  dehors,  nous  nous 
attacherons  ici  à  faire  ressortir  : 

1°  L'identité  des  causes  qui  donnent  lieu  aux  différentes  formes  d'entropion  ; 

2"  La  nature  des  altérations  produites  dans  la  configuration  des  paupières  ; 

3"  La  gravité  des  suites  que  cette  affection  peut  entraîner  par  rapport  à  l'œil. 

1°  Les  causes  prédisposantes  de  l'entropion  peuvent  se  rapporter  unique- 
ment au  raccourcissement  du  tégument  interne  de  la  paupière,  comme  celles 
de  l'ectropion  au  raccourcissement  du  tégument  externe.  En  traitant  des  ma- 
ladies du  tarse  (voy.  p.  128),  nous  avons  vu  que  non-seulement  la  rétraction 
cicatricielle  qui  survient  dans  la  conjonctive  granulaire  est  suivie  de 
l'inversion  du  bord  palpébral,  mais  encore  que  cette  déformation  coïncide 
avec  un  changement  de  configuration  du  tarse.  Si  dans  l'ectropion  produit 
par  la  rétraction  du  tégument  externe,  le  fibro- cartilage  perd  sa  courbure, 
s'élargit  et  s'allonge,  on  peut  vérifier  que  dans  l'entropion  ayant  une  origine 
analogue  la  courbure  du  tarse  augmente,  tandis  que  ses  dimensions  en  lar- 
geur et  en  longueur  diminuent. 

Les  effets  que  ces  modifications  doivent  exercer  sur  la  position  des  pau- 
pières sont  faciles  à  concevoir;  mais  il  n'est  pas  rare  qu'à  cette  action  méca- 
nique s'en  ajoutent  d'autres  moins  aisées  à  déterminer.  Lorsque,  par 
exemple,  on  observe  attentivement  un  nombre  considérable  d'yeux  atteints 
de  véritables  granulations,  où  la  muqueuse  se  transforme  peu  à  peu  et  sou- 
vent, malgré  le  traitement,  en  un  tissu  cicatriciel  dense,  on  remarque  avec 
étonnement  que  l'entropion  se  manifeste  avec  beaucoup  plus  de  promptitude 
et  d'intensité  sur  les  uns  que  sur  les  autres.  On  en  rencontre  même  chez  les- 
quels l'entropion  manque  absolument,  quoique  le  tarse  correspondant  soit 
déformé  et  la  conjonctive  palpébrale  transformée  en  un  tissu  inodulaire  ré- 
sistant. Quelle  différence  l'observation  peut-elle  donc  signaler  entre  les  uns 
et  les  autres,  pour  rendre  compte  de  ce  phénomène?  On  se  rappelle  que 
l'ectropion  se  développe  d'autant  plus  facilement  qu'à  mesure  que  le  tégu- 
ment externe  se  relâche  ou  se  raccourcit  les  muscles  palpébraux  de  l'orbi- 
culaire  perdent  de  leur  action,  tandis  que  la  portion  qui  parcourt  les  parties 
molles  des  paupières  (muscles  orbitaires)  conservent  la  faculté  de  se  con- 
tracter ou  même  gagnent  en  puissance. 

C'esl  le  contraire  qui  arrive  pour  Ventropion.  Le  raccourcissement  de  la 
muqueuse  est  d'autant  plus  vite  suivi  de  l'inversion  du  bord  libre  que  la 
portion  palpébrale  de  l'orbiculaire  a  mieux  conservé  sa  contractilité,  laquelle 
peut  mêipe  avoir  été  augmentée  par  une  action  réflexe,  consécutive  à  l'exci- 
tation de  la  muqueuse  malade.  On  peut  ajouter  à  cela  que  si  les  granulations 
chroniques  ont  été  fréquemment  interrompues  dans  leur  évolution  par  des 
poussées  inflammatoires  accompagnées  d'un  gonflement  notable  de  la  mu- 
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queuse,  et  si  cette  tuméfaction  a  eu  pour  effet  d'exercer  des  tiraillements 
prolongés  sur  le  bord  libre,  qui  lui-même  peut  avoir  été  envabi  par  l'inflam- 
mation, on  a  sous  les  yeux  un  concours  de  circonstances  défavorables  à  la 
production  de  Tentropion,  puisqu'elles  peuvent  avoir  pour  effet  de  relâcber 
et  d'atrophier  la  portion  palpébrale  du  muscle  orbiculaire. 

Supposons  qu'alors  la  turgescence  et  la  sécrétion  puriforme  de  la  mu- 
queuse se  dissipent  et  qu'à  la  suite  d'un  développement  abondant  de  granu- 
lations nouvelles  la  muqueuse  se  change  en  tissu  cicatriciel;  on  verra  l'in- 
version des  paupières  neutralisée  en  totalité  ou  en  partie  parla  prépondérance 
d'action  que  la  portion  la  plus  périphérique  de  l'orbiculaire  (les  muscles  pal- 
pébraux)  possède  sur  la  portion  ciliaire  du  même  muscle,  alfaiblie  ou  atro- 
phiée. On  a  donc  raison  de  dire,  et  la  pratique  journalière  y  autorise  pleine- 
ment, que  les  personnes  atteintes  de  granulations  chroniques  sont  d'autant 
plus  inévitablement  atteintes  d'entropion  que  les  contractions  de  la  portion 
ciliaire  de  l'orbiculaire  peuvent  mieux  se  faire  sans  interruption  pendant 
toute  la  période  de  raccourcissement  de  la  muqueuse  et  qu'elles  sont  moins 
entravées  par  une  tuméfaction  ou  des  tiraillements  excessifs. 

Il  a  été,  en  second  lieu,  question  d'une  espèce  iVedropion  qui  survient 
consécutivement  au  relâchement  des  parties  centrales  de  l'orbiculaire,  dans 
les' cas  où  celles-ci  sont  soumises  à  l'action  prolongée  d'une  force  qui  s'exerce 
du  dedans  en  dehors,  comme  il  arrive  dans  l'ophthalmie  purulente  aiguë.  C'est 
dans  des  conditions  diamétralement  opposées  que  se  forme  Veritropion  spasmo- 
(Uque,  à  la  suite  d'un  gonflement  considérable  et  rapide  des  paupières.  Ici,  en 
effet,  la  turgescence  de  ces  voiles  membraneux  occupe  principalement  le  bord 
orbitaire,  où  le  tissu  sous-dermique  est  beaucoup  plus  lâche  et  plus  abondant 
qu'au  voisinage  du  bord  libre.  En  pareille  circonstance,  la  portion  de  l'orbi- 
culaire qui  se  répand  dans  les  parties  molles  des  paupières,  considérablement 
distendue,  peut  être  mise  dans  l'impossibilité  d'agir,  alors  que  les  fibres  de 
la  portion  palpébrale,  moins  fortement  tiraillées,  se  contractent  encore  et 
peuvent  renverser  en  dedans  la  peau  voisine  du  bord  libre  et  les  cils  qui  y 
tiennent.  Contrairement  à  ce  qui  arrive  pour  la  paupière  inférieure,  dans  les 
cas  analogues  d'ectropion,  on  peut  observer  ici,  pour  la  paupière  supérieure, 
que  le  poids  des  téguments  tuméfiés  contribue  à  renverser  en  dedans  la  peau 
voisine  du  bord  libre. 

En  troisième  lieu,  il  a  été  fait  mention  d'un  ectropion  sénile  causé  primi- 
tivement par  le  relâchement  de  la  peau  et  du  tarse.  Dans  Yentropmi  sénile, 
les  choses  se  passent  presque  à  l'inverse.  En  effet,  l'absence  d'une  coaplation 
exacte  des  paupières  contre  le  globe  de  l'œil  résulte  alors  de  l'enfoncement 
de  l'œil  dans  l'orbite,  phénomène  consécutif  à  l'atrophie  du  tissu  graisseux 
que  cette  cavité  renferme.  La  portion  ciliaire  de  l'orbiculaire,  par  ce  fait 
moins  distendue  qu'à  l'état  normal,  a  donc  une  tendance  à  se  raccourcir  et  à 
porter  les  téguments  vers  la  fente  palpébrale,  tendance  qui  s'exagère  si  les 
personnes  dont  il  s'agit  clignent  fréquemment  les  paupières,  à  la  suite  d'une 
irritation  conjonctivale  ou  de  la  pénétration  d'un  corps  étranger.  L'interver- 
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sion  de  la  paupière  peut  alors  affecter  une  forme  aiguë,  qu'elle  ne  présente 
jamais  lorsqu'elle  résulte  d'une  rétraction  du  tissu  conjonctival. 

Ces  variétés,  à  caractère  spasmodique,  s'observent  parfois  consécutivement 
à  des  opérations  pratiquées  sur  le  globe  de  l'œil,  lorsqu'un  pansement  mal 
fait  a  favorisé  l'inversion  du  bord  palpébral  et  que  l'irritation  qui  s'ensuit 
augmente  ce  vice  de  coaptation  par  les  contractions  qu'elle  détermine  dans  le 
muscle  orbiculaire. 

C'est  ici  le  lieu  de  placer  l'entropion  (entropium  bulbale)  qui  survient  par- 
fois dans  la  phtliisie  de  l'œil  et  dont  le  développement  est  singulièrement  aidé 
par  toute  irritation  de  la  muqueuse  capable  de  donner  lieu  aux  clignements 
signalés  plus  haut.  Le  même  effet  se  produit  lorsque,  dans  le  cours  de  l'alro- 
phie,  le  cul-de-sac,  fortement  tuméfié,  a  distendu  outre  mesure  les  parties 
périphériques  des  paupières.  —  Toutes  ces  formes  spasmodiques  d'entropion 
affectent,  le  plus  souvent,  la  paupière  inférieure. 

En  traitant  de  Yectropion,  nous  avons  cité,  en  dernier  lieu,  celui  qui  suc- 
cède à  une  perte  de  substance  du  tégument  externe  et  à  la  rétraction  cicatri- 
cielle qui  en  est  la  conséquence.  Les  choses  se  passent  d'une  manière  ana- 
logue dans  certains  cas  d'entropion  cicatriciel  qu'on  observe  après  les  brûlures 
par  la  chaux  vive,  les  acides  minéraux,  enfin  après  la  destruction  de  la  mu- 
queuse qui  survient  dans  la  diphthérite.  L'inversion  de  la  paupière  est  alors 
d'autant  plus  facile  que  le  mal  a  intéressé  une  partie  plus  notable  du  tissu 
sous-conjonctival  et  de  la  muqueuse  des  tarses;  car  on  sait  qu'il  est  possible, 
sans  exposer  le  malade  à  un  entropion,  d'enlever  des  lambeaux  assez  étendus 
de  la  conjonctive  du  bulbe  et  du  cul-de-sac. 

Nous  ne  ferons  que  signaler  en  passant  le  cas  tout  à  fait  exceptionnel  où 
de  Ammon  a  rencontré  l'entropion  congénital  (1). 

2°  Les  altérations  qui  se  montrent  dans  la  configuration  des  paupières,  à 
la  suite  du  mal  dont  nous  nous  occupons,  sont  bien  plus  fréquemment  la  con- 
séquence des  causes  primitives  de  l'entropion  que  de  celui-ci  même.  Ainsi, 
le  tarse  est,  comme  le  prouve  la  pathogénie  des  granulations,  bien  plus  sou- 
vent raccourci  dans  tous  ses  diamètres  et  recourbé  en  dedans  d'une  façon 
anormale,  qu'il  ne  le  serait  s'il  existait  une  corrélation  intime  entre  ces  alté- 
rations et  l'inversion  de  la  paupière  malade.  On  peut  ajouter  à  cela  que,  s'il 
se  produit  un  entropion  dans  les  cas  où  les  paupières  ne  s'appliquent  pas  ri- 
goureusement contre  le  globe  de  l'œil  enfoncé  dans  l'orbite,  et  si  les  fibres 
palpébrales  de  l'orbiculaire  gagnent  sur  les  autres  parties  de  ce  muscle  une  pré- 
pondérance d'action  manifeste,  de  telle  sorte  qu'on  ait  affaire  à  un  entropion 
spasmodique,  on  se  convaincra  aisément  de  cette  vérité  :  que  le  renverse- 
ment des  paupières  peut  avoir  atteint  un  degré  considérable,  sans  que  la  dé- 
formation de  ces  voiles  membraneux  soit  bien  sensible.  Sous  ce  rapport, 
nous  trouvons  donc,  entre  l'entropion  et  l'ectropion,  une  différence  radicale. 


(1)  Voy.  Klinische  Darstellmgen  der  angeborenen  Krankheiten  des  Auges  und  der  Augen- 
lider.  Berlin,  1841,  p.  G  et  pl.  11,  fig.  15. 
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Aussi,  est-il  sensé  de  croire  que  la  résistance  opposée  par  le  globe  oculaire 
à  l'incurvation  des  tarses  n'est  pas  étrangère  à  cette  particularité. 

Dans  toutes  les  formes  chroniques  d'entropion  causées  par  le  raccourcisse- 
ment de  la  muqueuse,  la  fente  palpébrale  perd  de  son  étendue  ;  au  contraire, 
dans  les  formes  aiguës  et  spasmodiques,  l'inversion  plus  ou  moins  complète 
des  paupières  peut  simuler  l'élargissement  de  cette  ouverture. 

3°  On  conçoit  sans  peine  que  l'inversion  des  paupières  devienne,  pour  le 
malade,  bien  plutôt  que  l'ectropion,  une  source  de  tourments  interminables. 
En  outre,  l'action  réflexe  excitée  dans  l'orbiculaire  par  le  frottement  des  cils 
et  du  bord  libre  contre  le  globe  de  l'œil  est  une  cause  d'irritation  plus  puis- 
sante que  l'exposition  à  l'air  libre  et  le  larmoiement  résultant  d'un  défaut  de 
coaptation  des  paupières,  et,  par  conséquent,  tend  toujours  très-activement  à 
faire  progresser  le  mal.  Tandis,  par  exemple,  qu'on  voit  des  eclropions  sup- 
portés pendant  des  années  entières,  sans  que  les  personnes  soient  tourmen- 
tées de  cette  infirmité  autrement  que  par  la  défiguration  qu'elle  produit,  les 
sujets  atteints  d'un  enlropion,  même  léger,  sont  bientôt  contraints  à  cher- 
cher à  y  porter  remède.  Faute  de  combattre  cette  position  vicieuse  des  pau- 
pières, on  pourrait  voir  la  coriiée  perdre  sa  transparence  (pannus),  et  même 
se  détruire  partiellement  ou  en  totalité.  Il  est  vrai  que,  dans  les  cas  d'entro- 
pion spasmodique  intense,  le  tégument  externe  de  la  paupière  peut  s'enrouler 
si  complètement  de  dehors  en  dedans  qu'aucun  cil  ne  touche  le  globe  de 
l'œil  :  quoique,  en  pareille  circonstance,  les  suites  fâcheuses  de  la  maladie 
soient  moins  promptes  à  paraître,  le  contact  du  derme  avec  la  cornée  et  la 
rétention  des  larmes  ont  bientôt  sur  l'organe  un  effet  fâcheux. 

Lo  pronostic  de  l'entropion  dépend  du  degré  de  déformation  que  présentent 
les  paupières.  Ainsi,  tandis  que  les  formes  spasmodiques,  consécutives  à  une 
ophthalmie  aiguë,  à  un  gonflement  excessif  des  paupières,  permettent  d'augurer 
une  terminaison  très-favorable,  le  contraire  arrive  pour  l'entropion  qui  s'ac- 
compagne d'une  rétraction  de  la  muqueuse,  surtout  lorsque,  comme  dans  le 
trachome,  celle-ci  s'est,  en  grande  partie,  transformée  en  tissu  cicatriciel.  La 
greffe  avec  de  la  muqueuse  a  aussi  permis  de  porter,  dans  les  cas  graves 
d'entropion  cicatriciel,  un  pronostic  moins  défavorable. 

Le  traitement  de  l'aifection  dont  nous  nous  occupons  doit  remplir  deux 
conditions  essentielles  replacer  la  paupière  dans  la  position  qu'elle  occu- 
pait, et  combattre  la  déformation  de  ce  voile  membraneux,  de  manière  à  em- 
pêcher le  renversement  de  se  reproduire.  Il  est  peu  de  maladies  des  pau- 
pières qui  aient  donné  lieu  à  tant  de  procédés  opératoires  que  l'entropion, 
mais  il  n'y  en  a  guère  qui  remplissent  les  deux  indications  ci-dessus  indi- 
quées; c'est  pourquoi  ils  sont,  pour  la  plupart,  insuffisants  ou  inefficaces. 
C'est  ce  qui  arrive  pour  la  déviation  des  paupières  en  dehors  qu'on  se  pro- 
pose d'obtenir  par  la  rétraction  cicatricielle,  en  excisant,  suivant  Celse,  plu- 
sieurs ovales  verticaux  dans  la  peau  des  paupières  (1),  ou  encore  en  cautéri- 

(1)  Pour  pratiquer  l'excision  d'uu  ou  de  |ilusieurs  plis  cutanés,  llimly,  Becr,  Adam~,  Lan- 
genbock,  ont  fait  construire  des  pinces  munies  à  leur  extrémité  de  tiges  soudées  ù  angle 
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sant  cette  dernière  avec  le  fer  rouge,  k  l'aide  de  la  galvaiio-caustique,  du 
thermo-cautère,  des  acides  minéraux,  etc. 

Les  destructions  partielles  de  la  peau  par  les  caustiques,  l'excision  de  re- 
plis cutanés,  qu'on  sectionne  en  deux  points  le  muscle  orbiculaire  (Himly) 
ou  qu'on  y  comprenne  [Haynes-Walton  (1)]  ce  muscle  ou  non,  qu'on  y 
jiiette  ou  non,  préalablement  ou  consécutivement,  des  ligatures  et  qu'on  les 
modide  en  les  disposant  de  la  façon  la  plus  ingénieuse,  restent  inefficaces, 
lorsqu'il  s'agit  d'un  entropion  dans  lequel  la  muqueuse  est  rétractée,  la  fente 
palpébrale  raccourcie  et  où  le  tarse  a  changé  de  courbure.  M.  de  Arlt  partage 
entièrement  cette  manière  de  voir  [loc.  cit.,  p.  455). 

Ces  procédés  pourraient  à  la  rigueur  trouver  leur  application  dans  les  cas 
où  l'entropion  n'est  pas  compliqué  de  déformation  de  la  paupière,  où  il  s'agit 
d'une  affection  spasniodique  et  souvent  passagère  ;  mais,  comme  nous  le  ver- 
rons tout  à  l'heure,  ils  peuvent  être  remplacés  avec  avantage,  dans  ces  circon- 
stances, par  des  moyens  moins  rigoureux.  Le  traitement  de  Gaillard,  exposé 
à  l'article  du  Irichiasis  et  modifié  par  Rau  (:2),  qui,  au  lieu  de  deux  liga- 
tures posées  aux  angles  de  l'œil,  en  méfiait  trois,  peut  aussi  être  insuffisant, 
pour  les  motifs  que  nous  avons  donnés  ci-dessus,  quoiqu'on  puisse  eu  retirer 
un  bénéfice  temporaire  de  plusieurs  mois  et  même  de  quelques  années. 

Dr;  Arlt  {loc.  cit.,  p.  4.57)  indique  la  uiodification  suivante  dans  Feniploi  des  sutures  de 
Gaillard  :  «  On  partage  la  longueur  de  la  paupière  en  trois  parties  égales  en  traçant  deux 
points  à  l'encre  (distants  du  bord  palpébral  de  3  à  i  millimètres  et  séparés  l'un  de  l'autre 
par  un  intervalle  de  1  centimètre  à  peu  près).  On  saisit  alors  la  peau  au  milieu  de  la  pau- 
pière entre  le  pouce  et  l'index,  et  on  soulève  un  pli  horizontal  que  l'on  travei'se  de  bas  en 
haut  avec  une  aiguille  modérément  courbée,  munie  d'un  fil  assez  fort,  de  façon  que  l'ai- 
guille chemine  à  travers  la  base  du  pli  cutané  pour  sortir  par  le  point  interne  marqué  sur 
la  paupière.  Une  longueur  suffisante  du  fil  ayant  "ainsi  traversé  le  pli,  on  retourne  Tai- 
guille  et  on  la  fait  pénétrer  de  haut  en  bas  en  un  point  voisin  du  point  de  sortie  (à  2  mil- 
lim.  à  peu  près);  l'aiguillé  est  alors  dirigée  de  manière  à  sortir  à  côté  de  la  première 
piqûre,  à  une  distance  de  3  à  4  millimètres.  11  sera  procédé  d'une  façon  semblable  pour 
le  second  point  indiqué  à  l'encre.  Les  fils  correspondants  seront  ensuite  liés  sur  un  petit 
.  rouleau  de  charpie,  afin  d'éviter  que  la  peau,  en  se  gonflant,  ne  soit  coupée  par  ces  fils. 
Ceux-ci  sont  enlevés  après  trente-six  ou  quarante-huit  heures.  Les  points  supérieurs  à 
travers  lesquels  a  pénétré  le  fil  se  trouvent  alors  rapprochés  des  inférieurs  et  la  peau  forme 
un  bourrelet  horizontal  qui  s'aplatit  en  ))eu  de  jours.  Après  quelques  semaines,  toutes 
traces  d'entropion  et  d'opération  ont  disparu. 

Dans  les  cas  d'entropion  spasmodique  (aigu,  de  Mackenzie),  qui  survient 
souvent  à  la  suite  d'opérations,  les  moyens  les  plus  divers  ont  été  recomman- 
dés, collodion,  pinces  à  ptosis,  serres-fines,  bandelettes  de  diachylon,  etc. 
Dans  ce  cas,  une  ou  deux  sutures  de  Gaillard  nous  paraissent  mieux  réussir 

droit  sur  les  branches,  dont  on  retrouve  des  échantillons  dans  presque  toutes  les  boites  d'in- 
struments de  chirurgie  oculaire.  On  les  remplace  facilement,  comme  l'a  indiqué  JiinkeB,  jtar 
deux  pinces  à  mors  au  moyen  desquelles  on  saisit  un  pli  de  la  peau,  en  confiant  l'une  d'elles 
à  un  aide. 

(1)  Operative  ophihalmic  Sitrgenj,  p.  26 i.  London,  1851. 

(2)  Arcliiv  filr  Ophthahnolofjie,  t.  I,  A.  II,  p.  176. 
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que  des  pansements,  qu'on  est  forcé  de  renouveler  souvent,  ou  que  l'emploi 
de  moyens  tels  que  les  serres-fines,  qui  ne  sont  pas  supportés,  à  cause  de  la 
douleur  qu'ils  occasionnent. 

M.  de  Arlt  (1)  conseille,  en  pareille  circonstance,  de  placer  entre  le  rebord 
orbitaire  et  la  paupière  une  boulette  de  cliarpie  et  de  la  fixer  dans  cette  posi- 
tion au  moyen  d'un  bandeau.  Si  l'inversion  delà  paupièrene  coïncide  pas 
avec  un  enfoncement  du  globe  de  l'œil,  ce  célèbre  praticien  engage  à  prendre 
une  bandelette  de  toile,  d'un  pouce  et  demi  de  longueur  sur  un  demi-pouce 
de  largeur;  d'en  fixer,  par  une  couche  de  collodion,  une  extrémité  au-dessous 
de  l'angle  interne,  entre  le  rebord  orbitaire  et  le  bord  adhérent  du  tarse, 
puis  de  tendre  assez  fortement  la  bandelette  en  la  tirant  horizontalement  de 
dedans  en  dehors  vers  la  peau  de  l'angle  externe,  qu'on  repousse  avec  le 
doigt  de  dehors  en  dedans  sous  la  toile,  avant  de  l'y  accoler.  Cela  fait,  on 
enduit  la  bandelette  de  collodion  pour  empêcher  le  l'etrait  de  la  peau  qu'elle 
embrasse.  En  s'enroulant  sur  elle-même,  elle  agit  en  redressant  la  pau- 
pière. 

De  Graefe  a  recommandé,  au  congrès  de  Heidelberg,  en  1868,  un  procédé 
assez  ingénieux.  On  saisit  sur  la  paupière  inférieure  (car  c'est  de  celle-ci 
qu'il  s'agit  constamment  ici),  tout  près  du  bord  ciliaire,  un  petit  pli  qu'on 
traverse  avecun  fil  de  soie.  Le  fil  est  alors  noué;  mais  une  seule  extrémité  est 
coùpée  près  du  nœud.  Un  même  petit  pli  cutané  est  lié  près  du  rebord  orbi- 
taire, et  on  coupe  aussi  un  seul  bout  du  fil.  Les  deux  tils  qui  ont  été  ménagés 
seront  alors  liés  ensemble,  et  le  bord  ciliaire  se  trouvera  de  cette  façon  attiré 
vers  le  rebord  orbitaire.  Pour  éviter  de  blesser  la  peau  comprise  entre  les 
deux  fils,  les  fils  peuvent  être  liés  sur  un  petit  rouleau  de  peau  de  gant.  Ce 
mode  de  pansement  se  recommande  particulièrement  lorsqu'il  s'agit  d'yeux 
récemment  opérés  pour  lesquels  on  redoute  un  serrement  des  paupières,  que 
la  fermeture  des  sutures  de  Gaillard,  bien  plus  douloureuse  que  le  procédé 
que  nous  venons  de  décrire,  pourrait  provoquer. 

S'il  s'agit  simplement  de  détendre  les  paupières  dont  les  bords  se  sont 
raccourcis,  mais  sans  qu'il  y  ait  tendance  à  l'entropion,  on  peut  pratiquer, 
surtout  dans  le  but  de  rétablir  un  fonctionnement  régulier  du  cours  des 
larmes,  l'opération  recommandée  par  M.  A.  Weber  (2). 

On  excise  un  ovale  vertical  allongé,  comprenant  la  peau  et  la  couclic  musculaire  dans 
une  zone  intermédiaire  à  la  commissure  palpébrale  externe  sur  le  bord  orbitaire.  On  dé- 
colle les  bords  de  la  plaie,  surtout  en  liaut  et  en  bas,  en  s'aidant  de  crochets  à  straboto- 
mie  qu'on  implante  dans  les  angles  supérieur  et  inférieur  de  la  plaie.  Un  crochet  aigu  est 
ensuite  employé  pour  rechercher  l'insertion  du  ligament  palpébral  externe,  lequel  ligament 
est  alors  détaché  en  cet  endroit  à  coups  de  ciseaux.  Une  secousse  appréciable,  produite 
par  te  déplacemeTit  brusque  de  la  commissure  en  dedans,  dénote  que  le  ligament  est  déta- 
ché. A  ce  moment,  on  dit  au  malade  de  fermer  l'œil,  et,  si  les  deux  bords  palpébraux  ne 
se  touchent  pas  encore  exactement,  on  incise,  dans  une  étendue  plus  ou  moins  grande, 
des  deux  côtés  du  ligament  palpébral,  l'aponévrose  tarso-orbitaire,  et  cela  dans  une  direc- 
tion parallèle  au  bord  palpébral.  Dans  le  cas  où,  la  tension  étant  notable,  la  commissure 

(1)  Loc.  cit.,  p.  457. 

(2)  Annales  d'Oculistique,  LXXIV,  p.  252. 
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palpébralc  externe  se  déplace  en  dedans  à  la  suite  de  la  ténotomie,  La  plaie  présente 
alors  la  forme  d'un  oval  horizontal,  preuve  que  l'affection  réside  dans  une  tension  exces- 
sive des  bords  palpébraux.  Deux  points  de  suture  servent  à  lixer  lu  plaie  dans  la  direction 
horizontale.  L'effet  que  M.  Weber  attribue  à  cette  opération  serait  :  a.  La  commissure 
externe  redevient  mobile  en  dedans,  de  manière  que  les  contractions  des  muscles  de 
Horner  peuvent  déplacer  la  paupière  en  dedans,  ce  qui  rend  l'aspiration  des  larmes 
possible,  b.  Les  axes  du  muscle  palpôbral  sont  déplacés,  de  telle  sorte  que  ceux  qui  sont 
touchés  par  l'excision  ovalaire  prennent  une  courbure  moins  prononcée  par  suite  du  chan- 
gement de  direction  de  l'œil.  La  contraction  musculaire  agit  donc  plus  puissamment  sur 
la  coaptatioii  des  bords  palpébraux. 

Depuis  longtemps,  les  médecins  anglais  avaient  reconnu  qu'il  existe  un 
nombre  considérable  d'inversions  des  paupières  où  la  déformation  du  tarse, 
particulièrement  son  incurvation,  joue  uti  rôle  iinportant,  et  c'est  sur  cette 
complication  qu'il  leur  parut  urgent  de  diriger  les  efforts  de  la  thérapeutique. 
C'est  dans  ce  but  que  Ware(l)  proposait  d'inciser  perpendiculairement  toute 
l'épaisseur  de  la  paupière,  soit  au  milieu  de  ce  voile  membraneux,  soit  du 
côté  de  la  tempe,  en  espérant  de  la  cicatrisation  une  éversion  de  la  pau- 
pière. Sir  P.  Crampton  (2)  pratiquait,  aux  extrémités  de  l'œil,  deux  sections 
perpendiculaires  longues  de  6  à  12  millimètres.  Il  faisait  basculer  le  lambeau 
déterminé  par  les  sections  à  l'aide  d'une  sorte  d'écarteur  des  paupières  (spé- 
culum), ou  en  se  servant  de  bandelettes  de  diachylon  fixées  à  la  joue  ou  au 
front. 

Guthrie  (3)  obtenait  le  même  résulat  en  excisant,  en  mèiue  temps,  uu  re- 
pli cutané  et  en  réunissant  à  l'aide  de  quelques  sutures  les  bords  de  la  plaie. 
On  peut  encore  favoriser  singulièrement  le  mouvement  de  bascule  du  lambeau 
compris  entre  les  deux  sections  verticales,  en  réunissant  sur  la  paupière  ren- 
versée les  extrémités  supérieures  de  ces  dernières  par  une  iucision  transver- 
sale qui  n'intéresse  que  la  conjonctive  et  le  tarse  (Adams).  On  con>;oit  sans 
peine  que  l'opération  de  Crampton,  modifiée  par  Guthrie  et  Adams,  mérite  le 
reproche  d'amener  une  déformation  permanente  de  la  paupière,  inconvénient 
auquel  on  peut  échapper  en  usant  du  procédé  de  de  Ammon  (4)  connu  sous 
le  nom  de  tarsotomie  longitudinale.  Cette  opération  consiste  à  couper  la  pau- 
pière parallèlement  au  bord  palpébral,  à  (>  millimètres  de  celui-ci,  coinme 
d'ailleurs  Richler  (5)  l'avait  recommandé.  On  enfonce  le  couteau  de  dedans 
"en  dehors,  en  commençant  l'incision  près  du  point  lacrymal,  pour  l'achever 
à  quelque  distance  de  la  commissure  externe.  A  cette  tarsotomie,  on  peut 
combiner  l'excision  d'un  lambeau  cutané  horizontal  ;  après  quoi  on  procède  à 
la  réunion  qui  a  pour  effet  de  faii  e  basculer  les  portions  divisées  du  tarse. 
M.  Strealfeild  (6)  a  modifié  cette  opération  de  la  façon  suivante  :  Il  excise 

(1)  Voyez  Mackenzic,  fourth  édition,  p.  2'i5. 

(2)  Essay  on  the  entropion.  London,  1806. 

(3)  Lectures  on  tlie  operative  surgénj  of  the  eije,  p,  31.  London,  1825. 

(4)  Voyez  Zeis,  toc.  cit.,  1838,  p.  391. 

(5)  Anfangsgrïtnde  der  Wundanneikunde.  Gœttingen,  1799. 

(6)  Ophthalmic  Ilospital  Reports,  n"  2,  p.  121,  et  Ami.  d'OcuUst.,  t.  XL,  p.  212. 
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assez  près  du  bord  libre  du  libro-cartilage,  et  dans  l'épaisseur  de  ce  dernier, 
un  lambeau  en  coin  dont  le  sommet  regarde  vers  l'œil,  et  dont  la  base  étroite 
a  presque  l'étendue  de  la  surface  externe  du  tarse.  Il  enlève  en  même  temps 
la  portion  correspondante  du  tégument,  et  attend  que  le  travail  cicatriciel 
opère  le  mouvement  de  bascule  qu'il  veut  provoquer  dans  la  partie  du  tarse 
contiguë  au  bord  libre. 

Le  procédé  de  M.  Streatfeild  a  été,  de  son  côté,  modifié  par  M.  Snellen , 
qui  y  a  ajouté  un  système  de  sutures  très-ingénieux,  contribuant  sensiblement 
à  amener  promptement  le  redressement  du  tarse  et  à  hâter  la  guérison  sans 
suppuration  prolongée.  Voici  en  quoi  consiste  ce  procédé  :  Il  faut  d'abord 
saisir  la  paupière  supérieure  avec  une  pince  analogue  à  celle  de  Desmarres, 
mais  beaucoup  plus  large  (pince  de  Snellen),  telle  qu'elle  franchisse  diffi- 
cilement l'ouverture  palpébrale,  et  qu'après  sou  introduction  elle  tende  bien 
toute  la  paupière. 

Cela  fait,  à  3  millimètres  environ  du  bord  libre  de  la  paupière  et  parallè- 
lement à  ce  bord,  on  pratique  une  incision  intéressant  seulement  la  peau  et 
«ccupant  toute  la  longueur  du  bord  palpébral.  La  rétraction  de  la  peau  for- 
mant la  lèvre  supérieure  de  la  plaie  est  favorisée  par  une  dissection  qui  met 
à  découvert  les  fibres  de  Torbiculaire.  Tout  le  long  de  la  lèvre  inférieure  de 
la  plaie,  on  pratique  alors  l'excision  d'une  bandelette  de  l'orbiculaire,  mesu- 
rant environ  2  millimètres  de  largeur.  Le  tarse  est  ainsi  mis  à  nu,  suivant 
une  étendue  semblable  à  la  partie  de  l'orbiculaire  excisée.  C'est  dans  cette 
partie  du  tarse  qu'il  convient  maintenant  de  faire  une  perte  de  substance 


FiG.  67.  FiG.  m. 


ayant  la  forme  d'un  coin,  dont  l'arête  tranchante  regarde  les  parties  pro- 
fondes; on  enlève  ainsi,  suivant  toute  la  longueur  de  la  paupière,  une  portion 
de  tarse  ayant  la  forme  d'un  prisme  triangulaire.  Ce  temps  de  l'opération  se 
pratique  à  l'aide  d'un  couteau  à  cataracte  triangulaire  (couteau  de  Beer),  que 
l'on  applique  obliquement  à  la  surface  du  tarse  et  auquel  on  fait  subir  de  pe- 
tits mouvements  alternatifs  de  va-et-vient.  Notons,  d'ailleurs,  que  le  tarse 
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épaissi  facilite  singulièrement  cette  manœuvre.  Il  importe,  lorsqu'on  imprime 
au  couteau  le  petit  mouvement  de  scie  dont  nous  venons  de  parler,  de  ne  pas 
traverser  le  tarse  de  part  en  part. 

Il  ne  reste  plus  alors  qu'à  appliquer  des  sutures,  de  façon  à  obliger  les 
deux  plaies  du  tarse,  dont  la  réunion  constitue  la  perte  de  substance  en  coin 
signalée  plus  haut,  à  se  juxtaposer,  ce  qui  aura  pour  effet  immédiat  de 
porter  la  partie  inférieure  de  la  paupière  en  avant,  en  la  forçant  à  faire  avec 
sa  partie  supérieure  un  angle  ouvert  en  dehors.  Les  sutures  devront  être  au 
nombre  de  trois;  voici  comment  on  procède  pour  chacune  d'elles  :  à  1  milli- 
mètre au-dessus'  de  la  perte  de  substance  du  tarse  {^voy.  fig.  67  et  08  (1)],  on 
fait  pénétrer  un  til  armé  à  chacune  de  ses  extrémités  d'une  aiguille;  le  fil  qui 
entre  dans  une  partie  intacte  du  tarse  doit  sortir  au  bord  supérieur  même  de 
l'entaille  qu'on  y  a  pratiquée.  Cela  fait,  chaque  aiguille  étant  portée  au  bord 
inférieur  de  la  même  entaille  est  glissée  sous  la  petite  bandelette  de  peau  qui 
a  été  ménagée  à  la  partie  inférieure  de  la  paupière,  et  dirigée  de  façon  à 
venir  sortir  un  peu  au-dessus  de  la  ligne  des  cils.  La  distance  entre  les  deux 
points  de  sortie  des  aiguilles  doit  être  de  4  millimètres  environ.  Si  l'on  piquait 
à  la  base  même  des  cils,  on  aurait  à  redouter  une  déviation  ultérieure  dans  la 
direction  de  ces  organes. 

Les  deux  autres  sutures  ayant  été  faites  de  la  même  manière  et  étant  pla- 
cées de  façon  à  ce  que  tous  les  points  près  des  cils  soient  distants  l'un  de 
l'autre  de  4  millimètres,  on  passe  une  perle  dans  chaque  fil  et  on  commence 
à  serrer  chaque  suture;  afin  d'exercer  une  traction  exacte  et  régulière  dans 
la  fermeture  des  sutures,  on  peut  se  servir  à  cet  effet  d'une  pince,  entre  les 
branches  fermées  de  laquelle  on  engage  les  deux  fils  de  la  suture.  Pendant 
que  l'on  tire  doucement  sur  les  fils,  la  pince  est  appuyée  par  ses  bords  sur 
les  deux*  perles,  ce  qui  a  pour  résultat  de  porter  l'un  vers  l'autre  les  deux 
bords  de  la  plaie  du  tarse.  La  suture  serrée,  on  fait  un  nœud  simple,  en  en- 
laçant les  fils  plusieurs  fois  l'un  avec  l'autre,  et  l'on  ramène  les  deux  fils 
sur  le  front,  où  on  les  fixe  avec  du  diachylon. 

Les  sutures  doivent  rester  en  place  trois  jours.  On  remarquera  que  les  su- 
tures laissent  tout  à  fait  indépendante  la  lèvre  supérieure  de  la  plaie  faite  à 
la  peau:  c'est  qu'en  effet  il  n'y  a  pas  à  s'en  préoccuper,  et,  les  sutures  fer- 
mées, on  verra  que  le  contact  entre  les  deux  lèvres  cutanées  s'établit  de  lui- 
même.  L'emploi  des  perles  est  nécessaire,  afin  d'empêcher  les  sutures  de 
■couper  la  peau. 

De  tous  les  procédés  de  redressement  du  tarse,  le  mode  de  Streatfeild- 
Snellen  peut  servir  de  modèle;  mais  comme  c'est  un  procédé  compliqué  qui 
nécessite  le  séjour  d'un  malade  à  doinicile,  nous  exposerons  quelques  mé- 
thodes plus  simples. 

(1)  Arlt  reproche  (voy.  Graefe-Saemisch,  t.  III,  p.  460)  à  ces  figures,  publiées  dans  le 
compte  rendu  de  la  clinique  de  l'aunéc  1873,  de  n'être  «  pas  tout  à  fait  exactes  ».  Nous  pou- 
vons alfu-nier  que  les  clicliés  en  ont  été  exécutés  après  des  dessins  revus  et  corrigés  par 
notre  ami  Snellen  lui-même. 
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Burow  père  (1)  recommande  l'ancienne  tarsotomie  de  de  Ammon.  Il  incise 
à  2  ou  3  millimètres  du  bord  palpébral  le  tarse  déformé  dans  toute  sa  longueur 
et  horizontalement.  Cette  section  comprend  toute  l'épaisseur  du  tarse.  L'exci- 
sion d'un  pli  cutané  complète  cette  opération  simple. 

Nousavonsen  pareil  cas  simplifié  encore  davantage  ce  procédé  en  redressant 
après  la  tarsotomie  la  paupière,  au  moyen  de  trois  sutures  de  Gaillard,  sans 
pratiquer  de  plaie  cutanée. 

M.  /{.  Berlin  (2),  dans  un  procédé  dont  il  vante  beaucoup  l'efficacité,  fixe 
la  paupière  supérieure  dans  une  pince  de  Desmarres;  il  incise  alors,  aune 
distance  de  3  à  5  millimètres  du  bord  paîpébral,  la  peau  dans  toute  son  éten- 
due, jusqu'à  la  conjonctive.  On  écarte  ensuite,  au  moyen  de  pinces,  les  lèvres 
de  la  plaie,  et,  suivant  le  siège  de  la  courbure  maximum  du  tarse  malade,  on 
excise,  après  avoir  renversé  le  tissu  musculaire,  2  à  3  millimètres  du  tarse  et 
de  la  muqueuse,  et  cela  d'un  angle  de  la  plaie  à  l'antre.  S'agit-il  d'un  disti- 
chiasis  partiel,  on  fait  la  section  de  façon  qu'elle  dépasse  des  deux  côtés  le 
terrain  des  cils  vicieusement  placés.*  Des  compresses  froides,  pour  arrêter 
l'écoulement  du  sang  de  la  plaie,  non  réunies  par  des  sutures,  constituent  le 
seul  pansement  de  cette  opération  fort  simple,  mais  trop  radicale  pour  inspi- 
rer une  très-grande  confiance  dans  son  innocuité,  en  ce  qui  regarde  l'aspect 
et  le  fonctionnement  régulier  (lubréfaction)  des  paupières. 

Le  procédé  de  Pagenstecher  (3),  qui  a  pour  but  d'obtenir  le  redressement 
du  tarse  au  moyen  de  l'élargissement  de  la  fente  (kantoplastie  de  de  Am- 
mon) et  des  sutures  de  Gaillard  et  Rau,  peut  rendre  de  très-bons  services, 
surtout  lorsque  les  granulations  n'ont  pas  profondément  désorganisé  et  dé- 
formé le  tarse.  On  augmente  sensiblement  l'effet  de  l'opération  lorsqu'on  y 
adjoint,  comme  nous  le  faisons  généralement,  la  tarsotomie,  telle  qu'elle  a 
été  décrite  dans  le  procédé  de  Burow  père. 

Par  cette  méthode  on  obtient  : 

1»  Le  raccourcissement  du  tégument  externe  produit  par  les  ligatures  dont 
on  abandonne  l'élimination  à  l'inflammation  suppurative;  2°  un  changement 
de  courbure  des  tarses  dégagés  préalablement  par  la  section  de  la  commis- 
sure externe.  Ce  changement  de  courbure  est  d'autant  plus  efficace  qu'on 
met  plus  de  soin  à  faire  glisser  les  ligatures  cutanées  exactement  contre  les 
tarses  et  dans  une  hauteur  correspondante  à  celle  qu'ils  présentent,  de  telle 
sorte  que  le  tissu  inodulaire  qui  se  formera  soit  contigu  aux  fibro-cartilages. 
On  remédie  encore  à  la  courbure  vicieuse  bien  plus  efficacement  [)ar  la  tarsoto- 
mie que  nous  ajoutons  à  ce  procédé  et  qui  n'en  complique  nullement  l'exécu- 
tion. 3°  On  combat  la  contraction  de  l'orbiculaire  et  la  compression  fâcheuse 
qu'il  exerce  sur  le  globe  de  l'œil  par  la  section  destinée  à  élargir  la  fente 
palpébrale.  L'énergie  générale  du  muscle  est  fortement  diminuée  par  l'inter- 

(1)  Beiiiner  Klin.  Wochenschrift,  n°  24,  1873. 

(2)  Arcitiv  lïir  Ophtlialmol.,  t.  XVIII,  2,  p.  91. 

(3)  Klinische  Beobachtungen  aus  (1er  Avgenheilamtall  zu  Wiesbaden,  1861,  et  Ann. 
d'OouUsi.,  mars  et  avril  18(32. 
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position  d'une  partie  de  la  conjonctive  entre  les  extrémités  des  fibres  section- 
nées, et  l'on  amoindrit  l'action  de  la  portion  ciliaire  au  moyen  des  ligatures 
cutanées.  4"  On  neutralise  par  l'élargissement  permanent  de  la  fente  palpé- 
brale  les  effets  fâcheux;  du  raccourcissement  qu'elle  offrait  avant  l'opération. 

C'est  sans  contredit  à  ce  concours  d'actions  salutaires  qu'est  due  l'efficacilé 
de  ce  procédé,  qui  peut  être  pratiqué  sur  des  malades  qu'on  renvoie  chez  eux, 
et  qui  n'a  d'autre  inconvénient  que  de  défigurer  pendant  plusieurs  mois  les 
opérés,  à  cause  des  bourelets  cutanés  formés  par  les  sutures  de  Gaillard. 

Voici  comment  on  exécute  ce  procédé  :  On  pratique  avec  de  forts  ciseaux 
droits  une  section  de  la  commissure  externe  dans  toute  son  épaisseur  et 
dans  la  direction  du  ligament  palpébral  externe,  de  manière  que  la  plaie  de  la 
conjonctive  ait  une  étendue  de  4  à  6  millimètres,  tandis  que  celle  de  la  peau 
présente  G  à  8  millimètres  de  longueur.  Par  une  traction  motlérée  des  bords 
de  la  plaie,  exercée  en  haut  et  en  bas,  on  transforme  la  section  horizontale 
eu  une  section  verticale,  et  il  est  facile  alors  de  réunir  les  bords  correspon- 
dants de  la  muqueuse  avec  ceux  de  la  peau,  et  d'éviter  ainsi  la  réunion  des 
lèvres  de  la  plaie  cutanée. 

Des  ligatures  de  Gaillard  sont  alors  placées  sur  la  paupière  supérieure,  et 
l'on  a  soin  de  les  mettre  là  où  la  position  vicieuse  des  cils  est  le  plus  pro- 
noncée. On  soulève,  dans  ce  but,  la  peau  de  la  paupière,  qui  est  devenue  plus 
lâche,  de  manière  à  avoir  dans  un  pli  parallèle  au  bord  palpébral  un  grand 
nombre  de  fibres  du  muscle  orbiculaire.  Une  aiguille  munie  d'un  fd  bien  ciré 
est  enfoncée  à  la  base  de  ce  pli.  En  entrant  par  le  bord  oi'biculaire,  on  fait 
glisser  l'aiguille  tout  près  du  tarse,  et  l'on  choisit  le  point  de  sortie  en  dehors 
des  orifices  des  glandes  de  Meibomius.  Le  fil  est  fortement  serré,  et  on  le 
laisse  s'éliminer  par  la  suppuration;  ce  qui  a  lieu  dans  l'espace  de  six  à  dix 
jours.  Dans  la  plupart  des  cas,  deux  ou  trois  ligatures  suffisent  pour  faire  dé- 
vier le  bord  de  la  paupière;  aussi  peut-on  se  rendre  compte  d'avance  de  l'ef- 
fet que  produira  chaque  ligature  en  soulevant  le  pli  qu'elle  doit  traverser.  Si 
le  tarse  est  très-déformé,  une  incision  longitudinale,  qui  traverse  la  conjonc- 
tive et  le  tarse  et  reste  distante  de  2  à  3  millimètres  du  bord  palpébral,  pré- 
cède l'emplacement  des  sutures. 

Poui'  eu  finii-  avec  les  opérations  d'eiitropion  qui  ont  pour  objet  de  remédier  à  une  cou- 
Ibrmation  vicieuse  du  tarse,  nous  citerons  le  procédé  de  Saunders  (1),  qui  ne  consistait  en 
rien  moins  qu'à  extirper  le  tarse  lui-même.  Cette  opération  était  aussi  radicale  que  celle 
que  Bartiscii  imagina  contre  le  trichiasis,  et  où  il  enlevait  complètement  le  bord  libre  de 
la  paupière  malade.  Au  reste,  Saunders  a  quelquefois  combiné  les  deux  métliodes. 

En  considérant  comme  une  des  causes  vulgaires  d'entropion  les  contractions  spasmo- 
diques  de  l'orbiculaire,  on  en  est  venu  à  proposer  de  combattre  ce  mal  d'une  troisième 
manière,  en  attaquant  directement  le  muscle.  Dieffenbach  en  conseilla  la  myotomie  sous- 
cutanée,  méthode  qui  a  été  introduite  dans  la  pratique  par  Florent  Cunier(2j.  Il  pénétrait, 
sous  la  peau,  au  niveau  du  rebord  osseux  de  l'orbite,  avec  un  ténotomc  effilé,  faisait  glis- 
ser l'instrument,  en  arrière  de  l'orbiculaire,  jusqu'au  bord  libre  de  la  paupière,  et  sec- 


(1)  Trcatise  on  some  practical  points  on  tlie  diseases  of  tlieeye,  p.  41.  London,  1819. 
Ci)  Ann.  d'Oculhl.,  t.  V,  1841,  p.  "lU. 
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tioniKiit  le  muscle  cti  dégageant  l'instrument.  Le  procédé  de  Heidcnreich  (I)  diffère  un  peu 
de  celui-ci.  La  plaque  d'ivoire  étant  introduite  sous  les  paupières,  on  s'en  sert  pour  tendre 
le  muscle  vers  la  commissure  externe.  Cela  fait,  on  enfonce  le  ténotome  près  du  bord 
libre,  dans  le  tiers  externe  de  la  paupière  inférieure  ;  puis  l'instrument  est  poussé  hori- 
zontalement sous  le  muscle,  de  dedans  en  dehors,  et  l'on  achève  la  section  en  le  retirant. 
Il  est  encore  un  autre  moyen  d'opérer  cette  myotomie,  en  remplissant  l'iudicalion  qui 
consiste  à  élargir  la  fente  palpébrale  anormalement  raccourcie.  On  y  arrive  par  l'opération 
du  blépharophimosis,  imaginée  par  deAmmon.  Ici,  on  le  comprend  aisément,  la  myotomie 
est  directe  et  non  sous-cutanée,  et  se  rapproche  de  celle  que  Key  (2)  proposa  en  1825. 

Après  avoir  passé  en  revue  les  différents  procédés  opératoires  inventés  contre  l'entro- 
pion,  arrêtons-nous  un  peu  sur  les  diverses  indications  qu'ils  ont  pour  but  de  remplir.  Les 
opérations  comprises  dans  le  premier  groupe  et  dont  Celse  a  donné  le  type  ont  pour  objet 
de  redresser  la  païqjière  retournée  en  dedans,  en  exerrant,  au  moyen  du  tégument  externe 
rétréci,  une  traction  permanente.  Dans  la  seconde  série  étudiée  plus  haut,  on  attaque  la 
courbure  vicieuse  du  tarse,  suivant  la  méthode  de  Crampton,  à  laquelle  Guthrie  combine 
le  rétrécissement  du  tégument  externe.  En  troisième  lieu,  on  tente  de  s'opposer  aux  con- 
tractions spasmodiques  de  l'orbiculaire  par  la  myotomie.  Enfin  la  qualrième  grande  mé- 
thode consiste  à  élargir  la  fente  palpébrale  et  comprend  par  conséquent  l'un  des  temps  de 
l'opération  précédente. 

On  ne  saurait  nier  que  ces  différentes  méthodes  d'opérer  l'entropion  méritent  d'être  con- 
servées, si  l'on  considère  la  variété  des  causes  susceptibles  d'iniluer  sur  la  formation  du 
mal.  Si  chacun  de  ces  modes  opératoires  peut  avoir  ses  défauts,  c'est,  il  faut  le  dire,  parce 
qu'il  est,  à  lui  seul,  insuffisant  pour  remplir  toutes  les  indications  que  présente  l'entro- 


pion le  plus  commun,  celui  dans  lequel  la  muqueuse  est  rétractée,  le  tarse  vicieusement 
incurvé,  lei  muscle  orbiculaire  contracté  d'une  manière  anormale,  et  la  fente  palpébrale 
raccourcie.  Dans  ces  conditions,  en  effet,  il  serait  nécessaire  de  réunir  en  un  procédé 
unique  les  moyens  qui  sont  propres  à  cbacun  des  groupes  d'opérations  esquissés  plus  haut. 
Ce  but  est  rempli  par  la  combinaison  de  l'opératiou  du  blépharophimosis  avec  celle  que 
Gaillai'd  a  proposée  contre  l'entropion  et  avec  la  tarsotomie  de  deAmmon. 


Dans  notre  propre  pratique,  les  procédés  sus-décrits  (Gaillard-Pagenste- 
clier,  Burow,  Streatfeild-Snellen)  nous  ont  toujours  suffi  pour  arriver  à  un 
résultat  satisfaisant;  c'est  donc  essentiellement  dans  un  but  de  compléter  le 

(1)  Die  subkiilane  DIepharotoinie,  v.  J.-W.  lleidenreich.  Ansbach,  1844. 

(2)  Lancet,  5  nov.  1825. 
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plus  possible  l'élude  du  traitement  opératoire  de  rentropion  que  nous  don- 
nons la  description  des  procédés  suivants  : 

De  Graefe  a  rRcommandé  contre  les  formes  spasmodiques  d'entropion  le  procédé  opé- 
ratoire suivant  :  on  pratique  (llg.  69),  à  3  millimètres  de  distance  du  bord  palpébral  infé- 
rieur et  parallèlement  à  ce  bord,  une  section  cutanée  qui  reste  distante  de  la  commissure 
externe  de  3  à  4  millimètres.  On  excise  alors  un  lambeau  triangulaire  A  et  l'on  réunit,  au 
moyen  de  deux  ou  trois  sutures  simples,  les  lambeaux  B  et  G  préalablement  dégagés.  La 
largeur  et  la  hauteur  du  lambeau  varieront  suivant  le  relâchement  des  parties  cutanées; 
sa  base  sera  de  6  à  10  niiliimèlres  à  peu  près.  Si,  chez  des  personnes  âgées,  le  relâche- 
ment des  parties  orbitaires  du  muscle  orbiculaire  est  très-accusé,  on  donnera  de  pré- 
férence au  lambeau  à  exciser  une  forme  en  coupole  (fig.  70). 

De  Graefe  accorde  lui-même  que  ce  procédé,  auquel  nous  reprochons  de  produire  des  ci- 
catrices vicieuses,  prédispose  lui-même  au  raccourcissement  de  la  fente  palpébrale.  On  est 
donc  forcé,  lorsque  cette  fente  est  trop 
étroite,  de  pratiquer  encore  l'opération  du 
blépharophimosis.  Évidenmient.  cette  com- 
binaison rend  alors  le  procédé  bien  plus 
complexe. 

Dans  les  cas  d'entropion  spasmodiquede 
la  pau|)ière  supérieure,  où  le  tai'se  corres- 
pondant a  subi  un  ratalinement  sensible, 
de  Graefe  recommande  le  procédé  suivant 
qui,  à  notre  avis,  est  inutilement  coin|di- 
qué.  On  procède  à  l'excision  du  lambeau 
triangulaire  comme  cela  a  été  décrit  pour 
la  paupière  inférieure,  après  quoi  on  écarte 
par  traction  les  lèvres  de  la  plaie,  et  l'on 
incise  horizontalement  et  près  du  bord 
libre  de  la  paupière,  le  muscle  orbiculaire 
dont  on  repousse  les  fibres  en  haut,  de  ma- 
nière à  mettre  à  nu  le  cartilage  tarse.  On 
excise  alors  de  ce  tarse  un  triangle  B  (hg 
triangle  cutané,  occupe  le  bord  orbitaire  du  tarse,  et  mesure  de5  à  G  millimètres.  La  pointe 
du  triangle  effleure  le  bord  marginal  de  ce  même  tarse,  et  comprend  toute  son  épaisseur, 
de  façon  que  la  conjonctive  seule  reste.  Les  sutures  doivent  être  placées  de  manière  que 
la  moyenne  (A'A')  comprenne  à  la  fois  la  peau  et  les  couches  superficielles  du  tarse.  Ordi- 
nairement, cette  opération  doit  être  combinée  à  celle  du  blépharo-phimosis. 


CHAPITRE  V 

CORPS  £TRA]\GERS,  BLESSURES,  ABSE]\€E  DES 
PAUPIÈRES,  BLÉPHAROPLASTIE 

ARTICLE  PREMIER 

CORPS  ÉTRANGERS 

Des  corps  étrangers  peuvent  aisément,  après  avoir  déchiré  la  peau  fine  qui 
recouvre  les  paupières  à  l'enlour  du  rebord  orbitaire,  pénétrer  dans  le  tissu 
cellulaire  lâche  et  s'y  loger  définitivennent  après  la  cicalrisation  de  la  plaie 
externe.  Des  grains  de  plomb,  des  fragments  de  pierre,  de  projectiles,  etc., 
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seront  susceptibles  de  demeurer  ainsi  d'une  façon  définitive  dans  la  paupière 
en  n'occasionnant  pas  d'autres  inconvénients  que  ceux  qui  résultent  de  leur 
volume  et  de  leur  pesanteur. 

D'autre  part,  il  peut  arriver  que  le  corps  étranger  ait  produit,  après  sa  pé- 
nétration à  travers  la  plaie  cutanée,  une  ouverture,  dans  le  sac  conjonctival, 
d'étendue  insuffisante  pour  lui  laisser  passage,  et  que  la  plaie  d'entrée  s'étant 
cicatrisée,  il  s'établisse  une  sorte  de  trajet  fistuleux  du  corps  étranger  qui 
s'enkyste  vers  le  sac  conjonctival,  l'ouverture  de  la  fistule  se  trouvant  cachée 
dans  des  bourgeons  charnus  aplatis  par  suite  de  la  pression  de  la  paupière 
contre  le  globe  de  l'œil.  Cet  état  détermine  une  irritation  permanente  de 
tonte  la  conjonctive  voisine,  et  occasionne  des  états  inflammatoires  contre 
lesquels  nous  avons  vu  employer  pendant  des  mois  des  cautérisations  éner- 
giques et  user  des  collyres  les  plus  variés,  dont  l'inefficacité  contrastait  vive- 
ment avec  la  patience  que  le  malade  montrait  à  les  supporter. 

De  ce  qui  précède  il  faut  tirer  l'enseignement  que,  surtout  dans  les  cas  où 
des  états  inflammatoires  prolongés  succèdent  à  des  blessures  des  paupières, 
une  exploration  des  plus  minutieuses  doit  être  pratiquée  pour  rechercher  si 
cette  irritation  n'est  pas  occasionnée  par  la  présence  d'un  corps  étranger.  Il 
importe  d'ailleurs  d'être  prévenu  que,  à  cause  de  la  laxilé  extrême  du  tissu 
sous-cutané  de  cette  région,  des  corps  étrangers  peuvent  facilement  se  dépla- 
cer et  fuir  devant  l'instrument  explorateur,  de  manière  à  se  soustraire  même 
à  une  exploration  attentive.  Sous  ce  rapport,  l'observation  suivante  est  très- 
instructive  : 

M.  M...,  âgé  (le  vingt-trois  ans,  m'est  amené  le  24  décembre  1875  par  le  docteur  Charles 
Loiseau,  se  plaignant  d'une  tuméfaction  assez  accusée  de  la  paupière  inférieure  droite,  qui 
se  montre  comme  indurée,  surtout  vers  la  moitié  externe  et  près  du  rebord  orbitaire.  En 
renversant  la  paupière,  on  trouve  le  cul-de-sac  conjonctival  occupé  par  des  bosselures  res- 
semblant à  des  bourgeons  charnus  ;  sur  une  petite  étendue,  la  conjonctive  présente  l'aspect 
d'un  argyriasis  très-marqué.  Le  malade  raconte  qu'il  y  a  dix-huit  mois  il  avait  reçu  dans 
une  querelle  un  coup  de  canne  sur  la  ligure.  La  canne  s'était  brisée  sur  la  région  de 
l'angle  externe  de  l'œil  droit,  en  déterminant  une  large  déchirure  de  la  peau.  Le  malade 
fut  aussitôt  conduit  cjiez  un  confrère  d'une  grande  réputation  qui  réunit  la  plaie  après 
s'être  assuré  qu'elle  ne  renfermait  pas  de  corps  étranger.  La  cicatrisation  marcha  très- 
rapidement,  mais  le  gonllement  de  la  paiq)ière  ne  se  dissipa  qu'incomplètement.  Pendant 
des  mois,  on  chercha  vainement  à  combattic,  au  moyen  de  cautérisations,  une  irritation 
conjonctivale  très-gènante  pour  le  malade,  et  qui  avait  encore  cet  inconvénient  d'induire  le 
confrèri'  en  en  eur,  en  lui  faisant  prendre  le  corps  étranger  vu  par  transparence  à  travers  la 
conjonctive  pour  des  incrustations  métalliques.  Dès  que  j'eus  renversé  la  paupière,  je  décla- 
rai au  docteur  Loiseau  que  cet  état  d'irritation  prolongé  était  dû  à  la  présence  d'un  corps 
étranger.  Quelques  jours  après,  je  fis  une  incision  au-dessus  de  la  partie  colorée  du  cul- 
de-sac  conjonctival  di  oit,  et  retirai,  au  grand  étonnement  des  confrères  qui  m'entouraient, 
un  fragment  de  bois  de  2  centimètres  de  longueur,  sur  1  centimètre  de  largeur  et  4  à  5  mil- 
limètres d'épaisseur,  qui  avait  séjourné  dans  ce  point  pendant  plus  de  dix-huit  mois.  Il  est 
presque  ituitilc  d'ajouter  que  j'explorai  soigneusement  avec  le  petit  doigt,  et  aussi  en  m'ai- 
dant  d'une  sonde,  la  plaie,  afin  de  me  renseigner  si  elle  ne  renfermait  plus  d'autre  frag- 
ment de  bois.  Cet  examen  étant  demeui  é  négatif,  je  m'attendais  à  voir  tous  les  symptômes 
d'irritation  se  dissiper  promptement.  En  réalité,  cette  opération  fut  aussi  suivie  d'un  très- 
grand  soulagement,  et  les  quelques  symptômes  indammatoires  persistants  furent  attribués 
au  tiraillement  d'une  bride  cicatricielle  qui  gênait  les  mouvements  de  la  paupière,  bride 
que  je  détachai  du  globe  oculaire  en  réunissant  soigneusement  la  conjonctive.  Malgré  cette 
opération  complémentaire,  la  paupière  ne  reprit  pas  sa  souplesse  habituelle,  et  un  faible 
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état  d'irritation  de  la  conjonctive  continua  à  incommoder  le  malade.  Celui-ci  s'étant  ab- 
senté ne  vint  me  revoir  que  trois  mois  après  la  première  opération.  Explorant  alors  do, 
nouveau  le  cul-de-sac  conjonctival  tiès-soigneusement,  je  vis  encore  un  point  qui  simulait 
à  s'y  méprendre  une  tache  d'argyriasis.  Je  n'hésitai  pas  à  déclarer  qu'en  dépit  d'une  e.vplo- 
ration  minutieuse,  j'avais  laissé  un  morceau  de  bois  dans  la  paupière.  .le  dois  dire  qu'en 
extrayant  le  lendemain  un  autre  fragment  de  bois  de  1  centimètre  de  long  sur  4  millimè- 
tres de  large,  je  restai  confondu  de  m'être  ainsi  trouvé  appelé  à  m'infliger  à  moi-même  une 
pareille  leçon.  Tout  symptôme  d'irritation  disparut  cette  fois  après  cette  seconde  extraction. 

En  général,  la  présence  de  corps  étrangers  dans  les  paupières  constitue  un 
fait  des  plus  excçptionnels,  si  l'on  en  excepte,  toutefois,  les  fragments  de  pro- 
jectiles d'armes  à  feu  qu'on  a  eu  malheureusement  assez  souvent  occasion 
d'observer  dans  ces  dernières  années  [Cohn  (1)];  il  fant  pourtant  en  être  pré- 
venu pour  ne  pas  tomber  dans  une  erreur  de  diagnostic  fâcheuse,  comme  il 
est  arrivé  dans  l'observation  suivante  : 

n  Un  homme  d'une  trentaine  d'années,  fort  et  bien  constitué,  exerrant  la  profession  de 
juge  près  d'un  tribunal  de  province,  porte  depuis  longtemps  une  petite  tumeur  dans  l'épais- 
seur de  la  paupière  supérieure  de  l'œil  gauche.  Cette  tumeur,  aujourd'hui  de  la  grosseur 
d'une  noisette,  fait  \mn  saillie  notable  dans  le  petit  angle  de  cet  œil,  au-dessus  de  la 
commissure  externe  des  paupières;  elle  est  légèrement  bosselée  à  sa  surface  et  donne  à  la 
peau  qui  la  recouvre  une  coloration  noirâtre.  Cette  même  coloration  se  retrouve  sur  la 
conjonctive  qui  revêt  la  face  inférieure  du  cartilage  tarse.  Enfin,  à  l'aide  du  toucher,  on 
constate  l'existence  d'un  prolongement  dur  qui  s'applique  contre  la  paroi  externe  de  l'or- 
bite pour  se  perdre  dans  les  graisses  de  cette  cavité.  Du  reste,  il  n'existe  aucune  trace  ap- 
préciable de  cicatrice  sur  la  peau  qui  recouvre  ou  qui  avoisine  cette  tumeur,  et  le  malade 
ne  donne  d'autres  commémoratifs  que  ceux-ci  :  qu'il  a  fait  une  chute  sur  cette  partie  dans 
son  très-jeune  âge  et  ipie  la  maladie  ne  prend  de  l'accroissement  que  depuis  trois  ans.  A 
ces  signes,  il  était  bien  difficile  de  ne  pas  croire  à  l'existence  d'une  petite  tumeur  méla- 
nique  de  la  paupière  supérieure  envoyant  un  prolongement  dans  l'orbite.  L'extirpation 
large  et  entière  du  mal  fut  proposée  par  le  chirurgien  et  acceptée  par  le  malade.  Elle  fut 
exécutée  le  lendemain  au  moyen  d'une  incision  longitudinale  parallèle  au  pli  palpébral  et 
d'une  dissection  attentive  faite  à  l'aide  de  ciseaux  et  d'une  pince-érigne.  La  tumeur  fut 
aisément  renversée  sur  son  pédicule,  mais  quand  on  voulut  couper  celui-ci,  les  ciseaux 
rencontrèrent  un  corps  dur  sur  lequel  ils  s'éninussèrent.  Ce  corps,  enlevé  avec  la  tumeur, 
n'était  autre  qu'un  morceau  de  fer  long  de  2  centimètres  environ  et  qui  paraissait  être 
formé  par  la  pointe  d'un  petit  clou.  Ce  corps  étranger  s'était  enkysté  dans  le  tissu  cellu- 
laire de  la  paupière  et  de  l'orbite,  et  c'étaient  les  parois  assez  épaisses  de  ce  kyste,  infil- 
trées d'oxyde  ou  de  sels  ferreux,  qui  donnaient  à  cette  tumeur  l'abject  des  tumeurs  méla- 
niques.  »  (Lenoir,  Archives  d'Ophtlialnwloyie,  t.  Il,  p.  2(31.) 

ARTICLE  II 

BLESSURES  DES  PAUPIÈRES  ET  DES  SOURCILS 

On  trouve  dans  les  traités  un  nombre  considérable  de  faits  relatifs  à  des 
blessures  des  paupières  et  des  sourcils  qui  sont  intéressants  à  double  titre, 
soit  à  cause  de  la  difformité  consécutive,  soit  à  cause  des  suites  déplorables 
qui,  dans  certains  cas,  en  sont  résultées  pour  l'œil  correspondant. 

Les  plaies  par  instrument  tranchant  ont  plus  ou  moins  de  gravité,  suivajit 

(1)  Schussverletmngen  des  Auges,  in-l".  Erlangen,  1872. 
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qu'elles  sont  plus  ou  moins  profondes,  qu'elles  ont  plus  ou  moins  attaqué  le 
bord  libre  de  la  paupière,  et  aussi  suivant  leur  direction.  Les  plaies  horizon- 
tales qui  n'intéressent  que  la  peau,  le  muscle  et  le  tarse,  se  guérissent  géné- 
ralement avec  beaucoup  de  facilité  sans  défigurer  le  malade.  Une  semblable 
lésion  ne  devient  sérieuse  que  si  elle  porte  sur  la  paupière  supérieure ,  et  si 
elle  a  blessé  son  ligament  suspenseur,  le  fascia  tarso-orbitaire.  En  pareil 
cas,  le  muscle  releveur  peut  avoir  été  détaché,  d'où  résulte  la  chute  de  la 
paupière.  On  peut  alors,  comme  M.  Green  (1)  l'a  exécuté  avec  succès,  aller, 
après  la  cicatrisation  de  la  plaie,  à  la  recherche  de  l'extrémité  détachée  du 
releveur  et  le  suturer  avec  le  tarse. 

Les  blessures  profondes,  si  elles  ne  guérissent  pas  par  première  intention, 
entraînent  facil-ement  une  suppuration  étendue,  surtout  lorsqu'elles  se  com- 
pliquent d'une  forte  contusion.  La  rétraction  de  la  cicatrice  fait  bientôt  bas- 
culer le  tarse,  et  produit  un  ectropion,  par  le  mécanisme  que  nous  avons  fait 
connaître  plus  haut  (voy.  article  Ectropion)-  On  peut  néanmoins  avancer 
que  les  plaies  horizontales,  même  profondes,  ne  sont  pas  si  souvent  la  cause 
d'une  difformité  permanente  que  les  plaies  verticales,  surtout  lorsque  ces 
dernières  ont  intéressé  toute  l'épaisseur  de  la  paupière,  principalement  au 
niveau  du  bord  libre.  Si  des  soins  minutieux  ne  réussissent  pas  alors  à  favo- 
riser une  coaptation  très-exacte,  on  risque  de  voir  persister  l'écartement  des 
parties  sectionnées  et  survenir  la  lésion  désignée  sous  le  nom  de  coloboma 
des  paupières. 

D'un  au're  côté,  si  la  réunion  s'est  faite,  mais  d'une  manière  irrégulière, 
on  voit  le  bord  libre  se  bosseler  en  un  point  où  les  cils,  implantés  d'une  façon 
vicieuse,  se  dévient  parfois  vers  le  globe  de  l'œil  en  donnant  lieu,  non-seule- 
ment à  une  difformité  désagréable,  mais  encore  à  un  état  fâcheux  pour  la  vue 
du  malade.  Les  blessures  verticales,  même  profondes,  ne  se  guérissent  facile- 
ment sans  laisser  beaucoup  de  traces  que  lorsque  le  bord  ciliaire  a  été  épargné. 

Les  plaies  produites  par  des  instruments  piquants  sont,  dans  la  plupart 
des  cas,  rapidement  cicatrisées;  mais  il  ne  faut  pas  perdre  ici  de  vue  une 
considération  importante  :  c'est  qu'elles  peuvent,  en  traversant  la  paupière 
dans  toute  son  épaisseur,  avoir  intéressé  le  globe  de  l'œil  ou  les  parties  situées 
dans  l'excavation  orbitaire.  Il  est  excessivement  rare  qu'il  s'établisse  une  fis- 
tule conjonctivale,  comme  on  l'a  vu  après  une  morsure  de  sangsue  [Zeis  (2)]. 
Ce  qu'il  ne  faut  pas  oublier,  c'est  qu'à  la  suite  d'une  blessure  pénétrante  de 
la  paupière,  la  conjonctive  bulbaire  ayant  été  blessée,  il  peut  se  former  un 
symblépharon  capable  d'opposer  peu  à  peu  un  obstacle  aux  mouvements  des 
paupières  et  du  globe  de  l'œil  lui-même. 

Les  plaies  par  déchirure  des  paupières  se  guérissent,  en  général,  aussi  bien 
que  les  plaies  produites  par  des  instruments  tranchants,  sauf  les  cas  où  la 
déchirure  s'est  compliquée  d'une  contusion  très-intense  des  parties.  C'est 

(1)  Transactions  of  the  American  Opiilhalin.  Socielij,  1873. 

(2)  De  Amnwn  Zeiischrifl  j'ïir  Oplitkalm.,  t.  IV,  p.  231. 
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alors  qu'on  peut  observer  ua  sphacéle  plus  ou  moins  étendu.  En  dépit  de 
cette  éventualité,  on  doit  recommander,  d'une  manière  générale,  de  réunir 
immédiatement  toutes  les  plaies  et  déchirures  (blessures  par  armes  à  feu) 
des  paupières  capables  d'entraîner  quelque  difformité,  mais  encore  il  faut  es- 
sayer de  ce  moyen  lorsqu'il  s'est  écoulé  quelques  jours  depuis  l'accident  et 
que  la  suppuration  a  commencé.  En  effet,  si  les  résultats  de  la  réunion  tardive 
qu'on  obtient  en  pareille  circonstance  ne  sont  pas  aussi  satisfaisants  qu'ils 
l'eussent  été  après  une  coaptation  immédiate,  ilsn'en  seront  pas  moins  de  beau- 
coup supérieurs  à  ceux  que  donne  la  cicatrisation  consécutive  à  une  suppura- 
tion prolongée.  ÎV  l'appui  de  ces  assertions,  nous  citerons  les  faits  suivants  : 

1°  M.  N...,  en  entrant  dans  le  corridor  de  sa  maison,  fut  lieurté  en  plein  visage  par  le 
manche  d'un  balai  avec  lequel  un  petit  garçon  se  disposait  à  effrayer  ses  camarades.  Le 
clioc  fut  assez  violent  pour  déchirer  la  moitié  de  la  paupière  inférieure  et  produire  une 
plaie  qui,  partant  du  grand  angle  de  l'œil,  longeait  parallèlement  le  bord  libre  en  formant 
un  lambeau  d'un  demi-centimètre  de  hauteur.  Le  conduit  laoï'ymal  inférieur  avait  été  dé- 
chiré, et  l'on  voyait  très-nettement  l'ouverture  de  la  partie  déclive  du  conduit  resté  en  rap- 
port avec  la  paupière.  C'était  un  dimanche  que  l'accident  avait  eu  lieu,  et  quoique  la  pau- 
pière fût  retombée  sur  la  joue,  en  causant  une  difformité  très-notable,  le  malade  ne 
demanda  du  secours  que  le  lundi.  Je  lui  proposai  la  réunion  de  la  plaie,  qu'il  refusa,  par 
crainte  de  manœuvres  chirurgicales.  Le  quatrième  jour  seulement,  sur  mes  instances,  le 
malade  consentit  à  se  laisser  appliquer  une  suture.  Je  commençai  donc  à  placer  un  point 
de  suture  à  l'aide  d'un  fil  d'argent  très-lin  que  je  pouvais  laisser  sur  place  à  volonté  et  avec 
lequel  je  réunis  aussi  exactement  que  possible  l'angle  interne  de  la  paupière  déchirée.  Cela 
fait,  le  malade  se  refusa  obstinément  à  supporter  la  coaptation  du  reste  de  la  plaie.  Néan- 
moins, ce  pansement  incomplet  et  tardif  eut  pour  effet  de  faire  adhérer  entre  elles  les  par- 
ties précéilemmeut  réunies  et  de  remédier  à  la  principale  difformité,  c'est-à-dire  à  la  chute 
de  la  paupière. 

2°  Au  mois  de  janvier  1863,  je  fus  appelé  chez  M.  de  L...,  qui,  entraîné  par  la  chute  de 
son  cheval,  était  toïabé  de  telle  sorte  que  le  côté  droit  de  son  visage  avait  porté  sur  la 
terre  gelée.  Par  bonheur,  la  violence  du  coup  fut  amortie  par  le  chapeau  de  chasse  de 
M.  de  L...;  néanmoins,  le  choc  avait  été  assez  considérable  pour  causer  la  déchirure  de 
toute  la  paupière  inférieure.  Il  existait,  à  3  ou  4  millimètres  du  bord  libre,  une  plaie  qui, 
partant  de  l'angle  externe,  se  terminait  au  voisinage  du  grand  angle,  et  qui,  descendant 
vers  la  joue,  avait  une  profondeur  de  2  centimètres  et  demi  à  3  cenlimètrcs.  Deux  heures 
après  l'accident,  une  tuméfaction  considérable  occupait  toute  la  figure.  Ayant  nettoyé  la  plaie 
des  caillots  et  du  sable  qu'elle  contenait,  et  l'ayant  régularisée  en  excisant  avec  des  ciseaux 
les  tissus  broyés  qui  adhéraient  à  sa  lèvre  inférieure,  je  procédai  aussi  exactement  que  pos- 
sible à  la  coaptation  avec  de  simples  sutures.  Ce  pansement,  joint  à  l'application  d'une  ves- 
sie remplie  de  glace,  amena  une  cicatrisation  tellement  rapide  que,  huit  jours  après, 
M.  de  L...  pouvait  reprendre  ses  occupations,  sans  que  la  paupière  lut  déformée  ou  seule- 
ment déviée. 

Voyez  aussi  les  observations  citées  dans  l'excellente  publication  :  Die  Verletumgeii  des 
Auges,  v.  Adolph  Zander,  et  Aiili.  Geissler  Zweite  Ilœlfle,  1801,  p.  4-72. 

Lorsqu'il  s'agit  de  plaies  simples  faites  avec  un  instrument  tranchant  et 
réunies  au  moyen  d'une  suture,  le  meilleur  pansement  qu'on  puisse  em- 
ployer est  le  bandeau  compressif,  dont  on  prolonge  l'usage  quelques  jours 
encore  après  l'ablation  des  points  de  suture.  Les  applications  de  glace  ne  sont 
indiquées  que  dans  le  cas  où  la  lésion  s'est  compliquée  d'une  forte  contusion. 

Un  point  important  de  l'histoire  des  plaies  du  sourcil  accompagnées  d'une 
blessure  du  nerf  sus-orbi faire  est  la  complication  redoutable  qui  survient  par- 
fois, c'est-à-dire  la  cécité  de  l'œil  correspondant.  Il  est  bien  entendu  qu'il 
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faut  exclure  des  cas  de  ce  genre  tous  ceux  où  la  blessure  s'est  accompagnée 
d'une  commotion  de  la  région  orbitaire  ou  du  crâne  assez  intense  pour  expli- 
quer, par  elle  seule,  les  troubles  fonctionnels  immédiats  de  la  vue  (par  déchi- 
rure des  membranes  internes  de  l'œil).  De  plus,  il  faut  négliger  ici  tous  les 
cas  où  la  blessure  du  nerf  sus-orbitaire  a  été  faite  par  un  instrument  piquant, 
et  où  il  n'est  pas  très-certain  que  le  corps  vulnérant  n'a  pas  pénétré  plus 
profondément  qu'on  ne  le  supposait  au  premier  abord,  et  entraîné  une  inflam- 
mation des  parties  profondes  de  l'orbite  ou  des  enveloppes  de  l'encéphale 
(Petit).  Cette  exclusion  faite,  il  ne  reste  dans  la  science  qu'un  petit  nombre 
d'observations  où  des  lésions  du  nerf  sous-orbitaire,  non  compliquées  d'autres 
blessures,  ont  causé  une  amaurose  complète,  regardée  par  Sabatier  et  Beer 
comme  sympathique  et  produite  par  l'intermédiaire  du  filet  nerveux  du  ra- 
meau nasal  qui  concourt  à  la  formation  du  ganglion  ophthalmique.  Cetie 
amaurose  sympathique  ne  surviendrait,  suivant  ces  auteurs,  qu'à  la  période 
de  cicatrisation,  c'est-à-dire  au  moment  où  ce  nerf  est  exposé  à  des  tiraille- 
ments continuels  dus  à  la  rétraction  inodulaire. 

Il  est  à  regretter  que  la  plupart  des  observations  de  ce  genre  aient  été  re- 
cueillies à  une  époque  où  l'on  n'avait  pas  de  moyens  sûrs  d'explorer  les 
modifications  survenues  dans  le  nerf  optique,  et  où  il  était  aisé  de  négli- 
ger les  troubles  de  la  vue  produits  par  une  simple  paralysie  de  l'accom- 
modation. 

Toutefois,  il  faut  avouer  que  l'irritation  assez  prolongée  d'une  branche  de 
la  cinquième  paire  pourrait  bien  se  transmettre  par  le  filet  que  ce  nerf  envoie 
au  ganglion  ophthalmique,  en  propageant  ainsi  jusqu'à  l'œil  une  irritation 
des  nerfs  de  la  sensibilité  générale  qui,  on  le  sait,  gouvernent  les  sécrétions 
intra-oculaires  (1).  Il  résulterait  de  ce  fait  une  hypersécrétion  de  liquide 
dans  l'intérieur  de  l'œil,  et  il  surviendrait  une  forme  simple  de  glaucome  chro- 
nique, si  longtemps  confondue  avec  l'amaurose. 

Un  grand  nombre  de  faits,  dans  lesquels  on  a  pratiqué,  dans  un  but  théra- 
peutique, la  section  du  nerf  sus-orbitaire,  prouvent  suffisamment,  de  même 
que  les  expériences  de  Vicq  d'Azir,  Magendie  et  Romberg,  que  de  simples 
blessures  et  de  simples  sections  de  ce  nerf  ne  suffisent  pas  à  déterminer  une 
irritation  sympathique  de  l'œil  correspondant.  En  conséquence,  il  faut  pour 
amener  de  pareils  désordres  une  irritation  continue,  comme  celle  que  peut 
provoquer  une  cicatrice  adhérente  à  l'os,  en  privant  en  partie  la  peau  de  sa 
mobilité.  Aussi,  doit-on  accorder  au  conseil  de  Beer  toute  l'attention  qu'il 
mérite,  lorsqu'il  engage  à  terminer  la  section  du  nerf  sus-orbitaire  blessé,  ou 
à  pratiquer  l'ablation  de  la  cicatrice. 

(1)  Cette  même  faculté  de  pouvoir  trnusmcttrc  une  amaurose  sympathique  est  attribuée 
aussi  à  d'autres  branciies  de  la  cinquième  paire,  telles  que  les  nerfs  dentaires,  des  nerfs 
sensitifs  du  méat  auditif  exter»e  (Deleau),  etc. 
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ARTICLE  III 

ABSENCE  DES  PAUPIÈRES,  —  BLÉPHAROPLASTIE 

Dans  le  chapitre  des  anomalies  congénitales  des  paupières,  il  sera  ques- 
tion de  l'absence  congénitale  des  paupières. 

On  rencontre  bien  plus  fréquemment  l'absence  des  paupières  quand  ces 
voiles  membraneux  ont  été  détruits  par  la  gangrène,  comme  après  la  pustule 
maligne,  les  inflammations  phlegmoneuses  intenses,  des  brûlures,  etc.  On 
cite  encore  un  assez  grand  nombre  d'observations  de  paupières  détruites  par 
des  blessures  d'armes  à  i'eu  et  par  des  morsures  ;  mais  dans  la  généralité  des 
cas,  c'est  à  la  suite  d'un  lupus,  d'une  ulcération  syphilitique  ou  d'un  épithé- 
lioma,  que  les  paupières  se  trouvent  détruites.  Cet  accident  est  d'autant  plus 
grave  que  la  destruction  est  plus  étendue,  qu'elle  intéresse  une  plus  grande 
partie  du  cul-de-sac  conjonctival  et  des  téguments  voisins  de  l'orbite.  Avec 
de  telles  lésions,  l'œil,  privé  de  ses  moyens  de  protection,  sans  qu'il  soit 
possible  de  les  lui  rendre,  est  fréquemment  voué  à  une  perte  certaine  et 
qui  ne  survient  qu'après  de  vives  souffrances. 

La  restauration  des  paupières,  la  blépharoplastie,  est  indiquée  .toutes  les 
fois  que  l'œil  est  menacé,  par  manque  de  protection,  ou  même  en  absence  de 
ce  danger,  lorsque  la  difformité  est  très-choquante.  L'introduction  de  la  greffe 
dermique  dans  les  procédés  de  blépharoplastie,  que  nous  avons  chaleureuse- 
ment patronnée  dans  ces  derniers  temps (1),  a  sensiblement  élargi  le  terrain 
de  ces  opérations  autoplastiqnes ,  en  les  rendant  exécutables  lorsque  la 
destruction  de  tout  le  tégument  ambiant  des  paupières  dictait  autrefois  for- 
mellement d'abandonner  toute  idée  de  restauration  des  paupières. 

La  blépharoplastie  reste  néanmoins  une  des  opérations  de  la  chirurgie 
pour  laquelle  on  a  bien  plus  mis  en  œuvre  la  plume  et  le  crayon  que  le 
bistouri.  Vu  le  nombre  restreint  d'opérations  qu'ont  pratiqué  ceux  qui 
s'en  étaient  en  quelque  sorte  fait  une  spécialité  (Denonvilliers),  on  est  à 
se  demander  à  qui  doit  servir  cette  richesse  de  descriptions  figurant  dans 
les  manuels,  et  il  faut  bien  s'excuser  auprès  du  lecteur  si  l'on  est  forcé 
dans  un  ouvrage. qui,  comme  celui-ci,  vise  à  être  complet,  de  fatiguer  sa 
patience. 

Tandis  que  les  opérations  autoplastiques  qui  se  font  sur  les  autres  parties 
du  visage  ont  une  origine  très-éloignée,  la  blépharoplastie,  envisagée  comme 
une  méthode  bien  définie,  parait  dater  de  ce  siècle.  On  trouve  chez  Dzondi  (2) 
les  premières  indications  d'un  procédé  destiné  à  pratiquer  une  nouvelle  pau- 
pière inférieure.  Ce  chirurgien  empruntait  un  lambeau  à  la  peau  de  la  joue. 

(1)  De  la  greffe  dermique  en  chirurgie  oculaire.  Paris,  187*2  {Ann.  d'Ocu]hl.,  t.  LXVIII, 
p.  62).  Nous  ne  comprenons  pas  trop  comment  Arlt  {Graefe-Saemisch,  t.  111,  p.  170j  peut 
ranger  parmi  les  niéthodcs  de  blépharoplastie  la  gretFe  épiderm'ique  de  Rcverdin. 

(2)  Ilufelands  Journal,  Novembcriieft,  1818,  p;  99. 
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De  Graefe  père  (1)  indique,  mais  d'une  manière  peu  précise,  que  l'art  de  la 
rhinoplastie  pourrait  donner  des  indications  précieuses  pour  suppléer  à  l'ab- 
sence des  paupières,  et  il  rapporte,  à  l'appui  de  cette  opinion,  le  cas  d'une 
jeune  fille  chez  laquelle  il  remplaça  avec  succès,  eu  1808,  la  paupière  infé- 
rieure, en  attirant  en  haut  un  lambeau  pris  sur  la  joue.  Des  tentatives  ana- 
logues de  restauration  partielle  des  paupières  se  rencontrent  dans  la  méthode 
de  Fricke  (voy.  page  200),  et  dans  celle  de  Junken(2),  laquelle  ne  diffère  de 
la  précédente  que  par  l'étroitesse  du  pédicule  du  lambeau. 

Tous  ces  procédés  n'ont,  répéloiis-le,  pour  objet  que  la  réparation  A'une 
partie  de  la  paupière  ou  bien  l'implantation  d'un  lambeau  cutané  dans  une 
perte  de  substance  survenue  dans  ce  voile  membraneux,  et  c'est  à  Dieffen- 
bach  (3)  que  revient  le  mérite  d'avoir  essayé  le  premier  de  remédier  à  l'ab- 
sence complète  d'une  paupière.  Depuis  cette  époque,  les  procédés  opératoires 
se  sont  multipliés  en  France,  en  Allemagne  et  en  Angleterre,  et  il  serait  fasti- 
dieux de  les  énumérer  tous,  en  mentionnant  les  noms  de  leurs  auteurs.  Ceux 
ipii  se  sont  adonnés  avec  beaucoup  de  zèle  au  perfectionnement  de  lablépharo- 
plastie  sont  Blasius,Hasner, Denonvilliers, BurowelKnapp.  Ce  dernier  aprin- 
cipalement  cultivé  la  méthode  par  glissement  de  lambeaux  latéraux  de  Serre. 

Nous  faisons  suivre  l'exposé  de  diverses  méthodes  par  une  description  du 
procédé  de  la  greffe  dermique. 

En  règle  générale,  dans  toutes  les  opérations  de  blépharoplastie,  on  peut 
poser  deux  principes,  qu'il  faut  observer,  autant  que  possible,  très-rigou- 
reusement : 

1°  Conserver  la  plus  grande  partie  possible  de  l'ancienne  paupière,  de  son 
muscle  orbiculaire  et  principalement  de  son  bord  libre; 

2°  Ménager  complètement  la  muqueuse,  si  cela  se  peut. 

Les  différents  procédés  connus  se  divisent  naturellement  en  deux  groupes  : 

Dans  le  premier,  on  forme  la  nouvelle  paupière  au  moyen  d'un  ou  de  plu- 
sieurs lambeaux  rapprochés  par  inclinaison  ;  dans  l'autre,  les  lambeaux  sont 
rapprochés  par  torsion.  Nous  décrirons  quelques  opérations  propres  à  servir 
de  types  et  de  guides  dans  la  pratique. 

Procédé  de  Dieffeubach.  —  Si,  comme  dans  la  figure  72,  il  s'agit  d'une 
destruction  totale  de  la  paupière  inférieure,  on  comprend  les  parties  malades 
dans  deux  sections  qui,  des  angles  de  l'œil,  convergent  vers  la  joue.  On  dé- 
tache ensuite  de  bas  en  haut  le  lambeau  A  B  G,  ainsi  circonscrit,  en  ayant 
soin  de  ménager,  autant  que  possible,  la  conjonctive.  L'espace  triangulaire 
qui  reste  est  alors  comblé  par  un  lambeau  qu'on  obtient  en  pi'olongeant  la 
commissure  externe,  dans  une  longueur  A  E,  qui  dépasse  de  3  à  4  milli- 
mètres celle  de  la  base  du  triangle.  De  l'extrémité  de  cette  section  on  en 
mène  une  seconde  parallèle  à  A  B,  et  égale  à  cette  dernière.  En  faisant  le 
lambeau,  on  aura  soin  de  ménager,  autant  que  possible,  le  tissu  sous-cutané 

(1)  Rhinophistie,  etc.,  1818,  p.  15,  Journal  de  de  Graefe  et  de  de  WaWœr,  t.  II,  p.  8. 

(2)  Die  Lehre  vonden  Aiigenoperationen,  iSi9,  p.  267. 

(3)  Casper's  Wochensclirift,  w  1,  1835.  p.  8. 
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(qu'on  laisse  attaché  au  lambeau),  et  les  nerfs  cutanés  dont  cette  région  est 
si  abondamment  pourvue.  L'écoulement  du  sang-  arrêté,  on  procède  à  la 


FiG.  72. 


réunion  (fig.  73).  S'il  a  été  possible  de  conserver  la  conjonctive,  on  devra  la 
fixer  très-exactement  au  lambeau  réparateur.  La  cicatrisation  de  la  perte  de 


FiG.  73. 

substance  triangulaire  qui  reste  alors  au  voisinage  de  la  nouvelle  paupière  ne 
doit  plus,  comme  autrefois,  être  abandonnée  à  elle-même,  mais  être  recouverte 
par  une  greffe  immédiate  ou  médiate.  De  cette  manière,  on  peut  s'opposer  à 
ce  que  le  lambeau  déplacé  soit  attiré  vers  son  ancien  point  d'implantation 
par  la  rétraction  cicatricielle  qui,  dans  l'ancien  procédé  de  Dielfenbach,  me- 
naçait tant  la  réussite  de  l'opération. 

Dans  le  cas  où  l'on  ne  disposerait  pas  des  matériaux  nécessaires  pour  com- 
bler par  la  grelîe  la  plaie  laissée  dans  le  procédé  sus-décrit,  on  pourra  y  ap- 
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porter  la  modification  indiquée  par  Szymanoivsky  (1),  et  qu'il  appelle 
modification  à  angle  aigu. 

La  figure  74  nous  indique  les  sections  du  procédé  de  DietTenbach  ab,  bc  et 
ac,  cd  et  de.  Les  deux  sections  temporales  cd  et  de  diffèrent  du  procédé  en  ce 
sens  qu'elles  remontent  vers  h  et  forment  ch  et  he.  Ou  allonge  ainsi  sensi- 
blement le  lambeau  de  manière  que,  même  après  sa  rétraction,  il  comble  ai- 
sément la  perte  de  substance  abc,  et  sa  conformation  permet  qu'on  puisse, 


FiF.  li. 


près  de  l'angle  externe,  réunir  la  plaie  à  partir  de  h.  Les  figures  75  et  70 
indiquent  clairement  la  modification  de  Szijmanowskij  pour  la  paupière  supé- 
rieure. 


FiG.  75.  FiG.  76. 


S'agit-il,  non  de  restaurer  une  paupière  entière,  mais  seulement  la  moitié, 
on  peut  employer  une  modification  du  procédé  de  Dieffenbach  indiquée  par 
Arlt  (2). 

Après  l'ablation  du  triangle  abc.  (roy.  fig.  77)  au  moyen  de  sections  un  peu 
incurvées,  on  circonscrit  avec  de  semblables  sections  le  lambeau  réparateur 
bcdf.  L'angle  e  est  réuni  à  l'angle  a,  et  le  ligament  palpébral  interne  offre  un 
support  suffisant  pour  obvier  au  glissement  du  lambeau  en  bas,  que,  du  reste, 
la  suture  borizontale  soutient.  Le  bout  du  lambeau  d  est  réuni  par  une  ou 
deux  sutures  à  c.  Le  bord  df  du  lambeau  forme  alors  la  limite  médiate  d'un 
triangle  non  recouvert,  dont  l'angle  aigu  supérieur  permet,  du  côté  de  la 
tempe,  une  réunion  qui  ne  fait  pas  craindre  un  ectropionnement  de  la  moitié 


(1)  Loc.  cit.,  p.  223. 

(2)  Graefe-Saemisch,  t.  III,  p.  476. 
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externe  de  la  paupière.  Au  besoin,  une  tarsorrliaplue  temporaire  ou  définitive 
remédierait  à  un  pareil  ectropion. 


ne.  '.7. 


Burow  (1)  a  surtout  bien  réussi  dans  le  procédé  si  ingénieux  qu'il  a  ima- 
giné à  combler  de  suite  toute  perte  de  substance.  Il  excise,  comme  DielTen- 


0 

FiG.  78. 


bacli,  un  lambeau  triangulaire  comprenant  toute  la  partie  malade  de  la 
paupière  (voy.  fig.  78).  Après  quoi,  il  prolonge  vers  la  tempe  la  base  du 
triangle  et  la  donne  pour  base  à  un  autre  triangle  A  D  E  identique  avec  le 
premier,  et  dont  le  sommet  E  regarde  en  haut.  Enfin,  il  dégage  jusqu'à  sa 

(Ij  Beschreibinifi  einer  neuen  Trcmsplantationsmethocle.  Berlin,  185G.  —  En  rlécrivant  sa 
méthode,  Burow  (p.  8)  donne  (iiielqiies  conseils  qui  ne  seront  certes  pas  sans  intérêt  pour 
ceux  qui  savent  avec  quelles  difficultés  on  a  à  lutter  pour  arriver,  dans  les  opérations  auto- 
plastiques, à  la  réunion  par  première  intention,  d'où  dépend  tout  le  succès  de  Vopération. 
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base  le  lambeau  limité  par  la  base  du  triangle  supérieur  et  par  le  côté  externe 
(lu  triangle  inférieur;  puis  il  le  fait  basculer  de  telle  sorte  que  son  angle  b  se 
place  en  a,  à  l'angle  interne  de  i'œil  (voy.  fig.  79).  Par  ce  fait,  les  deux  pertes 


FiG.  7'J. 


de  substance  produites  sont  très-habilement  dissimulées.  On  se  comporte, 
pour  la  paupière  supérieure,  de  la  façon  inverse. 

Un  autre  mode  de  restauration  consiste  à  emprunter  un  lambeau  à  la  peau 

Ce  chirurgien  distingué  se  sert,  pour  la  ligature  entortillée,  non  d'épingles  de  Carlsbad, 
mais  d'aiguilles  anglaises  ordinaires  qu'on  a  repassées  au  feu.  Après  les  avoir  ainsi  dé- 
trempées et  rendues  llexibles,  on  aplatit  leurs  pointes  de  manière  à  leur  donner  une  forme 
lancéolau'e.  Ces  aiguilles,  auxquelles  on  peut  imprimer  la  courbure  qu'on  souiiaite,  s'in- 
troduisent avec  beaucoup  de  facilité  à  l'aide  d'un  ])orte-aiguille,  et  lorsqu'on  veut  les  'en- 
lever, on  les  tourne  une  ou  deux  fois  autour  de  leur  axe  et  on  les  attire  à  soi  en  les  saisis- 
sant par  leur  extrémité  lancéolaire.  Burow  pense  que  pour  obtenir  avec  plus  de  sûreté  la 
réunion  par  première  intention,  il  y  a  beaucoup  d'avantage  à  enlever  les  aiguilles  le  plus  tôt 
possible.  C'est  pourquoi,  si  les  parties  réunies  ne  supportent  que  des  tiraillements  faibles,  on 
peut  procéder  à  cette  extraction  soit  immédiatement,  soit  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 
Dans  ce  but,  on  recouvre  chaque  suture  entortillée,  de  ses  extrémités  à  une  certaine  distance 
de  la  plaie,  avec  du  collodion  qu'on  laisse  se  dessécher  complètement  avant  d'enlever  les 
aiguilles.  Si  l'on  attendait  pour  le  faire  de  vingt-quatre  à  quarante-huit  heures  après  l'opé- 
ration, la  soie  ou  le  coton  dont  on  se  sert  serait  tellement  imprégné  de  la  sérosité  qui 
s'écoule  de  la  plaie,  que  le  collodion  n'y  aurait  pas  assez  do  prise.  Il  est  bon  alors  d'enrou- 
ler encore  autour  des  aiguilles  quelques  tours  de  soie,  de  les  enduire  d'une  couche  de  collo- 
dion, et  l'on  peut  ensuite  enlever  les  aiguilles  en  toute  sécurité  :  celles  qui  occupent  le  voi- 
sinage des  angles  de  la  plaie  peuvent  rester  plus  longtemps  en  place,  mais  il  ne  faut  jamais 
les  laisser  au  delà  de  quarante-huit  heures.  Un  des  principaux  obstables  qu'on  rencontre 
dans  les  opérations  autoplastiques  est  le  tiraillement  qui  s'oppose  à  la  réunion  des  lam- 
beaux. Burow  donne,  pour  combattre  cet  inconvénient,  une  indication  très-pratique.  11  con- 
seille d'enfoncer  à  la  distance  d'un  pouce  et  demi  à  deux  pouces,  de  chaque  côté  de  la  plaie, 
une  épingle  dirigée  parallèlement  a  cette  dernière,  de  telle  sorte  qu'elle  comprenne,  entre 
ses  points  d'entrée  et  de  sortie,  une  portion  de  la  peau  longue  de  12  à  16  millimètres.  On 
enroule  ensuite  autour  de  ces  épingles  un  lil  de  soie  non  tordu,  en  forme  de  8  de  cliilfre,  en 
seri'ant  plus  ou  moins  les  circonvolutions  selon  que  la  plaie  est  plus  ou  moins  tiraillée.  Ces 
aiguilles  restent  sur  place  deux  ou  trois  jours,  et  l'on  peut  augmenter  l'efficacité  de  leur 
action  par  l'emploi  du  collodion. 
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(lu  front,  comme  Blastus  (1)  l'a  fait  pour  la  paupière  inférieure.  On  enlève 
d'abord  soigneusement  les  parties  malades  :  on  sectionne  le  lambeau  préala- 
blement dessiné  (fig.  80),  après  avoir  pris  la  précaution  de  lui  donner,  dans 
tous  les  sens,  2  millimètres  de  plus  que  n'en  ont  les  dimensions  de  la  perte 
de  substance;  après  quoi,  on  procède  à  la  réunion.  Blasius  a  eu  soin  de 
réunir  autant  que  possible  les  bords  de  la  plaie  du  front,  comme  cela  est 
indiqué  dans  la  figure  81  (2),  pour  empêcber  que  le  lambeau  ne  soit  déplacé 
par  la  rétraction  cicatricielle  qui  serait  survenue  sans  cette  précaution. 


Fie.  m.  Fig.  81. 


Un  procédé  analogue,  dans  lequel  on  empreinte  les  lambeaux  à  la  région 
temporale  est  celui  de  Denonvilliers.  Cette  opération  (fig.  82  et  83)  se  rapproche 


Fir,.  82. 


aussi  de  celle  de  Fricke  et  Blasius  dont  elle  diffère  en  ce  sens  qu'on  laisse 
un  pédicule  beaucoup  plus  large  au  lambeau,  ce  qui  permet  de  le  tourner  sans 
produire  un  bourrelet  disgracieux.  Il  est  bien  entendu  que  les  dimensions  du 

(1)  Berliner  medic.  Zeitschrift.Msierz,  1842. 

(2)  Les  fig.  80  et  81  ont  été  empruntées  à  M.  Rittcrich  [Lehre  von  den  hlutigen  Augen- 
operationen ,  etc.  Leipzig  uncl  Heidelberg,  1859);  les  fig.  82  et  83  au  traité  de  M.  Abadie, 
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lambeau  doivent  de  beaucoup  dépasser  l'étendue  de  la  perte  de  substance  à 
combler  et  qu'on  ne  devra  pas,  pour  la  grandeur  du  lambeau,  prendre  modèle 
sur  la  figure. 


FiG.  83. 


M.Hasner  iVArtha  (1)  a  employé  de  la  même  manière  la  méthode  de  tor- 
sion en  se  servant  d'un  lambeau  pris  sur  le  front  et  sur  le  nez.  Dans  ses  opé- 
rations aussi,  la  réunion  des  plaies  fut  pratiquée  dans  la  plus  grande  étendue 
possible.  Les  figures  suivantes,  empruntées  à  M.  Hasner,  offrent  un  certain 
intérêt  pratique;  car  on  a  assez  souvent  l'occasion  de  séparer  les  angles  des 
paupières  envahis  par  un  épithélioma.  Si  le  mal  occupe  le  grand  angle  de 
l'œil  (voy.  fig.  84  et  85),  on  circonscrit.la  partie  malade  entre  deux  sections 
elliptiques  distantes  de  quelques  millimètres  du  foyer  morbide.  On  sectionne 
alors  un  lambeau  assez  grand  pour  combler  la  perte  de  substance  produite, 
en  l'empruntant  au  tégument  du  nez. 


Fig.  8i.  Fjg.  85. 

Ce  lambeau  se  termine  par  une  extrémité  bifurquée  (fig.  85  b)  destinée  à 
la  réparation  du  bord  libre.  Après  avoir  coupé  le  pont  qui  sépare  le  lambeau 

(I)  Entwurf  einer  anatomisclien  Derjr'ùndiuig  clcr  Augenheilkunde.  Prag,  1817,  p  248 
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de  l'endroit  où  il  doit  être  fixé,  on  l'y  maintient  à  l'aide  de  simples  sutures. 
Le  pont  sectionné  constitue  lui-même  un  lambeau  qu'on  repousse  en  bas  et 
en  dedans,  afin  de  réunir,  autant  que  possible,  par  une  suture  entortillée, 
les  lèvres  de  la  plaie  qu'il  a  fallu  pratiquer  en  disséquant  le  lambeau  répa- 
rateur. 

Dans  la  restauration  des  parties  voisines  de  la  commissure  externe  (fig.  86 
et  87),  on  procède  d'une  façon  tout  à  fait  analogue,  en  prenant  un  lambeau 
dans  la  région  de  la  tempe.  La  restauration  simultanée  des  deux  paupières,  en 
empruntant  à  la  fois  un  lambeau  au  front  et  à  la  joue  (méthode  de  M.  Hasner 
d'ArtIia)  est  une  opération  qui  ne  trouve  que  très-exceptionnellement  son 
application  dans  la  pratique. 


La  méthode  de  glissement,  que  Knapp  (1)  a  employée  dans  un  cas  d'ablation 
de  cancroïde  du  grand  angle,  est  i)asée  sur  un  mode  de  glissement  des  lam- 
beaux autrefois  pratiqué  par  Serre  (2),  avec  cette  différence  que  iSc/'re  faisait 
glisser  les  lambeaux  au-dessous  du  bord  palpébral  conservé,  tandis  que 
Knapp  comprenait,  pour  le  cas  représenté  dans  ce  mouvement  de  glissement, 
une  portion  du  bord  libre  de  la  paupière  en  prolongeant  la  fente  palpébrale. 
Les  figures  88  et  89  expliquent  suffisamment  la  manière  de  procéder.  On 
n'applique  pas  de  sutures  conjonctivales.  En  dépit  du  tiraillement  que  la 
réunion  des  lambeaux  provoque,  la  guérison  s'opère  d'une  manière  très- 

(1)  Archiii  f.  Ophthalm.,  t.  XIII,  1,  p.  183,  et  ArcJiiv  f.  Augen-u.  Ohrenheilk,  t.  1,  1,  p.  1 
et  t.  I,  2,  p.  203. 

(2)  Tnnlé  sur  l'art  de  restaurer  les  difformités  de  la  face,  etc.  Montpellier  et  Paris,  1842» 
page  404 


FiG.  8i3  et  87. 
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satisfaisante  sous  le  bandeau  compressif.  Les  cas  ultérieurement  publiés  par 
Knapp  reposent  absolument  sur  le  principe  de  glissement  de  Serre. 


FiG.  88.  FiG.  89. 


Quelque  ingénieuse  que  soit  la  méthode  employée,  transplantation  de  lam- 
beaux par  torsion  ou  glissement  de  lambeaux,  tous  ces  procédés  ont  l'incon- 
vénient d'exposer  à  une  rétraction  cicatricielle  fâcheuse  des  lambeaux  em- 
ployés qui  s'œdématient  facilement,  qui  tombent  par  leur  seul  poids  et  manquent 
alors  leur  double  but,  qui  est  de  protéger  l'œil  et  de  remédier  à  la  difformité 
survenue  dans  le  visage.  Pour  la  paupièi'e  supérieure,  la  chute  du  lambeau, 
privé  de  toute  action  musculaire,  peut  devenir  bien  plus  pénible  encore,  en 
masquant  la  cornée  et  en  forçant  le  malade  à  remplacer  par  les  doigts  l'ac- 
tion du  releveur  qu'il  a  perdue. 

A-t-on  le  malheur  de  ne  pas  obtenir  une  réunion  par  première  intention 
et  que  la  suppuration  détruise,  en  partie  ou  en  totalité,  les  lambeaux  em- 
pruntés, alors,  au  lieu  de  procurer  un  soulagement  au  malade,  on  aura  ag- 
gravé sa  situation.  C'est  pour  ces  raisons  que  nous  engageons  si  vivement  à 
s'adonner  au  perfectionnement  des  méthodes  de  greffes,  qui  ont  l'avantage 
précieux  sur  tous  les  procédés  de  blépharoplastie  de  ne  jamais  exposer  le 
chirurgien  à  rendre  plus  fâcheuse  la  situation  de  son  malade. 

La  première  tentative  de  greffe  cutanée  a  été  faite,  pour  l'emédier  à  un 
ectropion,  par  Lawson  (1),  mais  nous  croyons  avoir  été  le  premier  à  recom- 
mander la  greffe  dermique  pour  la  blépharoplastie  (2). 

Le  procédé  est  le  suivant  : 

J'avive  les  parties  qui  avoisinent  les  bords  orbilaires  Cela  fait,  je  détache 
une  bande  de  1  1/2  à  2  centimètres  de  largeur  sur  le  front  et  sur  la  joue, 
par  des  sections  courbes  qui  viennent  se  rejoindre  vers  la  tempe.  Le  déga- 
gement doit  être  assez  complet  pour  permettre  un  glissement  facile  de  ces 
bandes  cutanées  et  une  coaptation  très-exacte  de  leur  bord  avivé.  La  réunion 
est  faite  par  une  série  de  sutures  placées  en  partie  profondément,  en  partie 


(1)  Lancet,  19  nov.  1870. 

(2j  AniMes  d'Oculisl.,  t.  LX.V1II,  p.  C-2,  1873. 
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superficielleineiit.  On  se  sert  de  fils  métalliques,  afin  de  pouvoir  les  laisser 
en  place  le  temps  nécessaire  pour  une  réunion  complète. 

Cette  réunion  pratiquée,  on  recouvre  les  îlots  dénudés  d'une  mosaïque  de 
petits  lambeaux  cutanés  de  1/^  à  1  centimètre  carré.  Ces  lambeaux  sont  ap- 
pliqués sur  la  plaie  et  soigneusement  étalés  au  moyen  d'un  stylet  mousse.  On 
tâche  de  recouvrir  la  plaie  aussi  complètement  que  possible  par  cette 
mosaïque  grossière,  mais  serrée,  et  on  étend  alors  sur  toute  la  plaie  un  mor- 
ceau de  baudruche  gommé,  ce  qui  permet  toujours  une  inspection  facile  de 
l'état  des  petits  lambeaux  transplantés.  Puis  je  place  sur  les  deux  yeux  un 
bandeau  compressit',  afin  d'avoir  un  repos  absolu.  Le  pansement  n'est  fait 
que  vingt-quatre  heures  après. 

Le  changement  de  couleur,  très-facilement  appréciable  sous  la  baudruche, 
indique  dès  les  premiers  jours  le  résultat  de  l'opération.  Ceux  des  petits 
lambeaux  qui  adhèrent  présentent,  au  bout  de  trente-six  à  quarante-huit 
heures,  une  couleur  rosée,  qui  devient  peu  à  peu  rouge,  tandis  que  ceux  qui 
n'ont  pas  contracté  d'adhérence  gardent  leur  teinte  jaune  pâle,  s'encadrent 
d'un  anneau  brun  noirâtre  et  finissent  par  se  momifier. 

Je  ne  greffais  pas  au  début  sur  surface  cruente,  mais,  comme  il  est 
indiqué  dans  la  première  observation  relatée  (l);des  lambeaux  de  plus  petites 
dimensions  étaient  appliqués  sur  la  plaie  après  qu'elle  s'était  recouverte  de 
bourgeons  charnus.  Il  me  semble  préférable  de  suivre  le  conseil  d'Ollier  (2), 
de  greffer  tout  d'abord  sur  surfaces  cruentes,  attendu  que  si  l'on  échoue,  on 
se  réserve  encore  la  greffe  médiate  sur  la  plaie  bourgeonnante. 

Une  grande  difliculté  qui  s'oppose  à  une  bonne  exéciilion  de  la  greffe,  lorsqu'il  s'agit 
de  couvrir  des  surfaces  d'une  certaine  étendue,  c'est  de  se  procurer  de  la  peau  en  quan- 
tité suffisante.  A-t-on  un  service  dans  un  grand  hôpital,  on  profitera  à  cet  égard  des 
membres  amputés;  opère-t-on  dans  une  importante  clinique,  on  remettra  la  greffe  à  un 
jour  où  on  doit  enlever  des  lambeaux  cutanés,  comme  dans  le  procédé  de  déplacement  du 
cliamp  d'implantation  des  cils  par  Jaesclie-Arlt.  Malgré  ces  ressources,  il  faudra  souvent 
recourir  à  la  peau  de  l'avant-bras  du  sujet  même  ou  d'une  personne  complaisante  ou 
vénale.  La  peau  du  bras  sera  enlevée  différemment,  suivant  qu'on  voudra  greffer  sur  surface 
cruente  ou  bourgeonnante.  Dans  le  premier  cas,  il  sera  préférable  de  tailler  un  lambeau 
de  l'avant-bras  qui  ait  les  dimensions  voulues  pour  recouvrir  la  perte  de  substance.  Le 
lambeau  enlevé  sera  divisé  en  carrés  de  5  à  10  millimètres  de  diamètre,  pour  combler 
la  plaie  jiar  une  mosaïque  serrée.  Fait-on  la  greffe  sur  plaie  bourgeonnante,  alors  nous 
préférons  tailler  isolément  les  petits  lambeaux,  en  soulevant  entre  le  pouce  et  l'index  la 
peau,  en  la  transperçant  avec  le  bistouri  et  en  détachant  le  petit  lambeau  avec  les  ciseaux. 

Ma  méthode  de  greffe  en  mosaïque  n'est  pas  le  procédé  de  [ieverdiii,  qui  ne  prend  que 
des  lambeaux  épidermiques  de  moindres  dimensions  et  ne  vise  pas  à  recouvrir  en  totalité 
la  plaie,  mais  à  provoquer,  en  dehors  de  la  cicatrisation  sur  le  bord  des  plaies,  des  centres 
multiples  de  cicatrisation.  Cette  greffe  diffère  aussi  du  procédé  de  ULIier  (greffe  dermo- 
épidermique),  qui  tend  à  faire  prendre  des  lambeaux  de  4  à  8  centimètres  carrés,  mais 
avec  laquelle  elle  a  cependant  ceci  de  commun,  qu'on  greffe  «  la  totalité  du  derme  »  sans  le 
tissu  adipeux  sous-cutané.  M.  Wolfe  {Med.  Times  and  Gdi.,  3  juin  1870),  recommande  aussi 
de  détacher  soigneusement,  par  des  sections  parallèles  à  la  surface  des  petits  lambeaux,  tout 
le  tissu  cellulo-graisseux  sous-cutané.  La  disposition  en  mosaïque  des  petits  lambeaux  est 
impérieusement  exigée  par  la  conformation  de  la  région  palpébro-orbi  taire.  Son  efficaciti' 
a,  du  reste,  déjà  été  confirmée  par  beaucoup  de  praticiens  (Illing,  Siebel  fils,  Sattler,  etc.). 

(i)Ann.  d'Ocul,  t.  LXVIII,  p.  63. 

(2j  Bull,  de  V Académie  deméd.,  1875,  p.  243. 


m  DE  WECIŒR.   -  MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 

CHAPITRE  VI 

Introduction  {Embryogénie).  —  Les  plus  coinplels  renseignements  sur  le 
développement  des  paupières  nous  sont  fournis  par  BI.  Man~  (1). 

«  Une  des  premières  choses,  dit  cet  auteur  compétent,  qui  se  passe  à  l'entour 
des  yeux,  est  la  formation  des  paupières.  Pour  bien  la  comprendre,  il  faudra 
se  rappeler  que  la  majeure  partie  des  arcs  branchiaux  qui  passent  au-devant  de 
la  vésicule  oculaire  secondaire  ont  servi  a  constituer  l'enveloppe  externe,  en 
particulier  la  cornée,  sur  laquelle  passe,  comme  dérivé  du  feuillet  cornéen 
primitif,  Tépithélium.  Il  est  vrai  qu'il  est  incertain  si  une  partie  de  celte  couche 
ne  l'esté  pas  intacte  pendant  la  formation  de  la  cornée  et  si,  en  se  conservant 
sous  forme  d'une  mince  enveloppe,  elle  iloive  être  plus  tard  envisai^ée  comme 
conjunctiva  corneœ.  Ce  qui  est  certain,  c'est  qu'à  l'époque  où  la  formation 
des  paupières  a  déjà  commencé,  il  est  possible  de  détacher  une  pareille  pel- 
licule, à  partir  du  bord  palpébral,  sur  toute  la  surface  de  la  cornée,  peUicule 
que  je  n'ai  pas  trouvée  exclusivement  composée  d'épithélium. 

»  En  outre,  il  faut  considérer  que  le  soulèvement  des  paupières  naissantes 
s'opère  tout  près  du  bord  cornéen,  au  moins  au  bord  supérieur  et  inférieur, 
c'est-à-dire  dans  la  partie  cutanée  contiguë  au  bord  de  la  cornée.  Par  ce  fait, 
la  raison  de  leur  développement  se  laisse  aisément  deviner,  à  une  époque  où 
le  rebord  orbitaire,  près  duquel  on  se  plaît  à  localiser  le  bourgeonnement 
d'une  duplicalure  de  la  peau,  n'existe  pas  encore.  Il  me  paraît  que  l'idée  de 
His,  si  plausible  pour  d'autres  phases  de  développement,  doit  revenir  à  l'es- 
prit, c'est-à-dire  le  plissement  par  un  retard  de  croissance  dans  certaines  di- 
rections. La  fixation  du  tégument  près  de  la  cornée  doit  amener  sans  doute, 
avec  l'accroissement  ultérieur,  un  plissement  qui,  au  début,  doit  s'effectuer  plus 
en  arrière  qu'en  avant,  et  ne  permettre  jamais  ainsi  un  détachement  complet 
du  bord  du  pli  de  la  surface  du  globe  oculaire.  Une  «  conjunctiva  »  existe, 
par  conséquent,  toujours,  si  toutefois,  au  début  et  pendant  un  certain  temps, 
elle  ne  constitue  qu'un  étroit  pont  épithélial  entre  les  bords  palpébral  et  cor- 
néen, qui  s'allonge  ensuite  et  est  nécessairement  replié  en  arrière  par  la 
croissance  en  avant  des  paupières.  Il  n'est  donc  pas  juste  de  parler  d'une 
réunion  ultérieure  de  la  conjonctive  avec  la  surface  interne  des  paupières, 
comme,  par  exemple,  l'indique  de  Amnion,  auquel  d'ailleurs  nous  devons 
le  plus  de  noiions  détaillées  sur  la  formation  de  ces  voiles  membraneux. 

»  D'après  ses  nombreuses  observations  (2),  le  repli  palpébral  inférieur 
se  forme  un  peu  plus  tôt  que  le  supérieur,  qui  le  suit,  du  reste,  de  près. 

(1)  Graefe-Saemindi,  t.  Il,  p.  r>i. 

(2)  Archiv  f.  Ophtliulm.,  t.  IV,  1,  p.  0  et  p.  155. 
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Pourtant  je  ne  trouve  pas  cette  séparation  (en  paupières  supérieure  et  infé- 
rieure) telle  qu'elle  corresponde  à  l'état  définitif  ultérieur,  aussi  accusée  à 
une  époque  peu  avancée,  et  je  vois  encore  au  troisième  mois  le  pli  entourer 
plutôt  comme  un  anneau  le  globe  de  l'œil.  A  la  partie  externe  de  l'œil,  il  est 
à  cette  époque  aussi  élevé,  et  même  un  peu  plus,  qu'en  haut  et  en  bas;  mais 
il  est  en  ce  point  tellement  transparent,  que  la  sclérotique  bleuâtre  et  trans- 
lucide semble  à  peine  voilée.  Du  côté  médiat,  là  où  plus  lard  se  trouve  le 
canthus  intenms,  paraît  déjà  s'effectuer  de  bonne  heure  un  arrêt  dans  la 
formation  des  plis,  arrêt  auquel  donne  peut-être  précisément  lieu  la  forma- 
tion de  la  rainure  lacrymale. 

»  Le  développement  des  paupières  est  placé  par  de  Ammon  à  peu  près  au 
commencement  du  deuxième  mois,  mais  il  ne  marcherait  pas  de  pair  sur 
les  deux  yeux.  Au  troisième  mois,  i!  existe  déjà  une  fente  palpébrale,  qui  est  à 
tel  point  ((  ouverte  »,  que  constamment  presque  toute  la  cornée  est  à  nu, 
c'est-à-dire  que  les  plis  sont  encore  si  peu  longs,  que  leur  bord  dépasse  à 
peine  la  limite  cornéenne.  Quant  au  sac  conjonctival,  il  n'en  existe  guère  de 
traces.  Peu  à  peu,  les  deux  bords  palpébraux  se  rapprochent  à  peu  près  ho- 
rizontalement; la  fente,  qui  se  montre  vers  l'extrémité  médiate  un  peu  incli- 
née en  bas,  se  rapetisse  de  plus  en  plus,  et  finalement,  c'est-à-dire  du  troi- 
sième au  quatrième  mois,  se  trouve  fermée. 

»  Les  paupières  très-richement  pourvues  de  vaisseaux,  par  conséquent  de 
couleur  rougeàtre,  sont  tendues  par  la  cornée,  qui  se  bombe  de  plus  en  plus, 
tandis  que,  le  globe  oculaire  lui-même  prend,  par  suite  de  l'épaississement 
des  portions  ambiantes  de  la  tête,  une  position  plus  déclive,  de  façon  que  la 
«  bosse  oculaire  »  disparaît  graduellement.  Chez  un  embryon  de  onze  à  douze 
semaines,  la  fente  palpébrale  avait  un  écart  de  1,0  millimètre  et  une  étendue 
de  2  millimètres.  Les  deux  paupières  mesuraient  à  peine  0""",5  de  hauteur; 
le  sac  conjonctival  montrait  sa  plus  grande  profondeur  du  côté  temporal  où 
la  distance  entre  la  commissure  palpébrale  et  le  rebord  orbitaire  était  plus  de 
2  millimètres  ;  mais  aussi  en  ce  point  le  bord  palpébral  adhérait  au  bord  cor- 
respondant de  la  cornée.  De  la  base  des  paupières,  une  membrane  très-fine 
s'étendait  vers  le  bord  cornéen,  qui  se  trouvait  plissé  dans  l'angle  médiat,  et 
représentait  ainsi  la  première  trace  de  la  plica  semi-lunaris .  » 

ARTICLE  PREMIER 

ABLEPHARIA  TOTALIS  ET  PARTIALIS  (CnjptOphthalmUS). 

En  même  temps  que  la  peau  fournit  un  repli  au  devant  de  l'œil,  le  tarse 
apparaît  ainsi  que  la  conjonctive,  l'appareil  éliminateur  des  larmes,  le  cercle 
osseux  de  l'orbite  et  les  muscles  de  l'œil  et  des  paupières.  Cette  concordance 
dans  le  développement  de  tant  de  parties  importantes  destinées  à  garantir 
l'œil,  est  une  présomption  en  faveur  de  la  rareté  des  cas  où  les  paupières 
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seules  feraient  défaut  (ablépharon)  sans  que  l'œil  lui-même  ou  les  organes 
voisins  soient  atteints  d'un  vice  de  conformation.  La  plupart  des  observations 
d'ablé[iharons  se  rapportent  même  à  des  fœtus  monstrueux  {Aprosopia). 

Que  l'absence  des  paupières  soit  complète  ou  incomplète,  elle  peut  se  pré- 
senter sous  deux  formes  tout  à  fait  différentes;  dans  l'une,  la  surface  du 
i!;lobe  oculaire  se  trouve  dépourvue  de  tout  voile  protecteur  et  est  placée  en 
dehors  de  l'orbite  (lagophthalmus  cong.)  ;  dans  l'autre,  il  y  a  absence  de  la 
fente  et  en  général  de  tout  le  globe  oculaire,  et  le  tégument -passe,  sans  inter- 
ruption aucune,  devant  la  région  oculo-palpébrale  (cryptophthalmus) 
(Manz)  (1). 

L'absence  des  paupières  sans  que  le  globe  ocidaire  fasse  défaut  est  encore 
bien  plus  rare,  et  les  cas  observés  (Friderici  (2),  Cornaz  (3],  laissaient  néan- 
moins voir  de  petits  renflements  cutanés  qu'on  pouvait  considérer  comme 
des  paupières  rudimentaires  ;  il  s'agissait  donc  ici  plutôt  de  l'ablépharie  par- 
tielle ou  microblépharie.  Dans  un  pareil  cas,  relaté  par  Seiler  un  pli  cir- 
culaire de  5  millimètres  de  hauteur  entourait  le  globe  oculaire  très-proémi- 
nent; l'étendue  de  la  fente  palpébrale  mesurait  24  millimètres. 

Sur  l'ablépharie  totale,  jointe  à  la  cryptophthalmie,  M.  Manz  nous  fournil 
les  renseignements  suivants  :  «  Cette  complication  de  cryptophthalmie  avec 
anophthalniie,  où  la  peau  du  front  passe  au-devant  des  orbites  vides  ou  re- 
couvre les  régions  correspondantes  pour  se  rendre  à  la  joue,  a  été  rapportée 
par  Yicq  d'Azyr,  Sprengel  et  Rudolplii  (5).  Chez  un  monstre  de  la  collection 
de  Dresde,  décrit  par  Seiler  (6),  il  existait  une  large  fissure  palatine  avec 
bec-de-lièvre.  Les  yeux,  avec  toutes  les  annexes,  étaient  absents.  Le  crâne  et 
le  cerveau  se  trouvaient  très-incomplétement  développés  ;  en  ce  qui  concerne 
ce  dernier,  on  n'observait  que  quelques  parties  de  la  base  et  des  hémisphères 
très-rudimentaires,  ainsi  que  le  thalamus,  les  quadrijumeaux  avec  le  thala- 
mus optique  jusqu'au  chiasma.  Cette  disposition  est  celle  qu'on  rencontre  sou- 
vent avec  l'anophthalmie.  Tandis  que,  dans  tous  les  cas  rapportés,  des  per- 
turbations se  rencontraient  dans  l'évolution  des  diverses  parties  du  corps  qui, 
en  partie  du  moins,  se  trouvaient  manifestement  en  corrélation  avec  le  vice 
congénital  en  question,  en  particulier  l'anophthalmie,  de  pareilles  anomalies 
ne  se  présentaient  pas  dans  un  cas  relaté  par  Zehender  (7)  et  par  moi  (8). 

Comme  le  cas  de  M.  Zehender  est  jusqu'à  présent  unique,  nous  en  dirons 
quelques  mots.  Il  s'agit  d'un  enfant  du  sexe  féminin  qui  vécut  neuf  mois  etsuc- 

(1)  Graefe-Suemisch,  t.  II,  p.  103. 

(2)  Monsti-a  hnniana  rariss.  Sept.  1737,  p.  10. 

(3)  Des  anomalies  conijénitales.  Lausanne,  1818,  p.  3. 

(4)  BeobaclUungen  ursprïmgl.  Biklunijsfeltler  u.  (jaemUchen  Mamjels  des  Auges.  Drcs- 
den,  1833. 

(5)  Arnold  (Fr.),  Anat.  u.  phgsiol.  Unlersuchntujen  ïiber  das  Auge  des  Menschen,  183^, 
page  145. 

(6)  Loc.  cit.,  p.  7. 

(7)  KUn.  MonatsMalter,  1872,  p.  2"25. 

(8)  Ibidem,  t.  XIV,  p.  329 
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comba  à  une  choléiine.  A  part  le  vice  congénital  qui  sera  décrit  el  quelques 
anomalies  peu  accusées  des  doigts,  des  orteils  et  des  parties  génitales,  ainsi 
qu'une  hernie  ombilicale,  l'enfant  était  bien  conformé  et  accusait,  au  moins  sur 
l'œil  droit,  une  perception  quantitative  de  la  lumière  avec  une  projection  assez 
exacte.  La  région  oculaire  se  dessinait  des  deux  côtés  par  une  petite  tumeur  mol- 
lasse correspondant  à  peu  près  au  rebord  orbitaire  externe,  et  par  une  rainure 
transversale  peu  profonde  qui  s'accusait  davantage  par  le  froncement  de  la 
peau,  lorsque  l'enfant  était  exposé  à  un  éclairage  intense.  La  peau  se  trouvait 
amincie  au-devant  des  globes  oculaires,  auxquels  elle  adhérait  par  du  tissu 
cellulaire  lâche  et  ne  montrait  pas  trace  d'une  fente  palpébrale.  Le  M.  orbi- 
cularis  palp.  était  assez  bien  développé,  son  bord  supérieur  et  l'inférieur  se 
louchant  presque.  La  portion  antérieure  des  yeux,  distendue  en  forme  de  ves- 
sie, renfermait,  dans  l'œil  droit  au  moins,  des  corps  vitrés  comme  dans  la 
partie  postérieure.  L'iris  faisait  défaut  ;  à  sa  place  se  montrait  un  septum  ta- 
misé composé  de  parcelles  du  cristallin  morcelé.  Les  autres  parties  des  yeux 
étaient  normales,  quoique  le  globe  oculaire  gauche  se  trouvât  fortement  rata- 
tiné. Du  côté  de  la  réline  (droite)  et  des  deux  nerfs  optiques,  on  ne  pouvait 
constater  d'anomalie.  Les  altérations  des  globes  oculaires  qu'on  rencontrait 
ici  étaient  telles,  qu'on  ne  pouvait  les  assimiler  à  aucun  vice  de  conformation 
jusqu'à  présent  connu.  Elles  doivent  certainement  être  attribuées  à  des  chan- 
gements pathologiques  survenus  dans  l'intérieur  des  yeux,  mais  ne  sauraient 
être  mises  en  rapport  direct  avec  l'ablépharie. 

Pour  cette  absence  de  paupière  même,  je  ne  trouve  quelque  chose  d'ana- 
logue que  dans  l'observation  de  Mirana  (1)  relative  à  un  poulain  né  aveugle. 
En  tous  cas,  il  ne  s'agit  pas  d'une  réunion  morbide  des  bords  palpébraux 
acquise  pendant  la  vie  fœtale  (ankyloblépharon)  ou  des  paupières  avec  le 
globe  oculaire  (symblépharon  cong.)  ;  mais  ici  le  plissement  de  la  peau,  qui 
implique  le  développement  des  paupières,  n'a  pas  eu  lieu  à  l'instar  des  cas 
dans  lesquels  le  globe  de  l'œil  lui-même  ne  s'est  pas  du  tout  ou  très-imparfai- 
tement développé.  Une  raison  commune  pour  ces  deux  vices  de  conformation 
doit  être  recherchée  dans  un  arrêt  de  développement  de  la  partie  antérieure 
du  globe,  reposant  peut-être  sur  une  métamorphose  régressive  très-précoce 
du  cristallin,  qui  pendant  longtemps  sert  de  support  à  cette  partie;  mais  il  est 
impossible  d'émettre  actuellement  à  ce  sujet  une  opinion  arrêtée. 

ARTICLE  II 
COLOBOMA  PALPÉBRAL  (ScM^oblépharie). 

Il  faut  envisager  comme  une  variété  d'ablépharie  partielle  le  coloboma 
congénital.  Celte  fente  peut  s'observer  sur  une  des  paupières  seulement  ou 
sur  les  deux  à  la  fois.  Presque  toujours  elle  est  combinée  à  d'autres  anoma- 


(i)  VoH  Amuion's  Monatschrift,  t.  III. 
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lies  du  même  genre,  comme  la  fente  congénitale  de  la  voûte  palatine,  des 
lèvres,  etc.  Les  observations  de  coloboma  congénital  sont  encore  fort  rares  ef 
ne  comprennent,  sauf  omission,  que  les  cas  suivants  (1). 

Le  coloboma  peut  être  simple  ou  double,  occuper  les  deux  paupières  du 
même  côté  ou  les  paupières  correspondantes  des  deux  yeux.  En  général,  il 
présente  une  forme  en  coin  dont  la  pointe  est  dirigée  en  haut  et  dont  les 
bords  se  trouvent  arrondis  et  souvent  épaissis.  Habituellement,  le  coloboma 
occupe  le  milieu  de  la  fente,  parfois  on  le  rencontre  plus  rapproché  du  grand 
angle. 

La  fente  que  forme  le  coloboma  comprend  la  rangée  des  cils,  la  peau,  le 
muscle  et  le  tarse.  Le  plus  souvent,  une  très-mince  peau  rappelant  une  mem- 


brane nictitante  unit  vers  le  sommet  de  la  fente  les  côtés'  du  coloboma,  où  on 
trouve  intercalé  dans  cette  portion  un  bourrelet  de  peau  qui  dédouble  en 
quelque  sorte  le  coloboma.  Si  cette  languette  de  peau  n'existe  pas,  on  en 
retrouve  des  traces  sur  le  globe  oculaire  sous  forme  de  tumeurs  dermoïdes 

(1)  1°  Une  observation  de  Mayor  (tliès?  Sur  quelques  maladies  congénilales  des  yeux, 
Montpellier,  18:18,  p.  11);  —  2"  de  Beer  {das  Auge,  etc.,  Wien,  1831,  p.  51);  —3°  de 
Heyfelder  (Ammon,  Zeilschrift  fur  die  Ophthalmologic,  t.  I,  1831,  p.  480);  —  4-°  de 
de  Ammon  {Ibid.,  t.  V,  1835,  p.  83);  —  5"  de  Ciiiiier  (Annales  d'Oculistique,  t.  VII, 
1842,  p.  10);  —  6°  de  Arlt  (Krankheiten  des  Auges,  t  III,  1845,  p.  376);  —  7°  de  do  Gracie 
{Archir  fïtr  Ophtlialmologie,  t.  IV,  A.  2,  p.  21)9);  8°  deO.  Becker  (Wiener  rnedic.  Wochen- 
schrift,  nos  16-18,  18G3),  cas  fort  curieux  de  coloboma  congénital  de  la  paupière  supérieure 
gauche  compliqué  de  lipomes  sous-conjonctivaux  et  de  cils  implantés  sur  la  conjonctive 
bulbaire  des  deux  yeux;  —  9"  de  Horner  (Klin.  Monaisbl.,  t.  II,  p.  190);  —  10°  de 
Manz  (Archiv  fûr  Opiithalmologie,  t.  XIV,  1,  p.  145); —  11°  de  l'auteur  (Arcliiv  f.  Augen- 
11.  Ohrenheilkunde,  t.  I,  1,  p.  126);  —  12»  de  Pfluger  (Klinische  Monaisblalter,  luli,  1872); 
—  13°  de  Seely  (Transactions  of  the  american  opidh.  Socielij,  1871);  —  14°  do  Gilolte 
(Union  médicale,  n°  60,  1873);  —  15°  et  16»  Talko  (Klin.  Monatsbl.,  1875,  p.  202  et  206). 
Consultez  aussi  la  bibliographie. 
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(comme  dans  les  observations  de  de  Ammon,  de  de  Graefe,  de  Talko  et  la 
mienne).  La  surface  du  globe  de  l'œil  correspondant  au  coloboma  a,  dans 
presque  tous  les  cas,  montré  des  anomalies  de  texture  ou  de  courbure. 

A  l'exception  des  cas  de  Cunier,  de  de  Graefe,  de  Pflûger  et  de  Talco,  le 
coloboma  occupait  toujours  la  paupière  supérieure.  Dans  les  seuls  cas,  ceux 
de  de  Graefe  et  Talko,  le  coloboma  se  montrait  sur  les  deux  paupières  à  la  fois  ; 
à  la  rigueur,  l'observation  de  Pfluger  peut  figurer  ici^  car  la  paupière  supé- 
rieure présente  aussi  un  coloboma  du  tarse  et  du  champ  d'implantation  des 
cils.  Une  mince  peau  remplaçait  le  tégument. 

L'unique  cas  ae  coloboma  double  (c'est-à-dire  des  deux  côtés,  est  celui 
représenté  (fig.  90)  par  Manz.  Ce  qui  rend  particulièrement  remarquable 
ce  fait,  c'est  que  du  bord  supérieur  de  la  fente  part  de  chaque  côté  une  lan- 
guette de  peau  qui  a  tous  les  caractères  du  derme,  et  va  s'insérer  au  delà 
du  bord  supérieur  des  cornées,  en  adhérant  intimement  à  la  partie  supérieure 
de  cette  membrane. 

Dans  le  cas  que  nous  avons  observé  (fig.  91),  cette  partie  du  derme  se 
trouvait  détachée  et  adhérait  au  bord  interne  de  la  cornée.  En  voici  l'observa- 
tion aussi  instructive  que  celle  de  M.  Manz  pour  l'étiologie  de  ce  vice  de 
conformation. 


Fig.  91. 


La  figure  85  représente  l'œil  droit  d'un  homme  de  trente  ans  qui,  au  mois  de  juillet  1868, 
accompagnait  un  ami  à  la  Clinique.  11  n'avait  pas  cru  devoir  consulter  pour  cet  œil,  dont 
la  difformité  existait  depuis  son  enfance.  Du  reste,  cet  œil  était  emmétrope  et  offrait  une 
acuité  parfaite.  Mais  il  présentait  à  la  paupière  supérieure  un  coloboma  de  3  à  4  milli- 
mètres de  hauteur,  qui  se  trouvait  vers  l'extrémité  supérieure,  garni  d'une  très-fine  mem- 
brane lisse,  luisante  et  plissée.  Le  bord  ciliaire  est,  jusqu'aux  angles  inférieurs  du  colo- 
boma, garni  de  cils  épais.  Lorsqu'on  renverse  la  paupière,  on  se  rend  aisément  compte  de 
ce  fait,  que  le  tarse  supérieur  se  trouve,  par  rapport  au  coloboma,  divisé  en  deux  portions, 
dont  l'interne  ne  représente  qu'un  petit  fragment  triangulaire,  mais  qui  montre  dis- 
tinctement des  glandes  meiboniiennes.  Sur  le  bord  cornéen  interne  se  trouve  à  cheval  un 
petit  dermoide  peu  élevé,  piriforme  et  non  garni  de  poils.  En  dedans  de  ce  dermoïde,  le 
tissu  cornéen  se  trouvait  opacifié  sous  forme  d'une  demi-lune  blanchâtre  rappelant  un  arc 
sénile  partiel.  Quand  le  jeune  homme  fermait  son  œil,  le  dermoïde  venait  se  loger  dans 
l'encoignure  formée  par  le  coloboma. 


Pour  ce  qui  regarde  l'origine  du  développement  du  coloboma  palpébral, 
deux  opinions  se  trouvent  en  opposition  :  celle  de  M.  Manz  et  celle  défendue 
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par  l'auteur.  M.  Manz  tire  de  son  cas,  fort  curieux  du  reste,  la  conclusion 
suivante  :  «  que  ce  vice  de  conformation  repose  essentiellement  sur  une  trans- 
formation liistologique  anormale  d'une  partie  qui  réunit  la  surface  du  globe 
oculaire  au  reste  du  tégument  général,  transformation  qui  a  arrêté  le  dévelop- 
pement complet  de  la  paupière  supérieure  ».  Nous  avons  cru  devoir  rapporter 
ce  vice  non  à  une  transformation  histologique  anomale,  mais  à  un  arrêt  dans 
la  transformation  histologique;  en  d'autres  termes,  la  peau  qui  doit  devenir 
conjonctive  est  restée,  pendant  un  espace  de  temps  plus  ou  moins  long,  derme. 
Notre  opinion  s'appuie  sur  la  présence  d'u:ie  partie  du  derme  persistant  sur 
le  globe  oculaire,  ou  au  moins  sur  une  altération  de  sa  surface  qui  se  ren- 
contre on  peut  dire  presque  toujours. 

A  cette  interprétation,  M.  Manz  objecte,  dans  sa  plus  récente  publica- 
tion (1),  «  qu'à  l'époque  où  la  formation  des  paupières  a  lieu,  le  tégument 
général  n'a  pas  encore  acquis  les  caractères  histologique^  du  derme,  et  que 
la  portion  du  globe  oculaire,  située  au  dedans  de  l'orbite,  n'est,  à  aucune 
époque,  recouverte  d'une  sorte  de  derme,  de  manière  qu'il  ne  pourrait  pas 
être  question  d'une  métamorphose  régressive  dont  on  ne  trouverait,  du 
reste,  pas  d'analogue  dans  l'embryogénèse.  » 

La  discussion  ne  peut  avoir  de  base  solide  tant  que  la  formation  des  pau- 
pières, et  particulièrement  celle  de  la  conjonctive  bulbaire,  ne  seront  pas 
mieux  connues.  M.  Manz  tient  à  sa  métamorphose  hétérotopique,  comme 
point  de  départ  d'un  arrêt  de  développement;  nous  ne  jugeons  jias  que  nous 
devions  jusqu'à  présent  renoncer  à  notre  interprétation,  attendu  que  nous 
n'avons  pas  à  soutenir  que  ce  qui  recouvre  le  globe  oculaire  soit,  sous  tous 
ses  rapports  histologiques',  un  tégument  analogue  à  la  peau,  que  nous  n'avons 
pas  soutenu  que  la  transition  de  ce  tégument  en  muqueuse  soit  une  méta- 
morphose régressive,  et  qu'enfin  nous  pensons  que,  pour  la  transition  insen- 
sible du  derme  en  muqueuse,  il  se  trouve  en  embryogénie  de  fréquents 
exemples. 

Bien  rarement  cette  anomalie  deviendra,  comme  dans  le  cas  de  M.  0.  Bec- 
ker,  le  sujet  d'une  opération. 


ARTICLE  III 

ÉpicANTHUs  {t-\,  sur;  x%'j%z,  angle) 

^  On  désigne  ainsi  un  état  particulier  caractérisé  par  l'élargissement  de 
l'espace  qui  sépare  les  grands  angles  des  yeux,  élargissement  dû  à  l'aplatis- 
sement des  os  propres  du  nez,  et  accompagné  d'un  développement  excessif 


(1)  Graefe-Saemisch,  t.  Il,  p.  106. 


ÉPICANTHUS.  !2i3 

du  tégument  qui  recouvre  ces  parties.  Scliœn  (1)  signala  le  premier  le  repli 
semi-lunaire  qui  se  place  alors  au-devant  du  grand  angle  de  l'œil,  dans  une 
étendue  variable,  et  il  le  considéra  comme  le  vestige  d'une  paupière  sup- 
plémentaire. Un  bon  nombre  d'enfants  nouveau-nés  offrent  une  disposition 
de  la  peau  du  dos  du  nez  qui  rappelle  l'épicanthus;  mais,  dans  l'épicanthus 
véritable,  la  peau  est  tellement  flasque,  qu'elle  forme  un  repli  semi-lunaire 
dont  la  concavité  est  tournée  en  dehors  et  parfois  assez  prononcée  pour  re- 
couvrir les  points^lacrymaux.  Quelques  années  après  Schœn,  de  Ammon  (2) 
s'occupa  d'une  manière  toute  particulière  de  ce  vice  de  conformation  et  lui 
assigna  le  nom  qu'il  porte  actuellement. 

Comme  le  montre  la  figure  92,  empruntée  à  de  Ammon,  il  s'agit  ici  d'une 
commissure  formée  par  la  peau  de  la  paupière  même  qui  voile  le  grand 
angle.  Celui-ci,  ainsi  que  les  parties  recouvertes  des  bords  palpébraux,  pré- 
sente une  conformation  tout  à  fait  normale. 


FiG.  92. 


L'épicanthus  le  plus  fréquent  est  celui  où  le  pli  recouvre  le  grand  angle 
de  chaque  côté  {epicanthus  interniis)  ;  il  est  lié  à  un  développement  incom- 
plet en  hauteur  des  os  du  nez,  des  sinus  frontaux,  et  très-probablement  à 
un  écarteraent  anormal  des  cavités  orbitaires.  Il  n'est  pas  rare  de  le  voir 
compliqué  d'un  arrêt  de  développement  du  globe  oculaire  (microphthalinie), 
d'une  chute  congénitale  de  la  paupière  supérieure,  de  strabisme  et  de  tu- 
meurs lacrymales.  Siebel  père  (3)  insiste  sur  un  fait  propre  à  cette  difformité 

(1)  Handhuch  der  paih.  Anatomie  des  menschlichen  Auges,  1828,  p.  60. 

(2)  Zeitschrift  fûr  Ophthalmologie,  1831,  t.  I,  p.  533. 

(3)  Mémoire  sur  l'épicantims,  etc.  {Annales  d'Oculist.),  t.  XXVI,  p.  29. 


244  DE  WECKER.  —  MALADIES  DES  PAUPIÈRES. 

qui  donne  aux  personnes  qui  en  sont  affligées  un  des  traits  du  type  mongol. 
Cette  ressemblance  est  justifiée  par  l'éloignement  des  yeux,  par  le  peu  d'élé- 
vation du  dos  du  nez  et  par  le  rétrécissement  de  la  fente  palpébrale.  Dans  la 
plupart  des  cas,  il  est  aisé  de  la  faire  disparaître,  et  avec  elle  l'épicanthus, 
en  saisissant  avec  les  doigts,  ou  avec  une  pince  à  ptosis,  un  repli  de  la  peau 
de  la  racine  du  nez,  et  en  relevant  par  le  même  procédé  les  paupières  supé- 
rieures. Chose  remarquable,  à  mesure  que  les  os  de  la  face  se  développent, 
que  le  nez  devient  proéminent,  on  voit  se  dissiper  insensiblement  ce  vice 
congénital.  Aussi  est-il  assez  rare  de  l'observer  à  un  degré  un  peu  avancé 
sur  un  adulte,  tandis  que  chez  le  nouveau-né  on  le  rencontre  si  fréquem- 
ment qu'il  peut  ici  être  envisagé  comme  un  état  transitoire  de  la  vie  fœtale 
(Manz). 

Des  troubles  dans  l'élimination  des  larmes,  qui  sont  presque  constants 
chez  les  sujets  atteints  d'épicanthus,  nous  ont  essentiellement  porté  à  croire 
que  l'épicanthus  se  rattachait  à  un  vice  de  conformation  des  os  de  l'orbite, 
et  en  particulier  de  ceux  qui  concourent  à  la  formation  du  rebord  orbi taire  in- 
terne. De  Graefe,  qui  a  été  frappé  de  la  concordance  si  fréquente,  non-seulement 
du  ptosis  congénital  avec  l'épicanthus,  mais  encore  d'un  défaut  de  mobilité 
du  globe  oculaire  principalement  en  haut,  avait  exprimé  l'opinion  que  cet 
ensemble  de  malformations  se  rapportait  peut-être  à  l'insuffisance  de 
développement  de  quelques  branches  de  la  troisième  paire.  Cette  hypothèse 
même  admise,  elle  ne  ferait  que  déplacer  l'origine  du  développement  sans 
l'expliquer;  et  comme  le  fait  observer  justement  M.  Manz,  il  faudrait  faire 
rentrer,  dans  cet  arrêt  de  développement  des  nerfs,  la  sixième  paire,  ou  la 
fréquence  si  notable  du  strabisme  convergent.  ^ 

Il  paraît  n'exister  qu'une  seule  observation  bien  détaillée  d'épicanthus 
unilatéral  (de  Ammon)  (1).  Il  n'est  pas  rare  de  voir  des  enfants  chez  les- 
quels, d'un  côté,  l'affection  dont  nous  nous  occupons  est  très-accusée^ 
tandis  qu'on  en  constate  à  peine  des  traces  du  côté  opposé.  Dans  quelques 
cas  exceptionnels,  on  a  observé  l'épicanthus  du  côté  externe  [Sichel  (2)  et 
Clievillon,  de  Vitry-le-François  (3)].  Mais  ces  observations  prêtent  bien  à 
la  discussion,  quant  à  l'origine  congénitale  et  l'exacte  distinction  de  l'ankylo- 
blépharon  congénital.  Les  replis  qui  voilaient  la  commissure  externe  ressem- 
blaient à  ces  brides  de  la  peau  qui  succèdent  parfois  à  des  brûlures  intéres- 
sant la  région  temporale. 

Pour  ce  qui  regarde  les  formes  acquises  d'épicanthus  et  le  traitement, 
voyez  page  179. 

(1)  Kiinische  DarsteUungen  (1er  Kranhheiten  und  Bildimgsfehler  des  menschlicben  Auges, 
iSil,  l.  III,  p.  1,  lig.  6. 

(2)  Anvales  d'oculistique,  t.  XXX,  p.  ïill. 

(3)  Ibidem,  t.  XXIX,  p.  285. 
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ARTICLE  IV 

ANOMALIES   DE    LA   FENTE  PALPÉDRALE 
Ankijlobk'pharon  (symblépliaron). 

Les  cas  île  réunwu  partielle  des  bords  des  paupières,  jointe  ou  non  à 
une  adhérence  de  la  paupière  au  globe  de  l'œil  (symblépharon),  sont  exces- 
sivement rares,  et  les  cas  qu'on  a  rapportés  font  naître,  pour  ce  qui  regarde 
leur  interprétation  comme  vice  congénital,  des  soupçons  sérieux  (Manz). 
Abstraction  faite  de  l'ankyloblépharon  total  qu'on  rencontre  avec  l'ablépha- 
ron,  cette  anomalie,  lorsqu'elle  se  présente,  concorde  avec  un  développe- 
ment très-imparfait  du  globe  oculaire  (microplithalmus),  et  laisse  en  général 
une  petite  ouverture  libre  près  du  grand  angle. 

Une  anomalie  bien  moins  rare  est  un  rapetissement  partiel  (arrondisse- 
ment) de  la  fente  sous  forme  de  blépharophimosis.  Une  mince  peau  semble 
tendue  entre  les  parties  externes  du  bord  libre  des  paupières,  et  dans  cer- 
tains cas  peut  en  imposer,  soit  pour  un  épicanthus  externe,  soit  pour  une 
paupière  supplémentaire.  Les  observations  de  ce  vice  congénital  signalent 
presque  constamment  une  réduction  dans  le  volume  du  globe  de  l'œil,  ce 
qui  ferait  supposer  (pie  la  dissociation  des  paupières  repose  sur  une  pression 
d'arrière  en  avant  qui,  par  suite  du  manque  de  volume  de  l'œil,  a  été  in- 
complète et  a  rendu  ainsi  imparfait  le  détachement  des  bords  palpébraux 
(Manz).  Du  reste,  le  mode  de  réunion  des  paupières  pendant  la  vie  intra- 
utérine  étant  encore  insuffisamment  connu,  el  les  dissections  de  cette  ano- 
malie faisant  absolument  défaut,  on  ne  peut  réfuter  péremptoirement  l'idée 
que  cette  adhérence  ne  soit  acquise  par  une  ophthalinie  contractée  pendant 
la  vie  fœtale  (Beer,  Seiler). 

ARTICLE  V 

PTOSIS  CONGÉNITAL 

De  toutes  les  anomalies  congénitales,  le  ptosis  est  la  plus  fréquente  et  celle 
qu'on  a  le  plus  souvent  occasion  d'observer  sans  aucun  autre  vice  de  confor- 
mation du  globe  oculaire  et  de  ses  annexes.  A  la  vérité,  on  le  rencontre  aussi 
avec  d'autres  vices  congénitaux,  et  nous  rappelons  ici  qu'on  n'a  guère  occa- 
sion de  voir  un  haut  degré  d'épicanthus  sans  ptosis  assez  accusé. 

On  peut  distinguer  trois  variétés  de  ptosis  congénital  :  Vhypertrophique, 
Vatrophigue  et  le  paralytique. 

Le  ptosis  hypcrtrophiqiie  repose  sur  un  excès  de  développement  du  tégu- 
ment de  la  paupière  supérieure,  qui  vient  surplomber  sur  la  paupière  infé- 
rieure (de  Ainmon,  Seiler,  Fichte).  Le  pli  qui  proémine  en  bas  se  montre 
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épaissi  relativement  au  reste  du  tégument,  et  l'excision  de  la  partie  excédante 
rétablit  un  fonctionnement  parfaitement  normal  du  releveur. 

Une  variété  bien  plus  fréquente  est  le  j)tosis  atrophique,  reposant  sur  un 
défaut  de  développement  du  releveur,  sans  allongement  de  la  paupière  et 
sans  excès  dans  l'épaisseur  du  derme  du'voile  palpébral  pendant.  Leptosisest 
presque  toujours  incomplet  et  disparaît  lorsque  le  malade  regarde  en  bas, 
l'écart  des  deux  fentes  s'égalisant  alors  complètement.  11  nous  a  paru  se 
montrer  de  préférence  du  côté  droit,  et  est  béréditaire  dans  certaines  la- 
milles,  où  il  se  présente  toujours  sur  le  même  côté,  et  parfois  cbez  plusieurs 
enfants. 

Une  observation  attentive  démontre  ([ue  presque  toujours  le  ptosis  con- 
corde avec  une  légère  réduction  de  la  fente  palpébrale  du  même  côté,  et 
j'ai  pu  me  convaincre  que  dans  les  familles  où  un  ou  deux  enfants  présen- 
taient un  ptosis,  les  autres  exempts  de  ce  vice  accusaient  une  différence 
assez  sensible  dans  la  longueur  de  la  fente,  celle-ci  se  trouvant  un  peu  ré- 
duite du  côté  où  le  frère  ou  la  sœur  était  atteint  de  ptosis. 

Une  troisième  variété,  le  ptosis  paralytique,  doit  être  regardée  comme  la 
conséquence  d'une  paralysie  souvent  incomplète  de  la  troisième  paire  résul- 
tant, de  la  compression  du  crâne  contre  le  rebord  du  bassin  ou  d'une  pression 
malencontreuse  exercée  pendant  l'accouchement.  Si  cette  paralysie  persiste, 
de  telle  sorte  que  l'action  de  l'orbiculaire  ne  soit  pas  contre-balancée  par 
celle  du  muscle  releveur,  et  cela  à  une  époque  où  le  développement  de  ces 
différentes  parties  suit  des  phases  très-rapides,  on  observe,  même  après  la 
disparilion  complète  de  la  paralysie,  une  insuffisance  relative  du  releveur, 
insuflisance  avec  laquelle  coïncide  un  allongement  morbide  de  la  paupière, 
privée,  pendant  un  certain  temps,  de  ses  mouvements  d'élévation.  Mais  cet 
allongement  ne  concorde  pas  avec  un  épaississement  du  derme,  comme  dans 
la  forme  hypertrophique.  Certains  auteurs  sont  portés  à  admettre  que  toutes 
les  variétés  de  ptosis  seraient  de  nature  paralytique  et  se  rapporteraient  es- 
sentiellement à  des  paralysies  survenues  au  moment  delà  naissance.  Quoique 
nous  ne  saurions  donner  aucune  explication  sur  la  cause  des  deux  premières 
vai'iétés  du  ptosis,  l'hypertrophie  très-nettement  accusée  du  derme  dans  le 
ptosis  hypertrophique,  ainsi  que  le  l'apetissement  de  la  fente,  si  fréquent 
dans  le  ptosis  atrophique,  plaident  contre  cette  origine  par  paralysie  de  la 
troisième  paire. 

Tandis  (jue  les  autres  anomalies  congénitales  n'offrent  guère  l'occasion 
d'une  intervention  thérapeutique,  le  ptosis  devient  encore  assez  souvent  le 
sujet  d'un  traitement  chirurgical.  Tout  en  renvoyant  aux  principes  exposés 
page  62,  nous  rappelons  ici  que  les  formes  de  ptosis  atrophique  et  paraly- 
tique s'amendent  beaucoup  avec  l'accroissement  du  sujet,  et  que  l'opération 
n'est  indiquée  de  suite,  chez  les  petits  enfants,  que  lorsqu'il  s'agit  d'une  véri- 
table forme  de  ptosis  hypertrophique. 
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ARTICLE  VI 

ECTOPIA  TARSI,  PAUPIÈRE  SUPPLÉMENTAIRE.  —  KYSTES  CONGÉNITAUX 

DES  PAUPIÈRES. 

Les  anomalies  congénitales  qui  portent  sur  la  position  des  paupières  sont 
extrêmement  rares,  et  les  formes  d'entropion  ou  d'ectropion  qu'on  a  obser- 
vées étaient  en  quelque  sorte  la  simple  conséquence  d'une  réduction  ou  d'une 
augmentation  exagérée  du  globe  oculaire,  coucordant  avec  une  microphthal- 
mie  ou  une  triphthalmie. 

Une  déviation  particulière  de  la  paupière  en  dehors  a  été  rencontrée  deux 
fois  (par  Blasius  et  Fleischmann,  voyez  Cornaz)  ;  elle  était  occasioiiuée  par 
une  sorte  d'ectopie  du  tarse  qui,  étant  placé  entre  le  globe  oculaire  et  le 
derme  dans  un  repli  de  la  muqueuse,  se  présentait  en  quelque  sorte  comme 
urîe  paupière  supplémentaire. 

Ce  que  certains  auteurs  [Dubois  (1),  Fano  (2)]  ont  décrit  comme  qua- 
trième paupière  n'était  autre  chose  qu'un  épaississement,  sous  forme  de  replis 
de  la  conjonctive,  qui  siégeait  soit  du  côté  de  l'angle  externe  (Dubois),  soit 
sur  la  paupière  inférieure;  mais  elle  ne  peut  être  regardée  comme  une  pau- 
pière supplémentaire,  précisément  parce  qu'elle  ne  renferme  pas  tous  les 
éléments  d'une  quatrième  paupière,  en  particulier  pas  de  tarse. 

L'observation  qui. suit  se  rapporte  à  un  cas  d'cmophthalmusc  avec  kystes 
congénitaux  des  paupières  inférieures  simulant  une  ectopie  des  yeux. 

Au  commencement  de  juin  1876,  on  amena  à  la  Clinique  un  entant,  François  Lauciouar, 
né,  le  7  décembre  1875,  à  Carnot  (canton  de  Cellac),  dans  le  but  de  recliercher  si,  au 
moyen  d'une  opération,  il  était  possible  d'ouyrir  les  yeux  de  ce  petit  garçon.  L'enfant, 
très-vigoureux  et,  sauf  une  hernie  inguinale,  très-bien  portant,  serait  venu  au  monde  avec 
des  yeux  qu'il  n'aurait  jamais  pu  ouvrir.  Depuis  la  naissance,  on  n'avait  rien  observé  de 
particulier  du  côté  des  yeux,  qui  avaient  cependant  toujours  présenté  une  sécrétion  un 
peu  exagérée,  mais  sans  pourtant  jamais  offrir  un  état  de  purulence. 

Les  paupières  inférieures  de  l'enfant  sont  le  siège  (comme  le  rend  fort  bien  un  dessin 
fait  par  le  docteur  Masselon,  iig.  9J)  d'une  tumeur  de  coloration  bleuâtre,  et  la  conjonc- 
tive se  montre  en  ce  point  un  peu  renversée,  particulièrement  lorsque  l'enfant  pousse  des 
cris.  Dans  ce  dernier  cas,  ces  tumeurs  arrondies  paraissent  former  une  plus  grande  saillie 
et  acquièrent  une  teinte  bleuâtre  plus  accusée,  ce  qui  résulte  non  de  la  distension  des 
vaisseaux,  mais  de  la  transparence  même  des  tumeurs.  Au  loucher,  ces  tumeurs  donnent 
l'impression  de  vésicules  mollasses,  lluctuantes,  à  parois  minces.  La  conjonctive  fournit  en 
petite  quantité  une  sécrétion  muco-catarrhale,  mais  ne  montre,  alors  même  que  l'enfant 
pleure  d'une  façon  prolongée,  aucune  trace  de  larmes. 

On  examine  avec  le  plus  grand  soin  les  cavités  orbitaires,  en  se  servant,  à  cet  effet, 
d'élévateurs  pleins.  Du  cOté  droit,  on  trouve  entre  les  paupières,  qui  renferment  un  tarse 
bien  conformé,  un  sac  conjonctival  profond,  en  infundibulum,  ne  contenant  pas  trace  d'un 
organe  qu'on  puisse  regarder  comme  un  globe  oculaire  mal  formé  ou  atrophié.  La  conjonc- 
tive est  un  peu  injectée,  légèrement  tuméliée,  mais  ne  montrant  nulle  part  d'autr.'  change- 
ment morbide.  Le  doigt  ne  permet  non  plus  de  découvrir  aucune  partie  résistante. 

(1)  Annales  d'oculistique,  t.  XXXIV,  1855,  p.  259. 

(2)  Ibidem,  t.  XLIX,  p.  24. 
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En  explorant  l'œil  gauche,  il  s'échappe  des  paupières  une  grande  quantité  d'une  masse 
sébacée,  d'une  odeur  fétide,  qui  se  trouvait  surtout  accumulée  sous  la  paupière  supérieure. 
Après  avoir  nettoyé  ce  profond  sac  coiijonctival  infundibuliformc,  on  n'y  trouve  non  plus 
rien  qu'on  puisse  regarder  comme  correspondant  à  un  globe  oculaire.  On  prescrit  des 
compresses  avec  une  faible  solution  d'acide  carbolique  (5  pour  500),  qui  font  bientôt  tarir 
toute  sécrétion  morbide  du  coté  de  la  conjonctive.  Naturellement,  mon  attention  se  porta 
tout  spécialement  vers  les  tumeurs  vésiculeuses  renfermées  dans  les  paupières  inférieures, 
et  je  cherchai,  autant  que  possible,  à  reconnaître  si  elles  communiquaient  avec  la  partie 
postérieure  des  orbites.  Cette  exploration,  assez  difficile,  me  permit  de  me  convaincre 
([u'il  s'agissait  de  tumeurs  arrondies,  qui  n'envoyaient  en  arrière  aucun  appendice  per- 
ceptible au  toucher,  et  qui  faisaient,  lorsque  l'enfant  criait,  une  saillie  beaucoup  plus 
accusée  sous  la  peau  que  sous  la  conjonctive. 

Afin  de  m'assurer  si  je  n'avais  pas  affaire  à  des  yeux  rudimcntaires,  je  renversai,  à 
gauche,  fortement  la  paupière  inférieure  en  dehors,  et  je  mis  à  nu  derrière  le  bord  pos- 


térieur du  tarse  la  tumeur  en  question.  Après  avoir  détaché  la  conjonctive,  cette  tumeur 
fit  voir  une  paroi  tellement  mince,  que  la  plus  légère  section  eût  ouvert  cette  vésicule 
transparente  et  bleuâtre,  ce  que  je  ne  voulais  faire,  me  trouvant  dans  l'incertitude  de  sa- 
voir s'il  s'agissait  d'un  œil  ou  d'une  tumeur  en  communication  avec  la  cavité  crânienne 
(céphalocèle).  Je  préférai  donc  évacuer  avec  la  seringue  de  Pravaz  une  partie  du  contenu 
de  la  vésicule  et  laisser  à  l'analyse  chimique  le  soin  de  trancher  cette  question.  J'obtins 
très-facilement,  à  gauche,  en  faisant  pénétrer  la  seringue  par  la  conjonctive,  un  liquide 
parfaitement  limpide  et  très-fluide.  Du  côté  droit,  je  fis  entrer  la  canule  de  la  seringue 
à  travers  la  peau,  et  retirai  l'instrument  rempli  d'un  liquide  faiblement  jaunâtre  et 
très-limpide.  Quoique  du  côté  gauche  je  n'eusse  rempli  la  seringue  qu'au  tiers,  la  tu- 
meur s'affaissa  bien  plus  qu'à  droite,  ce  que  j'attribuai  à  la  filtration  à  travers  la  plaie, 
pratiquée  ici  du  côté  de  la  conjonctive  dénudée.  Le  lendemain,  la  vésicule  de  la  paupière 
droite  était  de  nouveau  remplie  comme  auparavant,  tandis  qu'à  gauche  elle  se  trouvait 
moins  tendue;  mais  des  deux  côtés  il  existait  moins  de  tendance  à  l'ectropion  lorsque 
l'enfant  se  mettait  à  crier. 

L'examen  microscopique,  fait  de  suite  par  M.  Poucet,  montra  que  le  liquide  ne  renfer- 
mait aucun  élément  liistologique.  L'analyse  chimique  du  liquide  retiré  fut  faite  à  la  vSor- 
bonne  par  M.  Robinet,  à  qui  on  avait  demandé  de  rechercher  si  ce  liquide  correspondait, 
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par  sa  composition  ciiimique,  à  luie  des  humeurs  renfermées  dans  l'œil  ou  au  liquide 
cérébro-spinal.  Voici  le  résultat  de  cet  examen  : 


I.IQl'HiE  (:KliEltriO-SPIN.\L. 

HU.MEUR  AQUEUSE. 

Réaction  faiblement  alcaline 
Densité;  n'a  pu  être  prise,  à 

cause  de  la  petite  quantité 

de   liquide    remise  pour 

l'examen. 
Donne  lieu  par  l'acide  chlor- 

hydrique   à  la  formation 

d'un  précipité   de  nature 

organique. 
Pas  d'effervescence  par  les 

acides. 

Sans  action  sur  la  liqueur  de 
Fehling. 

Par  le  nitrate  d'argent  donne 
un    abondant  précipité 
hlanc  insoluble  dans  les 
acides,  indiquant  une  quan- 
tité notable  de  chlorures. 

Réaction  alcaline. 
Densité  moyenne  :  1,005. 

Non  coagulable  (A.  Gautier). 

Légère  effervescence  par  les 
acides,  à  cause  d'une  quan- 
tité notable  de  carbonates. 

Renferme  une  substance  ré- 
duisant la  liqueur  de  Feh- 
ling (de  Valcapton,  d'après 
Bodecker,  du  glucose,  se- 
lon Cl.  Bernard). 

Ne  renferme  pas  de  chlo- 
rures. 

Réaction  alcaline. 

Densité  :  de  1,003  à  1,009. 

Renferme  des  matières  albu- 
minoïdes  (lîbrine,  etc.), 
très-faibletnent  précipita- 
bles  par  les  acides. 

Pas  d'effervescence  par  les 
acides. 

Sans  action  sur  la  liqueur  do 
l'ehling. 

Contenant  une  quantité  no- 
table (0,7  p.  100)  de  chlo- 
rures alcalins. 

Ces  vésicules  renferment  donc  un  liquide  qui  n'est  certainement  pas  du  liquide  cérébro- 
spinal,  mais  qui  se  rapproche  beaucoup  de  l'humeur  aqueuse.  Du  reste,  la  position  de 
ces  tumeurs,  ainsi  que  l'absence  de  pulsation,  avaient  déjà  fait  supposer  qu'on  avait  affaire 
à  des  kystes  ne  communiquant  pas  avec  la  cavité  crânienne.  Néanmoins,  en  pareil  cas,  on 
ne  saurait  trop  prendre  de  précautions,  comme  le  prouve  l'histoire  d'un  malade  observé 
l'année  précédente  à  ma  Clinique  (cette  observation  a  été  relatée  par  M.  Raab,  dans  les 
Wien.  meil.  Wochensclirift,  187G,  n°  11-13).  Vu  l'amincissement  des  parois  des  kystes,  il 
m'a  paru'  impossible  de  les  mettre  à  découvert,  soit  du  côté  de  la  peau,  soit  du  côté  de 
la  conjonctive,  dans  le  but  de  reconnaître  si  l'on  était  réellement  en  présence  d'un  œil 
rudimentaire.  Comme,  du  reste,  l'évacuation  d'une  partie  du  liquide  avait  remédié  à  l'ec- 
.  tropion  trop  accusé  des  paupières,  et  que  la  sécrétion  morbide  du  coté  de  la  conjonctive 
s'était  tarie,  on  renvoya  l'enfant. 

Nous  avons  renconlré  dans  la  littérature  une  observation  qui  a  quelque 
analogie  avec  la  précédente;  mais  chez  l'enfant  observé  par  M.  Sof/liano  le 
kyste  ne  se  confondait  pas  avec  l'une  des  paupières  : 

11  s'agit  d'un  enfant  âgé  de  quatre  jours  dont  l'œil  gauche  était  parfaitement  bien 
conformé,  qui  à  la  place  de  l'œil  droit  portait  un  vaste  kyste  remplissant  tout  l'orbite  et 
pendant  dans  l'étendue  d'un  pouce  sur  la  joue.  On  évacua  par  la  ponction  30  grammes 
d'un  liquide  séro-sanguinolent,  ressemblant  à  de  l'humeur  aqueuse.  L'extirpation  du 
kyste  permit  de  constater  que  ses  parois  avaient  à  peu  près  l'épaisseur  de  deux  lignes  et  pré- 
sentaient en  dehors  une  surface  plutôt  fibreuse.  Au  milieu,  les  parois  étaient  un  peu  plus 
transparentes  et  renfermaient  des  éléments  d'une  cornée  normale.  On  trouva  vers  l'inté- 
rieur des  traces  de  cellules  pigmentaires  choroïdiennes,  mais  aucun  vestige,  ni  de  la 
rétine,  ni  du  nerf  optique  [Voy.  Transformazione  congenita  dell'  occhio  destro  in  uiia  ciste 
organica  {Bull,  délie  scien&e  mediche  di  Bologna,  octobre  1874.)]. 
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M.  Talko  {Klin.  Monatshl.,\i.  141,  1877)  vjent  de  faire  connaître  cinq  ob- 
servations de  kystes  séreux  congénitaux  des  paupières  siégeant  tous  plus  ou 
moins  dans  la  paupière  inférieure.  Chez  quatre  malades  il  existait  simultané- 
ment un  microphthalmus  très-prononcé  et  chez  le  cinquième  une  anophthal- 
mie  double  comme  dans  notre  observation  dont  M.  Talivo  n'avait  pas  connais- 
sance, car  il  affirme  «  n'avoir  nulle  part  rencontré  la  description  de  cette 
anomalie  congénitale  »,  même  pas  dans  le  mémoire  si  détaillé  de* M.  Manz 
(Gi'aefe-Saeiuisch,  t.  II,  p.  58-141). 
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ARTICLE  PREMIEll 

HYPERHÉMIE  DE  LA  CONJONCTIVE.  —  CATARRHE  SEC  {CatarrhuS  sicCUS). 

Caractères  anntomiqiies.  —  Le  changement  de  colovatioii  et  la  dimi- 
nution dans  la  transparence,  déterminés  par  l'injection  anormale  de  la  mu- 
queuse sont  les  premiers  symptômes  qui  frappent  le  chirurgien,  lorsqu'il 
examine  une  personne  atteinte  d'hyperhémie  de  la  conjonctive.  On  sait  qu'à 
l'état  normal  les  espaces  qui  séparent  entre  elles  les  glandes  de  Meibomius 
sont  parcourus  par  des  vaisseaux  provenant,  pour  la  plupart,  des  branches 
vascnlaires  des  culs-de-sac  conjonctivaux.  Ces  petites  branches  se  dirigent 
d'une  façon  plus  ou  moins  directe  vers  le  bord  libre  des  paupières,  en  four- 
nissant une  masse  de  petits  rameaux,  à  peine  visibles,  circulant  dans  les 
intervalles  glandulaires.  Lors  d'une  hyperhémie  conjonctivale,  ces  vaisseaux 
droits  sont  plus  injectés  et,  partant,  plus  accusés.  Cette  disposition  peut 
encore,  à  la  rigueur,  être  normale  :  l'état  pathologique  qui  caractérise  l'hy- 
perhémie  de  la  conjonctive  ne  sera  bien  accusé  que  lorsque  les  mailles  vascn- 
laires qui  entourent  les  glandes  seront  injectées  et  laisseront  plus  difficilement 
apercevoir  celles-ci  par  transparence. 

Sous  l'influence  de  la  maladie,  la  conjonctive  du  cul-de-sac  perd  la  couleur 
paie  et  jaunâtre  qui  lui  est  propre,  elle  devient  rouge  :  un  grand  nombre  de 
vaisseaux  sinueux  et  entre-croisés  apparaissent  dans  cette  partie  de  la  mu- 
queuse en  même  temps  que  sur  la  conjonctive  bulbaire  et  forment  un  réseau 
à  mailles  larges  d'un  rouge  brillant  et  peu  foncé.  Ces  vaisseaux  peuvent  se 
prolonger  jusque  vers  la  cornée,  et  même  en  partie  sur  l'anneau  conjonctival. 
Mais,  comme  dans  une  hyperhémie  simple,  seuls  les  vaisseaux  de  la  muqueuse, 
mobiles  sous  le  doigt,  s'injectent,  la  rougeur  diminue  sensiblement  du  cul- 
de-sac  conjonctival  vers  la  cornée.  Nous  voyons  donc  que  le  changement  de 
coloration  déterminé  par  l'injection  anormale  des  vaisseaux  va  en  décrois- 
sant de  la  conjonctive  du  tarse  vers  le  limbe  conjonctival. 

Pour  mieux  con)prendre  ce  caractère  particulier  de  riiyporhémic  conjonctivale,  il  sera 
utile  de  passer  ici  rapidement  en  revue  les  diverses  injections  morbides  qu'on  peut  ren- 
contrer simultanément  avec  cette  injection  conjonctivale. 

La  vascularisalion  peut  s'accentuer  de  préférence  à  l'entour  du  bord  cortiéen,  et  reçoit 
alors  le  nom  de  péricornéenne.  Cette  injection  péricornéenne  repose  soit  sur  une  augmen- 
tation du  calibre  des  vaisseaux  ciliaires  antérieurs  et  détermine  une  injection  foncée  située 
sons  la  conjonctive  qui  se  laisse  déplacer  au-dessus  d'elle,  soit  sur  une  byperbémie  des 
brandies  superficielles  de  la  conjonctive  et  des  anses  terminales  du  bord  cornéen.  Le  plus 
souvent  les  deux  injections  sous-conjonctivalo  (épisclérale)  et  conjonctivale  se  combinent. 

La  communication  des  vaisseaux  qui  rampent  dans  la  conjonctive  péricornéenne  avec 
ceux  du  tissu  épiscléral  fait  même  qu'il  n'est  guère  possible  qu'elles  puissent  paraître  tout 
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à  fait  isolément.  Néanmoins  on  peut  avec  M.  Saemiscli  (1),  pratiquement  distinguer  une 
injection  péricornéennc  sous-coiijonctivale  ou  épisclérale  et  une  injection  péiicornécnne- 
conjonctivale. 

L'injection  épisclérale  ou  sous-conjonctivale  a  ceci  de  particulier  qu'elle  se  localise  es- 
sentiellement autour  de  la  cornée  ;  elle  se  perd  en  formant  des  arcades  vers  les  parties 
équatoriales,  qu'elle  n'atteint  jamais,  et  ne  persiste  ainsi  que  le  long  des  vaisseaux  con- 
jonctivaux  postérieurs,  qu'elle  suit  sous  forme  d'une  traînée  formant  une  bandelette 
violacée. 

L'injection  péricornéenne  conjonctivale  frappe  par  l'éclat  rouge  de  sa  teinte.  Surtout 
sous  un  faible  grossissement,  et  en  s'aidant  de  l'éclairage  oblique,  on  la  voit  composée 
d'un  réseau  de  fin?  vaisseaux  droits,  serrés  et  radiés.  Là  où  la  coloration  déterminée  par 
cette  injection  superficielle  se  perd,  on  voit  apparaître  par  transparence  les  gros  troncs 
veineux  de  la  conjonctive. 

Une  dernière  et  troisième  injection  qu'on  peut  observer  sur  le  globe  oculaire  est  Vin- 
jection  sclérale,  déterminée  jiar  une  ampleur  plus  considérable  des  vaisseaux,  qui  se  ré- 
pandent principalement  dans  les  coucbes  les  plus  externes  de  la  sclérotique.  Cette  injec- 
tion se  présente  sous  forme  de  taches  couleur  lie  de  vin,  d'une  étendue  variable,  sur 
lesquelles  on  peut  déplacer  la  conjonctive,  dont  l'aspect  est  souvent  tout  à  fait  normal. 

C'est  vers  le  bord  de  la  cornée  qu'on  peut  rencontrer,  dans  les  cas  de  conjonctivite 
phlycténulaire,  dans  l'épisclérite,  etc.,  les  trois  injections  à  la  fois,  injections  péricor- 
néenne-conjonctivale,é])isclérale  et  sclérale. 

En  nous  résumant,  nous  pouvons  dire  : 

1°  Que  l'injection  conjonctivale,  celle  qui  caractérise  l'hyperhémie  dont  nous  traitons, 
peut  se  répandre  sur  toute  l'étendue  de  la  muqueuse; 

2°  L'injection  sous-conjonctivale  se  localise,  comme  injection  péricornéenne  et  épis- 
clérale, à  l'entour  de  la  cornée; 

3°  L'injection  sclérale  peut  apparaître  indifféremment,  sous  forme  de  plaques,  sur  toute 
la  moitié  antérieure  de  la  sclérotique.  (Voyez,  pour  plus  de  détails,  la  thèse  de  Van 
Woerden,  Utrecht,  1864;  Donders,  Études  sur  les  vaisseaux  visibles  a  l'extérieur  de  l'œil, 
traduit  et  analysé  par  le  docteur  Dor,  Ann.  d'ocuL,  t.  VII,  p.  189,  aiui.  1864;  Donders, 
Klin.  Monalsbl.,  1864,  p.  i'i^;  et  Th  Leber,  Anat.  Unlersucliungen  ùber  die  Blulgelasse 
des  menscldichen  Auges,  Vienne;  et  Craefe-Saemiscli,  t.  335,  1865). 

A  l'engorgement  des  vaisseau.x,  qui  constitue  le  signe  essentiel  de  Thyper- 
hémie,  s'adjoint  un  autre  symptôme  qui  en  dérive  naturellemenL,  c'est  \'ac- 
centuation  de  f  irrégularilé  de  surface  de  la  conjonctive.  Si,  k  l'élat  normal, 
il  n'est  pas  facile  de  voir  nettement  les  papilles  de  la  conjonctive,  il  n'en  est 
plus  de  même  pendant  une  hyperhémie  de  cette  membrane.  Les  petites  élé- 
vations sont  surtout  bien  prononcées  vers  le  bord  interne  des  tarses,  et  en 
particulier  vers  les  angles  de  l'œil.  Les  papilles  donnent  à  la  conjonctive  un 
aspect  rouge  et  velouté. 

Pour  étudier  les  maladies  de  la  conjonctive,  ii  faudra  surtout  bien  exami- 
ner la  muqueuse  qui  recouvre  le  tarse  supérieur,  en  renversant  la  paupière. 
Dans  l'hyperhémie,  nous  trouverons  qu'elle  a  perdu  de  son  aspect  brillant, 
qu'au  lieu  d'être  d'un  jaune  clair,  elle  est  devenue  rouge  et  légèrement  ve- 
loutée; en  examinant  de  plus  près,  nous  verrons  que  ce  changement  est  dti 
à  la  présence  d'une  foule  de  petites  saillies  terminées  en  pointe,  serrées  les 
unes  contre  les  autres  :  cette  disposition  est  plus  marquée  aux  angles  de  l'œil. 

Il  importe  de  fixer  l'attention  sur  cet  état  de  la  conjonctive;  l'interpréta- 
tion erronée  de  sa  nature  a  été  la  cause  de  la  confusion  qui  règne  encore 
dans  la  description  des  maladies  de  cett'».  membrane.  C'est  ainsi  que  ce 
même  état  rugueux  et  velouté  de  la  conjonctive  est  regardé  par  certains 


(1)  Graefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  3. 
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auteurs  comme  une  maladie  bénigne,  tandis  que  d'autres  l'ont  désigué  sous 
le  nom  d'élat  granulaire  et  confondu  avec  les  véritables  granulations 
{ophthalmie  militaire,  opkthalmie  contagieuse).  Non-seulement  les  papilles 
ne  se  transforment  jamais  en  granulations,  mais  encore  elles  ne  prennent 
aucune  part  à  leur  formation  :  c'est  donc  à  tort  que  l'on  a  donné  le  nom  de 
granulaire  à  cet  état  de  la  conjonctive  et  jeté  ainsi  de  la  confusion  dans  la 
classification  des  diverses  maladies  conjonctivales. 

L'exposé  donné  par  Waldeyer  (voy.  page  18)  de  ce  qu'il  faut  entendre  par  corps  pap- 
pillairc  ou  papilles  conjonclivales  nous  dispense,  en  quelque  sorte,  de  revenir  sur  la  por- 
tée de  cette  expression.  On  sait  que  la  conjonctive  ne  présente  pas  une  surface  lisse,  mais 
montre  de  nombreux  sillons  qui  s'eiitre-croisent  et  augmentent  l'étendue  de  la  muqueuse. 
Relativement  à  la  surface  de  la  conjonctive,  il  faut  envisager  le  fond  de  ces  divers  sillons 
et  les  proéminences,  qui,  sous  l'iiilluence  d'un  engorgement  des  vaisseaux,  s'élèvent 
davantage,  comme  correspondant  à  ce  qu'on  désignait  autrefois  sous  la  dénomination  de 
corps  papillaires  de  la  muqueuse  (Saemiscli). 

Comme  conséquence  immédiate  de  Vhijperhémie  se  présente  un  autre 
symptôme,  c'est  une  légère  transsudation.  C'est  à  elle  qu'il  faut  rapporter 
le  faible  changement  de  coloration  en  jaune,  surtout  accusé  dans  la  conjonc- 
tive du  cul-de-sac,  ainsi  que  le  gonflement  de  la  conjonctive  tarsienne  et 
bulbaire.  Une  exsudation  allant  jusqu'à  un  véritable  soulèvement  et  produi- 
sant un  chemosis,  ne  s'observe  pas  dans  la  simple  hyperhémie  conjonctivale. 
Il  est,  de  même,  tout  à  fait  insolite  de  rencontrer  une  accumulation  de  liquide 
s'épancliant  par  places  sous  l'épilliélinm  et  formant  de  petites  vésicules.  Il 
sera  question  de  cet  état,  qu'il  ne  fandi'a  pas  confondre  avec  l'accentuation 
des  follicules  conjonctivaux,  à  l'occasion  des  inflammations  catarrliales  de  la 
muqueuse. 

Revenons  maintenant  à  l'hyperhémic  aiguë.  Voici  trois  caractères  particu- 
liers qui  la  distinguent  : 

1"  Le  développement  de  mailles  vasculaires  qui  recouvrent  les  glandes  de 
Meibomins  et  empêchent  de  les  voir  aussi  bien  par  transparence; 

2"  L'injection  plus  prononcée  s'irradiant  vers  la  conjonctive  bulbaire  ; 

3°  Le  développement  plus  considérable  et  la  saillie  plus  prononcée  des 
anses  des  vaisseaux  qui  forment  les  papilles  {état  papillaire) ,  ainsi  que  le 
léger  gonflement  qui  porto  sur  la  muqueuse,  en  général. 

Quand  l'hyperhémie  aiguë  passe  à  l'état  chronique,  le  réseau  vasculaire  de 
la  conjonctive  du  bulbe  pâlit,  et  l'hyperhémie  abandonne  celte  partie  de  la 
muqueuse;  elle  persiste,  au  contraire,  sur  la  conjonctive  des  paupières  et  du 
cul-de-sac. 

Dans  l'hyperhémie  chronique  comme  dans  l'hyperhémie  aiguë,  la  sécrétion 
de  la  conjonctive  n'est  pas  altérée;  voilà  pourquoi  les  anciens  ont  donné  à 
cette  l'orme  le  nom  df.  catarrhus  siccus,  pour  la  distinguer  de  la  conjonc- 
tivite calarrhale  simple.  Exceptionnellement,  on  rencontre  dans  l'hyperhémie 
suraiguë  une  augmentation  dans  la  sécrétion  des  larmes.  Ce  n'est  probable- 
ment là  qu'un  phénomène  consécutif  à  l'irritation  locale  produite  par  l'hy- 
perhémie. 
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Symptômes  généraux.  ■ —  L'hyperhémie  conjonctivale  cause  plus  ou  moins 
de  gêne  et  d'inquiétude  au  malade,  suivant  le  degré  d'accollement  des  pau- 
pières au  globe  de  l'œil  Chez  les  sujets  dont  les  paupières  sont  lâches,  dis- 
tendues et  faiblement  appliquées  sur  le  globe,  l'hyperhémie  de  la  muqueuse  ne 
provoque  pas,  en  général,  de  symptômes  gênants;  ceux,  au  contraire,  dont 
la  paupière  est  rétrécie  et  étroitement  appliquée  sur  l'œil,  sont  tourmentés 
par  une  simple  hyperhémie.  Nous  pouvons  dire  que,  généralement,  le  mode 
d'application  des  paupières  sur  le  globe  de  l'œil  influe  beaucoup  sur  l'inten- 
sité des  sensations  que  le  malade  éprouve  dans  les  afl'ections  de  la  con- 
jonctive. 

Les  personnes  atteintes  d'hyperhémie  conjonctivale  et  dont  les  paupières 
sont  naturellement  assez  tendues  éprouvent  un  malaise  caractérisé  par  des 
picotements  et  des  tiraillements,  comme  si  un  corps  étranger  s'était  glissé 
entre  le  globe  de  l'œil  et  sa  membrane  protectrice;  toute  application,  tout 
travail  minutieux  et  prolongé,  augmentent  le  malaise  dont  nous  venons  de 
parler.  Sur  le  soir,  ces  légers  phénomènes  prendront  de  l'intensité,  le  ma- 
lade éprouvera  un  sentiment  de  lourdeur  dans  la  paupière  supérieure,  et, 
ne  pouvant  tenir  longtemps  les  yeux  ouverts,  il  se  laissera  aller  à  un  cligno- 
tement souvent  répété.  Cet  ensemble  de  petits  tourments  prendra  un  plus 
grand  développement,  si  le  malade  s'expose  à  la  lumière  vive,  à  un  air  vicié, 
à  la  fumée  du  tabac,  surtout  lorsqu'il  veut  s'appliquer.  On  remarquera  que 
ces  effets  disparaîtront  promptement  aussitôt  que  le  malade  se  soustraira  aux 
causes  qui  les  ont  produits.  Il  faut  attribuer  ces  divers  inconvénients  au 
gonflement  des  papilles  qui,  serrées  étroitement  par  les  paupières  contre  la 
conjonctive  bulbaire,  mettent  en  jeu  sa  sensibilité  en  l'irritant  par  leur  frot- 
tement. 

Éliolorjie.  —  Nombreuses  sont  les  causes  qui  provoquent  l'hyperhémie  con- 
jonctivale :  aussi  cette  aff"ection  est-elle  fréquente.  C'est  ainsi,  par  exemple, 
que  des  cils  peu  développés  entretiennent  une  légère  irritation  de  la  con- 
jonctive en  prenant  une  fausse  direction  et  en  se  portant  vers  le  globe  de 
l'œil.  Lorsque  ces  cils  sont  très-petits  et  fins,  il  est  facile  de  méconnaître 
cette  cause  d'irritation.  Les  cils  à  racine  Irès-pigmentée  peuvent  aussi  occa- 
sionner l'hyperhémie,  même  sans  qu'ils  soient  déviés. 

Les  glandes  de  Meibomius  infarctées,  c'est-à-dire  remplies  d'une  sécré- 
tion épaissie  par  des  sels  calcaires,  déterminent  également  de  l'hyperhémie 
de  la  conjonctive. 

Une  des  causes  les  plus  fréquentes  de  l'hyperhémie  chronique,  c'est  le 
séjour  forcé  dans  le  sac  conjonctival  des  larmes  par  obstruction  plus  ou 
moins  complète  des  conduits  lacrymaux;  cette  maladie  peut  souvent  être 
causée  par  un  simple  gonflement  calarrhal  de  la  muqueuse  qui  tapisse  le 
canal  et  le  sac  lacrymal.  D'un  autre  côté,  la  sécrétion  lacrymale  peut  être 
portée  à  un  tel  degré  d'abondance,  que  le  surplus  de  ce  liquide,  séjournant 
dans  le  sac  conjonctival,  y  produise  des  efl'els  irritants. 

Les  causes  nuisibles  agissant  à  plus  longue  distance  sur  l'organe  qui  nous 
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occupe  sont  :  le.  contact  des  corps  étrangers  et  la  poussière,  qui  restent 
quelque  temps  attachés  à  la  conjonctive  du  tarse  supérieur;  un  air  vicié  par 
la  présence  d'un  grand  nombre  de  personnes  dans  ime  même  enceinte.  La 
fumée  du  tabac  exerce  sur  beaucoup  de  personnes  des  effets  assez  fâcheux. 

Souvent  l'hyperhémie  de  la  conjonctive  n'est  qu'un  phénomène  réflexe 
d'une  hyperhémie  des  membranes  internes  de  l'œil.  C'es't  ce  que  nous  obser- 
vons chez  les  personnes  fréquemment  exposées  à  une  lumière  artificielle 
très-vivo  (par  exemple,  les  ouvriers  des  fonderies)  ou  aux  rayons  solaires. 
La  même  chose  a  lieu  chez  les  personnes  qui  travaillent  longtemps  et  sou- 
vent en  se  servant  d'\irie  lumière  artificielle  peu  intense  ;  chez  celles  qui 
sont  obligées  de  faire  des  efforts  accommodateurs  exagérés  et  soutenus; 
enfin,  chez  les  personnes  qui,  à  la  suite  d'une  insuffisance  musculaire,  d'une 
anomalie  de  la  réfraction,  comme  les  hypermétropes,  les  astigmates,  sont 
obligées  de  forcer  leur  accommodation  d'une  manière  continue  et  inusitée 
quand  elles  ne  se  servent  pas  de  verres  appropriés  à  leur  état  de  réfraction  : 
ces  personnes  sont  fréquemment  atteintes  d'hyperhémie  de  la  rétine  en 
même  temps  que  d'hyperhémie  conjonctivale.  L'asthénopie  musculaire  et 
accommodative  provoque  de  l'hyperhémie  conjonctivale,  et  par  contre  celle-ci 
peut  simuler  tous  les  symptômes  de  l'asthénopie. 

Outre  ces  causes  nuisibles  agissant  d'une  manière  plus  ou  moins  directe 
sur  la  conjonctive,  nous  en  trouvons  d'autres  qui  contribuent  également, 
mais  d'une  manière  accessoire,  à  provoquer  l'hypeThémie.  Ainsi,  par  exemple, 
il  n'est  pas  rare  de  la  trouver  chez  des  personnes  sujettes  aux  catarrhes  des 
voies  aériennes,  du  larynx  et  de  la  membrane  pituitaire. 

M.  Saemisch  (1)  range  dans  l'hyperhémie  conjonctivale  les  cas  d'hypertro- 
phie folliculaire  des  militaires,  collégiens,  prisonniers,  provoquée  par  le 
séjour  prolongé  de  beaucoup  de  personnes  dans  des  espaces  clos  et  insuffi- 
samment ventilés.  Nous  pensons  que  cet  état,  que  nous  avons  toujours  vu 
concorder  avec  une  augmentation  de  sécrétion  de  la  muqueuse,  ne  doit  pas 
être  confondu  avec  le  catarrhe  sec.  Il  n'est  pas  dit  pour  cela  que  cette  aug- 
mentation de  sécrétion  aille  jusqu'à  déterminer  l'agglutination  des  paupières 
pendant  le  sommeil. 

Traitement.  —  Avant  tout,  il  sera  indispensable  d'éloigner,  autant  que 
possible,  les  causes  directes  de  l'hyperhémie;  en  agissant  de  la  sorte,  nous 
parviendrons,  dans  la  plupart  des  cas,  à  obtenir  la  guérison,  sans  aucun  autre 
traitement.  La  première  chose  à  examiner,  c'est  la  direction  des  cils,  pour 
s'assurer  s'il  n'en  est  pas  qui,  par  une  direction  vicieuse,  tendent  à  irriter  le 
globe  de  l'œil  par  leur  frottement  continu.  Une  épilation  régulière  des  cils 
(surtout  de  ceux  à  racine  foncée)  sera  recommandée;  on  conseillera  d'exer- 
cer une  douce  traction  deux  fois  par  semaine  sur  toute  la  rangée  des  cils. 

Si,  en  examinant  la  conjonctive,  nous  observons  par  transparence  des  sail- 
lies blanchâtres  ou  jaunâtres,  de  la  grosseur  d'un  grain  de  millet,  occupant  la 


(1)  Loc.  cit.,  p.  7. 
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place  des  glaiidules  de  Meibomius,  surtout  leurs  orifices  excréteurs,  nous 
reconnaîtrons  à  ces  caractères  l'état  infarcté  de  ces  glandes.  En  les  incisant 
légèrement  avec  une  aiguille,  on  les  videra  sans  peine  de  leur  contenu. 

Lorsque  l'hyperhémie  sera  entretenue  par  un  obstacle  à  l'écoulement  des 
larmes,  on  n'aura,  pour  la  faire  cesser,  qu'à  rétablir  le  cours  de  celles-ci. 

Lors  d'une  hyperhémie  aiguë,  il  faudra  remarquer  avec  soin  si  un  corps 
étranger  s'est  introduit  dans  le  sac  conjoncfival,  de  manière  à  produire  de 
l'irritation  ;  que  l'byperhémie  se  présente  à  l'état  aigu  ou  à  l'étal  chronique, 
on  évitera  avec  grand  soin  le  séjour  prolongé  dans  une  enceinte  populeuse, 
telle  que  théâtre,  café,  etc.  On  conseillera  également  aux  malades  de  ne  point 
s'exposer  à  la  fumée  de  tabac.  Si  l'hyperhémie  est  un  phénomène  réflexe  du 
côté  de  la  rétine,  on  interrompra  souvent  le  travail  en  prenant  dix  ou  quinze 
minutes  de  repos;  cette  légère  interruption  produira  une  modification  avan- 
tageuse de  la  circulation  oculaire. 

Si  l'hyperhémie  conjonctivale  est  l'elTet  d'une  accommodation  forcée,  comme 
chez  les  sujets  fortement  hypermétropes  ou  astigmates,  on  prescrira  l'usage 
des  verres  appropriés,  ils  auront  le  double  avantage  de  faciliter  l'accommo- 
dation et  de  combattre  l'hyperhémie.  On  fera  en  sorte  de  préserver  l'œil  de 
l'action  de  la  lumière  vive,  de  la  poussière,  par  l'usage  de  verres  fumés  ou 
légèrement  bleuis,  et  l'on  proscrira,  autant  que  possible,  le  travail  prolongé 
à  l'éclairage  artificiel. 

En  observant  avec  soin  ces  quelques  prescriptions,  on  verra,  le  plus  ordi- 
nairement la  guérison  s'effectuer  sans  le  secours  d'aucune  médication.  Il  est 
cependant  des  cas  où  il  sera  impossible  d'éloigner  toutes  ces  causes  mal- 
faisantes, soit  que  le  malade  se  trouve  dans  des  conditions  défavorables, 
soit  encore  qu'il  ne  veuille  pas  renoncer  à  ces  habitudes,  telles  que  le  séjour 
dans  des  lieux  mal  aérés,  l'usage  du  tabac;  c'est  alors  que,  par  un  traitement 
convenable,  il  faudra  paralyser,  autant  qu'on  le  pourra,  les  effets  de  ces 
causes  nuisibles. 

Au  contraire,  si  la  maladie  est  purement  locale,  son  traitement  doit  être 
également  local.  Il  consistera  dans  l'usage  des  astringents.  Dans  l'hyperhémie 
peu  intense,  l'eau  fraîche  suffira,  et  l'on  fera  deux  ou  trois  applications  par 
jour  de  compresses  imbibées  à  froid,  et  cela  pendant  dix  à  vingt  minutes 
chaque  fois.  L'effet  du  froid  sera  plus  efficace,  lorsqu'on  l'administera  au 
moyen  de  la  douche  ou  d'un  pulvérisateur,  mais  on  ne  doit  jamais  faire 
agir  la  douche  ou  la  pulvérisation  sur  l'œil  ouvert. 

Au  commencement  de  l'emploi  des  douches,  on  donne  à  l'eau  une  tempé- 
rature de  18°  environ,  on  descend  graduellement  jusqu'à  12°  centigrades. 
Chaque  application  de  douche  ou  du  pulvérisateur  devra  durer  de  trois  à  cinq 
minutes,  et  on  la  répétera  plusieurs  fois  par  jour  :  l'action  astringente 
de  l'eau  froide  sur  la  peau,  les  muscles  et  les  vaisseaux  est  d'un  excel- 
lent effet;  bientôt  on  voit,  dans  la  généralité  des  cas,  disparaître  la  lourdeur 
des  paupières  et  le  malade  éprouver  un  sentiment  de  fraîcheur  et  de  bien- 
être  dans  les  yeux.  Si  l'usage  de  l'eau  fraîche  est  impuissant,  il  faudra 
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recourir  à  des  médicameiUs  légèrement  astringents.  L'emploi  de  ces  der- 
niers se  fera  sous  forme  de  lotions,  de  compresses  ou  d'instillations. 

Pour  les  lotions  ou  les  compresses,  nous  prenons  généralement  les  médi- 
caments suivants  :  sulfate  de  zinc,  sulfate  de  cuivre,  acétate  de  plomb,  pierre 
divine.  On  emploie  ces  médicaments  dans  la  proportion  de  50  centigrammes 
à  1  gramme  pour  300  grammes  d'eau  distillée,  à  laquelle  on  peut,  au  be- 
soin, ajouter  une  eau  aromatique. 

Pour  employer  ces  divers  collyres,  on  imbibera  de  petites  compresses 
qu'on  passera  sur  les  paupières  légèrement  entr'ouvertes,  de  manière  qu'une 
petite  quantité  du  liquide  pénètre  dans  l'œil.  On  pourra  encore  faire  appli- 
quer ces  compresses  pendant  cinq  ou  dix  minutes  sur  les  yeux,  en  conseil- 
lant au  malade  de  les  imbiber  plusieurs  fois,  et  d'entr'ouvrir,  de  temps  à 
autre,  les  paupières  sous  les  compresses.  Ce  mode  d'application  est  très- 
simple  et  ne  cause  aucune  irritation  ;  tandis  que  l'instillation  des  médica- 
ments dont  nous  aurons  à  parler  a  quelque  chose  de  plus  irritant  pour  les 
yeux.  Pour  les  instillations,  on  augmentera  la  dose  du  sel  prescrit;  la  quan- 
tité d'eau  sera  diminuée.  Ainsi,  on  pourra  prescrire  de  10  à  25  centigram- 
mes des  médicaments  sus-mentionnés  pour  20  à  30  grammes  d'eau  distillée. 

Après  l'instillation,  le  malade  éprouve  aussitôt  une  sensation  brûlante,  à 
laquelle  succède  bientôt  une  douce  fraîcheur.  On  répétera  les  instillations 
deux  ou  trois  fois  par  jour,  et  l'on  combinera  autant  que  possible  leur  emploi 
avec  celui  de  la  douche  ou  du  pulvérisateur. 

Dans  les  cas  d'hyperhémie  chronique  de  la  conjonctive  dépendant  d'une 
irritation  des  paupières,  on  fera  bien  d'employer  de  faibles  solutions  astrin- 
gentes sous  forme  de  lotions  chaudes.  Ainsi  on  prescrit  :  sous-acétate  de  plomb 
liquide  100  grammes;  faites  tomber  20  gouttes  de  cette  solution  dans  un  bol 
d'eau  chaude  qui  servira  à  lotionner  les  paupières  fermées  pendant  quelques 
instants  le  matin  et  soir. 

Bien  rarement  on  aura  besoin  d'avoir  recours  à  une  thérapeutique  plus 
rigoureuse.  Pour  cela,  nous  faisons  usage  de  médicaments  capables  de  subs- 
tituer une  hyperhémie  aiguë  à  l'hyperhémie  chronique;  c'est  à  cet  effet  que 
nous  employons  la  teinture  d'opium  ou  une  solution  de  nitrate  d'argent 
(50  centigrammes  de  nitrate  d'argent  pour  30  grammes  d'eau  distillée).  Ces 
substances  produisent  une  irritation  suivie  d'une  forte  congestion  des  vais- 
seaux conjonctivaux,  et  il  semble  que  cette  turgescence  passagère  des  vais- 
seaux sanguins  agisse  comme  irritant  sur  les  nerfs  qui  sillonnent  les  parois 
vasculaires;  cette  irritation  a  pour  effet  ultérieur  une  contraction  des  vais- 
seaux, de  l'accélération  dans  la  circulation,  et,  partant,  la  guérison  elle- 
même. 

Il  suffira  souvent  d'employer  seulement  une  fois  les  médicaments  dont  nous 
venons  de  parler,  pour  que  la  maladie  disparaisse  aussitôt.  Dans  d'autres  cas, 
au  contraire,  on  y  aura  plusieurs  fois  recours  en  reproduisant  à  chaque 
reprise  la  substitution  de  l'hyperhémie  aiguë  à  l'hyperhémie  chronique,  et 
finalement  on  obtiendra  la  guérison. 
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La  teinture  d'opium  pourra  être  employée,  soit  pure,  soit  mêlée  avec 
parties  égales  d'eau  distillée.  Ou  eu  versera  tous  les  jours  ou  tous  les  deux 
jours  une  goutte,  à  l'aide  d'un  pinceau,  dans  l'œil  malade;  ou  provoque 
ainsi  une  douleur  assez  forte  et  l'œil  est  congestionné  pendant  quelque 
temps.  Les  expériences  faites  à  la  clinique  de  de  Graefe  ont  démontré 
que  le  principe  actif  de  ce  médicament  n'était  pas  l'opium,  mais  l'alcool  de 
la  teinture. 

L'application  de  Ja  solulion  de  nitrate  d'argent  se  fera  de  la  manière  sui- 
vante. On  trempera  un  pinceau  dans  la  dissolution  et  on  le  passera  sur  les 
paupières  renversées  ;  quelques  instants  après,  on  neutralisera  l'excès  de 
nitrate  par  une  solution  de  chlorure  de  sodium. 

En  procédant  de  cette  manière,  on  produira  sur  la  conjonctive  une  légère 
eschare,  qui  sera  éliminée  dans  l'espace  d'une  demi -heure  ou  d'une 
heure  au  plus,  pendant  qu'une  congestion  de  la  muqueuse,  avec  transsuda- 
tion considérable  de  sérosité,  s'effectuera.  La  douleur  est  faible  au  commen- 
cement, mais  elle  devient  assez  intense,  lorsque  l'élimination  de  l'eschare  est 
consommée  et  que  la  muqueuse  est  privée  de  sa  couche  épithélialc.  Cette 
dernière  se  régénère  dans  l'espace  d'une  heure  environ,  et  la  douleur  va 
toujours  s'affaiblissant.  A  mesure  que  cette  régénération  s'opère,  les  larmes 
mêlées  à  la  sérosité  éliminent  l'escliare,  la  congestion  disparaît  et  la  sécrétion 
conjonctivale  augmentée  rentre  bientôt  à  l'état  normal. 

Ces  cautérisations  doivent  être  répétées,  selon  l'urgence,  tous  les  deux  ou 
trois  jours:  leur  efficacité  est  incontestable,  mais  elles  présentent  l'inconvé- 
nient de  causer  beaucoup  de  souffrances  et  répugnent  souvent  aux  malades. 
Les  personnes  qui  se  plaignent  le  plus  sont  celles  chez  lesquelles  la  conjonc- 
tive cautérisée  ne  sécrète  pas;  cette  absence  de  sécrétion  retarde  l'élimina- 
tion de  l'eschare  et  est  la  cause  de  la  persistance  des  douleurs.  Dans  tous  les 
cas,  la  cautérisation  sera  immédiatement  suivie  de  la  douche  ou  de  l'ap- 
plication, sur  l'œil,  de  compresses  d'eau  froide;  l'emploi  de  l'un  ou  l'autre 
de  ces  moyens  contribuera  pour  beaucoup  à  calmer  la  douleur. 


ARTICLE  II 

CONJONCTIVITE  SIMPLE  OU  CATARRHALE 

Introduction.  —  Nous  parlous  d'uuc  inflammation  de  la  conjonctive, 
lorsqu'aux  symptômes  exposés  dans  l'hyperhémie  viennent  s'ajouter  les 
produits  inflammatoires.  Ces  produits  peuvent  être  déversés  à  la  surface  de 
la  conjonctive  sous  forme  de  sécrétions,  ou  être  déposés  dans  la  trame  du 
tissu  conjonctival  même.  Pour  la  première  variété,  la  nature  du  produit 
sécrété  permettrait  de  la  diviser  en  conjonctivite  catarrhale,  purulente  et 
croupale  (membraneuse)  ;  pour  la  seconde  variété,  on  distingue,  suivant  la 
nature  des  altérations  anatomiques  opérées  dans  la  trame  muqueuse,  une 
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conjonctivite  diplithériti(iiie  folliculaire,  phlycléiiulaire  et  granulaire.  Bien 
entendu  que  ces  dernières  variétés  de  conjonctivite  se  compliquent  aussi 
d'un  changement  de  sécrétion  conjonctivale,  aussi  bien  que  dans  une  conjonc- 
tivite purulente  ou  membraneuse  les  changements  anatomiques  dans  le  tissu 
conjonctival  ne  se  bornent  pas  non  plus  à  une  simple  hyperhémie. 

Quoique  une  pareille  division  soit  loin  d'èlre  d'une  précision  absolue,  elle 
nous  permet  néanmoins  d'embrasser  d'un  coup  d'œil  toutes  les  affections 
inflammatoires  de  la  conjonctive. 

La  tentative  de  classer  les  inflammations  conjonctivales  suivant  la  nature 
du  pi'oduil  sécrété,  suivant  son  abondance  et  son  inoculabilité  a  dû  être  aban- 
donnée du  moment  où  on  s'est  convaincu  que  toute  infiammathn  de  la  con- 
jonctive qui  sécrète  est  inoculable  et  par  suite  transmissible  [de  Graefe  (1) 
Saemiscb  (2)].  A  part  cela  on  a  reconnu  que  la  forme  transmise  na  nulle- 
ment besoin  cfètre  similaire  avec  celle  qui  a  fourni  le  produit  inoculable. 
Ce  qui  prouve  que  la  sécrétion  ne  présente  rien  de  spécifiqi(e. 

Nous  reviendrons  sur  le  mode  de  transmission  et  sur  la  facilité  pins  ou 
moins  grande  de  l'inoculabilité  similaire  en  parlant  des  diverses  formes  de 
conjonctivites  que  nous  classons  suivant  les  principes  ci-dessus  mentionnés 
en  : 

1°  Conjonctivite  simple  ou  catarrhale  ; 

2"  Conjonctivite  purulente  ou  blennorrhagique  ; 

3°  Conjonctivite  croupale  (membraneuse)  ; 

4°  Conjonctivite  diphlhérilique  ; 

5°  Conjonctivite  phlycténulaire  : 

G"  Conjonctivite  folliculaire  ; 

7"  Conjonctivite  granulaire. 

CONJONCTIVITE   SIMPLE  OU  CATARUIIALE.  —  OPIITIIALMIE  CATARRHALE 

Symptômes  anatomiques.  —  La  conjonctivite  catarrhale  n'est  pas  autre 
chose  qu'une  hyperhémie  conjonctivale  développée  à  un  degré  supérieur  et  à 
laquelle  vient  s'adjoindre  une  augmentation  dans  la  sécrétion  delà  muqueuse. 
Aussi  retrouve-t-on  à  propos  de  cette  maladie  les  symptômes  de  l'hyperhémie, 
seulement  plus  accentués. 

La  muqueuse  d'un  œil  atteint  de  catarrhe  aigu  est  pins  injectée  qu'à  l'étaf 
normal  ;  le  réseau  vasculaire  qui  couvre  les  glandes  de  Meibomius  est  plus 
développé  que  dans  le  cas  d'une  hyperhémie  conjonctivale,  ce  qui  fait  que  la 
transparence  des  glandes  est  notablement  diminuée  par  l'effet  de  l'engorge- 
mcnt  des  papilles.  Cette  transparence  peut  diminuer,  au  point  que  les 
glandes  elles-mêmes  disparaissent  entièrement.  Dans  cet  état  pathologique, 
les  papilles  sont  plus  saillantes  et  leur  base  est  plus  élargie  :  ce  changement 

(1)  BerliiHT  Klin.  Wochciisclir.,  27  janvier  i86-i. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  11. 
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est,  dii  à  une  légère  infiltration  séreuse,  localisée  non-seulement  dans  les 
papilles,  mais  encore  dans  la  muqueuse  tout  entière.  Cette  infdtration 
séreuse  du  tissu  conjonctival  est  surtout  marquée  dans  la  conjonctive  du 
cul-de-sac  ;  cette  portion  de  la  membrane,  fortement  injectée,  entoure  le 
globe  de  l'œil  d'un  petit  bourrelet  rougeâtre. 

De  la  conjonctive  du  cul-de-sac  partent  un  grand  nombre  de  vaisseaux, 
qui,  en  «'étendant  vers  la  cornée,  forment  un  réseau  d'un  rouge  écarlate,  se 
déplaçant  facilement  avec  la  muf|ueuse.  Il  ne  faut  pas  confondre  ces  vais- 
seaux avec  les  vaisseaux  normaux  couchés  dans  le  tissu  sous-conjonctival, 
provenant  des  artères  ciliaires  antérieures,  et  marchant,  le  plus  souvent,  dans 
une  direction  parallèle  à  celle  des  muscles  droits  de  l'œil.  Comme  le  reste  de 
la  muqueuse,  la  conjonctive  bulbaire  peut  être  prise  d'infdtration  séreuse, 
ce  qui,  chez  les  personnes  âgées,  donne  souvent  lieu  à  un  cbémosis  lâche  et 
livide.  La  disposition  de  la  conjonctive  à  une  légère  infdtration  séreuse  se 
manifestera  non-seulement  par  la  facilité  avec  laquelle  un  chémosis  pourra 
se  former,  mais  encore  par  une  tendance  dos  pau|)ières  â  un  léger  gonflement 
œdémateux  :  toutefois  ce  dernier  signe  est  bien  moins  prononcé  dans  le 
catarrhe  aigu  que  dans  la  conjonctivite  purulente,  comme  nous  aurons  occa- 
sion de  le  voir  plus  tard. 

Suivant  M.  Scliiess  (I),  ou  peut  distinguer  deux  variétés  de  cliémosis,  une  inllaiinna- 
loirc'  cl  une  non  iuHninmatuire.  Celte  dernière  résulte  d'une  cxtravasation  de  i'Iiunieur 
aqueuse  sous  la  conjonctive,  par  suite  de  l'existence  d'une  fistule  borgne,  d'une  cicatrice 
ccLalique  (cystoïde),  et  occupe,  grâce  à  la  pesanteur  du  liquide  épanché,  de  préférence  les 
parties  déclives  du  globe  oculaire  (cliémosis  par  filtration).  La  forme  inllammatoire  du 
chémosis  peut  résulter  de  trois  causes  .  l'une  siège  dans  la  conjonctive  même  et  déter- 
mine, comme  dans  une  conjonctivite  catarrhale  aiguë,  une  transsudation  séreuse  abondante 
qui,  s'accumulant  dans  les  parties  les  plus  lâches  do  la  conjonctive,  la  soulève  sous  forme 
d'un  bourrelet  plus  ou  moins  épais  et  de  transparence  variable. 

Le  chémosis  inflammatoire,  dépendant  directement  de  l'inflammation  conjonctivale, 
pourra  être  de  nature  purement  séreuse,  se  localisera  uniformément  sur  le  globe  de  l'œil, 
et  ne  sera  influencé  dans  sa  répartition  que  par  l'action  compressive  des  paupières.  Si 
l'exsudat  sous-conjonctival  est  coagulable,  le  chémosis  se  déplace  et  se  comprime  bien 
moins  sous  la  pression  des  paupières;  il  prend  un  aspect  gélatineux  pu  même  fibiineux, 
mais  il  n'est  plus  alors  un  apanage  de  la  conjonctive  simple.  Cet  aspect  gélatineux  ne  doit 
pas  être  confondu  avec  la  coloration  citrine  que  de  faibles  épanchements  sanguins  com- 
muniquent à  certains  chémosis  très-mobiles  chez  des  enfants  et  des  vieillards. 

Une  variété  de  chémosis  inllammatoire,  mais  consécutif,  se  montre  lorsque  le  rellux  du 
sang  est,  par  suite  de  troubles  inllammatoires,  retardé  dans  la  conjonctive  bulbaire.  L'ob- 
stacle peut  provenir  ici  d'une  inflammation  intra-oculaire  (iritis,  cyclite,  choroïdite  pu- 
rulente, etc.),  ou  d'une  entrave  d;ins  le  retour  du  sang  de  la  conjonctive  palpébrale, 
comme  cela  arrive  dans  les  cas  d'orgelet  en  particulier. 

Dans  le  catarrhe  aigu,  la  peau  des  paupières  sera  légèrement  rouge,  surtout 
vers  les  angles  de  l'œil;  elle  sera  un  peu  gonflée  et  luisante,  et  comme  nous 
aurons  occasion  de  le  voir,  cette  irritation  du  derme  occasionnée  par  le 
contact  de  la  sécrétion  correspondante  est  une  des  plus  puissantes  causes  qui 
entretiennent  l'inflammation  conjonctivale. 


(Ij  Klin.  Monatsbl.,  p.  1,  1872. 
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On  rencontre  sonvent  des  ecchymoses  sur  la  conjonctive,  et  elles  peuvent 
parfois  prendre  une  assez  i,n"inde  extension  :  si  elles  sont  placées  sur  la  con- 
jonctive bulbaire,  il  ne  faudra  pas  les  confondre  avec  une  injection  des  vais- 
seaux plus  profonds  (de  la  sclérotique),  dont  elles  se  distinguent  d'ailleurs 
facilement  par  leur  couleur  et  leur  forme.  Dans  le  catarrhe  suraigu,  on- voit 
quelquefois  une  injection  péricornéenne  très-accusée  ;  cette  injection  est  loin 
d'être  propre  au  catarrhe,  et  lorsqu'on  la  rencontre,  on  doit  craindre  une 
affection  plus  grave  de  la  conjonctive  (complication  du  côté  de  la  cornée, 
de  l'iris,  granulations). 

Dans  le  catarrhe  simple,  la  sécrétion  de  la  conjonctive  varie  avec  les 
périodes  de  la  maladie.  Au  début,  elle  est  formée  d'un  liquide  peu  consistant 
et  légèrement  albumineux,  dans  lequel  nagent  çà  et  là  des  flocons  de  mucus  ; 
ces  flocons  s'accumulent  surtout  dans  lo.  cul-de-sac  inférieur.  Lorsqu'on 
renverse  les  paupières,  on  ne  trouve  plus  la  conjonctive  mate  et  sèche  ;  au 
contraire,  elle  est  luisante  et  recouverte  d'un  liqui aJ^umineux  gluant,  se 
détachant  difficilement  de  la  muqueuse  et  qui  est  bien  moins  aisément  chassé 
du  sac  correspondant.  Un  peu  plus  tard,  la  sécrétion  de  mucus  est»plus 
abondante,  et  l'examen  microscopique  montre  quantité  de  cellules,  épithé- 
liales  mêlées  à  un  grand  nombre  de  globules  de  mucus.  Ces  cellules,  en 
s'agglutinant  les  unes  avec  les  autres,  forment  des  filaments  dans  le  liquide 
transparent  de  la  sécrétion  et  se  cachent  dans  les  plis  du  cul-de-sac.  Il 
arrive  souvent  qu'un  de  ces  filaments  de  mucosité  semi-travisparente  vient  se 
placer  vers  le  milieu  de  la  cornée,  au  point  qui  correspond  à  la  réunion  des 
paupières  quand  elles  sont  fermées. 

Au  moment  où  la  maladie  a  acquis  sa  plus  grande  intensité,  la  quantité  de 
mucus  diminue,  et  la  sécrétion  devient  purulente.  Le  liquide  est  homogène, 
il  s'accumule  surtout  dans  le  grand  angle  de  l'œil,  et  se  trouve  chassé  hors 
de  cet  organe,  sur  le  bord  des  paupières.  Chez  les  personnes  âgées  dont  les 
paupières  sont  mal  accolées  au  globe,  et  dont  le  sac  conjonctival  permet  à  l'air 
un  accès  facile,  ce  liquide  se  mêle  à  des  globules  d'air,  et  prend  un  aspect 
mousseux. 

Elu  examinant  au  microscope  le  produit  de  la  sécrétion  caiarrhale  parvenu 
à  son  plus  haut  degré  de  développement,  on  trouve  une  masse  de  cellules  de 
pus,  entre  lesquelles  se  distinguent  çà  et  là,  mais  en  petit  nombre,  quelques 
cellules  épithéliales  et  graisseuses  ;  la  séci'étion  albumineuse  a  diminué,  rela- 
tivement au  nombre  actuel  des  cellules  de  pus.  Par  le  clignotement,  ce  li- 
quide est  en  partie  chassé  dans  l'angle  interne  de  l'œil,  où  il  s'accumule,  et 
en  partie,  si  la  sécrétion  est  abondante,  hors  de  cet  organe,  où  il  séjourne 
entre  les  bords  des  paupières  :  il  se  dessèclie  et  forme  une  croûte  jaunâtre 
et  vitreuse  :  ce  dessèchement  a  lieu  surtout  pendant  le  sommeil. 

Les  croûtes  sont  bien  différentes  de  celles  qui  se  forment  pendant  une 
blépharite  ciliaire  ;  celles-ci  ont  leur  siège  à  la  base  même  des  cils,  et  non 
à  un  ou  deux  millimètres  de  cette  base.  A  cause  de  la  grande  quantité  de 
graisse  qu'elles  contiennent,  elles  sont  friables  et  molles,  tandis  que  les 
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croùtes  produites  par  la  sécrétion  catarrh;ile  sont  dures  et  cassantes.  Le 
matin,  eu  raison  de  l'évaporation  de  la  sécrétion  catarrhale,  les  malades 
éprouvent  une  certaine  dilTiculté  pour  ouvrir  leurs  paupières  accolées  ;  pen- 
dant le  jour,  les  cils  se  collent  les  uns  aux  autres  et  se  divisent  çà  et  là  en 
nombreux  pinceaux.  Lorsque  le  catarrhe  persiste  pendant  quelque  temps, 
il  peut  facilement  se  faire  qu'il  soit  suivi  d'une  blépharite,  soit  par  les  exco- 
riations consécutives  à  l'humidité  continuelle  du  bord  des  paupières,  soit 
par  les  fissures  do,  l'épiderme  produites  par  un  nettoyai;e  peu  délicat.  Cette 
complication  du  catarrhe  avec  une  blépharite  marginale  ou  angulaire  est 
très-fréquente. 

Si  la  sécrétion  de  la  conjonctive  catarrhale  est  abondante,  si  elle  est  asso- 
ciée à  un  larmoiement  considérable ,  le  dessèchement  du  liquide  sécrété 
n'aura  pas  lieu  sur  le  bord  des  paupières,  ce  liquide  étant  continuellement 
chassé  par  celui  qui  provient  d'une  sécrétion  récente.  On  voit  en  pareil  cas, 
et  surtout  chez  les  enfants  qui  ont  la  peau  délicate,  que  les  téguments  des 
paupières  s'excorient;  ces  excoriations  se  propagent  assez  loin  de  l'œil,  et 
donnent  naissance  à  un  eczéma,  souvent  très-opiniàtre.  Il  ne  faut  pas  attri- 
buer ce  dernier  phénomène  à  des  propriétés  acres  ou  alcalines  de  la  sécré- 
tion ;  rhumectation  continuelle  de  ces  parties,  détruisant  leur  couche  épi- 
théliale,  en  est  la  seule  cause. 

Le  produit  de  la  sécrétion  d'un  catarrhe  aigu,  transjjorté  sur  une  con- 
jonctive saine,  peut  être  inoculé;  cette  propriété  devient  moins  accusée  dans 
le  cas  de  catarrhe  chronique,  et  quand  la  sécrétion  ne  présente  plus  ses 
caractères  de  purulence.  Nous  rencontrons,  en  effet,  chez  les  personnes  âgées, 
des  catarrhes  chroniques,  dans  lesquels  la  sécrétion  forme  des  filaments 
glaireux,  presque  transparents,  qui  se  répandent  souvent  sous  forme  de  ban- 
delettes à  la  surface  de  la  cornée  ;  les  iimculations  faites  avec  cette  sécrétion 
échoueront  le  plus  souvent,  tandis  que  la  plupart  des  expériences  faites  avec 
une  sécrétion  muco-purulente  ont  réussi. 

En  pratique,  il  sera  toujours  prudent  de  ne  pas  oublier  que  la  sécrétion  du 
catarrhe  est  inoculable  et  qu'il  n'est  nullement  certain  qu'elle  provoque  une 
inflammation  analogue.  La  sécrétion  d'une  conjonctivite  quelconque  n'offre 
sous  ce  rapport  rien  de  spécifique.  La  nature  de  l'inflammation  qu'engendre 
l'inoculation  sera  dépendante  de  la  quantité  du  produit  inoculé,  de  sa  qualité 
histologique,  de  sa  fraicheur,  de  V état  plus  ou  moinsnonnal  (physiologique) 
de  la  muqueuse  à  inoculer  et  des  conditions  hygiéniques  dans  lesquelles  vit 
le  sujet  inoculé  (présence  d'inflannnations  épidémiques  ou  endémiques) 
(Saemisch). 

Symptômes  généraux.  —  Un  malaise,  de  légers  picotements,  une  sensa- 
tion de  sécheresse  dans  l'œil,  un  frottement  produit  comme  par  un  corps 
étranger,  la  lourdeur  de  la  paupière  supérieure,  etc.,  tels  sont  les  symptômes 
de  l'hyperhémie  de  la  conjonctive  :  les  mêmes  symptômes  exagérés  caracté- 
risent le  catarrhe  aigu.  Le  premier  symptôme  qui  se  présentera  sera  un  cha- 
touillement comparable  à  celui  que  produirait  la  présence  du  sable  dans  les 
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yeux.  Cette  sensation  est  sans  doute  produite  par  le  frottement  des  anses 
vasculaires  gonflées,  contenues  dans  les  papilles,  sur  la  conjonctive  bulbaire, 
riche,  comme  on  le  sait,  en  nerfs  sensitifs.  Mackenzie  (1)  attribue  cette  sen- 
sation au  frottement  de  la  conjonctive  palpébrale,  très-sensible,  sur  les  vais- 
seaux distendus  de  la  conjonctive  bulbaire.  On  la  voit  si  prononcée  dans 
certains  cas,  qu'il  est  difficile  de  persuader  au  malade  qu'elle  n'est  pas  pro- 
duite par  la  présence  d'un  corps  étranger  dans  le  sac  conjonctival.  Mackenzie 
rapporte  qu'il  a  été  appelé  pendant  la  nuit  chez  un  de  ses  confrères,  qui,  pris 
d'un  catarrhe  aigu,  avait  fait  de  vains  eftbrts  pour  enlever  le  corps  étranger 
qu'il  croyait  être  dans  le  sac  conjonctival. 

Une  fois  que  la  sécrétion  est  plus  prononcée,  cette  sensation  d'un  corps 
étranger  disparait,  mais  les  malades  éprouvent  encore  un  chatouillement 
assez  désagréable,  qui  les  contraint  à  frotter  souvent  l'œil  malade. 

Ces  phénomènes,  si  accusés  chez  les  personnes  dont  les  paupières  sont 
tendues  et  appliquées  fortement  sur  le  globe  oculaire,  sont  très-atténués 
chez  les  sujets  à  paupières  lâches  et  distendues.  Vers  le  soir,  tous  les 
symptômes  s'aggravent,  que  le  malade  se  trouve  dans  l'obscurité  ou  qu'il 
soit  exposé  à  la  lumière.  C'est  surtout  alors  qu'il  éprouve  une  lourdeur 
très-désagréable  de  la  paupière  supérieure ,  s'il  subit  l'influence  d'une 
cause  irritante,  par  exemple  d'une  lumière  intense,  d'un  air  vicié ,  de 
la  fumée  du  tabac,  de  l'application  soutenue  à  la  lecture,  etc.  On  voit  souvent 
alors  survenir  un  blépharospasme  qui  disparait  avec  la  cause  qui  l'a  produit, 
surtout  si  le  malade  se  transporte  dans  un  lieu  frais  et  bien  aéré. 

Un  autre  symptôme  assez  caractéristique,  c'est  que  les  malades  éprouvent 
souvent  une  grande  difficulté  à  ouvrir  les  yeux,  soit  après  le  sommeil,  soit 
aprèsunsimpleassoupissement.  Cette  difficulté  est  attribuée  parM.  Stellwag(2) 
à  une  sécheresse  de  la  conjonctive,  conjointement  avec  une  dim'inution  de 
la  sécrétion  :  suivant  cet  auteur,  on  remarquerait  ce  symptôme  principale- 
ment dans  les  catarrhes  chroniques.  Les  malades  peuvent  en  pareil  cas 
entendre,  en  ouvrant  et  en  fermant  les  paupières,  un  véritable  craquement; 
néanmoins  nous  avons  aussi  vu  des  malades  accuser  cette  particularité,  au 
début  d'un  catarrhe  aigu,  le  matin,  lorsque,  le  cul-de-sac  était  rempli  de 
sécrétion.  Il  nous  semble  que  c'est  là  le  résultat  d'une  action  réflexe  déter- 
minée sur  le  muscle  orbiculaire  par  les  filets  sensitifs  de  la  conjonctive. 
D'autres  éprouvent,  le  matin,  un  sentiment  très-désagréable  de  chaleur  et  de 
cuisson  dans  les  yeux,  sentiment  qui  ne  disparaît  que  par  une  lotion  avec  de 
l'eau  chaude.  En  général,  la  température  externe  de  l'œil  n'est  pas  sensible- 
ment augmentée  lors  du  catarrhe. 

Autant  les  divers  symptômes  que  nous  venons  d'énumérer  sont  jiccusés 
dans  le  catarrhe  aigu,  autant  ils  sont  souvent  faibles  dans  le  catarrhe  chro- 

(1)  Practical  Treatise  on  the  diseases  of  tlie  eue,  bv  William  Mackenzie,  fourtii  édition, 
185i,  p.  439. 

f2)  Lehrbuch  (1er  praklisclien  Augenlieilkunde ,  von  Stellwag  von  Carion.  Wien,  1864' 
p.  338. 
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nique.  Ce  dernier  a  une  tendance  à  relâcher  les  paupières,  surtout  chez  les 
personnes  âgées. 

Les  altérations  de  la  vue  qui  se  manifestent  quelquefois  par  de  légers 
nuages,  par  des  franges  irisée  autour  des  lumières,  sont  produites  par 
des  mucosités  ou  des  masses  épithéliales  qui  se  placent  momentaisément 
(levant  la  cornée.  Elles  peuvent  également  avoir  pour  cause  une  élimination 
incomplète  et  irrégulière  de  la  couche  des  cellules  épithéliales  les  plus 
externes  de  la  cornée,  ou  de  petites  pertes  de  substance  de  cette  dernière, 
ce  que  l'on  voit  assez  souvent  chez  des  personnes  âgées.  Les  premières  causes 
disparaissent  vite  par  un  fréquent  clignotement  des  paupières. 

Marche  de  la  maladie.  —  Le  catarrhe  aigu,  si  l'on  supprime  les  causes 
qui  l'ont  produit  ou  qui  servent  à  l'entretenir,  se  termine  dans  l'espace  de 
huit  à  quinze  jours,  sans  Fin  ervenlion  de  l'art  et  sans  laisser  aucune  trace. 
C'est,  en  efl'et,  ce  que  l'on  peut  observer  assez  souvent.  D'un  autre  côté, 
certains  malades,  qui  continuent  à  s'exposer  à  ces  causes  irritantes,  conservent 
leur  catarrhe:  c'est  alors  que  de  l'état  aigu  il  passe  à  l'état  chronique,  pour 
avoir  une  durée  plus  ou  moins  longue,  parfois  indéfinie. 

La  conjonctivite  catarrhale  chronique  a  cela  de  particulier  que  les  phé- 
nomènes d'injection  vasculaire  et  de  légère  infiltration  séreuse  disparaissent 
sur  la  conjonctive  bulbaire,  tandis  que  les  phénomènes  inflammatoires  per- 
sistent sur  la  conjonctive  du  cul-de-sac  et  des  paupières.  En  examinant  cette 
dernière  au  microscope,  dans  un  catarrhe  chronique,  on  trouve  un  épais- 
sissement  et  un  gonflement  des  éléments  du  tissu  cellulaire  et  les  anasto- 
moses des  corpuscules  de  ce  tissu  sont  également  distendues.  La  cou- 
che de  tissu  cellulaire  qui  couvre  les  anses  vasculaires  des  papilles  est 
légèrement  boursouflée,  l'épithélium  est  considérablement  épaissi,  de  sorte 
que,  même  à  l'œil  nu,  il  offre  quelquefois  une  couleur  laiteuse  ou  rouge 
bleuâtre. 

Dans  des  cas  rares  de  catarrhe  chronique,  on  voit  de  petites  stries  cica- 
tricielles sur  la  conjonctive.  Il  est  assez  difficile  de  s'expliquer  comment  ces 
cicatrices  ont  été  produites,  abstraction  faite  toutefois  d'une  cautérisation 
imprudente.  Elles  peuvent  résulter  du  resserrement  du  tissu  conjonctival, 
consécutif  aux  petites  pertes  de  substance  de  la  couche  épithéliale  qui  ont 
donné  lieu  à  une  agglutination  des  plis  de  la  muqueuse.  On  se  trompera 
rarement  en  attribuant  la  présence  de  ces  cicatrices,  dans  le  catarrhe  chro- 
nique, à  des  cautérisations  mal  faites,  ou  à  la  préexistence  d'une  maladie  plus 
grave  du  tissu  conjonctival  (granulations). 

Dans  un  grand  nombre  de  catarrhes  chroniques,  la  muqueuse  est  bour- 
souflée, elle  a  pris  un  aspect  velouté,  elle  est  considérablement  relâchée. 
Tous  les  tiss-us  de  la  paupière  participent  plus  ou  moins  à  ce  relâchement  ; 
lorsqu'il  porte  sur  le  muscle  orbicubiire  et  la  peau  de  la  paupière  inférieure, 
il  n'est  pas  rare  d'observer,  surtout  chez  les  personnes  âgées,  un  certain 
degré  d'ectropion.  Si  à  ces  complications  vient  s'adjoindre  une  blépharite 
marginale,  on  a  alors  une  de  ces  ophthalmies  chroniques  et  bénignes  que 
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l'on  rencontre  si  fréquemmenl,  et  que  les  malades  conservent  des  années 
entières,  sans  danger  pour  leur  œil. 

C'est  surtout  l'action  érodante  de  la  sécrétion  sur  la  peau  du  bord  margi- 
nal, la  légère  éversion  du  point  lacrymal  inférieur  que  la  rétraction  du  derme 
détermine,  et  le  lannoiimeiit  qui  s'ensuit  qui  enferment  le  malade  dans  un 
cercle  vicieux  dont  il  ne  peut  sortir. 

Un  caractère  important  distingue,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  la 
conjonctivite  purulente  du  catarrhe  aigu  :  dans  cette  dernière  affection  la 
cornée  est  rarement  atteinte.  Ciiez  les  sujets  âgés  seulement,  on  trouve 
quelquefois  des  ulcérations  transparentes  sur  le  bord  de  cette  membrane; 
elles  ont  débuté  par  de  petites  pertes  de  substance  de  la  couche  épithéliale. 
Ces  ulcérations  sont  peu  importantes,  vu  qu'elles  donnent  très-rarement  lieu 
à  une  ulcération  profonde  ou  à  une  perforation  de  la  cornée. 

Nous  ne  prétendons  pas  par  ce  qui  précède  que  le  catarrhe  conjonctival 
n'offre  cependant  aucune  condition  favorable  au  développement  d'afTections 
de  la  cornée,  car  il  n'est  pas  rare  de  voir  un  catarrhe  aigu  ou  chronique 
s'aggraver  et  dégénérer  en  ophthalmie  purulente  ;  de  môme,  les  personnes 
atteintes  d'une  affection  catarrhale  sont  plus  exposées  que  les  autres  aux 
granulations,  pendant  une  influence  épidémique  ou  endémique  favorable  à 
cette  production  morbide. 

Étiologie.  — •  Les  causes  que  nous  avons  énumérées  à  propos  de  l'hy- 
perhémie  de  la  conjonctive  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  celles  qui 
déterminent  le  catarrhe  aigu.  Très-souvent,  l'hyperhémie  de  la  conjonctive 
prend  les  caractères  du  catarrhe.  On  peut  voir  ce  dernier  se  déclarer,  comme 
l'inflammation  des  autres  muqueuses,  à  la  suite  d'une  suppression  partielle 
des  fonctions  de  la  peau,  à  la  suite  d'un  refroidissement.  Ordinairement,  ce 
sont  plutôt  des  causes  locales  qui  donnent  lieu  à  la  maladie  que  des  causes 
provenant  de  l'état  général. 

Comme  source  du  catarrhe,  et  comme  principale  raison  de  sa  persistance, 
nous  pouvons  citer  le  séjour  prolongé  dans  un  air  vicié  ;  voilà  pourquoi  les 
dortoirs  des  pensionnats,  des  casernes  et  des  hôpitaux,  amènent  si  souvent 
les  catarrhes  oculaires.  Les  exhalations  ammoniacales  produites  par  les  fosses 
d'aisances  provoquent  souvent  l'inflammation  catarrhale  de  la  muqueuse  : 
c'est  la  raison  pour  laquelle  les  vidangeurs  y  sont  si  communément  sujets 
(ophthalmie  des  vidangeurs,  ophthalmie  miasmatique).  Le  soufrage  de  la 
vigne  détermine  la  même  maladie  (Bonisson). 

Fréquemment,  le  catarrhe  conjonctival  jnirait  être  un  symptôme  concomi- 
tant d'un  catarrhe  des  autres  muqueuses.  Il  n'est  pas  rare  de  le  rencontrer 
dans  les  affections  exanthémateuses,  telles  que  la  scarlatine,  la  variole,  la 
rougeole,  de  même  qu'on  l'observe  dans  les  affections  cutanées  de  la  face, 
surtout  en  compagnie  d'un  érysipèle  ;  le  catarrhe  s'accompagne  souvent,  dans 
des  cas  de  ce  genre,  d'une  photophobie  intense. 

Il  est  indubitable  que  le  catarrhe  conjonctival  peut  devenir  épidémique, 
comme  il  arrive  pour  les  autres  afl'ections  catarrhales  des  muqueuses.  Ces 
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épidémies  se  remarquent  surtout  pendant  les  changements  brusques  de 
température,  au  printemps  et  à  l'automne.  On  a,  en  outre,  observé  des  irri- 
tations catarrhales  de  la  muqueuse,  à  forme  intermittente  dans  des  régions 
marécageuses  (Mannhard)  (1). 

Quand  le  catarrhe  se  limite  à  un  seul  œil,  il  faut  porter  son  attention  sur 
deux  points  essentiels  :  on  doit  rechercher,  d'abord,  si  un  corps  étranger 
ne  s'est  pas  glissé  dans  le  sac  conjonctival,  et  s'il  n'entretient  pas  l'inllam- 
mation  ;  en  second  lieu,  on  examinera  les  conduits  lacrymaux,  pour  s'in- 
former s'ils  ne  sont  pas  obstrués,  et  si  ce  n'est  pas  là  le  point  de  départ  du 
catarrhe. 

Assez  fréquemment,  nous  rencontrons  des  catarrhes  très-persistants  qui 
sont  dus  à  un  rétrécissement  des  conduits  lacrymaux  ou  du  canal  nasal  et 
qui  guérissent  comme  par  enchantement,  aussitôt  qu'on  remédie  à  cet  état 
pathologique.  En  appelant  ces  conjonctivites  lacrymales,  on  a  donné  une 
désignation  à  une  variété  connue  depuis  longtemps.  Quelquefois  enfin,  des 
catarrhes  de  la  membrane  pituitaire  se  propagent  par  l'intermédiaire  des  voies 
lacrymales,  et  gagnent  ainsi  la  con  jonctive.  Il  ne  faut  pas  non  plus  oublier  que 
le  simple  contact  insolite  de  la  conjomttive  avec  l'air  provoque  à  la  fin  un 
larmoiement  et  du  catarrhe  conjonctival,  ainsi  que  l'ectropion  partiel  externe 
le  démontre. 

Traitement.  —  Comme  pour  l'hyperhémie  conjonctivale,  la  première  pré- 
caution à  prendre,  c'est  d'éloigner,  autant  que  possible,  les  causes  nuisibles 
qui  ont  provoqué  le  catarrhe  et  qui  servent  à  l'entretenir.  On  verra  si  les 
plaintes  du  malade  sont  fondées  ou  non,  et  s'il  n'y  a  pas  l'éellement  un  corps 
étranger  dans  les  yeux  ;  à  cet  effet,  on  examinera  soigneusement  les  culs- 
de-sac  supérieur  et  inférieur,  en  recommandant  au  malade  de  diriger  son 
regard  dans  le  sens  opposé  à  la  paupière  que  l'on  a  renversée  ;  on  verra  égale- 
ment si  un  corps  étranger  ne  s'est  pas  implanté  dans  la  cornée. 

Il  faudra  surtout  rechercher  quelles  peuvent  être  les  causes  nuisibles 
auxquelles  le  malade  s'est  exposé,  car  il  suffira  quelquefois  de  l'y  soustraire 
pour  obtenir  la  guérison. 

Lorsqu'on  est  contraint  d'imposer  un  traitement  contre  un  catarrhe 
aigu,  on  trouvera  un  excellent  remède  dans  l'emploi  de  l'eau  froide.  Nous 
sommes  étonné  de  voir  quelques  hommes  éminents,  tels  que  notre  maître, 
M.  de  Arlt,  proscrire  (2)  l'usage  des  compresses  imbibées  d'eau  froide,  tandis 
que  des  praticiens  non  moins  émériles  (liuete,  de  Graefe,  etc.)  les  recom- 
mandent chaleureusement.  Dans  les  catarrhes  aigus,  dépourvus  de  toutes 
complications,  nous  nous  sommes  toujours  très-bien  trouvé  de  l'emploi  des 
réfrigérants,  tandis  que,  dans  le  catarrhe  chronique,  chez  les  personnes  à 
peau  flasque,  qui  avaient  une  certaine  prédisposition  pour  le  chémosis  séreux 

(1)  Klinische  Momtsblàtter,  1864,  t.  III,  p.  18. 

(2)  Uie  Krankheiten  des  Auges  fur  pi-aktische  Aerzte  geschildert,  von  Dr  Ferd.  Arlt. 
Prague,  1855. 
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ou  l'œdème  des  paupières,  l'usage  de  l'eau  IVoide  a  obleuu  peu  de  succès  et 
a  été  souvent  désagréable  aux  malades. 

Nous  conseillerons  d'appliquer  des  compresses  froides,  toutes  les  heures 
ou  toutes  les  deux  heures,  pendant  un  quart  d'heure  ou  une  demi-heure 
chaque  fois,  et  en  les  humectant  souvent.  Ce  mode  de  traitement  fait 
disparaître  rapidement  la  sensation  de  chaleur  et  de  cuisson  dans  les 
yeux,  en  même  temps  que  les  phénomènes  inflammatoires  perdent  de  leur 
intensité.  On  évitera  de  continuer  longtemps  l'emploi  des  compresses,  parce 
que  le  froid  finit  souvent  par  fatiguer  le  malade  et  par  donner  naissance  à 
des  douleurs  névralgiques  sus-orbitaires.  Les  douches  froides,  dans  le  catarrhe 
aigu,  semblent  ne  pas  èire  employées  avantageusement,  à  cause  de  l'irrita- 
tion qu'elles  peuvent  produire  ;  tandis  que  dans  le  catarrhe  chronique,  où  les 
phénomènes  inflammatoires  ont  perdu  de  leur  intensité,  elles  sont  d'un  excel- 
lent efl'et,  parce  qu'elles  combattent  directement  le  relàciiement  des  tissus. 

Si  le  froid,  employé  seul,  est  impuissant,  ou  s'il  y  a  des  obstacles  a.  son 
application,  on  peut  avoir  recours  à  deux  autres  méthodes,  savoir  :  le  traite- 
ment abortif  employé  au  dél)ut,  ou,  plus  tard,  dès  que  les  premiers  sym- 
ptômes intlammatoires  sont  auieiidés,  le  traitement  par  les  médicaments  dits 
astringents. 

Pour  ce  qui  est  de  la  méthode  aborlive,  nous  conseillons  de  n'en  faire 
usage  que  dans  le  cas-  de  diagnostic  certain,  quand  on  est  assuré  de  n'avoir 
pas  affaire  à  des  granulations,  par  exemple.  Dans  ce  but,  nous  fixerons 
surtout  notre  attention  sur  l'intensité  de  l'injection  sous-conjonctivale  ;  lors- 
qu'on constate  l'existence  de  cette  injection,  il  faudra  prendre  les  plus  grandes 
précautions.  Il  sera  préférable  alors  de  faire  un  traitement  expectant,  dans  la 
crainte  de  voir  surgir  une  affection  plus  grave  de  la  cornée,  de  l'iris  ou  du 
tissu  conjonctival. 

Pour  faire  avorter  le  catarrhe,  nous  nous  servons  d'une  solution  de  nitrate 
d'argent  composée  de  50  centigrammes  de  cette  substance  pour  30  grammes 
d'eau  ou  1  gramme  pour  50  graunnes,  que  nous  employons,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  indiqué,  en  ayant  soin  délaisser  séjourner  quelques  moments  le 
caustique  sur  la  muqueuse,  et  de  le  neutraliser  ensuite  entièrement.  Il  suffit 
quelquefois  d'employer  cette  méthode  substitutive  (dont  l'action  sera  expliquée 
dans  l'article  suivant)  une  seule  fois,  pour  obtenir  la  guérison;  dans  d'autres 
cas,  il  faut  y  avoir  recours  deux  ou  trois  fois,  et  davantage,  pour  arriver 
au  même  résultat.  Ces  cautérisations  seront  faites  tous  les  deux  ou  trois 
jours;  si  l'on  neutralise  bien  l'excès  du  caustique,  de  manière  à  limiter  son 
action  sur  la  conjonctive  palpébrale  et  sur  celle  du  cul-de-sac,  les  douleurs 
seront  supportables  et  disparaîtront  entièrement  deux  ou  trois  heures  après  : 
on  aura  soin,  néanmoins,  d'appli(juer  immédiatement  des  compresses  indji- 
bées  d'eau  froide. 

Une  fois  les  premiers  symptômes  calmés  et  aussitôt  que  l'injection  s'est 
affaiblie  sur  la  conjonctive  bulbaire,  on  revient  aux  médicaments  astringents; 
ils  seront  employés  sous  forme  d'instillations.  Ceux  auxquels  nous  donnons  la 
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préférence  sont  les  solutions  de  nitrate  d'argent  et  de  sulfate  de  zinc.  Pour  la 
première,  nous  prescrivons  de  5  à  10  centigrammes  de  nitrate  pour  30  gram- 
mes d'eau  distillée.  Une  solution  de  sel  de  zinc  un  peu  forte  sera  d'un  excel- 
lent effet  dans  le  catarrhe  chronique.  Voici  la  formule  dont  nous  nous  ser- 
vons généralement  : 

Sulfiite  de  zinc   25  centigrammes. 

Teinture  d'opium  (I)   10  gouttes. 

Eau  distillée   20  grammes. 

On  instillera,  tous  les  jours,  deux  ou  trois  gouttes  de  ce  liquide,  à  deux  ou 
trois  reprises  différentes. 

En  présence  d'un  catarrhe  chronique,  dans  lequel  le  tissu  conjonctival  se 
trouve  fortement  relâché,  il  faut  renoncer  au  collyre  de  nitrate  d'argent,  que 
nous  venons  de  formuler,  pour  employer  la  méthode  par  cautérisation,  ou 
bien  l'instillation  du  collyre  à  base  de  zinc  indiqué  plus  haut.  La  prescription 
des  collyres  de  nitrate  d'argent  aux  malades  a  le  sérieux  inconvénient  que, 
sans  consulter  le  médecin,  ils  en  prolongent  souvent  l'usage  pendant  des 
mois  et  argentent  ainsi  leur  conjonctive,  parfois  jusqu'à  lui  commimiquer 
une  coloration  hideuse. 

Dans  des  catarrhes  très-chroniques,  nous  employons  souvent  avec  succès 
une  solution  dont  le  zinc  forme  la  base,  empruntée  à  une  vieille  formule, 
connue  sous  le  nom  de  collyre  astringent  jaune  ou  arjua  Horstii. 


Chlorhydrate  d'ammoniaque   75  centigr. 

Sulfate  de  zinc   2  grammes. 

Eau  distillée   150  — 

Camphre  (dissous  dans  de  l'alcool  à  0.850  en  densité).     4-5  centigr. 
Safran   10  — 


Mêlez  et  faites  digérer  à  i)5°  ou  -iO",  jusqu'à  parfaite  résolution  du  safran.  Laissez  re- 
froidir. 

Ce  collyre  sera  employé  pur,  ou,  mieux  encore,  mélangé  avec  parties  égales 
d'eau  distillée.  On  l'appliquera  avec  un  pinceau,  deux  ou  trois  fois  par  jour, 
en  ayant  soin  de  bien  humecter  les  paupières  et  les  coins  internes  de  l'œil, 
de  manière  qu'en  entr'ouvrant  ces  dernières,  il  pénètre  en  quantité  suftisante 
dans  le  cul-de-sac.  Par  ce  moyen,  on  fera  bientôt  disparaître  la  sensation  de 
lourdeur  dans  la  paupière  et  le  blépharospasme  qui,  surtout  le  soir,  tourmen- 
tent le  malade. 

Autant  il  est  facile  de  guérir  le  catarrhe  aigu,  autant  il  est  difficile  de  venir 
à  bout  du  catarrhe  ancien,  compliqué  de  blépharite  marginale.  Pour  ce  der- 
nier cas,  on  emploie  souvent  avec  succès  des  astrigents  sous  forme  de  com- 
presses :  par  exemple,  le  nitrate  d'argent,  le  sulfate  de  zinc  ou  le  sous-acétate 


(1)  La  teinture  d'opium  ne  sert  qu'à  colorer  le  collyre. 
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de  plomb  (nitrate  d'argentoii  sulfate  de  zinc  1  gramme,  eau  300 grammes  ;  sous- 
acétale  de  plomb  4  grammes,  eau  300  grammes).  Comme  nous  l'avons  déjà 
dit  à  propos  de  l'hyperliémie  conjonctivale,  nous  conseillons  au  malade 
d'entr'ouvrir,  de  temps  à  autre,  les  paupières  sous  les  compresses,  afin  de 
laisser  pénétrer  le  collyre  dans  le  sac  conjonctival.  Les  compresses  de  solution 
nitratée  sont  d'un  excellent  effet  ;  elles  ont  seulement  l'inconvénient  de  noircir 
la  peau,  ce  qui  déplaît  aux  malades. 

Le  praticien  fera  bien  de  se  souvenir  que  bien  des  affections  catarrhales 
sont  entretenues  par  une  irritation  (iiy|)erhémie)  souvent  peu  accusée  du  bord 
palpébral  ;  aussi  cette  région  devra-t-elle,  surtout  dans  les  conjonctivites 
qui  ont  résisté  aux  cautérisations  et  à  l'usage  des  collyres  astringents,  être 
explorée  avec  le  plus  grand  soin.  Ces  conjonctivites  en  quelques  sorte  trans- 
mises, dans  lesquelles  la  conjonctive  tarsienne  la  plus  voisine  du  bord  libre 
est  essentiellement  gonllée,  ne  supportent  ni  le  froid,  ni  les  cautérisations  ou 
applications  irritantes  quelconques  sur  la  nmqueuse,  mais  seront  traitées  fort 
avantageusement  avec  des  lotions  chaudes  contenant  du  sous-acélate  de  plomb 
ou  du  sulfate  de  zinc  en  petite  quantité.  En  même  temps,  on  emploie  le 
traitement  indiqué  pour  l'hyperhémie  du  bord  palpébral. 

Lorsque  la  blépharite  est  bien  prononcée,  sans  qu'il  y  ait  d'excoriations 
considérables,  on  peut  employer,  en  même  temps,  la  pommade  au  précipité 
rouge,  dont  on  appliquera  une  très-légère  couche  sur  le  bord  des  paupières, 
près  du  point  d'implantation  des  cils.  Voici  la  formule  dont  nous  nous  ser- 
vons généralement  : 

Bioxyde  de  mercure  aiiliyilre  (1) 
Sous-acétate  de  plomb  liiiuide.. 

Huile  d'amandes  douces  

Axonge  ou  cold  cream  , 

Mêlez  avec  soin  pour  faire  une  pommade. 

On  recommandera  aux  malades  de  veiller  de  la  façon  la  plus  minutieuse  à  la 
propreté  du  bord  des  paupières,  afin  d'éviter  ainsi  toute  complication  de  blé- 
pharite, et  si  cette  dernière  existe  déjà,  de  la  faire  passer  plus  rapidement. 
Quand  on  rencontre  des  excoriations  profondes  des  paupières,  il  faut  les  cau- 
tériser avec  du  nitrate  d'argent  pur  ou  mitigé,  en  ayant  soin  de  neutraliser 
l'excès  du  caustique.  La  pommade  ne  doit  être  appliquée  qu'au  moment  où 
ces  excoriations  sont  recouvertes  d'une  couche  d'épithélium  assez  forte. 

Pour  des  excoriations  très-superficielles,  il  suffit  d'y  passer  la  solution  de 
nitrate  d'argent  (1  pour  50)  journellement  une  fois,  Ssemisch  (2)  conseille, 
lorsqu'elles  sont  entretenues  près  de  la  commissure  externe  par  le  frottement 

(1)  Si  on  peut  se  procurer  du  bioxyde  hydraté,  il  est  de  beaucoup  préférable. 

(2)  Archiv  fur  Ophthalm..  t.  XIX,  n"  2,  p.  353. 


5  centigr. 
tu  gouttes. 
1  gramme. 
3  — 
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(les  cils  humectés  balayant  la  peau  à  chaque  clignement,  d'éviter  ce  contact 
en  coupant  les  cils  à  ras  au  voisinage  de  l'angle  externe. 

Une  des  conditions  lesplus  favorables  à  la  guêrison  du  catarrhe  est  le  séjour 
du  malade  dans  un  air  frais  et  pur;  il  garantira  ses  yeux  d'une  lumière  trop 
intense,  de  la  poussière  et  du  vent,  au  moyen  de  lunettes  à  verres  légèrement 
bleuis  et  bombés.  On  interdira  le  séjour  dans  des  lieux  mal  aérés  et  encom- 
brés de  personnes,  comme  les  théâtres,  les  cafés,  etc.;  le  malade  évitera  éga- 
lement l'action  de  la  fumée  de  tabac,  et  l'application  trop  prolongée,  surtout  à 
l'éclairage  artificiel. 

Pour  toutes  les  formes  de  catarrhes  transmis  directement  ou  indirectement 
par  l'entremise  d'un  air  vicié  (cohabitation  en  masse),  nous  avons  ,  dans  ces 
derniers  temps,  employé  avec  le  plus  grand  avantage  le  traitement  désiid'ec- 
tant  au  moyen  de  compresses  appliquées  deux  ou  trois  fois  par  jour  pendant 
un  quart  d'heure  à  une  demi-heure.  Les  deux  formules  dont  nous  nous  ser- 
vons à  la  clinique  sont  : 

Acide  carboliqiio   3  grammes. 

Eau  distilléi;   500  — 


Si  la  peau  devient  un  peu  sensible  après  quelques  jours  d'emploi  de  ces 
médicaments,  on  fait  couper  la  solution  avec  moitié  d'eau  ordinaire. 

Il  va  sans  dire  que  toutes  les  conjonctivites  catarrhales  entretenues  par  une 
élimination  incomplète  des  larmes,  les  prétendues  conjonctivites  lacrymales, 
doivent  être  traitées  en  rétablissant  le  courant  régulier  des  larmes.  Le  sondage 
exploratifà  travers  le  conduit  supérieur  non  fendu,  recommandé  par  M.  0.  Be- 
cker  (4)  pour  s'assurer  qu'il  n'existe  pas  d'obstacles  dans  les  voies  lacrymales, 
n'est  généralement  pas  pratiqué,  attendu  que,  dans  la  majorité  des  cas,  c'est 
dans  le  conduit  inférieur  que  siège  l'obstacle.  Pour  cette  raison,  il  est  pré- 
férable de  ne  fendre  que  juste  le  sphincter  du  conduit  inférieur  et  de  procéder 
par  là  au  sondage  des  voies  lacrymales. 

Les  catarrhes  concomitants  d'autres  affections  catarrhales  des  muqueuses, 
telles  que  les  maladies  exanthémateuses,  disparaissent  le  plus  souvent  sans 
aucune  médication  spéciale.  En  général,  des  lotions  chaudes  mêlées  à  un 
faible  astringent  ou  à  une  petite  quantité  d'acide  carbolique  (2  par  mille) 
hâtent  beaucoup  la  guérison. 


ou 


Acide  salicyliqiie 
Borate  de  soude. 
Eau  distillée.  . .  . 


.3  grammes. 
1  — 


500 


(1)  Loc.  cit.,  p.  24. 
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AaïiCLE  ni. 

CONJONCTIVITE  PURULENTE,  BLENNORRIIÉE  DE  LA  CONJONCTIVE, 
OPHTHALMIE  PURULENTE  (1). 

Symptômes  anatomiques.  —  En  étudianl  attentivement  les  caractères  de  la 
conjonctivite  purnlente,  on  est  conduit  à  la  considérer  comme  n'étant  qu'nn 
degré  plus  avancé,  qu'une  aggravation  de  la  conjonctivite  calarrliale  aiguë. 
Nous  n'avons  aucun  caractère  anatomique  qui  nous  permette  de  séparer  net- 
tement ces  deux  alfections,  mais  il  iaut  convenir  que  la  marche  et  le  dévelop- 
pement des  symptômes  de  la  conjonctivite  purulente  permettent  bien  de  la 
distinguer,  au  point  de  vue  clinique,  de  la  conjonctivite  catarrhale  aiguë. 

Pour  appuyer  celte  assertion,  nous  allons  énumérer  les  symptômes  importants 
de  la  conjonctivite  catarrhale,  et  voir  quelles  sont  leurs  modihcations  dans  la 
conjonctivite  purulente. 

L'injection  de  la  conjonctivite  est  beaucoup  plus  forte  dans  cette  dernière  ; 
à  l'injection  des  vaisseaux  superficiels  vient  s'adjoindre  sur  le  globe  de  l'œil 
celle  des  vaisseaux  sous-conjonctivaux  ;  cette  injection  est  bientôt  voilée  elle- 
même  par  le  chémosis  séreux  habituel  à  cette  affection. 

Dans  la  conjonctivite  catarrhale,  nous  avons  signalé  une  légère  infiltration 
séreuse  du  tissu  conjonctival  ;  cette  dernière  sera  beaucoup  plus  prononcée 
dans  la  conjonctivite  purulente.  L'intiltration  envahira  non-seulement  le  tissu 
propre  de  la  conjonctive,  mais  encore  le  tissu  sous-conjonctival,  ce  qui  rend 
si  fréquente  la  formation  d'un  chémosis,  et  fait  considérablement  gonfler  le 
pli  semi-lunaire. 

La  conjonctive  du  cul-de-sac ,  sillonnée  de  vaisseaux  fortement  conges- 
tionnés et  turgescents,  entoure  le  globe  oculaire,  sous  forme  d'un  anneau 
rouge.  L'empâtement  séreux  de  la  conjonctive  palpébrale ,  quoique  moins 
considérable,  à  cause  du  tissu  dense  et  résistant  qui  l'attache  au  tarse,  est 
cependant  suffisant  pour  produire  un  léger  ectropion,  avec  éversion  des  points 
lacrymaux,  ce  qui  donne  lieu  à  un  larmoiement  considérable.  Tous  les  sym- 
ptômes que  nous  venons  d'exposer  s'appliquent  à  la  conjonctivite  purulente 
aiguë,  et  non  à  la  conjonctivite  purulente  chronique,  sur  laquelle  nous  revien- 
drons plus  tard. 

Nous  avons  déjà  vu,  dans  le  catarrhe  aigu,  le  soulèvement  des  papilles  assez 
prononcé:  nous  trouvons  ici,  à  cause  de  l'infiltration  séreuse  plus  considé- 
rable, les  papilles  bien  plus  proéminentes.  Ces  dernières,  qui  avaient  dans 
le  catarrhe  une  forme  pointue,  ont  perdu  cette  apparence;  elles  se  sont  élar- 
gies, et  ont  pris  l'aspect  de  petits  tubercules  dont  les  côtés  sont  aplatis  par 
suite  de  leur  pression  les  uns  contre  les  autres  .  Il  est  vrai  qu'au  début  de 

(1)  Voyez  De  la  conjonctivite  purulente  et  de  la  diplithérie  de  la  conjonctive  au  point  de 
vue  du  diagnostic  di/férentiel  et  de  la  thérapeutique,  par  l'auleur,  thèse  de  Paris,  1861. 
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roplillialmie  purulente  aiguë  les  villosités  de  la  conjonctive  manquent,  elles 
sont  dissimulées  par  l'intiltration  séreuse  au  point  d'être  uniformément  lisses 
et  luisantes. 

Dès  que  la  première  poussée  aiguë  est  passée,  les  papilles  se  dessinent  sur 
la  conjonctive  tarsienne, mais  il  est  impossible  de  distinguer  aux  papilles  une 
base  nette  :  elles  se  continuent  insensiblement  avec  la  muqueuse,  se  présen- 
tant souvent  sous  forme  de  rangées  serrées  les  unes  contre  les  autres,  qui 
laissent  voir  des  fissures  profondes,  lorsqu'on  tiraille  la  muqueuse. 

Ou  voit  trop  souvent  les  auteurs  donner  à  ces  papilles  gonflées  le  nom  de 
granulations  ou  état  granuleux  de  la  conjonctive,  ce  qui  induit  eu  erreur, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  en  les  faisant  confondre  avec  les  véritables  gra- 
nulations. Nous  attirons  surtout  l'attention  sur  ce  fait,  qu'il  ne  s'agit  pns  ici 
d'uue  formation  néoplasique,  comme  dans  les  granulations,  mais  d'une 
infiltration  séreuse  reafennaut  parfois  des  produits  coagiilables  et  d'un 
gonflement  avec  turgescence  du  tissu  préexistant.  Nous  reviendrons  sur  ce 
sujet  à  l'occasion  des  altérations  anatomiques  de  l'ophtlialmie  purulente 
chronique. 

L'iiifillration  séreuse  du  tissu  conjonctival  et  sous-conjonctival  se  propage 
par  le  bord  intermarginal  des  paupières,  atteint  le  tissu  sous-cutané  de  ces 
dernières,  et  y  détermine  de  l'œdème.  Aussi  ne  voit-on  pas  un  seul  cas  de 
conjonctivite  purulente  aiguë  où  il  n'y  ail  un  œdème  plus  ou  moins  prononcé 
des  paupières,  avec  disparition,  généralement  complète,  des  plis  cuianés;  la 
paupière  supérieure,  surtout,  élargie  par  l'infiltration,  tombe,  par  son  propre 
poids,  plus  bas  que  de  coutume,  empêche  parfois  le  malade  d'y  voir,  eL  offre, 
dans  quelques  cas,  assez  de  difliculté  pour  l'examen.  Ce  fait  est  important  à 
noter;  car,  dans  les  cas  les  plus  sérieux,  de  catarrhe  aigu,  l'œdème  n'at- 
teint jamais  une  telle  proportion.  A  ce  gonflement  vient  s'adjoindre  une  rou- 
geur, souvent  très-prononcée,  du  bord  des  paupières,  que  Mackenzie  com- 
pare, avec  raison,  à  la  rougeur  qui  entoure  la  pustule  du  vaccin  ou  la  piqûre 
d'un  insecte. 

La  tendance  à  l'infdfration  séreuse,  dans  la  conjonctivite  purulente,  se 
manifeste  surtout  dans  la  conjonctive  bulbaire,  qui  se  soulève  souvent  de  telle 
sorte,  au-dessus  de  la  cornée,  sous  forme  de  plis,  que  cette  dernière  parait 
enfoncée,  et  peut  même  se  trouver  entièrement  cachée  par  des  bourrelets 
séreux.  Arrive-t-il  alors  que  l'œil  ne  soit  pas  bien  nettoyé,  et  qu'une  couche 
épaissie  de  sécrétion  purulente  s'accumule  entre  les  bourrelets,  qui  ne 
laissent  à  découvert  qu'une  partie  de  la  cornée,  un  observateur  peu  attentif 
sera  tenté  de  croire  à  la  destruction  complète  de  cette  membrane,  et  n'at- 
tendra plus  la  guérison  d'un  œil  dont  l'état  n'aura  peut-être  encore  rien  de 
désespéré. 

Si  l'on  observe  souvent,  dans  le  catarrhe  aigu,  un  reste  de  transparence 
des  glandulesde  Meibomius,  il  est  inutile  d'ajouter  qu'il  n'y  a  plus  moyen  de 
les  apercevoir  dans  la  conjonctivite  purulente,  car  l'épaississeraent  et  l'injection 
dans  l'ophthalmie  purulente  aiguë,  et  l'accroissement  et  le  nombre  des  pa- 
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pilles  turgescentes  dans  la  forme  chronique  forment  un  rideau  qui  les  voile 
complètement. 

L'iiyperhéniie  de  la  conjonctive,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  est  beau- 
boup  plus  forte  dans  la  conjonctivite  purulente  ;  elle  s'étend  sur  la  conjonc- 
tive bulbaire  jusqu'à  la  cornée,  dont  le  limbe  conjonctival  lui-même  est  for- 
tement vascularisé.  Les  ecchymoses  se  produisent  encore  plus  facilement 
dans  cette  conjonctive  gorgée  de  sang,  et  distendue  par  l'iiifdtration  séreuse. 

Pour  ce  qui  regarde  la  sécrétion,  imus  voyons  plusieurs  particularités  qui 
permettent  de  distinguer  la  conjonctivite  purulente  du  catarrhe.  Au  commen- 
cement de  la  maladie,  on  ne  trouve  qu'une  forte  augmentation  dans  la  sécré- 
tion des  larmes,  accompagnée  de  l'exsudation  d'une  sérosité  aqueuse,  à  la  sur- 
face de  la  conjonctive.  Cette  humeur  claire  et  transparente  prend ,  par  la 
mixtion  avec  une  petite  ({uantité  de  la  matirèe  colorante  du  sang  (pro- 
duite probablement  parles  ecchymoses),  une  coloration  légèrement  citrine; 
cette  dacryorrhée  est  bientôt  suivie  de  la  sécrétion  coiijonctivale  d'un  liquide 
purulent  assez  épais,  qui  s'accumule  en  grande  abondance  dans  le  grand  angle 
de  l'œil,  et  recouvre  bientôt  la  paupière  inférieure,  sur  laquelle  vient  tomber, 
comme  un  voile,  la  paupière  supérieure. 

En  écartant  les  paupières,  on  voit  s'échapper  quelques  gouttes  d'un  pus 
épais,  et  cela  surtout  chez  les  nouveau-nés  atteints  de  conjonctivite  purulente  ; 
si  l'on  renverse  la  paupière  inférieure,  on  aperçoit  la  conjonctive  palpébrale 
et  celle  du  cnl-de-sac  couvertes  d'une  couche  uniforme  de  liquide  purulent 
qui,  si  on  l'enlève,  se  renouvelle  rapidement  au  contact  de  l'air.  On  ne  peut 
plus  observer  comme  dans  beaucoup  de  catarrhes  aigus,  entre  les  plis  du  cul- 
de-sac,  des  filaments  nmqueux  ;  une  couche  uniforme  de  pus  en  tient  lieu. 
Cette  sécrétion  purulente,  homogène,  dure  pendant  toute  la  période  aiguë 
de  la  maladie,  et  ce  n'est  que  lorsque  les  symptômes  d'irritation  diminuent 
qu'elle  devient  muco-purulente  ;  on  voit  alors  apparaître  çà  et  là  quelques 
lilaments  muqueux. 

Il  ne  nous  paraît  guère  pratique,  en  se  fondant  sur  ces  changements  dans 
la  sécrétion,  de  vouloir  établir  trois  phases  de  maladies  :  la  dacryorrhée,  la 
pyorrhée  et  la  blennorrhée.  La  transformation  de  la  sécrétion  se  fait  d'une 
manière  beaucoup  trop  insensible,  pour  qu'on  puisse  séparer  ainsi  ces  trois 
phases  de  la  maladie;  de  plus,  dans  quelques  cas,  l'une  ou  l'autre  de  ces 
phases  a  une  durée  tellement  courte  qu'elle  échappe  tout  à  fait  à  l'observa- 
teur :  ainsi,  nous  voyons  quelquefois  la  dacryorrhée  n'exister  que  pendant 
très-peu  de  temps,  et  faire  rapidement  place  à  une  pyorrhée  très-prononcée. 
Néanmoins  il  est  important  de  connaître  ces  changements  dans  la  sécrétion, 
pour  suivre  la  marche  générale  de  la  maladie. 

L'abondance  dans  la  sécrétion  purulente  est  souvent  très-considérable;  au 
paroxysme  de  la  maladie,  on  voit  la  sécrétion  tellement  abondante, 
que  quelques  instants  après  avoir  nettoyé  la  conjonctive,  et  surtout  celle 
du  cul-de-sac,  on  la  trouve  de  nouveau  couverte  de  pus. 

Relativement  à  la  nature  de  la  sécrétion,  qu'elle  soit  franchement  puru- 
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lenle  ou  plulôt  muco-puruleiite,  elle  peut  i'ournir  certains  renseignements 
sur  le  caractère  du  plus  ou  moins  de  chronicité  du  mal. 

La  sécrétion  de  la  conjonctivite  purulente  aiguë  ou  chronique  est  toujours 
inoculable;  nous  ne  voulons  pas  dire  par  là  que  la  sécrétion  d'une  conjonc- 
tivite purulente  produise  nécessairement  une  maladie  identique:  l'inoculation 
de  ce  pus  peut  provoquer  une  affection  beaucoup  plus  grave,  la  conjonctivite 
diphthéritique.  Cette  facilité  d'inoculer  la  conjonctivite  purulente  (surtout  à 
l'état  aigu)  n'est  pas  pour  nous  une  raison  suffisante  pour  la  séparer  du  ca- 
tarrhe aigu,  dont  la  sécrétion  peut  être  inoculable,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit.  D'un  autre  côté,  les  tentatives  d'inoculation  avec  le  pus  d'une  conjoncti- 
vite purulente  chronique,  qui  a  longtemps  persisté,  peuvent  échouer  comme 
pour  une  forme  de  catarrhe  chronique. 

Un  signe  du  diagnostic  différentiel  bien  autrement  précieux  et  important, 
au  point  de  vue  clinique,  est  la  très-grande  facilité  qu'offre  la  cornée  à  par- 
ticiper à  l'inflammation,  tandis  que  dans  la  conjonctivite  catarrhale,  cette 
complication  est  fort  rare. 

Les  conditions  anatomiques,  que  nous  devons  étudier  tout  à  l'heure, 
expliquent  par  l'entrave  apportée  à  la  nutrition  en  partie  celte  redoutable 
tendance,  mais  deux  autres  raisons  doivent  surtout  être  encore  invoquées 
ici,  elles  résultent  de  l'influence  exercée  par  la  quantité  et  la  qualité  des 
produits  de  l'ophthalmie  purulente.  La  quantité  de  la  sécrétion  purulente 
facilite  la  macération  de  la  couche  épithéliale  cornéenne,  la  qualité,  la 
migration  des  globules  de  pus  dans  la  trame  dénudée  de  la  cornée.  Ces 
deux  dernières  conditions  n'ont  pu  être  relevées  que  depuis  les  derniers 
travaux  de  Conheim. 

Symptômes  physiologiques.  —  Ces  symptômes  varient,  non-seulement  sui- 
vant l'intensité  de  la  maladie,  mais  encore,  d'une  manière  remarquable, 
suivant  le  sujet.  La  maladie  débute  généralement  par  une  démangeaison  très- 
forte,  et  le  patient  accuse  une  sensation  de  chaleur  et  de  brûlure  plus  ou  moins 
forte.  La  douleur  n'existe  généralement,  qu'au  début  de  la  maladie;  aussitôt 
que  la  sécrétion  purulente  s'est  établie,  elle  disparaît  assez  vite.  Si  la  douleur 
persiste  intense,  il  faut  craindre  une  complication  plus  grave,  telle  que  la 
diphthérite.  Selon  Mackenzie,  de  fortes  douleurs  précéderaient  la  perforation 
de  la  cornée,  ceci  ne  nous  paraît  pas  admissible  pour  les  cas  de  simple 
conjonctivite  purulente.  Mais  sans  contredit,  le  début  d'affections  cor- 
néennes  est  souvent  signalé  par  l'apparition  de  douleurs  périorbitaires  qui  dis- 
paraissent dès  que  les  couches  superficielles  de  la  cornée  ont  été  détruites. 

L'élévation  de  la  température  locale  suit  la  même  marche  ;  au  commence- 
ment elle  est  assez  sensible  au  toucher,  et,  en  même  temps,  cause  au 
malade  la  sensation  de  cuisson,  symptômes  qui  ne  tardent  pas  à  disparaître, 
dès  que  la  sécrétion  purulente  se  manifeste.  Il  n'est  pas  nécessaire  d'indiquer 
que  l'infiltration  œdémateuse  des  paupières,  quand  elle  est  prononcée,  et  sur- 
tout quand  elle  atteint  les  deux  yeux,  cause  une  grande  gêne  pour  la  vue  ; 
le  plus  souvent,  quand  les  deux  yeux  sont  atteints,  lesmalades  doivent  cesser 
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tout  travail,  une  photophobie  considérable  les  contraignant  à  renoncer  à  toute 

application. 

Dans  la  plupart  des  cas,  la  maladie  suit  son  cours,  sans  que  l'organisme, 
en  général,  soit  le  moins  du  monde  affecté;  ce  n'est  que  chez  des  individus, 
d'un  tempérament  nerveux  et  facilement  irritable,  que  nous  voyons  appa- 
raître la  lièvre,  accompagnée  d'un  état  gastrique,  et  encore  ces  troubles  sont- 
ils  le  plus  souvent  provoqués  par  le  traitement  rigoureux  auquel  il  faut  sou- 
mettre le  malade. 

Marche  de  la  maladie.  —  De  même  que  le  catarrhe  aigu,  la  conjonctivite 
purulente  peut  se  guérir  spontanément,  au  bout  de  quinze  jours  cà  trois 
semaines,  sans  laisser  la  moindre  trace  sur  la  muqueuse.  Dans  ce  cas,  l'infd- 
tration  séreuse  du  tissu  conjonctival  se  résorbe,  les  cellules  du  tissu  cellu- 
laire et  leurs  prolongements,  fortement  distendus  et  gonflés,  reviennent  à 
leur  volume  primitif;  les  vaisseaux  se  contractent,  la  muqueuse  devient  de 
plus  en  plus  lisse,  et  reprend  insensiblement  son  aspect  normal. 

Malheureusement,  c'est  là  le  cas  le  plus  rare;  le  plus  souvent  chez  les 
malades  abandonnés  à  eux-mêmes,  on  voit  se  transformer  la  conjonctivite 
purulente  aiguë  en  maladie  chronique.  Une  diminution  de  l'œdème  delà  peau 
signale  souvent  cette  transformation;  c'est  alors  que  l'inflammation  commence 
à  tomber  autour  de  la  cornée,  où  il  se  forme  une  zone  blanchâtre  (cette  zone 
qui  est  due  à  l'absence  relative  de  soulèvement  et  d'injection  de  la  conjonc- 
tive bulbaire,  persiste  quelquefois  au  début  de  la  maladie  et  ne  se  confond 
alors  avec  le  reste  de  la  membrane  enflammée  qu'au  plus  fort  de  la  maladie); 
peu  à  peu  les  symptômes  de  congestion  et  d'œdème  de  la  conjonctive  bulbaire 
dispai'aissent  ;  dans  la  conjonctive  palpébrale,  la  turgescence  du  tissu  sous- 
conjonclival  diminue,  de  même  que  l'œdème  des  paupières;  mais  la  proémi- 
nence des  papilles  s'accroît  encore,  et  souvent  la  quantité  de  produit  sécrété 
ne  diminue  pas.  On  a  alors  ce  que  les  auteurs  appellent,  à  tort,  Vctat  granu- 
leux de  la  conjonctive.  Une  fois  que  l'inflammation  a  presque  disparu  sur  la 
conjonctive  bulbaire,  et  que  la  maladie  s'est  localisée  sur  la  conjonctive 
palpébrale,  l'état  devient  chronique  et  peut  persister  pendant  des  mois  et 
même  des  années. 

Changements  anatomiques.  —  L'épaississement  que  présente  la  conjonctive 
dans  cet  état  chronique  est  dû,  non-seulement  à  une  transsudation  séreuse 
du  tissu  renfermant  des  éléments  coagulables,  mais  surtout  à  un  accroisse- 
ment des  corpuscules  du  tissu  cellulaire,  dont  les  prolongements  sont  extrê- 
mement gonflés  et  présentent  des  ramifications  fréquemment  anastomosées 
entre  elles. 

Du  stroma  même  de  la  conjonctive  partent  des  émanations  en  faisceaux  qui 
se  rendent  dans  les  proéminences  qu'on  est  convenu  d'appeler  papilles,  et 
c'est  au  développement  considérable  de  vaisseaux  qu'est  principalement  dû 
leur  accroissement,  comme  le  montre  le  dessin  de  M.  Saemisch  (fig.  94). 
«  C'est  surtout  dans  la  partie  moyenne  de  la  base  des  papilles  qu'on 
rencontre  les  vaisseaux  les  plus  volumineux,  tandis  que  leur  superficie  est 
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garnie  d'un  réseau  de  très-fins  vaisseaux  rampant  sons  la  couche  épitliéliale 
même  et  pour  lesquels  il  est  aisé  de  constater  qu'ils  ne  sont  que  les  émana- 
tions des  plus  gros  vaisseaux  sous-jacents.  Ce  réseau  superficiel  s'étend  d'une 
façon  presque  continue  d'une  papille  à  l'autre.  Non-seulement  le  proche 
voisinage  des  gros  vaisseaux,  mais  surtout  aussi  celui  des  fines  ramifications 
est  le  siège  d'une  accumulation  et  d'un  entassement  d'éléments  lymplioïdes 
parsemés  entre  les  traînées  de  tissus  cellidaires  de  la  papille.  » 


KiG.  9i. — Papilles  hypertrophiées  d'une  conjonctive  atteinte  d'ophthalmie  blennorrhagique. 
a,  Épitlièle;  b,  slronia  do  la  conjoiiotivo  ;  te,  papilles;  dd,  intervalles  laissés  entre  elles. 

Les  papilles  hypertrophiées  dont  il  est  si  important  de  connaître  la  struc- 
ture anatomique,  au  point  de  vue  de  la  nosologie  des  affections  conjonctivales 
en  général,  peuvent  acquérir  les  formes  les  plus  diverses  en  laissant  entre 
elles  des  espaces  qui,  par  l'accroissement  des  papilles,  sont  i'réquemment 
plus  larges  vers  la  hase  de  ces  proéminences  que  vers  leur  sommet. 

La  couche  épithéliale  est  généralement  épaissie  dans  l'ophthalmie  puru- 
lente chronique.  Cet  épaississement  peut  même  aller  sur  certains  points  assez 
loin  pour  se  révéler  macroscopiquement  par  des  taches  laiteuses  qu'il  ne 
faudrait  pas  confondre  avec  des  cicatrices  superficielles.  Dans  cette  couche 
de  cellules  épithéliales  on  rencontre  nomhre  de  cellules  rondes  que  l'on  doit 
envisager  comme  éléments  lymphoïdes.  Suivant  M.  Saemisch,  on  trouve 
près  de  la  base  des  papilles  de  nombreuses  cellules  allongées  et  pointues 
qui  remplissent  les  intervalles  papillaires  et  prennent  une  forme  plus  courte 
près  de  la  superficie  des  papilles  mêmes. 

La  sécrétion  purulente  est  presque  exclusivement  composée  de  cellules, 
celles-ci  ne  sont  pas,  comme  on  le  pensait  autrefois,  les  produits  dérivés 
de  la  couche  épithéliale  (jeunes  cellules  ayant  l'aspect  de  globules  de  pus), 
mais  proviennent  en  grande  partie  des  éléments  lymphoïdes  dont  toute  la 
conjonctive  est  infiltrée.  Ces  cellules  lymphoïdes  ont  traversé  la  couche 
épithéliale  entraînant  à  leur  suite  une  certaine  quantité  de  cellules  de  cette 
couche  même. 
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Il  est  facile  ilc  compreiuire  que,  dans  la  conjonctivite  purulente  chronique, 
le  tissu  conjonctival  devient  beaucoup  plus  lâche  que  dans  le  catarrlie  chroni- 
que. Plus  souvent  que  dans  cette  dernière  maladie,  on  voit  la  conjonctivite 
purulente  chronique  causer  un  tel  relâchement  des  tissus,  que  la  paupière 
inférieure  peut  être  atteinte  d'ectropion.  Pendant  toute  cette  période  de  chro- 
nicité, la  maladie  peut  avoir  des  poussées  aiguës  avec  leurs  conséquences 
graves,  dont  nous  r.ous  occuperons  tout  à  l'heure.  Les  rechutes  s'observent 
d'autant  plus  fréquemment  que  Fophthalmie  purulente  a  éclaté  dans  un  en-, 
droit  où  régne  l'encombrement  (casernes,  pensionnats). 

Un  fait  capital  à  noter  dans  la  marche  de  l'ophthalmie  purulente,  c'est  que 
quelque  traînante  et  quelque  accidentée  qu'elle  puisse  être,  les  changements 
anatomiques  engendrés  dans  la  muqueuse  ne  présentent  pas  d'altérations  qui 
ne  soient  susceptibles  de  rétrograder  sans  laisser  la  moindre  trace.  La  production 
de  cicatrices,  les  déformations  du  tarse  doivent  être  attribuées  à  des  compli- 
cations (diphthérie,  granulations)  ou  à  des  suites  médiates  de  l'oplithalmie 
(ectropion). 

Une  des  différences  les  plus  importantes  qui  existent  entre  la  conjonctivite 
purulente  et  le  catarrhe,  c'est  que  la  première  est  très-souvent  compliquée 
de  maladies  de  la  cornée,  tandis  que  c'est  un  accident  fort  rare  dans  le 
catarrhe  aigu.  Cette  tendance  persiste,  quelque  allure  chronique  qu'ait  prise 
l'ophtlialmie.  Les  cas  graves  de  conjonctivite  purulente  ne  se  présentent  que 
très-rarement  sans  complication  de  maladies  de  la  cornée.  Dans  cette  mala- 
die, l'innammalion  ne  se  limite  pas  seulement  au  tissu  conjonctival,  mais  elle 
se  propage  surtout  dans  le  tissu  sous-coiijonctival,  qui  ne  tarde  pa's  à  être 
•le  siège  d'une  forte  transsudation  séreuse  accompagnée  d'un  gonflement 
considérable  de  son  tissu  cellulaire.  Le  résultat  immédiat  est  la  compres- 
sion plus  ou  moins  forte  d'une  partie  des  vaisseaux  nourriciers  de  la 
cornée. 

Dans  les  cas  aigus  de  conjonctivite  purulente,  on  trouve  souvent  cette 
membrane  un  peu  ternie  et  légèrement  opaline.  Ce  n'est  probablement  qu'une 
infdtration  séreuse,  un  œdème  de  son  tissu  ;  cet  état  cause  néanmoins  un 
grand  obstacle  à  la  vision.  Cet  œdème  s'observe  plus  facilement  au  bord  de 
la  cornée,  ou  sur  le  fond  noir  de  l'œil,  après  qu'on  a  dilaté  la  pupille.  S'il 
doit  survenir  une  complication  plus  grave  de  cette  membrane,  la  légère 
opacité  générale  se  localise  en  un  point,  le  plus  souvent  périphérique. 

[1  n'est  pas  nécessaire  que  cet  état  œdémateux  général  de  la  cornée  pré- 
cède toujours  la  maladie  ;  elle  peut  être  lésée  partiellement  sans  que  le  reste 
ait  perdu  en  rien  sa  transparence.  Ainsi,  il  peut  se  former  une  ou  plusieurs 
infiltrations  grisâtres  de  pus  dans  une  partie  de  la  cornée,  la  couche  épithé- 
liale  restant  parfaitement  intacte.  Cette  infiltration  grisâtre  peut  dis- 
paraître avec  les  phénomènes  inllammatoires  de  la  conjonctivite.  Si 
cela  n'a  pas  lieu,  on  voit,  au  bout  de  quelque  temps  cette  teinte  grisâtre 
s'étendre  un  peu  et  prendre  une  couleiu'  jaunâtre  ;  bientôt,  les  parties 
externes  de  la  cornée  s'exfolient,  il  se  fait  une  perte  de  substance  et  on  a  une 
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véritable  ulcération.  Le  fond  et  les  bords  de  cet  ulcère  prennent,  de  plus  en 
plus,  une  couleur  jaune  sale,  et,  à  mesure  que  le  tissu  de  la  cornée  est  atteint 
de  nécrose,  l'ulcération  gagne  en  étendue,  probablement  aussi  par  migration 
directe  des  éléments  lymphoïdes  du  dehors. 

L'affection  peut  se  terminer  de  deuv  manières  :  ou  bien  il  y  a  arrêt  de  la 
nécrose,  et  il  se  fait  une  régénération  du  tissu;  ou  bien  il  survient  une  per- 
foration de  la  cornée  qui  peut  entraîner  des  suites  diverses.  Si  la  régénération 
a  lieu,  le  bord  jaunâtre  qui  entoure  l'ulcère  diminue  de  largeur,  et  fait  place 
à  une  coloration  grisâtre  ;  en  même  temps,  il  se  développe  des  vaisseaux 
qui,  du  réseau  conjonctival  et  sous-conjonclival,  se  dirigent  vers  l'ulcération; 
l'ulcère  se  vascularise.  Pendant  que  cette  vascularisation  conmience,  il  se 
forme  une  couche  épithéliale  sur  l'ulcère.  11  est  facile,  en  examinant  l'image 
d'une  lumière  qui  se  réfléchit  sur  la  cornée,  de  se  convaincre  de  l'existence 
(le  cette  couche  épithéliale;  car  les  bords  de  la  plaie,  devenus  lisses,  ne  sont 
plus  abrupts,  et  ne  coupent  plus  l'image,  comme  cela  avait  lieu  auparavant. 
Au-dessous  de  cette  couche  épithéliale  se  fait  alors  la  régénération  plus  ou 
moins  complète  du  tissu  cornéen.  Cette  régénération  s'opère  quelquefois  avec 
une  rapidité  remarquable,  surtout  chez  les  nouveau-nés. 

Si  l'ulcère,  tout  en  étant  profond,  ne  s'est  pas  trop  étendu  en  largeur,  la 
régénération  se  fait  parfaitement,  et  la  transparence  de  la  cornée  n'est  guère 
altérée.  Cette  même  restitution  a  lieu  pour  des  ulcères  d'une  assez  grande 
idendue,  mais  peu  profonds.  La  transparence  semblera  complète  quand  la 
zone  grisâtre  qui  entoure  l'ulcère  aura  entièrement  disparu. 

S'il  n'y  a  pas  un  arrêt,  une  régénération  de  l'ulcère,  il  survient  une  perfo- 
ration delà  cornée;  cette  perforation  se  manifeste  au  malade  par  l'écoule- 
ment, hors  de  son  œil,  d'un  liquide  abondant  et  chaud.  Lorsque  la  per- 
foration a  eu  lieu,  la  régénération  se  fait  souvent  rapidement.  C'est  une 
conséquence  naturelle  des  nouvelles  conditions  dans  lesquelles  l'œil  se  trouve 
alors;  car  l'humeur  aqueuse  s'étant  écoulée,  la  pression  intra-oculaire  a 
presque  complètement  cessé;  la  cornée  est  devenue  flasque.  Reste  à  savoir 
jusqu'à  quel  point  le  lavage  constant  des  bords  de  l'ulcère  et  de  sa  surface 
par  l'écoulement  de  l'humeur  aqueuse  s'oppose  à  la  migration  des  éléments 
purulents  provenant  du  dehors.  C'est  un  fait  constaté,  que  lorsque  l'ulcère  a 
une  certaine  étendue  et  une  certaine  profondeur,  la  régénération  ne  peut  se 
faire  qu'après  une  perforation  naturelle  ou  artificielle;  car  les  parties  pro- 
fondes de  l'ulcère,  devenues  très-minces,  étant  soumises  à  la  pression  consi- 
dérable des  humeurs  de  l'œil,  souffrent  tellement  dans  leur  nutrition,  que  la 
régénération  de  la  perte  de  substance  est  complètement  impossible. 

Après  la  perforation,  le  fond  de  l'ulcère  peut,  pendant  le  temps  où  la  pres- 
sion intra-oculaire  est  presque  nulle,  gagner  suffisamment  en  épaisseur  pour 
résister  à  cette  pression  qui  s'établira  aussitôt  que  le  trou  de  perforation  se 
sera  fermé.  Si  cela  n'a  pas  lieu,  une  nouvelle  perforation  est  inévitable,  tant 
que  le  fond  de  l'ulcère  n'aura  pas  assez  d'épaisseur  paur  résister  â  la  pres- 
sion, et  pour  échapper  ainsi  à  celte  cause  d'entravement  dans  la  régénéra- 
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tion.  Il  est  clair  que  lorsque  plusieurs  de  ces  perforations  auront  eu  lieu, 
les  unes  à  la  suite  des  autres,  il  en  résultera  une  opacité  plus  ou  moins 
prononcée  de  cette  partie  de  la  cornée ,  tandis  que  nous  verrons  des 
perforations  se  faire  dans  des  ulcères  de  peu  d'étendue,  et  guérir  sans 
laisser  aucune  trace  apparente,  si  ce  n'est,  parfois,  une  tache  de  peu 
d'importance. 

Il  est  excessivement  rare  de  rencontrer  les  affections  de  la  cornée,  dans 
une  conjonctivite  purulente,  accompagnées  d'un  épanchement  de  pus  dans  la 
chambre  antérieure  (hypopyon).  L'inflammation  ne  gagne  l'iris  qu'exception- 
nellement, après  la  perforation  de  la  cornée,  ou  lorsque  l'inflammation  est 
parvenue  jusqu'aux  parties  profondes  de  cette  dernière  membrane  et  les  a 
envahies  sur  une  large  surface. 

Nous  voyons  les  perforations  de  grande  étendue  avoir  d'autres  consé- 
quences d'un  ordre  bien  différent.  Un  prolapsus  considérable  de  l'iris  se 
produit,  le  cristallin  fait  hernie  dans  la  plaie,  et  cause  obstacle  à  sa  réu- 
nion. Quand  l'œil  est  ouvert  sur  une  surface  aussi  considérable  ,  l'in- 
flammation peut  se  propager  jusqu'à  ses  membranes  profondes  et  en- 
traîner la  perte  complète  de  l'organe.  Dans  d'autres  cas,  surtout  lorsque 
le  cristallin  s'est  échappé  de  l'œil,  on  voit  l'iris  s'accoler  avec  les  restes  de  la 
cornée  :  ces  tissus  adhèrent  alors  ensemble  par  une  couche  plastique  et 
s'organisent  en  cicatrice;  très-souvent,  cette  cicatrice  n'est  pas  assez  forte 
pour  résister  à  la  pression  intra-oculaire  anomalement  accrue,  et  il  se  fait  un 
staphylôme  d'une  étendue  variable.  Ce  staphylôme,  si  la  perforation  a  eu 
lieu  en  plusieurs  points,  sera  bossué  et  portera  le  nom  de  Staphyloma  race- 
mosum . 

Nous  devons  signaler  ici  un  mode  particulier  de  perforation  de  la  cornée, 
qui,  rare  dans  la  conjonctivite  purulente,  survient  fréquemment  dans  le  cours 
de  la  conjonctivite  diphthéritique  ;  sa  marche  insidieuse  le  fait  méconnaître 
facilement,  c'est  pourquoi  nous  voulons  nous  y  arrêter  un  instant.  Au  début 
de  la  conjonctivite  purulente  aiguë,  il  se  forme  sur  la  cornée,  encore  parfai- 
tement transparente,  une  perte  de  substance  variable  de  la  couche  épithé- 
liale;  cela  a  lieu,  le  plus  souvent,  au  centre  de  cette  membrane.  La  perte 
de  substance  échappe  fréquemment  à  l'observation,  parce  qu'elle  n'altère  en 
rien  la  transparence  de  la  cornée  et  la  netteté  de  la  vision.  Cette  chute  de 
l'épithélium  donne  lieu  à  la  formation  d'une  petite  facette  à  la  surface  de 
cette  dernière  membrane  ;  elle  gagne  en  étendue  et  en  profondeur,  par  une 
destruction  insensible  du  tissu,  et  quand  l'ulcération  a  atteint  cà  peu  près  la 
moitié  de  l'épaisseur  cornéenne,  elle  devient  peu  à  peu  opaque,  en  prenant 
une  coloration  jaunâtre.  Si  l'on  examine  cette  partie  au  moyen  de  l'éclairage 
oblique,  on  voit  que  la  coloration  jaunâtre  est  due  à  la  présence  de  petits 
flocons  situés  au  fond  et  sur  les  bords  de  l'ulcère,  et  résultant,  soit  de  la 
nécrose  du  tissu  cornéen,  soit  de  la  migration  d'éléments  purulents  dans  les 
couches  les  plus  profondes  de  la  cornée. 

Lorsque  la  facette  a  atteint  les  couches  profondes  et  que  la  perforation  est 
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tlevemie  imminente,  on  voit  l'ulcère  redevenir  parfaitement  clair  et  transpa- 
rent. En  même  temps  le  plancher  aminci  de  l'ulcère  est  poussé  en  avant  par 
la  pression  intra-pculaire  et  remplit  l'espace  laissé  par  la  perte  de  substance. 
Cette  circonstance,  jointe  à  la  transparence  parfaite  de  la  plaie,  fait  que  le 
danger  imminent  d'une  perforation,  même  de  grande  étendue,  échappe 
facilement  à  l'observation.  Le  malade  jouit,  à  ce  moment,  d'une  netteté  par- 
faite de  la  vision,  et  peut  induire  le  médecin  en  erreur.  Mais  cette  quiétude 
disparaît  bientôt  :  Ja  perforation  a  lieu.  (C'est  probablement  cette  forme  de 
perforation  que  Vetch  (1)  décrit  comme  étant  une  rupture  de  la  cornée  par- 
faitement transparente.) 

Dans  des  cas  assez  rai'es,  la  régénération  peut  se  faire  comme  nous  venons 
de  le  décrire;  mais,  le  plus  souvent,  à  cause  de  la  grande  étendue  de  la  per- 
foration et  de  l'ignorance  où  l'on  était  de  son  existence,  elle  est  suivie  de 
la  perte  complète  de  l'œil,  car  à  la  suite  de  ces  perforations  brusques,  le 
cristallin  et  une  plus  ou  moins  grande  quantité  du  corps  vitré  venant  à 
s'échapper,  une  phthisie  de  l'œil  en  est  généralement  la  conséquence. 

Nous  ne  voulons  pas  dire  que  cette  seconde  affection  de  la  cornée  doive 
toujours  se  terminer  par  la  perforation.  Si  les  symptômes  inflammatoires  de 
la  conjonctivite  diminuent,  il  peut  se  faire  que  la  régénération  de  ces  facettes 
ait  lieu  pendant  le  courant  de  la  maladie  ;  pour  cela,  il  est  absolument  né- 
cessaire que  la  facette  n'ait  pas  encore  atteint  les  parties  profondes  de  la 
cornée.  Dans  les  cas  de  régénération,  on  voit  la  facette  transparente  prendre 
une  couleur  grisâtre,  et,  s'il  y  avait  déjà  des  taches  jaunâtres,  l'ulcère  se 
nettoyer;  en  même  temps,  la  cornée  se  vascularise,  une  couche  épithéliale 
recouvre  l'ulcère,  et  le  tissu  régénérateur  se  forme. 

La  facilité  avec  laquelle  tous  ces  accidents  peuvent  se  produire  sur  la.cor- 
née  fait  le  danger  principal  delà  conjonctivite  purulente;  elle  doit  excuser 
l'étendue  donnée  à  la  description  détaillée  de  ces  complications. 

Êtiologie.  —  Il  n'y  a  pas  de  doute  que  la  cause  la  plus  ordinaire  (Fe  la 
conjonctivite  purulente  soit  Vinoculation.  C'est  le  cas  surtout  de  i'ophlhalmie 
purulente  gonorrhéique  et  de  la  conjonctivite  purulente  des  nouveau-nés,  sur 
lesquelles  nous  reviendrons  plus  tard.  Faut-il  accepter  que  le  pus  de  cer- 
taines ophthâlmies  purulentes  soit  de  nature  virulente,  ou  doit-on  croire  à 
l'existence  d'un  pus  de  bonne  ou  de  mauvaise  nature,  comme  on  l'admet 
dans  les  cas  d'uréthrite  et  de  vaginite?  Nous  voyons  des  ophthâlmies  puru- 
lentes, dont  le  pus  est  si  facilement  contagieux  qu'on  serait  tenté  d'attribuer 
à  ce  pus  des  propriétés  virulentes.  C'est  surtout  lorsque  le  produit  de 
l'ophthalmie  est  franchement  purulent  qu'il  est  si  inoculable,  tandis  qu'il 
l'est  moins  au  début  et  au  déclin  de  la  maladie.  Nous  ne  partageons 
néaimioins  pas  l'opinion  de  M.  Thiry  (^),  qui  s'exprime  en  ces  termes  sur 

(1)  Ar.count  of  the  opiithalmia  which  lias  appeared  in  Englancl  since  tlie  return  of  the 
british  army  froin  Eyijpt.  London,  1807. 

(2)  Compte  rendu  du  Conç/rex  d'OphthabnoIogie  de  Bruxelles,  par  M.  Warlomont.  Paris, 
1858,  p.  334. 
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rophtlialinic  piu  ulente  :  «  Il  en  esl  des  lilemion  liagies  comme  des  ophthal- 
mies  :  il  y  a  des  iiréthriles  simples  comme  il  y  a  des  oplithalmies  simples;  il 
y  a  des  iiréllirites  contagieuses  purulentes  granuleuses,  comme  il  y  a  des 
conjonctivites  contagieuses  granuleuses.  »  Cette  distinction  en  ailections  bé- 
nignes et  malignes  ne  peut  être  admise,  parce  que  la  constitution  du  sujet  et 
Fi'tat  de  la  muqueuse  qui  reçoit  le  pus  ont  trop  d'iniluence  sur  les  effets  de 
Fiiioculation.  L'observation  journalière  le  prouve  surabondamment. 

La  facilité  avec  laquelle  se  fait  l'inoculation  est  prouvée  par  la  fréquence 
des  cas  où  la  maladie  se  transporte  d'un  œil  à  l'autre  cbcz  le  même  sujet.  Il 
faut  toujours  avoir  cette  notion  présente  à  l'esprit,  et  chercher  à  préserver 
l'œil  sain  par  l'application  d'un  bandeau  :  ce  préservatif,  appliqué  soigneu- 
sement, garantit  presque  toujours  de  la  contagion. 

On  admet  que  l'air  peut  servir  de  véhicule  à  la  contagion  par  le  transport 
de  globules  de  pus  desséchés.  Cette  hypothèse  est  pourtant  très-peu  en 
rapport  avec  les  expériences  que  l'on  a  faites  à  ce  sujet  (Piringer,  Fr.  Jœger); 
on  a  constaté  qu'une  proportion  de  i  pour  100  de  pus  dans  l'eau  était 
inoffensiv'e  ;  à  plus  forte  raison  doit-il  en  être  de  même  s'il  s'agit  de  simples 
molécules  purulentes  en  suspension  dans  l'air  libre  àmoins  que  l'on  neveuille 
supposer  que  la  cellule  soit  détruite  par  l'eau,  car  c'est  l'élément  anatomique 
même  qui  transmet  la  contagion.  Lorsque  la  maladie  se  propage,  il  n'est  pas 
besoin  d'incriminer  l'air;  un  examen  attentif  fera  découvrir,  le  plus  souvent, 
des  causes  plus  directes. 

C'est  un  fait  curieux  que,  malgré  la  très-grande  fréquence  delà  gonorrhée, 
et  la  facilité  avec  laquelle  la  sécrétion  gonorrhéique  est  inoculée,  l'inocu- 
lalion  sur  la  conjonctive  ne  se  fasse  pas  plus  souvent  :  c'est  ce  qui  a  engagé 
beaucoup  d'auteurs  à  considérer  comme  une  métastase  la  conjonctivite  puru- 
lente d'individus  atteints  de  gonorrhée,  surtout  lorsqu'elle  était  accompagnée, 
par  hasard,  d'une  diminution  dans  la  sécrétion  du  côté  de  l'urèthre  ou  du 
vagin;  mais  il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  recours  à  l'hypothèse  de  la  méta- 
stase; car  on  ne  voit  malheureusement  que  trop  souvent  des  personnes  dont 
les  organes  sexuels  sont  tout  à  fait  indemnes  d'écoulement  être  affectées 
d'une  conjonctivite  purulente  gonorrhéique  qu'elles  se  sont  inoculée  en  fré- 
quentant des  personnes  atteintes  de  gonorrhée. 

A  cet  égard  il  est  bon  de  signaler  combien  on  transmet  souvent  au  moyen 
d'épongés  la  leucorrhée  des  petites  filles,  en  faisant  inconsciemment  servir 
l'éponge  à  un  double  but  de  nettoyage. 

Nous  partageons  l'opinion  de  Mackenzie,  qui  croit  que  l'inoculation  ne  se 
fait  pas  plus  souvent  par  le  contact  des  mains  malpropres  avec  les  yeux, 
parce  qu'en  portant  les  doigts  aux  yeux  et  en  les  frottant,  nous  fermons  in- 
volontairement les  paupières  d'une  manière  assez  étroite  pour  que  là  matière 
infectante  ne  puisse  se  mettre  en  contact  avec  la  muqueuse;  néanmoins  ces 
inoculations  se  font  beaucoup  plus  fréquemment  chez  les  hommes  que  chez 
les  femmes,  et  plus  souvent  sur  l'œil  droit  que  sur  l'œil  gauche. 

Il  est  de  fait  que  cette  ophthalmic  se  rencontre  bien  plus  fréquemment 
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dans  les  climats  cliaiids,  et  principalement  dans  quelques  localités  de  l'K- 
gypte.  Dans  cette  contrée,  plusieurs  causes  concourent  ;ï  produire  la  maladie 
qui  nous  occupe  :  d'abord  la  réverbération  des  rayons  solaires  qui  se  fait  sur 
un  sol  sablonneux  et  dépourvu,  dans  de  vastes  étendues,  de  toute  végétation; 
le  vent  chaud  du  désert  soulevant  des  nuages  de  poussière;  l'exlialation  du 
sol,  après  le  débordement  du  Nil,  qui,  eu  se  retirant,  laisse  exposées  à  l'ac- 
lion  du  soleil  de  grandes  plaines  limoneuses;  de  plus,  les  indigènes,  se  cou- 
chant fréquemment  sur  des  terrasses  ou  sous  la  tente,  s'exposent  à  toutes 
ces  funestes  influences  de  l'atmosphère,  et  négligent  encore  tout  soin  de 
propreté  pour  les  yeux,  dès  qu'une  inflammation  s"est  déclarée,  persuadés 
qu'une  lotion  entraînerait  la  perte  de  la  vue. 

La  fréquence  des  iiplitlialinics  puriiloiitcs  clioz  des  personnes  atteintes  de  fièvres  inter- 
mittentes a  fait  supposer  qu'il  y  avait  corrélation  entre  ces  deux  maladies.  Un  récent  tra- 
vail de  M.  Gayat  a  fait  justice  de  cette  erreur.  Voy.  Extrait  du  rapport  déposé  au  mi- 
nistère de  l'instruction  publique  sur  nos  deux  missions  pour  l'étude  des  maladies 
oculaires  en  Algérie.  L'jon  niédiciil,  n"  18,  1870. 

Nous  savons  que  la  conjonctivite  purulente  est  très-fréquemment  causée 
par  inoculation  ;  il  faut  ajouter  ici  que  cette  afl'ection  est,  assez  souvent,  la 
suite  d'autres  maladies  des  yeux.  Ainsi,  un  catarrhe  aigu  [)eut  dégénérer  en 
conjonctivite  purulente  ;  nous  ne  voulons  pas  parler  ici  .des  cas  où  l'on  a  été 
induit  en  erreur,  en  prenant  les  premiers  symptômes  de  la  conjonctivite  pu- 
rulente pour  un  simple  catarrhe  aigu.  Plus  lard,  nous  aurons  occasion  de 
voir  comment  la  conjonctivite  granulaire  et  la  conjonctivite  diphthéri- 
tique  passent  par  une  phase  d'état  purulent,  tout  à  fait  analogue  à  la  conjonc- 
tivite purulente,  pour  arriver  à  la  guérison.  D'un  autre  côté,  des  causes 
d'irritation,  qui  ont  leur  siège  près  de  l'œil,  par  exemple  des  maladies 
chroniques  des  conduits  lacrymaux  ou  des  affections  chroniques  des  pau- 
pières, peuvent  produire  et  entretenir  une  conjonctivite  purulente;  mais,  dans 
ces  cas,  la  maladie,  toujours  chronique,  sera  relativement  bénigne. 

Diagnostic  différentiel.  —  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  différences 
entre  le  catarrhe  aigu  et  la  conjonctivite  purulente,  différences  que  nous 
avons  énumérées  assez  longuement.  Pour  établir  le  diagnostic  difl'érentiel, 
d'une  si  haute  importance,  entre  la  conjonctivite  purulente  et  la  conjoncti- 
vite diphl.héritique,  nous  sommes  obligé  d'anticiper  un  peu  sur  ce  que  nous 
aurons  à  dire  ultérieurement  de  cette  dernière  maladie  :  il  importe  beau- 
coup, soit  pour  le  pronostic,  soit  pour  le  traitement,  de  les  bien  différencier. 

La  conjonctivite  diphthéritique  nous  offre  les  caractères  d'une  véritable 
inflammation  parenchymateuse  ;  elle  a  beaucoup  de  tendance  à  attaquer  la 
profondeur  du  tissu.  La  trame  de  la  conjonctive  peut  être  complètement  dé- 
truite par  suppuration  pendant  le  cours  de  cette  affection.  La  conjonctivite 
diphthéritique  produit  une  infiltration  coagulable  et  fibrineuse  dans  le  tissu 
conjonctival,  tandis  que  la  conjonctivite  purulente  se  caractérise  par  une  in- 
fdtration  séreuse  ou  d'éléments  lymphoïdes  avec  turgescence  très-prononcée 
de  la  conjonctive  et  hypertrophie  transitoire  du  tissu  cellulaire;  cette  diffé- 
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rence  entre  les  symptômes  anatomiques  des  deux  maladies  permet  de  les  sé- 
parer bien  iietlement. 

Dans  la  conjonctivite  diphtliéritique,  la  muqueuse  est  davantage  épaissie; 
elle  est  dure,  lisse,  et  d'une  couleur  gris  jaunâtre;  elle  peut  être  couverte  par 
une  exsudation  fibrineuse  et  coagulée;  tandis  que,  dans  l'état  purulent,  la 
conjonctive,  tout  en  étant  épaissie,  est  molle,  bosselée,  très-turgescente, 
rouge,  et  facilement  saignante.  Dans  le  premier  cas,  on  trouve  tous  les  carac- 
tères d'une  stase  dans  la  circulation,  stase  que  provoque  la  compression 
exercée  sur  les  vaisseaux  par  l'infiltration  coagulée;  la  muqueuse  a  gagné 
beaucoup  en  épaisseur,  ce  qui  se  voit  surtout  lorsqu'on  la  scarifie  profondé- 
ment; les  scarifications  ne  donnent  que  peu  ou  pas  de  sang;  tandis  que,  dans 
la  conjonctivite  purulente,  la  conjonctive,  très-turgescente,  montre  une  dispo- 
sition aux  bémorrliagies  spontanées;  un  écoulement  de  sang  assez  abondant 
se  fait  quelquefois,  surtout  chez  les  nouveau-nés,  et  les  scarifications  les  plus 
légères  donnent  une  quantité  de  sang  assez  forte  :  en  même  temps,  une 
partie  de  la  sécrétion  séreuse  accumulée  dans  le  tissu  conjonctival  s'échappe 
par  ces  mêmes  incisions. 

Nous  avons  vu  que  les  paupières  fortement  œdémateuses  de  la  conjoncti- 
vite purulente  offraient  quelque  difficulté  à  l'examen  ;  on  peut  toutefois  les 
retourner  encore;  mais,  dans  la  conjonctivite  diphthéritique,  l'infiltration 
fibrineuse  présente  un  obstacle  sérieux  au  renversement  des  paupières 
endurcies  et  fortement  gonflées,  et  cela  surtout  pour  la  paupière  supérieure. 

La  sécrétion  d'une  conjonctivite  purulente  bien  développée  couvre  d'une 
couche  uniforme  de  pus  la  muqueuse  turgescente;  dans  la  conjonctivite 
diphthéritique,  les  surfaces  laissent  transsuder  un  liquide  séreux,  d'une  cou- 
leur jaune  sale,  dans  lequel  nagent  de  petits  lambeaux  de  fibrine  grisâtre. 
Voilà,  en  peu  de  mots,  les  différences  capitales  entre  ces  deux  maladies; 
mais  nous  aurons  plus  tard  l'occasion  de  décrire  des  cas  où  il  y  a,  en 
quelque  sorte,  combinaison  entre  elles,  et  où  ces  symptômes  se  trouvent 
mélangés. 

Il  nous  reste  à  séparer  la  conjonctivite  purulente  de  la  conjonctivite  gra- 
nulaire. D'abord,  dans  cette  dernière  maladie,  l'infiltration  séreuse  est 
beaucoup  moins  intense;  le  réseau  vasculaire  conjonctival  et  subconjonctival, 
assez  développé,  n'offre  pas  cette  turgescence  avec  développement  si  pro- 
noncé des  papilles,  qu'on  voit  dans  la  conjonctivite  purulente.  Mais  le  point 
le  plus  important  du  diagnostic  différentiel,  c'est  l'existence  des  granulations 
même  :  ce  sont  de  petites  élévations  lenticulaires,  pâles,  dépourvues  de 
vaisseaux,  qui  peuvent  être  plus  facilement  observées  sur  la  conjonctive  du 
tarse  supérieur;  elles  se  montrent,  à  l'origine,  comme  de  petites  taches  blan- 
châtres, sur  cette  membrane  fortement  injectée.  Les  taches,  de  la  grandeur 
d'un  grain  de  millet,  s'élèvent,  peu  à  peu,  au-dessus  de  la  surface  de  la  con- 
jonctive ;  on  ne  voit  pas  de  vaisseaux  sur  la  granulation,  mais  souvent  un  ra- 
meau qui  se  dirige  vers  elle  ou  qui  l'entoure.  Un  observateur  peu  attentif  né- 
gligera facilement  ces  petites  taches,  qui  ne  s'élèvent  guère  au-dessus  de  la 
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conjonctive,  et  fixera  beaucoup  plus  son  attention  sur  l'injection  qu'olfre 
cette  membrane  et  sur  la  turgescence  des  papilles  qui  l'accompagne.  Plus  ces 
granulations  acquièrent  de  hauteur,  plus  elles  prennent  une  coloration  d'un 
gris  sale  ;  elles  finissent  par  devenir  légèrement  transparentes,  et  alors  elles 
ne  peuvent  guère  échapper  à  l'observation. 

La  sécrétion  nous  montrera  aussi  des  différences  ;  elle  est  très-faible,  vu 
l'injection  de  la  conjonctive,  et  comparée  à  la  sécrétion  de  la  conjonctivite 
purulente.  Si  la  conjonctivite  granulaire,  au  lieu  de  se  transformer  en  tra- 
chome, montre  plutôt  une  tendance  à  la  résorption  des  granulations,  résorp- 
tion qui  ne  peut  avoir  lieu  que  par  une  vascularisation  beaucoup  plus  forte 
de  la  conjonctive  et  par  un  véritable  état  purulent,  il  est  alors  très-difficile 
de  distinguer  cette  phase  purulente  d'une  véritable  conjonctivite  purulente. 
Nous  dirons  plus  :  quand  toutes  les  granulations  ont  disparu  de  la  conjonc- 
tive vascularisée,  dont  les  papilles  sont  maintenant  très-turgescentes,  il  est 
impossible  d'établir  une  différence  entre  les  deux  maladies.  On  ne  peut  se 
prononcer  sur  l'origine  de  cet  état  purulent  que  lorsqu'il  reste  encore,  çà 
et  là,  quelques  petites  granulations,  que  l'on  voit  entre  les  papilles  gonflées. 
Quand  l'état  purulent  s'est  bien  établi,  on  a  affaire  à  une  véritable  con- 
jonctivite purulente,  qui  peut  suivre  les  phases  que  nous  avons  indiquées 
plus  haut  :  elle  peut  guérir,  soit  spontanément,  soit  par  un  traitement 
convenable,  ou  bien  dégénérer  en  état  chronique. 

Il  faut  observer  qu'il  reste  en  pareil  cas,  après  la  guérison,  des  cicatrices 
sur  la  conjonctive,  qui  sont  la  conséquence  d'un  dépôt  en  masse  de  granula- 
tions (la  même  chose  a  lieu  après  la  conjonctivite  diphthérilique)  ;  ces  cica- 
trices permettent  de  poser  un  diagnostic  rétrospectif  :  elles  prouvent  nette- 
ment que  le  malade  a  été  atteint  soit  de  granulations,  soit  de  conjonctivite 
diphthéritique,  la  conjonctivite  purulente  simple  ne  laissant  de  cicatrices 
dans  aucun  cas. 

Pronostic.  —  Dans  la  plupart  des  cas  de  conjontivite  purulente,  l'œil 
abandonné  à  lui-même  est  exposé  à  de  grands  dangers  ;  mais  le  pronostic 
est  beaucoup  moins  grave  lorsque  le  malade  est  soumis  à  un  traitement  con- 
venable, surtout  quand  il  n'y  a  pas  de  complication  de  diphthérite,  affection 
relativement  rare  en  France. 

Les  dangers  de  la  conjonctivite  purulente  sont  de  deux  sortes.  Les  uns  sont 
particuliers  à  la  période  initiale  de  la  maladie  ;  ils  consistent  dans  la  possibi- 
lité d'une  complication  de  diphthérite,  ou  même  d'une  transformation  en 
véritable  conjonctivite  diphthéritique.  Aussitôt  que  les  paupières  deviennent 
un  peu  roides,  que  la  conjonctive  est  moins  turgescente  et  devient  pâle,  alors 
que  les  papilles  ne  sont  que  peu  développées,  et  que  la  sécrétion  purulente 
n'atteint  pas  un  degré  assez  prononcé,  il  faut  être  sur  ses  gardes.  Ce  danger 
ne  disparaîtra  que  lorsque  la  conjonctive  aura  repris  l'état  de  vascularisation 
inflammatoire,  avec  sécrétion  abondante  de  pus. 

Les  ophthalmies  purulentes  consécutives  à  l'inoculation  du  pus  d'une 
gonorrhée  ont,  en  général,  un  pronostic  peu  favorable,  parce  que,  comme 
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nous  aurons  occasion  de  l'exposer;  elles  se  compliquent  facilement  de 
diphthérite  conjonctivale. 

L'autre  sorte  de  danger  qui  peut  menàcer  l'œil  regarde  la  cornée.  Le 
pronostic  devient  naturellement  plus  inquiétant,  aussitôt  qu'il  survient  une 
affection  de  celte  membrane,  surtout  si  elle  a  lieu  au  début  de  la  maladie  ; 
on  ne  peut  alors  espérer  un  pronostic  beureux  que  lorsqu'on  a  maîtrisé  l'excès 
d'inflammation  de  la  muqueuse.  Un  petit  abcès,  une  légère  iiifdtralion  de 
pus  au  bord  de  la  cornée,  ne  sont  pas  très-dangereux.  Ce  qui  constitue  la 
i^ravité  de  ratï'ection,  c'est  la  dill'usion  de  l'infdtration  purulente  sur  dilTérents 
points:  ces  abcès  isolés,  en  se  réunissant,  donnent  lieu  à  un  ulcère  circu- 
laire. Dans  ces  cas,  nous  avons  à  craindre  une  perforation  sur  une  grande 
étendue  ou  une  élimination  complète  de  la  cornée. 

Si  l'infiltration  s'est  faite  sur  différents  points,  à  la  périphérie  delà  cornée, 
de  manière  à  amener  une  perte  de  substance  circulaire  plus  ou  moins  éten- 
due, les  parties  encore  saines  de  ladite  membrane  sont  en  danger  par  l'ob- 
stacle que  l'ulcère  porte  à  leur  nutrition.  On  voit,  assez  souvent,  ces  parties 
centrales  être  subitement  infdtrées  de  pus,  prendre' une  couleur  jaunâtre, 
et  se  nécroser  aussitôt  que,  la  nutrition  leur  est  enlevée  dans  une  grande 
étendue. 

Une  perforation  de  petite  étendue  et  périphérique  peut  se  faire  sans  beau- 
coup de  dommage;  le  danger  est  beaucoup  plus  grand,  si  la  perte  de 
substance  siège  au  centre  de  la  cornée  surtout  si  elle  est  étendue.  Des  perfo- 
rations qui  se  font,  en  même  temps,  sur  différents  points  sont  très-redouta- 
bles ;  mais,  dans  ces  cas  mêmes,  il  ne  faut  pas  désespérer,  cai-,  avec  un  traite- 
ment convenable,  on  peut  encore  avoir  un  résultat  assez  favorable  pour  la 
vision.  La  vascularisation  des  parties  attaquées  de  la  cornée  doit  toujours  être 
regardée  comme  un  symptôme  très-heureux,  telle  est  aussi  la  raison  pour 
laquelle  les  complications  cornéennes  dans  l'ophtbalmie  purulente  chroni- 
<iue,  où  le  développement  de  kératites  panniformes  prédoimine,  sont  bien 
moins  redoutables. 

La  deuxième  espèce  d'affection  de  la  cornée,  celle  où  il  survient  une 
facette,  ce  qui  se  rencontre  heureusement  peu  souvent  dans  les  cas  de  con- 
jonctivite purulente,  donne  lieu  à  un  pronostic  encore  plus  défavorable,  et 
cela  surtout  quand  cette  facette  se  montre  dès  le  début  de  la  maladie.  Il  est 
très-rare  alors  de  voir  survenir  une  vascularisation  avec  régénération  du 
tissu.  Il  se  l'ait  presque  toujours  une  perforation  centrale,  après  laquelle  la 
capsule  du  crislallin  s'accole  au  pourtour  de  la  partie  perforée,  et  même, 
dans  les  cas  heureux  de  g\iérison,  où  la  cornée  conserve  assez  de  transpa- 
rence, il  en  résulte  très-souvent  une  cataracte  capsulaire  centrale.  Dans  les 
cas  moins  favorables,  il  peut  se  faire  qu'après  une  perforation  brus((ue,  la 
capsule  du  cristallin  éclate  et  qu'il  se  forme  alors  une  cataracte,  qui,  par 
son  gonflement  et  l'augmentation  de  la  pression  intra-o'culaire,  cause  par 
elle-même  une  autre  série  de  dangers  pour  l'œil.  Des  hémorrhagies 
abondantes  au  fond  de  cet  organe,  ou  une  inflammation  des  membranes 
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iiilenies,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  peuvent  être  la  conséquence 
de  la  perforation.  Tels  sont  les  dangers  que  peut  causer  une  facette  de  la 
cornée,  et  c'est  pourquoi  il  faut  tirer  un  si  fâcheux  pronostic  de  cette  aggra- 
vation. 

Traitement.  —  De  Graefe  (i),  un  des  premiers,  s'est  efforcé  d'établir  une 
théorie  rationnelle  du  traitement  de  la  conjonctivite  purulente.  Par  un  emploi 
intelligent  et  convenable  des  camliques,  et  surtout  du  nitrate  tl'argent,  on 
peut,  presque  à  £Oup  sûr,  maîtriser  cette  alfection  tant  redoutée;  mais  il 
faut  agir  à  temps.  Si  des  voi\  s'élèvent  encore,  çà  et  là,  conire  ce  traitement 
si  simple  et  si  puissant,  c'est  que  l'on  n'a  pas  su  appliquer  le  caustique  au 
moment  convenable  ou  avec  les  ménagements  nécessaires.  Cherclious  main- 
tenant à  voir  comment  le  caustique  agit,  et  comment  il  faut  s'expliquer  le 
résultat  de  cette  action. 

Autrefois  on  employait  les  caustiques,  et  surtout  des  solutions  concentrées 
d'azotate  d'argent,  en  partant  de  l'idée  qu'il  fallait  transformer  l'alTeclion 
originelle  ou  inoculée  en  une  affection  traumalique.  On  pensait  que  cette 
opiithalmie  traumatique  pouvait  plus  facilement  guérir  spontanément  ou  par 
l'application  d'un  traitement  convenable,  particulièrement  des  réfrigérants. 
On  instillait  une  forte  solution  de  nitrate  d'argent  (20  à  30  centigrammes  sur 
10  grammes  d'eau  distillée),  après  quoi,  la  conjonctive  se  couvrait  d'une 
légèi-e  eschare  blanchâtre,  qui  occupait  aussi  bien  la  surface  delà  conjonctive 
palpébrale  que  celle  de  la  conjonctive  bulbaire.  Si  la  sécrétion  purulente 
était  abondante,  elle  décomposait  facilement  le  collyre  et  empêchait 
l'action  du  nitrate  d'argent  sur  la  conjonctive.  Une  fois  que  l'on  avait 
bien  obtenu  cette  eschare, elle  était  facilement  éliminée  de  la  conjonclive  pal- 
pébrale très-turgescente,  tandis  qu'elle  se  maintenait  phis  longtemps  sur  la 
conjonctive  du  bulbe,"  moins  riche  en  vaisseaux.  L'explication  de  ce  fait  est 
des  plus  simples  :  la  cautérisation  détermine  une  exsudation  beaucoup  plus 
abondante  sur  la  conjonctive  palpébrale  que  sur  la  conjonclive  bulbaire.  La 
douleur  provoquée  par  cette  manœuvre  est  beaucoup  prolongée  par  la  per- 
sistance de  l'eschare  sur  la  conjonctive  bulbaire  ;  elle  aurait  duré  moins  long- 
temps si  l'on  n'avait  cautérisé  que  la  conjonclive  palpébrale.  La  régénération 
des  strata  superficiels  de  la  couche  épithéliale,  après  l'élimination  de  l'es- 
chare, a  déjà  lieu  sur  la  conjonctive  palpébrale  pendant  que  celle  du  bulbe 
n'a  encore  pu  se  débarrasser  de  son  eschare. 

Outre  l'inconvénient  qu'avait  l'irrégularité  de  l'action  du  caustique,  appli- 
qué de  cette  manière  sur  les  différentes  parties  de  la  conjonctive,  on  courait, 
de  plus,  le  risque  d'enlever  l'épithélium  de  la  cornée  et  de  favoriser  ainsi  les 
complications  du  côté  de  cette  membrane.  Dès  que  l'on  avait  affaire  à  cette 
complication,  on  s'abstenait  rigoureusement  de  toute  cautérisation,  qui  sem- 
blait alors  très-dangereuse. 

La  manière  dont  nous  nous  servons  aujourd'hui  du  caustique  diffère  con- 
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sidérablement  de  rancieniie  méthode.  D'abord,  nous  nous  contentons  de 
cautériser  seulement  la  conjonctive  palpébrale  et  celle  du  cul-de-sac.  La 
conjonctive  bulbaire  n'étant  affectée  que  d'une  manière  secondaire  dans  la 
conjonctive  purulente,  nous  voyons  disparaître,  de  plus  en  plus,  son  gonfle- 
ment et  son  injection,  aussitôt  que  les  phénomènes  diminuent  du  côté  de  la 
conjonctive  des  paupières.  C'est  là  la  raison  pour  laquelle  nous  nous  bor- 
nons, dans  la  grande  majorité  des  cas,  à  cautériser  ces  dernières  parties,  et 
nous  sommes  sûr  qu'aussitôt  que  nous  aurons  maîtrisé  la  conjonctivite 
palpébrale,  l'affection  qui  s'est  propagée  sur  le  bulbe  disparaîtra  d'elle-même. 
On  emploie  de  préférence  un  caustique  solide,  composé  d'un  tiers  d'azotate 
d'argent  fondu  avec  deux  tiers  de  nitrate  de  potasse  (selon  la  prescription 
de  M.  Desmarres).  Par  ce  procédé,  on  a  l'avantage  de  localiser  parfaitement 
la  cautérisation,  ce  qui  est  plus  difficile  à  obtenir  au  moyen  d'un  caustique 
liquide. 

Dans  ces  dernières  années  pourtant  nous  avons  eu  plus  souvent  recours  à  la  cautérisa- 
tion avec  la  solution  aux  deux  centièmes,  ayant  reconnu  avec  d'autres  iiraticicns 
Graefe)  que  des  applications  du  nitrate  d'argent  mitigé  même  fort  prudentes,  pouvaient 
augmenter  les  difficultés  dans  la  circulation  des  vaisseaux  conjonctivaux  et  hâter  parfois 
l'apparition  de  complications  cornéennes. 

Indiquons  maintenant  le  procédé  pour  appliquer  le  caustique  solide.  Nous 
renversons  les  paupières,  soit  en  même  temps,  soit  séparément  ;  nous  tou- 
chons, avec  le  crayon  indiqué,  la  conjonctive  palpébrale,  et  autant  qu'il  nous 
est  possible,  en  écartant  les  paupières  renversées,  la  conjonctive  du  cul-de- 
sac.  Avec  un  pinceau  trempé  dans  une  solution  de  chlorure  de  sodium,  nous 
neutralisons  le  superflu  du  caustique,  et  nous  lavons  alors  avec  le  pinceau 
trempé  dans  de  l'eau  pure  et  pas  trop  froide  la  membrane  que  nous  venons 
de  cautériser.  De  cette  manière,  nous  localisons  parfaitement  Faction  du 
caustique  ;  la  conjonctive  est  recouverte,  après  cette  application,  d'une 
escbare  blanchâtre  proportionnée  au  temps  pendant  lequel  nous  avons  fait 
agir  le  caustique. 

Après  cette  cautérisation,  on  voit  bientôt,  en  même  temps  qu'il  se  fait  une 
exsudation  abondante  mêlée  de  mucus,  l'eschare  s'éliminer  en  lambeaux. 
L'élimination  se  fait  déjà  sur  le  tarse,  si  la  conjonctive  est  très-turgescente, 
au  bout  de  dix  à  quinze  minutes;  sur  la  conjonctive  du  cul-de-sac,  l'eschare 
reste  attachée,  en  se  roulant,  un  peu  plus  longtemps,  mais  après  une  demi- 
heure  ou  une  heure,  l'élimination  est  entièrement  accomplie.  Pendant  ce 
temps,  la  température  de  l'œil  est  considérablement  augmentée  ;  il  se  fait 
une  abondante  sécrétion  de  larmes  et  de  mucosité,  la  douleur  est 
assez  forte,  et  les  paupières  ne  peuvent  être  ouvertes  qu'avec  une  grande 
difficulté. 

Après  cette  première  période  d'élimination  de  l'eschare,  il  en  survient 
une  seconde,  celle  de  la  régénération  des  strata  superficiels  de  la  couche  épi- 
théliale  ;  la  turgescence  de  la  muqueuse  diminue,  la  sécrétion  séro-mu- 
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queuse  s'affaiblit  en  même  temps  que  la  sécrétion  morbide.  Cette  diminution 
dans  la  sécrétion  et  dans  les  symptômes  inflammatoires,  dure  jusqu'à  ce  que 
la  couche  épithéliale  soit  tout  à  l'ait  régénérée,  et  se  prolonge  même  quelque- 
fois un  peu  après.  Nous  pourrions  encore  appeler  cette  deuxième  période, 
période  de  rémission.  Une  troisième  succède  à  celle-ci,  c'est  la  période  de 
recrudescence. 

Aussitôt  que  les  couches  épithéliales  et  superficielles  se  sont  formées,  si 
une  nouvelle  cautérisation  n'intervient  pas,  la  turgescence  de  la  muqueuse 
reparaît,  comme  avant  la  cautérisation  ;  la  sécrétion  se  rétablit,  et  la  maladie 
revient  au  point  où  elle  se  trouvait  avant  le  traitement.  Il  n'y  a  donc  pas 
moyen  de  couper  la  maladie  par  une  seule  cautérisation  appliquée  de  cette 
manière.  Il  faut,  après  la  cautérisation,  empêcher  que  la  maladie  ne  re- 
prenne, dans  sa  troisième  période,  son  intensité  première  ;  il  faut  alors 
pratiquer  une  nouvelle  cautérisation.  Les  cautérisations  répétées  ont  pour 
but  de  maintenir,  un  temps,  la  maladie  dans  son  deuxième  stade  et  de  l'em- 
pêcher d'atteindre  sa  troisième  période  :  peu  à  peu,  par  cette  pratique,  on 
voit  tomber  le  gonflement  et  la  turgescence  de  la  muqueuse,  de  sorte  que 
la  tendance  à  la  l'ecrudescence  des  symptômes  va  s'atténuant  de  jour  en 
jour. 

Demandons-nous  maintenant  comment  la  cautérisation  parvient  à  produire 
cet  effet  :  la  conjonctive,  dans  l'état  purulent,  est  très-congeslionnée  et  très- 
gorgée  de  sang;  les  vaisseaux  en  sont  dilatés  et  offrent  un  ralentissement  de 
la  circulation.  Par  la  cautérisation,  nous  provoquerons  momentanément  une 
augmentation  dans  la  congestion  ;  mais  la  transsudation  séreuse  nécessitée 
par  l'élimination  de  l'eschare  et  l'excitation  directe  que  la  cautérisation  a 
produite  sur  les  vaisseaux  causeront  une  tendance  à  la  contraction  des  parois 
de  ces  derniers,  et,  immédiatement,  une  accélération  dans  la  circulation 
avec  diminution  de  la  diapédèse  (1). 

(1)  Des  expériences  faites  par  M.  Prosorolî  (Archiv  fur  Ophthalm.,  B.  Xî,  Abtli. 
I,  p.  14'2,  1865)  pour  élucider  Faction  des  médicaments  sur  la  conjonctive  bulbaire 
ne  semblent  pas  confirmer  les  propriétés  astringentes,  si  généralement  et  si  facilement  ad- 
mises, des  collyres  habituels.  Ces  expériences  n'ont  été  faites  jusqu'à  présent  que  sur  des 
lapins,  il  serait  à  désirer  qu'elles  fussent  reprises  sur  l'homme.  Des  instillations,  par  lui 
pratiquées,  de  nitrate  d'argent,  de-  sulfate  de  zinc,  d'acétate  de  plomb,  de  sulfate  de  cuivre, 
de  tannin,  etc.  (aux  doses  de  0,25  cenligr.  pour  30  gr.  d'eau),  lui  ont  montré  que  ces  mé- 
dicaments, loin  d'avoir  simplement  pour  résultat  l'élimination  des  couches  épithéliales  su- 
perficielles de  la  muqueuse,  amènent  au  contraire  une  pyogenèse  suivie  d'une  production 
abondante  de  noyaux  libres  (en  d'autres  termes  faciliteraient  la  diapédèse). 

Les  conclusions  auxquelles  est  arrivé  notre  confrère  sont  :  1°  toutes  les  substances,  dites 
astringentes,  tels  que  les  différents  sels  chimiques,  ont  une  action  irritante  sur  la  muqueusa 
des  paupières,  action  proportionnée  au  degré  de  concentration  de  la  solution;  2°  l'irritation 
se  démontre  par  la  coagulation  du  contenu  de  la  cellule  et  la  pyogenèse  ensuite;  3°  à  part 
cette  action,  les  astringents  ne  déterminent  aucune  altération  appréciable  à  Fexamen  mi- 
croscopique; 4°  le  temps  nécessaire  pour  obtenir  la  pyogenèse  mesure  la  puissance  de  chacun 
de  ces  collyres;  5"  les  médicaments  employés  en  substance  sont  vingt  fois  moins  actifs  qu'en 
solution;  6"  le  sulfate  de  cuivre  en  substance  égale  en  puissance  la  solution  de  nitrate  d'ar- 
gent au  120";  7"  le  nitrate  d'argent  mitigé  n"  5  (soit  une  partie  de  nitrate  d'argent  pour 
cinq  de  potasse)  égale  en  puissance  le  sulfate  de  cuivre  en  substance  et,  par  conséquent,  le 
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Aussitôt  après  la  cautérisation,  la  congestion  de  la  muqueuse  augmente 
considérablement,  une  transsudation  séreuse  abondante  a  lieu,  puis  un 
collapsus  de  la  conjonctive  ;  pendant  cette  période  de  rémission  la  régéné- 
ration de  Tépithélium  se  produit.  La  contraction  des  vaisseaux  est  facilitée 
d'nne  manière  remarquable  par  l'emploi  des  réfrigérants ,  qui  doivent 
être  appliqués  immédiatement  après  la  cautérisation  ;  le  froid,  à  lui  seul, 
a  une  action  très-énergique  pour  provoquer  la  contraction  des  vaisseaux 
congestionnés. 

Des  moyens  d'excitation  autres  que  les  caustiques  provoquent  aussi 
momentanément  une  augmentation  dans  la  congestion  des  vaisseaux;  mais 
ils  ne  provoquent  pas  la  transsudation  séreuse  nécessaire  pour  éliminer 
i'eschare  et  pour  accélérer  la  circulation.  On  arrive  bien,  par  exemple,  avec 
des  acides  dilués,  ou  des  dissolutions  d'alcalis  faibles,  à  augmenter  la  con- 
gestion; mais  on  ne  parvient  pas,  par  là,  à  obtenir  une  réaction  apte  à  dimi- 
nuer le  gonflement  de  la  muquense.  La  production  d'une  eschare  et  la 
transsudation  séreuse  qu'elle  amène  sont  donc  indispensables.  Il  est  néces- 
saire de  faire  varier  l'emploi  de  la  cautérisation  d'une  manière  proportion- 
nelle au  gonflement  et  à  la  turgescence  de  la  conjonctive.  Nous  pouvons 
modifier  ainsi,  selon  l'épaisseur  de  I'eschare,  la  transsudalion  qui  doit 
l'éliminer  et  qui  est  si  favorable  à  la  contraction  des  vaisseaux,  et,  par  suite, 
au  dégonflement  de  la  muqueuse.  Les  réfrigérants  doivent  aussi  être  appli- 
qués de  la  même  manière,  avec  plus  ou  moins  d'intensité  et  pendant  plus  ou 
moins  longtemps. 

Quand,  par  ces  moyens,  nous  sommes  arrivé  à  accélérer  la  circulation,  le 
sang,  par  la  plus  grande  rapidité  de  sa  marche,  peut  devenir  un  stimulus 
plus  ou  moins  énergique  pour  la  contraction  des  vaisseaux. 

L'explication  de  l'action  dos  cautérisations  porte,  comme  on  le  voit,  exclusivement  sur 
'  les  vaisseaux  conjonctivaux  et  nous  avons  insisté  sur  ce  fait  bien  avant  qu'on  ne  sût 
quelle  importance  l'état  des  vaisseaux  et  l'accélération  du  courant  sang;uin  avaient  sur  la 
diapédèse.  L'action  que  la  cautérisation  exerce  sur  l'immigration  cellulaire  et  comme 
désinfectant  reste  encore  à  l'étude. 

Quant  à  ce  qui  regarde  la  manière  d'appliquer  le  caustique,  il  faut  éviter 
deux  fautes  qui  peuvent  compromettre  le  succès  de  ce  traitement  :  la  pre- 
mière faute  serait  de  faire  se  succéder  trop  rapidement  les  cautérisations  ;  la 
cautérisation  ne  doit  être  foite  qu'au  commencement  de  la  troisième  période, 
et  elle  est  appliquée  beaucoup  trop  tôt,  si  elle  a  lieu  peu  de  temps  après 
l'éliminaliou  de  I'eschare,  avant  que  la  régénération  des  couches  superficielles 
de  l'épithélium  soit  terminée.   Dans  ce  dernier  cas ,  nous  attaquerions 

nitrate  d'argent  en  solution  au  120';  8°  un  calcul  arithmétique  très-simple  permet  de  calculer 
l'action  dn  nitrate  d'argent  mitigé  d'après  son  degré  de  concentration;  9°  il  en  est  de  même 
pour  les  solutions-,  10"  dans  une  inllammation  catarrhale  des  yeux,  peu  importe  la  substance 
employée:  il  faut  tenir  compte  exclusivement  de  son  degré  de  concentration,  puisque  son 
action  thérapeutique  tient  à  l'action  irritante  qu'elle  détermine.  —  Il  s'agit  suivant  nos 
connaissances  actuelles,  non  de  pyogenèse  mais  bien  de  diapédèse. 


i 


CONJONCTIVITE  PURULENTE. 


305 


immédiatement  le  tissu  de  la  conjonctive;  sans  doute,  nous  pourrions  guérir 
la  maladie  en  agissant  ainsi,  et  même  plus  promptement,  mais  ce  serait 
toujours  en  sacrifiant  une  partie  de  la  conjonctive  ;  il  resterait  des  cicatrices 
plus  ou  moins  considérables  qui  laisseraient  un  état  d'irritabilité  des  yeux 
très-gênant  pour  le  malade.  C'est  aussi  la  raison  pour  laquelle  nous  ne  nous 
servons  jamais  du  nitrate  d'argent  pur  ;  et  pourquoi  la  tendance  à  abandonner 
de  plus  en  plus  les  cautérisations  avec  des  substances  solides  (nitrate 
mitigé)  nous  paraît  trouver  son  explication.  Les  cautérisations  intelligem- 
ment appliquées  avec  des  solutions  sont,  à  notre  avis,  celles  qu'on  conservera 
seules  à  l'avenir. 

Une  autre  faute  serait  de  trop  espacer  les  cautérisations,  d'attendre  que 
la  troisième  période  fût  arrivée  à  son  plein  développement.  Si  nous  atten- 
dions que  la  maladie,  après  une  première  cautérisation,  eût  repris  son  in- 
tensité, il  est  évident  que  la  deuxième  cautérisation  produirait  le  même 
effet  que  la  première,  et  que  nous  n'avancerions  pas  vers  la  guérison  ;  au 
contraire,  il  faut  cautériser  au  commencement  de  la  troisième  période  ou 
même  avant  qu'elle  ait  commencé,  aussitôt  que  la  couche  d'épithélium  s'est 
rétablie,  mais  avant  que  le  gonflement  de  la  conjonctive  ait  reparu,  et 
qu'avec  l'augmentation  dans  la  sécrétion,  les  phénomènes  inflammatoires  se 
soient  montrés  comme  avant  la  première  cautérisation.  Ce  n'est  que  par  des 
cautérisations  appliquées  précisément  avant  celte  période  de  recrudescence 
que  l'on  arrive  à  un  résultat  favorable,  sans  attaquer  le  moins  du  monde  le 
tissu  conjonctival. 

Les  cautérisations,  qui  sont  d'une  efficacité  si  puissante  et  si  assurée 
contre  la  conjonctivite  purulente,  ne  doivent  être  appliquées  qu'après  un 
diagnostic  parfaitement  certain.  Au  commencement  de  la  maladie,  si  on  a  la 
moindre  crainte  de  voir  la  conjonctivite  purulente  se  transformer  en  diphthé- 
rite,  il  vaut  mieux  attendre  ;  ce  n'est  que  lorsque  la  muqueuse  a  perdu  toute 
dureté,  qu'elle  est  devenue  turgescente  et  très-gorgée  de  sang,  ce  n'est 
qu'alors  que  l'on  peut  sans  crainte  appliquer  le  caustique.  Chez  les  nouveau- 
nés  cette  précaution  est  moins  nécessaire,  parce  qu'ils  ne  sont  jamais  atta- 
qués d'une  véritable  conjonctivite  diphthéritique.  Il  ne  peut  y  avoir  chez  eux 
que  des  complications  diphthéritiques  passagères,  qui  disparaissent  facile- 
ment, même  après  une  cautérisation  ;  mais  nous  rejetons  ici  toute  cautérisa- 
tion autre  qu'avec  la  solution. 

Un  point  important  sur  lequel  il  faut  fixer  son  attention,  c'est  de  bien 
cautériser  toute  la  surface  de  la  conjonctive  palpébrale  et  de  celle  du  cul-de- 
sac;  très-souvent,  les  cautérisations  n'échouent  que  parce  que  ce  point  a  été 
négligé,  et  surtout  qu'on  n'a  pas  cautérisé  le  cul-de-sac  supérieur,  qui  est 
plus  difficile  à  atteindre.  Même  une  portion  restreinte  de  la  muqueuse  ayant 
échappé  à  la  cautérisation  peut  fournir  les  matériaux  d'une  inoculalion  nou- 
velle pour  les  parties  de  la  muqueuse  en  voie  de  guérison.  Pour  éviter  cet 
inconvénient,  on  renverse  chaque  paupière  l'une  après  l'autre,  et  l'on  fait 
regarder  le  malade  dans  une  direction  opposée  à  celle  de  la  paupière  qu'on 
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a  renversée  ;  de  cette  manière,  la  muqueuse  du  cul-de-sac  proémine  en  avant 
st  est  plus  facilement  atteinte  par  le  caustique. 

Si  l'on  veut  faire  une  deuxième  cautérisation,  Feschare  de  la  première 
doit  être  entièrement  éliminée  ;  il  en  reste  facilement  des  lambeaux,  si  l'on 
a  cautérisé  d'une  manière  inégale,  si  l'on  attaque  quelques  parties  avec  plus 
d'énergie.  Cette  attention  est  superflue  lorsqu'on  a  recours  aux  cautérisations 
avec  les  solutions,  ici  l'élimination  ne  dépasse  jamais  le  temps  habituel  où 
l'on  renouvelle  la  cautérisation,  c'est-à-dire  vingt-quatre  heures. 

Quant  au  moment  où  la  nouvelle  cautérisation  doit  avoir  lieu,  le  dégonfle- 
ment de  la  conjonctive  ne  donne  pas  une  indication  suffisante  :  d'un  côté,  il 
est  assez  difficile  de  constater  ce  gonflement,  et  ce  n'est  que  par  une  obser- 
vation très-attentive  qu'on  peut  l'apercevoir  ;  d'un  autre  côté,  la  plupart  des 
malades  ne  sont  pas  assez  à  notre  portée  pour  nous  permettre  ces  obser- 
vations. Il  vaut  mieux  prendre  pour  base  de  ses  appréciations  l'augmentation 
de  sécrétion  et  de  congestion  de  l'œil  qui  a  lieu  après  la  deuxième  période 
de  rémission.  Le  malade,  qui,  immédiatement  après  la  cautérisation ,  s'est 
plaint  de  vives  douleurs,  accompagnées  de  chaleur,  de  cuisson  et  de  larmoie- 
ment abondant,  et  qui  ne  pouvait  que  difficilement  ouvrir  les  paupières, 
indique  qu'il  y  a  eu,  après  un  temps  plus  ou  moins  long,  une  rémission  dans 
tous  ces  symptômes.  Peu  de  temps  après  la  cautérisation,  l'œil  offre  encore 
une  abondante  sécrétion  muco-purulente,  qui  contient  des  lambeaux  blan- 
châtres de  l'eschare  ;  cette  sécrétion  continue  jusqu'à  ce  que  l'eschare  sQit 
entièrement  éliminée,  et  fait  alors  place  à  une  sécrétion  purulente  beaucoup 
moins  abondante  qu'avant  la  cautérisation.  Pendant  ce  temps  de  rémission, 
le  gonflement  diminue,  les  paupières  sont  un  peu  moins  enflées,  le  malade 
peut  ouvrir  les  yeux  avec  plus  de  facilité,  les  douleurs  ont  presque  en- 
tièrement disparu,  et  il  ne  lui  reste  qu'une  sensation  de  faiblesse  dans  les 
paupières. 

Après  cette  période  de  rémission  plus  ou  moins  longue,  le  malade  indique 
que  la  sécrétion  a  de  nouveau  augmenté,  que  le  gonflement  des  paupières 
est  revenu  comme  auparavant  et  qu'il  n'éprouve  plus  le  mieux  momentané 
dont  il  vient  de  jouir.  Il  faut  renouveler  la  cautérisation  avant  que  cette 
('hase  de  recrudescence  ait  pris  son  développement,  dès  que  la  sécrétion 
commence  à  augmenter  de  nouveau.  C'est  cette  augmentation  dans  la  sécré- 
tion que  les  malades  peuvent  le  mieux  nous  signaler,  et  qui  nous  donne  la 
meilleure  indication  sur  le  moment  où  il  faut  cautériser  de  nouveau. 

Généralement,,  il  suffira  de  cautériser  une  fois  toutes  les  vingt-quatre 
heures  :  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  existe  des  cas  où  la  chute  de 
l'eschare,  la  régénération  de  l'épithélium  et  la  phase  de  recrudescence  se 
succèdent  avec  une  telle  rapidité,  que,  pour  arriver  a  une  guérison,  on  est 
obligé  de  cautériser  deux  fois  dans  les  vingt-quatre  heures.  11  faut  bien 
observer  la  congestion  et  la  vascularisation  dans  les  différents  cas  pour 
pouvoir,  en  quelque  sorte,  juger  d'avance  les  cas  rares  où  les  cautérisations 
doivent  se  succéder  rapidement. 
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On  peut  poser  en  règle  que,  dans  la  plupart  des  cas  de  conjonctivite  pu- 
rulente aiguë,  les  cautérisations  doivent  avoir  lieu  au  commencement  de  la 
maladie  toutes  les  vingt-quatre  heures  ;  lorsque,  dans  le  courant  de  l'affection, 
tes  symptômes  d'inflammation  ont  diminué,  les  cautérisations  doivent  être 
espacées  et  bien  des  praticiens  font  traîner  la  maladie  en  n'observant  pas 
cette  ligne  de  conduite. 

Faut-il  cautériser  quand  il  y  a  complication  du  côté  de  la  cornée?  Il  n'y  a 
aucun  doute  qu'aussi  longtemps  que  la  conjonctivite  purulente  restera  dans  sa 
période  de  plein  développement,  il  n'y  a  pas  à  espérer  que  l'affection  de  la 
cornée  puisse  rétrograder.  C'est  pour  cette  raison  qu'il  nous  faut  d'abord 
attaquer  la.  conjonctivite  purulente,  pour  tenter,  par  là  même,  la  guérison  de 
l'affection  qui  occupe  la  cornée.  Comme  il  n'y  a  pas  de  moyen  plus  sûr  et  plus 
efficace  contre  la  conjonctivite  purulente  que  la  cautérisation,  c'est  ce 
moyen  qu'il  faut  d'abord  employer,  malgré  l'affection  de  la  cornée,  et  pré- 
cisément pour  la  guérir  ;  mais  la  cautérisation  doit  être  faite  avec  précaution, 
et  il  faut  bien  neutraliser  l'excès  du  caustique.  Coifime  le  frottement  de 
l'eschare  sur  la  cornée  affectée  est  un  inconvénient,  nous  avons  constamment 
recours  en  pareils  cas  aux  cautérisations  avec  la  solution  qui  donne  une  eschare 
bien  moins  dure.  Il  faut  au  surplus  chercher,  par  l'emploi  des  scarifications 
et  par  l'application  des  réfrigérants,  à  accélérer  l'élimination  de  l'eschare. 
Quant' au  traitement  des  affections  delà  cornée,  nous  y  reviendrons  sous  peu. 

Nous  négligeons  (réiiumércr  les  reproches  qu'on  a  faits  contre  la  métiioile  îles  cautéri- 
sations en  général;  le  temps  en  a  fait  justice,  et  ils  sont  vivement  réprimés  dès  qu'ils  se 
produisent  de  nouveau  {voij.  à  la  Bibliographie  la  discnssion  récente  entre  MM.  Hasket- 
Derby  et  Williams). 

l}tt  deuxième  moyen,  d'une  très-grande  importance  dans  le  traitement  de 
la  conjonctivite  purulente,  c'est  le  froid.  Au  début  de  la  maladie,  il  faut  faire 
un  emploi  continu  de  compresses  trempées  dans  de  l'eau  glacée,  et  chercher, 
par  un  renouvellement  suffisant,  à  obtenir  que  ces  compresses  ne  s'échauffent 
pas  sur  l'œil,  ce  qui  produirait  un  effet  opposé. 

Une  fois  que  les  symptômes  de  congestion  et  de  gonflement  de  la  conjonc- 
tive ont  diminué,  il  ne  faut  appliquer  ces  compresses  que  toutes  les  heures 
ou  toutes  les  deux  heures,  pendant  vingt  à  trente  minutes  ;  plus  tard,  on  peut 
se  borner  à  ne  les  appliquer  qu'immédiatement  après  la  cautérisation,  et  les 
discontinuer  aussitôt  que  les  douleurs  ont  cessé.  Ces  compresses,  fréquem- 
ment répétées,  ont  encore  l'avantage  de  nettoyer  l'œil  :  bien  que  nous  ne 
croyons  pas  à  un  effet  corrosif  de  la  sécrétion  purulente,  nous  pensons  néan- 
moins qu'il  faut,  autant  que  possible,  éviter  que  la  cornée  ne  soit  baignée  et 
ne  macère  dans  ce  liquide  chaud.  C'est  aussi  la  raison  pour  laquelle,  lorsque 
la  sécrétion  est  trop  abondante,  nous  cherchons  à  nettoyer,  de  temps  en 
temps,  le  cul-de-sac  conjonctival  :  le  meilleur  procédé  consiste  à  faire  couler, 
au  moyen  d'une  éponge  trempée  dans  de  l'eau  tiède  carbolisée,  un  filet  d'eau 
entre  les  paupières  écartées.  Nous  rejetons  l'usage  de  seringues  ou  irriga- 
teurs,  parce  que  les  injections  faites  par  ce  moyen  peuvent  irriter  inutilement 
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l'œil,  et  qu'elles  font  courir  un  grand  danger  de  contagion  à  la  personne  qui 
les  emploie. 

Si  la  sécrétion  n'est  pas  trop  abondante,  on  peut  s'abstenir  de  ces  moyens 
de  nettoyage,  qui  irritent  toujours  plus  on  moins  l'œil,  car  les  cautérisations 
répétées  et  les  compresses  froides,  employées  avec  persévérance,  nettoient 
suffisamment  la  conjonctive.  Les  compresses  trempées  dans  de  l'eau  glacée 
sont  un  moyen  tellement  efficace,  qu'on  parvient  quelquefois  à  guérir  la  ma- 
ladie uniquement  par  ce  moyen,  surtout  quand  on  s'adresse  à  une  conjoncti- 
vite purulente  de  nouveau-né.  Ces  compresses  seront  toujours  faites  avec  de 
l'eau  carbolisée  ou  mélangée  (V acide  salicylique  suivant  les  proportions  don- 
nées page  285. 

Un  troisième  moyen  de  traitement  consiste  dans  les  scarifications,  par  les- 
quelles on  tire  directement  le  sang  de  la  conjonctive  ;  on  peut  enlever,  par  ce 
moyen,  du  sang  en  assez  grande  abondance  pour  causer  une  diminution  de 
la  turgescence  et  un  collapsus  de  la  conjonctive.  Les  scarifications  doivent 
être  faites  immédiatement  après  la  cautérisation  ;  car  c'est  alors  que  la  con- 
gestion de  la  conjonctive  est  la  plus  forte  et  que  l'on  peut  en  obtenir  le  plus 
de  sang;  elles  ont,  de  plus,  l'avantage  de  raccourcir  la  période  d'élimination 
de  l'eschare,  et,  par  suite,  les  douleurs  qui  accompagnent  cette  période.  11 
n'est  pas  nécessaire  de  les  faire  profondément,  parce  qu'on  risquerait  alors, 
à  une  deuxième  cautérisation,  de  faire  pénétrer  trop  fortement  le  caustique 
et  d'amener  des  cicatrices  ;  il  n'y  a  qu'à  toucher  légèrement  la  conjonctive 
avec  le  scarificateur,  en  plusieurs  endroits,  pour  inciser  l'épithélium,  les 
papilles  et  les  vaisseaux  superficiels. 

Pour  entretenir  l'hémorrhagie,  il  faut  souvent  étancher  le  sang  avec  une 
éponge  trempée  dans  de  l'eau  tiède  ;  en  même  temps,  il  faut  accélérer  la  cir- 
culation dans  les  vaisseaux  et  l'écoulement  du  sang,  en  faisant  mouvoir  avec 
les  doigts  les  paupières  renversées  l'une  contre  l'autre.  Ces  scarifications  sont 
surtout  très-efficaces  là  où  il  existe  une  conjonctive  très-congestionnée  et 
cyanosée,  comme  on  la  rencontre  fréquemment  dans  la  conjonctivite  puru- 
lente des  nouveau-nés.  Dans  ces  cas,  la  circulation  est  très-lente,  et,  au  com- 
mencement de  la  scarification,  il  ne  s'écoule  que  peu  de  sang;  ce  n'est  qu'en 
faisant  les  mouvements  des  paupières  que  nous  venons  d'indiquer  et  en  épon- 
geant fréquemment  le  sang,  que  l'on  excite  le  cours  de  ce  liquide  et  que  l'on 
amène  une  hémorrhagie  suffisante  et  très-salutaire. 

Les  excisions  des  papilles  hypertrophiées  dans  les  formes  de  conjonctives 
purulentes  chroniques  ne  sont  pas  pratiquées  par  nous,  mais  elles  ont  été 
recommandées  par  quelques  auteurs  compétents  (Saemisch).  Si  elles  sont 
très-abondamment  développées  et  rétrécissent  par  leur  turgescence  la  fente 
palpébrale,  l'indication  de  l'élargir  se  posera  d'emblée. 

On  a  proposé  d'exciser  plus  ou  moins  largement  le  chémosis  quand  il  est 
bien  prononcé.  C'est  là  un  mauvais  procédé  ;  car,  bien  que  la  conjonctive, 
grâce  à  la  facilité  avec  laquelle  elle  se  déplace,  puisse  aisément  suffire  à 
remplacer  la  perte  de  substance,  on  risque  de  provoquer  des  plaies  bourgeon- 
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nanfes  qui  retardent  beaucoup  la  guérison.  Ou  parvient  à  faire  disparaître  le 
chémosis,  et  cela  sans  aucun  inconvénient  pour  l'œil,  en  pratiquant  des  mou- 
chetures dans  la  conjonctive  soulevée  avec  des  ciseaux  pointus.  Comme  il  n'y 
a  là  qu'une  infiltration  séreuse,  il  est  facile  de  faire  sortir  le  liquide  par  ces 
scarifications.  Tous  les  chémosis  n'ont  pas  besoin  de  ce  traitement;  assez 
souvent,  le  gonflement  de  la  conjonctive  bulbaire  cesse  aussitôt  qu'après  une 
cautérisation  suffisante  la  période  de  rémission  a  commencé. 

Il  faut  attacher  la  plus  grande  attention  au  traitement  de  la  conjonctivite 
purulente,  lorsqu'il  se  présente  une  complication  du  côté  de  la  cornée.  On 
doit  avoir  soin  d'examiner  l'œil  avec  de  grandes  précautions  et  ne  pas  faire 
subir  aux  paupières  des  tiraillements  inutiles;  il  faut  éviter  également  la 
pression  sur  le  globe  de  l'œil,  comme  cela  a  si  facilement  lieu  par  l'emploi 
des  élévateurs.  Néanmoins,  il  est  abolument  nécessaire  de  se  rendre  bien 
compte  de  l'état  de  la  cornée,  en  examinant  l'œil;  s'il  se  présente  un 
abcès,  un  ulcère  ou  une  facette  de  cette  membrane,  il  faut  instiller  immé- 
diatement une  goutte  d'une  solution  de  sulfate  neutre  d'ésérine  (5  centigr. 
pour  10  gr.)  et  répéter  cette  instillation  six  à  huit  fois  par  jour.  Notre  inten- 
tion est,  en  agissant  ainsi,  de  diminuer  la  pression  intra-oculaire,  et,  en 
même  temps,  de  relâcher  la  cornée.  Nous  avons  ainsi  plus  de  chances  d'ob- 
tenir la  guérison,  en  facilitant  la  régénération. 

Il  est  surtout  important  de  diminuer  la  pression  intra-oculaire  dans  le 
cas  d'ulcère  de  la  cornée,  puisque  la  partie  amincie  de  l'ulcère  est  soumise  à 
la  même  pression  que  les  parties  normales  et  ne  peut  naturellement  offrir 
la  même  résistance.  La  pression  intra-oculaire,  beaucoup  trop  forte  pour  ces 
parties  amincies,  entrave  leur  nutrition  et  facilite  leur  destruction.  Aussitôt 
que  l'ulcère  a  atteint  une  certaine  profondeur,  son  plancher  est  soumis  à  une 
telle  pression,  qu'il  est  impossible  que  la  régénération  ait  lieu,  à  moins  que 
cette  pression  ne  cesse  pendant  quelque  temps. 

Quand  on  suppose  que  l'ulcère,  ayant  acquis  une  profondeur  considérable, 
ne  peut  se  guérir  que  par  une  perforation,  il  vaut  beaucoup  mieux  la  faire 
directement,  que  d'attendre  qu'elle  ait  lieu  spontanément.  On  fait  alors  la 
paracentèse  avec  une  aiguille  (à  paracentèse)  dans  le  fond  de  l'ulcère  même, 
et  on  cherche  à  faire  sortir  l'humeur  aqueuse  aussi  lentement  que  possible. 
On  obtient  ainsi  une  ouverture  très-petite  ;  l'humeur  aqueuse  s'écoule  pro- 
gressivement, ce  qui  a  très-rarement  lieu  dans  la  perforation  spontanée,  qui 
est  le  plus  souvent  brusque.  Une  perforation  spontanée  a  encore  l'inconvé- 
nient d'amener  une  perte  de  substance  trop  considérable,  car  elle  n'a  lieu  que 
lorsque  le  fond  de  l'ulcère  s'est  excessivement  aminci,  et  alors  les  parties  qui 
entourent  la  fistule  se  nécrosent  le  plus  souvent  et  sont  perdues  pour  la  régé- 
nération; il  en  résulte  une  opacité  qui  aurait  été  beaucoup  réduite  par  la 
paracentèse.  Aussitôt  que  l'humeur  aqueuse  s'est  écoulée  par  le  trou  de  cette 
dernière,  la  régénération  commence  ordinairement  par  les  bords  de  l'ulcère. 

Après  la  fermeture  de  la  fistule  qui  s'est  établie,  il  faut  répéter  la  paracen- 
tèse, si  l'on  voit  le  plancher  de  l'ulcère  poussé  de  nouveau  en  avant  par  une 
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pression  trop  forte.  Il  est  nécessaire  de  répéter  plus  souvent  encore  ce  pro- 
cédé opératoire,  si  l'ulcère,  sans  présenter  une  profondeur  menaçante,  s'étend 
trop  rapidement.  Dans  ce  cas,  la  kératotomie  (de  Saemisch)  peut  pré- 
senter des  avantages,  attendu  qu'elle  rend  très-facile  l'établissement  d'une 
fistule  et  permet  journellement  de  vider  la  chambre  antérieure  par  un  attou- 
chement facile  et  non  douloureux,  au  moyen  d'un  stylet.  Ceci  est  bien  moins 
aisé  lorsqu'on  a  pratiqué  une  simple  paracentèse.  Avouons  que  toutes  ces 
manipulations  sont  bien  scabreuses  et  difficiles  sur  des  enfants.  On  réussit 
ainsi  à  guérir  souvent  les  ulcères  de  la  cornée,  sans  produire  d'opacités  no- 
tables; tandis  que  si  on  laisse  à  la  nature  le  soin  de  faire  ces  perforations,  et 
surtout  si  cet  accident  se  répète,  il  reste  toujours  des  cicatrices  opaques  plus 
ou  moins  considérables. 

Si  l'on  traite  un  œil  déjà  atteint  de  perforation  avec  complication  de  pro- 
lapsus de  l'iris,  il  est  nécessaire  de  pratiquer  l'excision  de  la  portion  herniée 
de  cette  membrane,  aussitôt  que  sa  réduction  par  l'instillation  de  l'ésérine 
est  devenue  impossible.  Dans  les  cas  assez  fréquents  où  l'on  apporte  des  en- 
fants au  médecin  après  qu'une  grande  perforation  centrale  de  la  cornée  s'est 
déjà  opérée,  perforation  par  laquelle  le  cristallin  est  passé  et  fait  hernie,  il 
ne  faut  pas  hésiter  à  faire  sortir  le  cristallin.  Si,  dans  ces  cas,  l'inflamma- 
tion ne  se  propage  pas  sur  les  parties  internes  de  l'œil,  on  peut  encore 
obtenir  une  guérison  de  l'affection  cornéenne,  qui  laisse  assez  de  transparence 
à  la  cornée  pour  justifier  une  opération  de  pupille  artificielle.  Il  est  très- 
intéressant  de  voir  ces  yeux,  vidés  en  partie,  se  remplir  peu  à  peu,  et  donner 
même,  après  qu'on  a  pratiqué  la  pupille  artificielle ,  une  vision  encore 
assez  satisfaisante. 

En  règle  générale,  dans  tous  les  cas  de  complications  cornéennes  avec 
perte  de  la  couche  épithéliale,  nous  tenons  constamment  sur  l'œil  (tant  que- 
la  sensibilité  de  la  peau  le  permet)  une  petite  compresse  imbibée  d'acide 
carbolique  ou  salicylique.  Ce  traitement  désinfectant,  joint  à  l'emploi  de 
l'ésérine  nous  paraît  indispensable  pour  éviter  que  l'affection  de  la  cornée- 
ne  s'étende  jtar  infection  en  prenant  les  caractères  de  la  keratitis  inycotica- 
Les  résultats  obtenus  nous  ont  donné  jusqu'à  présent  parfaitement  raison. 

Il  ne  nous  reste  que  peu  à  ajouter  au  traitement  de  la  conjonctivite  puru- 
lente. Quant  aux  déplétions  sanguines  par  des  saignées  ou  par  des  sangsues,, 
nous  leur  piéféroiis  les  scarifications,  qui  enlèvent  directement  le  sang  à  la 
conjonctive.  On  peut  bien  appliquer  un  certain  nombre  de  sangsues  à  la 
tempe,  et  l'on  sera  parfois  forcé  d'agir  ainsi,  par  suite  de  la  pression 
qu'exerce  le  public  sur  le  médecin,  mais  ce  sera  sans  grande  influence  sur 
le  cours  de  la  maladie;  si  l'on  veut  appliquer  les  sangsues,  on  fera  bien  de 
ne  pas  les  placer  trop  près  de  l'œil,  pour  ne  pas  augmenter  inutilement  le 
gonflement  des  paupières. 

Pour  obtenir  un  dégonflement  de  ces  dernières  et  pour  diminuer  la  com- 
pression qu'elles  exercent  sur  le  globe,  on  peut  cautériser  la  peau  avec  du 
nitrate  d'argent  pur,  après  qu'on  l'a  humectée  avec  de  l'eau.  On  peut  em- 
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ployer  aussi,  dans  le  même  but,  la  teinture  d'iode  ou  le  sous-acétate  de  plomb 
liquide;  mais  c'est  là  un  procédé  auquel  il  ne  faut  pas  accorder  une  trop 
grande  confiance. 

Il  est  bon,  au  début  de  la  conjonctivite  purulente,  d'agir  d'une  manière 
dérivative  sur  le  canal  intestinal,  et  le  meilleur  moyen  est  d'employer  les 
purgatifs  salins.  Nous  ne  prescrivons  le  calomel  comme  purgatif  que  lorsque 
les  paupières  présentent  une  certaine  roideur  et  que  nous  craignons  une 
attaque  de  diphthéj'ie.  Il  faut  aussi  en  user  dans  les  cas  mixtes  où  il  y  a 
mélange  de  conjonctivite  purulente  et  de  conjonctivite  diphthéritique,  pour 
faciliter  la  transformation  en  état  purulent. 

Quant  aux  caustiques  que  nous  employons  dans  le  traitement  de  la  con- 
jonctivite purulente,  le  meilleur,  sans  contredit,  est  le  nitrate  d'argent  en 
solution  à  2  pour  100  ou  sous  forme  de  crayon  mitigé  (une  partie  de  nitrate 
sur  deux  de  potasse).  Dans  la  conjonctivite  purulente  chronique,  où  les 
cautérisations  doivent  être  répétées  moins  souvent,  selon  l'état  inflamma- 
toire de  la  muqueuse,  et  à  mesure  que  l'état  de  purulence  se  perd,  on 
arrive  aux  cautérisations  moins  énergiques  avec  le  sous-acétate  de  plomb 
(en  solution  avec  partie  égale  d'eau  distillée),  le  tannin,  le  cuivre,  etc. 

Dans  les  formes  chroniques,  la  position  vicieuse  que  peuvent  avoir  prise 
les  paupières  et  l'action  dans  l'élimination  des  larmes  doivent  surtout  être 
surveillées.  Il  nous  reste  maintenant,  dans  un  intérêt  pratique,  à  dire  quel- 
ques mots  sur  la  conjonctivite  purulente  des  nouveau-nés  et  sur  la  conjoncti- 
vite gonorrhéique. 

A.  —  Conjonctivite  purulente  des  nouveau-nés  (ophthalmie 

DES  nouveau-nés). 

Cette  maladie,  lorsqu'elle  porte  franchement  le  caractère  purulent,  est 
provoquée  par  l'inoculation  ;  nous  en  avons  la  preuve  dans  la  manière  régu- 
lière avec  laquelle  cette  maladie  apparaît  le  troisième  ou  le  quatrième  jour 
après  la  naissance.  Quand  la  tête  de  l'enfant  passe  par  le  vagin,  il  peut  rester 
quelques  traces  du  pus  blennorrhagique  entre  les  paupières,  et  cela  suffit 
pour  l'infection.  Mais  nous  ne  voulons  pas  dire  par  là  que  toute  femme  atta- 
quée de  blennorrhée  du  vagin  doive,  par  cela  même,  donner  à  son  enfant 
une  conjonctivite  purulente,  ce  qui  augmenterait  singulièrement  le  nombre 
de  ces  affections;  d'un  autre  côté,  nous  voyons  attaqués  de  conjonctivite 
purulente  des  enfants  dont  les  mères  n'ont  montré  aucun  signe  de  blen- 
norrhée du  vagin.  Dans  ces  derniers  cas,  c'est  la  conjonctivite  catarrhale 
qui  peut,  aussi  bien  chez  un  nouveau-né  que  chez  un  adulte,  prendre  un 
caractère  de  purulence  (1).  11  ne  faut  pas  oublier  aussi  combien  sont 

(1)  La  note  suivante,  que  Mackenzie  a  publié  à  ce  sujet,  nous  semble  assez  importante, 
en  ce  qui  concerne  l'étiologie  de  cette  maladie.  Afin  de  constater  jusqu'à  quel  point  l'oph- 
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nombreuses  les  causes  d'irritation  auxquelles  sont  exposés  les  yeux  d'un 
nouveau-né. 

C'est  avec  raison  qu'on  a  fait  remarquer  que  les  ophthalmies  des  nouveau- 
nés  peuvent  souvent  être  le  résultat  d'attouchements  avec  les  mains  sales  ou 
du  nettoyage  avec  des  substances  irritantes  (l'eau-de-vie,  par  exemple,  en 
Angleterre).  Les  asiles  destinés  aux  enl'ants  trouvés  renferment  une  foule 
d'agents  nuisibles  propres  à  rendre  fréquente  cette  maladie;  il  est  de  fait  que 
l'ophlbalmie  des  nouveau-nés  est  beaucoup  moins  rare  chez  les  personnes 
pauvres  que  dans  la  classe  aisée,  où  les  enfants  sont  moins  exposés  à  l'action 
nuisible  de  la  lumière  et  de  la  malpropreté. 

Toutefois,  c'est  un  fait  curieux  de  voir  combien  le  nombre  de  ces  ophthal- 
mies des  nouveau-nés  augmente  à  certaines  époques,  de  sorte  qu'on  est  alors 
naturellement  porté  à  leur  attribuer  un  caractère  épidémique.  Mais,  aussi,  ici 
on  peut  admettre,  avec  Arlt  (1),  qu'il  s'agit  plutôt  de  formes  catarrhales  aux- 
quelles des  influences  nuisibles  généralisées  ont  imprimé  une  aggravation 
sensible.  Qu'on  n'oublie  pas  non  plus  qu'on  donne  à  tort  à  toute  affection 
inflammatoire  de  la  conjonctive  le  nom  d'ophthalmie  des  nouveau-nés,  dès 
qu'il  s'agit  d'un  enfant  qui  n'est  âgé  que  de  quelques  jours,  et  que  les  simples 
catarrhes  sont,  chez  eux,  très-fréquents. 

Au  début  de  la  maladie,  les  cils  sont  légèrement  accolés,  les  paupières  un 
peu  gonflées,  leurs  bords  rougis,  et  il  apparaît  une  sécrétion  muqueuse.  Ces 
symptômes  s'arrêtent  quelquefois  là,  et  l'on  n'a  affaire  qu'à  une  irritation 
catarrhale  de  la  conjonctive  qui  passe  sans  laisser  de  suites;  mais,  aussitôt 
que  ces  signes  se  montrent  chez  un  nouveau-né,  il  faut  être  bien  sur  ses 
gardes,  et  ne  pas  oublier  qu'ils  peuvent  être  les  précurseurs  d'une  conjonc- 
tivite purulente. 

thalmie  des  nouveau-nés  pouvait  être  occasionnée  par  un  écoulement  provenant  des  organes 
génitaux  de  la  mère,  le  docteur  Lederscliold  fit  interroger,  pendant  le  courant  de  l'année  1832, 
toutes  les  femmes  qui  se  présentèrent  pour  accouclier  à  la  maternité  de  Stockholm,  sur  la 
question  de  savoir  si  elles  étaient,  ou  non,  atteintes  d'écoulement.  360  femmes  furent  accou- 
chées; après  avoir  déduit  les  enfants  mort-nés,  ou  ceux  qui  moururent  quelques  jours  après 
la  naissance,  il  resta  328  femmes  dont  les  enfants  purent  être  observés.  137  étaient  affectées 
d'un  écoulement  des  parties  génitales  et  181  en  étaient  exemptes;  30  enfants  furent  atteints 
d'ophthalmie  purulente  :  20  provenaient  de  mères  ayant  des  écoulements  et  10  de  mères  qui 
n'en  avaient  pas.  Il  résulte  de  là  que  les  écoulements  des  parties  génitales  sont  très-com- 
muns cliez  les  femmes  enceintes,  que  toutes  celles  qui  en  sont  atteintes  ne  communiquent 
pas  nécessairement  l'ophthalmie  à  leurs  enfants,  et  qu'enfin  l'ophthalmie  peut  survenir  chez 
des  enfants  dont  les  mères  n'avaient  pas  d'écoulement,  ])reuve  que  la  maladie  peut  recon- 
naître d'autres  causes.  Mais  si  l'on  considère  que  20  enfants  sur  137,  provenant  de  mères 
ayant  des  écoulements,  ou  environ  1  sur  7,  ont  eu  l'ophthalmie,  tandis  que  10  seulement 
sur  181,  ou  1  environ  sur  18,  provenant  de  mères  sans  écoulement,  ont  eu  la  même 
affection,  et  que  la  proportion  des  premiers  est  par  conséquent  près  de  trois  fois  plus 
considérable  que  celle  des  seconds,  on  peut  affirmer  que  le  fait  d'un  écoulement  génital 
chez  la  mère  est  une  cause  très-fréquente  de  cette  maladie,  bien  qu'elle  n'en  soit  pas  la 
cause  unique  {Médical  Gazelle,  vol.  XXVll,  p.  382.  London,  18-iO.  —  Tiailè  pratique  des 
maladies  des  ijeux,  par  W.  Mackenzie,  traduit  par  MM.  Warloniont  et  Testelin.  Paris,  1856, 
p.  758). 

(1)  Die  Krankheilea  des  Auges,  t.  I,  p.  51. 
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Dans  des  cas  assez  rares,  on  rencontre,  avec  celte  irritation  catarrhale  de  la  conjonc- 
tive, une  prédisposition  à  des  héniorrhagies  spontanées,  particularité  que  l'on  a  décrite 
sous  le  nom  de  larmoiement  mnguin.  Dans  le  petit  nombre  de  cas  que  nous  avons  observés, 
il  ne  s'agissait  que  d'un  mélange  du  sang  avec  les  larmes  et  la  sécrétion  de  la  muqueuse, 
ce  qui  produisait  un  larmoiement  rouge  couleur  de  sang. 

Lorsqu'on  a  réellement  affaire  à  une  afl'ection  purulente,  on  observe,  vers 
le  troisième  ou  quatrième  jour,  que  le  gonflement  et  la  rougeur  des  pau- 
pières s'accentuent  davantage,  et  que  le  sac  conjonctival  est  rempli  d'un 
liquide  citrin,  résultant  du  mélange  de  quelques  traces  du  pigment  sanguin 
avec  une  sécrétion  claire,  dans  laquelle  nagent  quelques  flocons  de  mucosité. 
Le  gonflement  et  la  rougeur  de  la  conjonctive  augmentent  de  plus  en  plus, 
et,  si  nous  écartons  les.paupières,  il  s'en  échappe  une  ou  plusieurs  gouttes 
d'une  sécrétion  purulente;  alors  le  diagnostic  devient  certain.  Au  bout  de 
peu  de  jours,  le  gonflement,  le  boursouflement  de  la  conjonctive  et  la  tur- 
gescence des  vaisseaux  se  manifestent  clairement,  et  une  sécrétion  purulente 
a  lieu  en  abondance. 

Chez  les  nouveau-nés,  la  conjonctive  palpébrale  et  celle  du  cul-de-sac  sont 
beaucoup  plus  malades  que  celle  du  globe,  aussi  le  chémosis  n'a-t-il  pas 
souvent  un  développement  capable  de  cacher  la  cornée.  Le  gonflement  de  la 
muqueuse  des  paupières  et  de  celle  du  cul-de-sac  sera  souvent  tel,  que,  soit 
spontanément,  soit  par  le  fait  d'une  légère  contraction  des  paupières,  à  la 
suite  des  cris  et  des  pleurs  de  l'enfant,  un  ectropion  se  produit  très-facile- 
ment. L'étroitesse  de  la  fente  palpébrale  est  aussi,  chez  les  nouveau-nés,  une 
cause  fréquente  d'aggravation  de  la  maladie. 

Les  paupières  des  enfants  sont  rouges,  surtout  sur  les  bords  :  elles  sont 
lisses  et  souvent  extrêmement  gonflées;  la  sécrétion  du  pus  peut  être  quel- 
quefois si  abondante,  que  ce  dernier  s'écoule  constamment  sur  les  joues  des 
petits  malades. 

Nous  attirerons  ici  l'attention  sur  un  point  important.  Dans  les  premiers 
jours  de  la  maladie,  on  observe  assez  souvent  une  certaine  roideur  dans  les 
paupières  ;  la  muqueuse  est  gonflée,  lisse  et  cyanosée  ;  elle  ne  présente  pas 
le  développement  des  papilles  comme  dans  la  conjonctivite  purulente.  En 
dépit  de  cette  cyanose  indiquant  un  trouble  circulatoire  sensible,  il  ne  sur- 
vient ici  jamais  une  véritable  conjonctivite  diphthéritique;  et,  quant  à  nous, 
nous  n'avons  jamais  eu  l'occasion  d'observer  chez  des  nouveau-nés  cette 
conjonctive  lisse,  pâle,  infiltrée,  fortement  gonflée,  et  dépourvue  de  sang,  qui 
est  propre  à  cette  affection. 

Ce  que  l'on  a  considéré  comme  conjonctivite  diphthéritique  des  nouveau- 
nés  n'était  autre  chose  que  la  complication  que  nous  venons  d'indiquer,  ou 
une  méprise  causée  par  la  présence  dans  la  sécrétion  d'éléments  fibrineux 
qui,  au  contact  de  l'air,  se  coagulaient  et  formaient,  au  lieu  d'une  couche  de 
pus,  une  sorte  de  membrane  sur  la  conjonctive.  Si,  dans  ces  cas,  on  écarte 
les  paupières,  on  voit  la  muqueuse  couverte  d'une  couche  d'un  gris  jau- 
nâtre, ce  qui,  à  la  première  vue,  simule  parfaitement  une  conjonctivite 
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diphthérilique.  Mais  cette  sécrétion  peut,  au  moyen  d'une  pince  ou  souvent 
par  un  léger  frottement  avec  le  doigt,  être  enlevée  en  totalité  ou  en  lam- 
beaux, et  la  muqueuse  apparaît  alors  rouge,  boursouflée,  et  avec  des  papilles 
bien  développées. 

Nous  avons  eu  l'occasion  d'observer  des  cas  où  cette  sécrétion  coagulable 
était  très-abondante,  et  où  la  muqueuse  rouge  et  turgescente  se  recouvrait 
bientôt  d'une  nouvelle  couche  de  sécrétion  coagulée,  après  qu'on  l'avait 
enlevée  une  première  fois.  Ce  n'est  point  une  infiltration  fibrineuse  dans  le 
tissu  de  la  conjonctive  (çe  qui  caractérise  la  diphthérite)  ;  car,  quoique  sou- 
vent, en  enlevant  la  couche  coagulée,  il  s'ensuive  une  légère  hémorrhagie, 
cela  ne  prouve  pas  que  cette  masse  fibrineuse  ait  pénétré  dans  le  tissu  de  la 
muqueuse  :  en  eflet,  la  muqueuse  d'une  conjonctivite  purulente  aiguë  pré- 
sente de  ces  hémorrhagies  au  moindre  attouchement. 

Le  médecin  traitant  ne  doit  pas  oublier  que  l'ophthalmie  des  nouveau-nés 
montre  au  début  une  tendance  généralisée  à  la  stase  vasculaire.  Avant  que  la 
sécrétion  purulente  ne  soit  décidément  accusée,  que  les  papilles  ne  se  mon- 
trent bien  boursouflées,  la  conjonctive  est  distendue,  lisse  et  fréquemment 
cyanosée.  En  dehors  de  cette  particularité,  la  conjonctivite  purulente  des 
nouveau-nés  n'ofl're  rien  de  bien  important  qui  puisse  la  faire  distinguer  de 
celle  des  adultes.  Le  gonflement  des  papilles  devient  quelquefois  énorme. 
S'il  se  produit  dans  ces  cas  un  ectropion  des  paupières,  il  faut  le  combattre 
par  une  pression  externe  ;  le  moindre  tiraillement  peut  alors  reproduire  cet 
ectropion. 

L'état  général  des  enfants  n'offre  pas  ordinairement  d'altération  ;  l'agita- 
tion et  l'insomnie  que  l'on  rencontre  chez  eux  sont  probablement  dues  à 
l'énergie  du  traitement  qu'on  leur  fait  subir. 

Pour  ce  qui  regarde  la  fréquence  des  complications  d'affections  de  la  cor- 
née et  leur  mode  d'apparition,  nous  ne  pouvons  pas  non  plus  trouver  de  dif- 
férence entre  la  conjonctivite  purulente  des  nouveau-nés  et  celle  des  adultes. 
ÎNous  ne  partageons  pas  l'opinion  de  beaucoup  d'auteurs,  que  l'ophthalmie 
purulente  des  nouveau-nés  soit  plus  souvent  compliquée  d'affections  de  la 
cornée  que  celle  des  adultes.  On  a  souvent  prétendu  que  les  enfants  faibles 
et  cachectiques  étaient  surtout  exposés  à  une  issue  fatale  de  la  maladie,  à 
cause  de  la  facilité  avec  laquelle  surviennent  des  affections  du  côté  de  la 
cornée.  Il  est  impossible  de  poser  son  pronostic  d'après  l'état  général,  car  nous 
voyons  des  enfants  faibles  et  cachectiques  échapper  assez  fréquemmant  aux 
dangers  de  l'ophthalmie  purulente,  tandis  que  des  enfants  forts  et  vigoureux 
perdent  la  vue.  Les  premiers  y  sont  souvent  les  plus  exposés,  non  à  cause  de 
leur  état  général,  mais  parce  que  les  parents  de  ces  enfants  mal  nourris  se 
trouvent  ordinairement  dans  une  position  malheureuse,  qui  ne  leur  permet 
pas  de  leur  donner  les  soins  nécessaires.  iN'oublions  pas  non  plus  combien  de 
fois  on  a  confondu  la  destruction  des  cornées  par  kératite  neuro-paralytique 
avec  rophthalmie  purulente  et  qu'en  réalité  les  deux  aft'ections  peuvent 
attaquer  des  enfants  très-chétifs  et  mal  soignés. 
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Il  est  impossible  de  préciser  le  moment  où  ces  complications  arrivent  le 
plus  facilement.  Plus  fréquemment  que  chez  les  adultes,  les  nouveau-nés 
présentent  la  complication  qui  débute  par  de  petites  infdtrations  vers  le  bord 
de  la  cornée  ;  les  infdtrations  se  réunissent  et  forment  un  ulcère  en  arc. 
Lorsque  cet  arc  a  pris  une  certaine  étendue,  la  partie  centrale  de  la  cornée 
tend  à  se  nécroser  ;  il  survient  une  grande  perforation  ;  le  cristallin  s'échappe, 
et  un  staphylôme  en  est  la  conséquence  presque  inévitable.  Les  complications 
du  côté  de  la  cornée  sont  d'un  pronostic  d'autant  plus  fâcheux  qu'elles  se 
développent  à  une  époque  plus  rapprochée  du  début  de  la  maladie  et  qu'elles 
s'observent'sur  des  enfants  chétifs. 

Les  cataractes  centrales  (ou  capsulo-lenticulaires)  que  l'on  rencontre  à  la 
suite  de  l'ophthalmie  des  nouveau-nés  sont  dues  à  une  perforation  de  la 
cornée. 

On  voit  souvent  l'ophthalmie  des  nouveau-nés  produire  des  taches  plus  ou 
moins  considérables  de  la  cornée  qui  s'éclaircissent  d'une  manière  parfois 
surprenante,  ce  qui  doit  engager  le  médecin  à  ne  pas  trop  se  hâter  à  inter- 
venir (iridectome),  si  cette  intervention  n'est  pas  justifiée  par  la  menace  de 
la  formation  d'un  staphylôme. 

Traitement.  —  Nous  n'avons  pas  grand' chose  à  ajouter  à  ce  que  nous 
avons  dit  de  la  conjonctivite  en  général.  Dans  les  premiers  jours  où  l'on 
observe  une  certaine  roideur  des  paupières,  il  faut  attendre  avant  de  cauté- 
riser. Dans  cet  intervalle,  il  convient  d'appliquer  des  réfrigérants,  qui  sont 
très-bien  supportés  par  les  petits  malades  et  de  faire  usage  des  solutions 
désinfectantes  (acide  carbolique  ou  salicylique,  roy.  p.  285). 

Malheureusement  les  enfants  pauvres,  tels  que  ceux  que  l'on  rencontre 
dans  les  crèches,  sont  souvent  confiés  à  des  nourrices  grossières  qui,  par  le 
peu  de  délicatesse  de  leurs  soins,  font  échouer  l'efficacité  de  ces  réfrigérants. 
Dans  tous  les  cas,  il  faudra  s'assurer  avec  soin  que  l'œil  est  tenu  dans  un 
grand  état  de  propreté.  A  cet  effet ,  nous  recomiuandons  de  faire  passer, 
toutes  les  heures,  ou  même  toutes  les  demi-heures,  entre  les  paupières,  à 
l'aide  d'une  éponge,  un  filet  d'eau  (moitié  eau  chaude  moitié,  d'une  solution 
d'acide  carbolique  à  3  pour  mille). 

Pour  accélérer  la  disparition  de  la  roideur  des  paupières  et  la  cyanose  de 
la  muqueuse,  qu'on  observe  quelquefois  au  début  de  l'ophthalmie  des  nou- 
veau-nés, on  peut  au  besoin  donner  un  demi-centigramme  de  calomel,  trois  ou 
quatre  fois  par  jour,  et  faire  appliquer  sur  le  front  de  l'onguent  mercuriel 
simple,  en  petite  quantité.  Ce  traitement,  dont  nous  ne  faisons  qu'exception- 
nellement usage,  sera  discontinué  aussitôt  que  l'état  purulent  de  la  conjonc- 
tive se  sera  très-clairement  manifesté.  Il  faut  alors  employer  le  caustique  et 
le  faire  suivre  de  l'application  des  compresses  glacées. 

Nulle  part,  l'effet  souverain  des  cautérisations  n'éclatera  plus  manifeste- 
ment que  dans  le  traitement  de  la  conjonctivite  purulente  des  nouveau-nés  ; 
en  les  appliquant  avec  exactitude,  on  peut,  presque  toujours,  éviter  des  com- 
plications dangereuses  du  côté  de  la  cornée,  et  l'oa  voit  alors  cette  maladie 
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tant  redoutée  prendre  un  caractère  relativement  assez  bénin.  Mais  il  faut  bien 
appliquer  ces  cautérisations,  et  lorsque  le  i;onflenient  et  la  sécrétion  sont 
très-prononcés,  il  devient  quelquefois  urgent  de  les  répéter  deux  fois  par 
jour. 

On  a  accusé  les  cautérisations  de  déterminer  des  ulcérations  du  côté  de  la 
cornée  (Alfred  Graefe)  (1),  surtout  dans  les  formes  très-turgescentes  de  la 
conjonctivite  des  nouveau-nés.  Ce  reproche  est  parfaitement  justifié  lorsqu'on 
cautérise  trop  tôt  et  trop  fort.  Voici  aussi  pourquoi  nous  avons  renoncé  aux 
cautérisations  avec  le  nitrate  d'argent  mitigé  et  nous  nous  contentons  des 
cautérisations  avec  la  solution  (au  deux-centième)  en  renversant  chaque 
paupière  isolément  et  en  garantissant  avec  l'autre  paupière  la  cornée  du  con- 
tact du  caustique.  Dans  les  cas  moins  graves,  on  peut  renverser  les  deux 
paupières  en  même  temps  et  les  cautériser  ensemble;  après  quoi,  on  aura 
soin  de  bien  neutraliser  l'excès  du  caustique. 

S'il  y  a  turgescence  de  la  muqueuse  avec  engorgement  sanguin  très- 
prononcé,  il  faut  scarifier  après  la  cautérisation,  et  tâcher  d'entretenir 
l'hémorrhagie  aussi  longtemps  que  possible.  Il  faut  agir  de  même  dans  les 
cas  d'affection  de  la  cornée,  pour  accélérer  l'élimination  de  l'eschare.  Leché- 
mosis  disparaît,  presque  toujours,  quand  survient  l'amélioration  de  l'état 
inflammatoire  de  la  conjonctive  palpérale,  et  il  n'exige  pas  un  traitement 
direct.  S'il  ne  cède  pas  assez  rapidement,  on  peut  accélérer  sa  disparition  en 
cautérisant  légèrement  la  partie  périphérique  de  la  conjonctive  bulbaire,  ou 
en  la  scarifiant. 

Dans  tous  les  cas  de  conjonctivite  purulente,  il  est  nécessaire  de  se  rendre 
exactement  compte  de  l'état  de  la  cornée.  Pour  cela,  l'examen  des  yeux,  chez 
les  nouveau-nés  et  chez  beaucoup  d'enfants,  doit  être  fait,  à  l'aide  des  éléva- 
teurs, parce  que  le  gonflement  des  paupières  ne  permet  que  rarement  un 
examen  direct  suffisant. 

Quand  il  y  a  affection  de  la  cornée,  il  faut  continuer  les  cautérisations,  bien 
neutraliser,  et  scarifier.  Il  devient  alors  surtout  urgent  de  tenir  l'œil  presque 
constamment  sous  l'action  des  désinfectants.  S'il  y  a  des  ulcères  de  la  cornée 
outre  l'application  de  l'ésérine,  il  faut  employer  la  paracentèse  pour  éviter 
des  opacités  cornéennes  étendues,  qui  entraîneraient  plus  ou  moins  de  trou- 
bles dans  la  vision.  On  enlève  avec  des  ciseaux  les  trop  grands  prolapsus  de 
l'iris,  et  l'on  cherche  alors  surtout  à  diminuer  la  pression  intra-oculaire 
par  l'emploi  de  l'ésérine;  on  peut  même  être  obligé  de  faire  sortir  le  cristallin, 
pour  conserver  une  partie  du  tissu  de  la  cornée. 

Il  est  certain  que  là  où  l'on  a  pu,  au  commencement  de  la  maladie,  bien  ap- 
pliquer les  cautérisations,  on  évite  presque  toujours  ces  accidents  si  redou- 
tables. Malheureusement,  on  donne  encore  aujourd'hui  les  nouveau-nés 
à  soigner  à  des  sages-femmes  ignorantes,  et  l'on  n'apporte  que  trop  souvent 
les  enfants  au  médecin  lorsqu'ils  ont  déjà  une  affection  grave  de  la  cornée  ou 


(1)  Klinisclte  Momtsblàtter,  t.  III,  p.  370,  1865. 
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même  de  grandes  perforations.  La  plupart  des  pensionnaires  de  nos  asiles 
d'aveugles  sont  de  pauvres  victimes  de  l'ophthalmie  purulente  ou  plutôt  de 
l'ignorance  des  personnes  auxquelles  il  incombait  de  les  soigner. 

B.  —  OPHTHALMIE  GONORRHÉIQUE  OU  I5LENN0RRHAGIE  DES  AUTEURS. 

La  sécrétion  gonorrhéique  est  très-inoculable  sur  la  conjonctive  ;  le  grand 
nombre  des^as  malheureux  où  l'infection  a  eu  lieu  de  cette  manière,  et, 
d'autre  part,  des  expériences  directes  ont  bien  démontré  ce  fait. 

Voici  une  observation  tn-s-curieuse,  qui  tend  à  établir  l'irioculabilité  du  pus  et  qui  se 
prêterait  bien  difficilement  aux  suppositions  de  métastase  que  l'on  aime  encore  tant  à 
invoquer  dans  l'ophthalmie  gonorrhéique.  Cette  observation  se  trouve  dans  les  Leçons 
cliniques  sur  les  affections  hlennoirliagiques  du  docteur  CuUerier  (1).  «  Un  malade,  dit-il, 
»  qui  a  séjourné  longtemps  dans  mes  salles,  entra  pour  une  blennorvhagie  ;  il  avait  un  œil 
»  d'émail  :  un  de  ses  yeux,  en  effet,  avait  été  perdu  dans  son  tout  jeune  âge,  je  ne  sais 
»  par  suite  de  quelle  affection;  il  ôtait  cet  œil  artificiel  chaque  soir  et  le  mettait  dans  un 
»  verre  d'eau  qui  lui  servait  à  laver  sa  verge.  Tout  à  coup,  il  est  pris  d'une  inflammation 
»  très-intense  du  moignon  de  son  œil  et  de  toute  la  membrane  qui  tapissait  l'orbite,  avec 
»  écoulement  jaune  verdàtre  et  douleurs  affreuses.  On  en  cherchait  la  cause,  quand  il 
)i  nous  donna  les  renseignements  précédents.  Ce  fait  m'ayant  frappé,  j'en  parlai  à  M.  Ri- 
»  cord,  qui  me  dit  en  avoir  observé  un  semblable.  »  jSous  avons  appris  par  communica- 
tion orale  que,  dans  les  deux  cas,  la  maladie  ne  gagna  pas  l'autre  œil. 

Le  plus  souvent,  quand  un  malade  affecté  de  gonorrhée  est  attaqué  de  con- 
jonctivite purulente  (ophthalmie  gonorrhéique),  surtout  si  un  seul  œil  se 
trouve  pris,  il  est  possible  de  démontrer  qu'une  inoculation  a  eu  lieu;  d'un 
autre  côté,  on  voit  souvent  l'inoculation  de  pus  gonorrhéique  se  faire  sur  des 
personnes  saines.  L'ophthalmie  purulente  et  la  gonorrhée  étant  des  maladies 
très-fréquentes,  rien  de  surprenant  qu'elles  puissent  aussi  se  rencontrer 
exceptionnellement  sur  le  même  sujet  sans  transmission  de  l'une  à  l'autre. 

On  a  prétendu  qu'au  début  de  l'ophthalmie  gonorrhéique,  l'écoulement 
diminuait  considérablement  du  côté  des  organes  génitaux  ou  même  cessait 
complètement.  Ces  observations  sont  très-i"ares,  et  nous  croyons  que  lorsque 
les  faits  ont  paru  donner  raison  à  ces  théories,  il  y  avait  encore  erreur  d'in- 
terprétation. En  effet,  la  sécrétion  d'une  gonorrhée  qui  va  disparaître  peut 
produire  par  inoculation  une.  ophthalmie  ;  d'un  autre  côté,  la  gonorrhée 
peut  bien  se  guérir  spontanément  au  début  d'une  ophthalmie  purulente, 
sans  qu'il  y  ail  relation  de  cause  à  effet  entre  ces  deux  maladies. 

Il  est  triste  de  voir  que,  par  suite  de  ces  idées  purement  théoricjues  de 
métastase,  on  est  allé  jusqu'à  vouloir  combattre  l'ophthalmie  gonorrhéique 
en  provoquant  un  écoulement  de  l'urèlhre,  soit  par  inoculation  directe,  soit 
par  l'usage  prolongé  d'une  sonde  à  demeure. 

Nous  avons  déjà  indiqué  pourquoi,  malgré  le  grand  nombre  desgonorrhées, 
les  conjonctivites  gonorrhéiques  sont  relativement  assez  rares;  ajoutons 

(i)  Publiées  par  le  D''  Eugène  Royet.  Paris,  1861,  p.  164. 
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encore  les  raisons  suivantes  :  la  sécrétion  gonorrhéique,  de  même  que  celle 
de  la  conjonctivite  purulente,  perd  la  faculté  d'être  inoculée,  si  elle  est  délayée, 
dans  une  grande  quantité  d'eau  (avec  50  ou  100  fois  son  volume  d'eau)  ;  elle 
n'est  pas  inoculable  non  plus,  si  elle  a  été  desséchée  sur  du  linge  ou  des 
habits  et  exposées  pendant  trente-six  ou  quarante-huit  heures  à  l'air.  Il  est 
intéressant  d'observer  que  l'inoculation  se  fait  le  plus  souvent  à  l'œil  droit. 
Un  fait  qui  milite  encore  contre  l'idée  d'une  métastase,  c'est  que,  le  plus 
souvent,  quand  l'un  des  yeux  est  attaqué  pap  la  maladie,  on  peut  éviter  la 
contagion  à  l'autre  œil  par  la  simple  application  d'un  bandeau  compressif. 

L'ophthalmie  gonorrhéique  est  une  maladie  extrêmement  rare  chez  la 
femme,  de  telle  sorte  que,  même  dans  les  grands  services  des  maladies 
vénériennes  (Lourcine),  on  ne  la  rencontre  que  très-exceptionnellement. 
Nous  ne  l'avons  vue  nous-même  que  deux  fois,  chez  M.  Sigmund,  dans  le 
service  des  vénériennes  du  grand  hôpital  de  Vienne.  L'inoculation  du  produit 
d'une  leucorrhée  est  par  contre  assez  fréquente  chez  des  petites  fdles  ayant 
de  mauvaises  habitudes. 

Il  importe  de  ne  pas  prendre  toute  irritation  de  la  conjonctive  pour  le 
début  d'une  conjonctivite  purulente,  quand  les  sujets  que  nous  observons 
sont  atteints  de  gonorrhée,  et  surtout  de  ne  pas  appliquer  immédiatement  les 
cautérisations. 

Un  point  important  à  savoir,  c'est  que  la  sécrétion  de  la  gonorrhée  peut 
produire  par  inoculation  la  conjonctivite  diphthérilique  ;  nous  dirons  plus, 
les  cas  foudroyants  d'ophthalmie  gonorrhéique  qui  ont  été  observés  étaient, 
presque  toujours,  des  cas  de  conjonctivite  diplithéritique.  Ce  n'est  que  la 
diphthéritc  qui  peut,  avec  une  rapidité  si  effrayante,  détruire  un  œil  dans 
l'espace  de  douze  à  vingt-quatre  heures  ;  car  c'est  par  la  strangulation  des 
vaisseaux  et  l'absence  complète  de  nutrition  que  la  cornée  tombe  nécrosée. 
Il  faut  toujours  avoir  en  vue  que  l'inoculation  peut  produire  une  conjonc- 
tivite diphthérilique,  et  baser  son  pronostic  sur  le  boursouflement  et  la 
richesse  de  sang  que  la  conjonctive  présente  dans  les  premières  trente-six 
heures. 

Nous  croyons  trouver  la  raison  pour  laquelle  l'inoculation  du  pus  d'une 
gonorrhée  est,  à  juste  titre,  si  redoutée,  dans  cette  particularité,  que  le 
pus  d'une  gonorrhée,  surtout  quand  elle  est  à  l'état  aigu,  donne  beaucoup 
plus  souvent  naissance  à  l'ophthalmie  diphthéritique  qu'à  l'ophthalmie 
purulente  (1). 

Les  statistiques  que  l'on  a  faites  jusqu'à  ce  jour  viennent  à  l'appui  de  cette 
assertion  ;  une  seule  de  ces  statistiques  sera  suffisante  pour  démontrer  la 
malignité  de  l'ophthalmie  consécutive  à  l'inoculation  du  pus  gonorrhéique. 
Lawrence  a  tiré  les  résultats  qu'il  a  notés  de  14  cas  ;  9  de  ses  malades 

(1)  Il  paraît  que  de  Graefc  (voy.  Hii'sclibni-g,  A.  v.  Graefe's  Kliii.  Vortràtje,  p.  1 10)  a  aussi 
partagé  cette  opinion  ([uc  j'ai  en  premier  émise  dans  ma  thèse  inaugurale  (Paris,  1861). 
{'2)  Mackenzie,  loc.  cil.,  p.  177. 
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étaient  atteints  d'ophthalmie  gonorrhéiqiie  unilatérale,  les  autres  d'ophthal- 
mie  double.  Parmi  les  personnes  de  la  première  série,  6  ont  perdu  l'œil, 
3  l'ont  conservé,  et  encore  l'une  d'elles  avec  une  synéchie  antérieure,  une 
autre  avec  un  leucome.  Des  5  malades  de  la  seconde  catégorie,  -4  ont  perdu 
un  œil  et  le  cinquième  est  resté  complètement  aveugle. 

Si,  au  début  de  la  maladie,  les  paupières,  fortement  gonflées,  deviennent 
roides,  se  renversent  difficilement,  si  la  conjonctive  pâlit  de  plus  en  plus, 
qu'elle  présente,  au  lieu  d'une  sécrétion  purulente,  une  sécrétion  séreuse, 
grisâtre,  mêlée  de  lambeaux  fibrineux,  c'est  le  début  d'une  diphthérie,  et  le 
pronostic  est  des  plus  graves  ;  mais,  au  contraire,  si  les  paupières  sont  molles, 
la  conjonctive  boursouflée,  rouge,  si  elle  contient  du  sang  en  abondance,  si 
de  plus  les  papilles  sont  bien  développées,  c'est  une  simple  ophthalmie  gonor- 
rhéique,  qui  ne  diffère  en  rien  d'une  conjonctivite  purulente.  Dans  la  plu- 
part des  cas,  il  est  impossible,  dans  les  vingt-quatre  ou  trente-six  premières 
heures,  de  préciser  quel  caractère  la  maladie  prendra,!  et  il  est  prudent  de 
différer  le  pronostic  jusqu'à  ce  moment. 

Traitement.  —  Le  traitement  de  l'ophthalmio.  gonorrhéique  doit  être  aussi 
pi'ompt  qu'énergique.  Au  commencement  de  la  maladie,  si  les  paupières  sont 
roides  et  si  la  conjonctive  pâlit,  on  a  conseillé  (de  Graefe)  de  poser  de  vingt- 
quatre  à  trente-six  sangsues  à  l'angle  interne  de  l'œil,  sur  le  dos  du  nez  ou  à 
la  tempe,  et  de  les  placer  l'une  après  l'autre,  pour  obtenir  un  écoulement 
sanguin  continu;  pendant  ce  temps,  il  faut  appliquer  avec  persévérance  des 
compresses  glacées.  Nous  donnons,  toutes  les  heures  ou  toutes  les  deux  heu- 
res, de  5  à  10  centigrammes  de  calomel,  et  faisons  faire,  toutes  les  deux 
heures,  une  friction  avec  l'onguent  napolitain  alternativement  sur  la  poi- 
trine, les  bras  et  les  cuisses;  en  même  temps,  il  faut  frictionner  le  front 
avec  ce  même  onguent.  Ce  traitement  doit  être  continué  jusqu'à  ce  qu'il  se 
fasse  un  boursouflement  visible  de  la  conjonctive  ou  qu'il  apparaisse  quel- 
ques traces  de  salivation  ;  quand  la  salivation  se  montre ,  la  vascularisation 
de  la  muqueuse  ne  tarde  pas  à  la  suivre. 

Les  malades  atteints  d'ophthalmie  gonorrhéique  doivent  absolument  être 
traités  dans  un  service  ou  à  domicile,  une  afl'ection  aussi  grave  ne  pouvant 
être  guérie  facilement  dans  de  simples  consultations  publiques. 

Il  est  très-important  de  ne  pas  cautériser  avant  que  les  symptômes  qui 
font  craindre  une  diphthérie  aient  complètement  disparu;  on  risquerait  de 
rendre  complète  une  stase  de  la  circulation  qui  n'était  qu'au  début,  et  de 
causer  ainsi  une  diphthérite  qui  ne  se  serait  peut-être  pas  développée. 
On  n'aura  le  droit  d'employer  les  cautérisations  que  lorsque  la  conjoncti- 
vite purulente  sera  évidente,  et  alors  elles  seront  d'un  effet  souverain.  C'est 
pour  cela  que  nous  ne  croyons  pas  devoir  recommander  de  cautériser,  dès  le 
début,  toutes  les  ophlhalmies  gonorrhéiques  (Ricord);  c'est  là  une  méthode 
dangereuse  et  qui  ne  donne  de  succès  que  dans  un  nombre  de  cas  limité. 

Lorsque  un  seul  œil  a  été  envahi  par  la  maladie,  on  s'efforcera  de  pré- 
server l'autre  avec  le  bandeau  compressif,  ou  avec  des  bandelettes  de 
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taffetas  d'Angleterre  imbriquées  et  recouvertes  de  coUôdion  (1).  Plus  que 
dans  toute  autre  ophthalmie  l'usage  de  l'acide  carbolique  ou  salicylique  doit 
être  ici  généralisé  {iwy.  page  285.) 

ARTICLE  IV 

CONJONCTIVITE  MEMBRANEUSE  (crOUpeilSe)  CROUP  CONJONCTIVAL  (2) 

La  conjonctivite  membraneuse  ou  croupeuse  se  différencie  du  catarrhe 
aigu  et  de  l'oplithalmie  purulente  aiguë  en  ce  que  le  produit  inflamma- 
toire qu'elle  fournit  se  dépose  sous  forme  de  membranes  dans  une  étendue 
variable  sur  la  muqueuse  malade. 

Il  est  vrai  que  dans  quelques  affections  catarrhales  et  purulentes,  la  sécré- 
tion montre  une  certaine  tendance  à  se  coaguler,  mais  la  vraie  conjonctivite 
membraneuse  présente  ceci  de  caractéristique  que  tout  le  produit  se  dépose 
sous  forme  de  membrane  à  la  surface  conjonctivale  et  qu'à  part  ces  masses 
croupeuses,  la  conjonctive  ne  sécrète  guère  qu'un  peu  de  sérosité  entre- 
mêlée de  quelques  fragments  de  membranes  déjà  éliminées. 

Cette  conjonctivite  revêt  constamment  un  caractère  aigu  (Saemisch).  Elle 
est,  dans  certains  cas,  peu  intense,  relativement  à  la  quantité  de  produits 
fibrineux  déposés  à  la  surface  de  la  conjonctive,  d'autres  fois,  elle  offre  un  gon- 
flement comparable  à  celui  qui  accompagne  l'oplithalmie  purulente  et  ne  donne 
lieu  qu'à  une  couche  peu  épaisse  et  parfois  peu  étendue  d'exsudat  membra- 
neux. A  part  la  nature  de  la  sécrétion,  elle  se  différencie  encore  de  l'ophthal- 
mie  purulente  simple  en  ce  que  ni  la  conjonctive  bulbaire,  ni  celle  du  tarse 
ne  se  montrent  très-affectées,  et  que  le  gonflement  porte  de  préférence  sur  le 
cul-de-sac  conjonctival  qui  surplombe  sur  les  tarses,  principalement  sur  le 
supérieur. 

Il  est  bien  plus  difficile  de  différencier  la  conjonctivite  membraneuse  à 
son  début  de  l'ophthalmie  diphthéritique,  surtout  lorsque  toute  la  conjonc- 
tive se  trouve  couverte  de  membranes  gris-jaunâtre ,  car ,  primitivement , 
les  membranes  se  confondent  si  intimement  avec  la  couche  épithéliale , 
qu'il  est  parfois  très-difficile  de  les  détacher  et  de  s'assurer  que  la  muqueuse 
elle-même  n'est  pas  infiltrée  de  masses  fibrineuses.  Pourtant,  si  les  tentatives 
faites  dans  le  but  d'obtenir  cette  séparation  sont  aussitôt  suivies  d'un  écoule- 
ment de  sang  assez  abondant  (  tandis  que  même  les  scarifications  dans  la 


(1)  Voyez  le  mode  crocclusion  palpébrale,  dans  le  but  de  préserver  l'œil  resté  sain  au 
commencement  d'une  opiitiialmie  gonorrliéique,  par  M.  Warlomont  {Annales  d'Oculistique, 
t.  XXXU,  p.  -27). 

(2)  Si  nous  consacrons  dans  cette  édition  un  article  particulier  à  la  conjonctivite  mem- 
braneuse, c'est  que  nous  pensons  que  cette  séparation  contribuera  à  la  clarté  de  l'exposition 
et  qu'en  France  c'est  principalement  cette  fausse  diplithérie  qu'on  observe.  Dans  un  traité 
français  on  est  encore  d'autant  plus  autorisé  à  étudier  à  part  cette  maladie  qu'elle  a  été  en 
premier  décrite  (Bouisson,  Chassaignac)  dans  notre  patrie  d'adoption. 
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vraie  diplithérie  ne  saignent  pas),  en  même  temps  que  les  paupières  se  mon- 
trent souples,  nous  devons  nous  rassurer  et  conclure  que  nous  n'avons  pas 
affaire  à  une  forme  pernicieuse. 

Le  caractère  de  l'oplithalmie  membraneuse  étant  bien  accusé,  to  jte  la  sur- 
face conjonctivale,  sauf  la  conjonctive  bulbaire,  se  trouve  recouverte  de 
masses  membraneuses  qui  ont  une  telle  consistance  qu'on  peut  obtenir  par- 
fois un  moule  du  sac  conjonctival,  lorsqu'à  une  période  un  peu  plus  avancée, 
les  membranes  se  détachent  avec  facilité.  La  maladie  atteint,  en  pareil  cas, 
presque  constamment  les  deux  yeux,  et  il  se  forme  au-dessus  de  l'épithé- 
lium  des  exsudats  en  couches  superposées  qui  sont  d'autant  plus  résistantes 
qu'elles  renferment  plus  d'éléments  cellulaires  dans  la  substance  fibrineuse 
qui  les  constitue  (Saemisch).  Ces  membranes,  composées  de  couches  super- 
posées, rappellent  celles  qui  se  forment  dans  le  croup  trachéal. 

Toii te  conjonctivite  membraneuse  offre  ce  caractère  remarquable  qu'après 
la  période  de  sécrétion  des  masses  coagulables  qui  se  déposent  sur  la  couche 
épithéliale,  elle  passe  par  une  période  de  purulence  pendant  laquelle  la  cou- 
che épithéliale,  qui  a  en  grande  partie  été  détruite  avec  l'élimination  des 
membranes,  se  reconstitue,  dételle  sorte  que,  cette  ophthalmie  purulente  ter- 
minée, on  retrouve  la  muqueuse  dans  un  état  d'intégrité  parfaite.  Elle  se  dis- 
tingue ainsi  sensiblement  de  la  diphthérie  conjonctivale,  qui  ne  guérit  qu'après 
une  destruction  plus  ou  moins  complète  de  la  conjonctive  et  la  formation  ulté- 
rieure de  cicatrices. 

Ce  qui  a  rendu  si  difficile  de  bien  établir  le  tableau  nosologique  du  croup 
de  la  conjonctive,  c'est  que,  d'une  part,  la  période  des  dépôts  fibrineux  peut 
être  tout  à  fait  transitoire  et  se  passer  si  rapidement  que  la  maladie  revêt 
presque  aussitôt  un  caractère  identique  àl'ophthalmie  purulente,  et  que,  d'au- 
tre part,  la  période  de  la  formation  des  membranes  peut  se  prolonger  sensi- 
blement et  s'accompagner  d'une  exsudation  fibrineuse  dans  le  tissu  conjonc- 
tival même,  en  d'autres  termes,  le  croup  s'est  peu  à  peu  transformé  en 
diphthérie. 

Dans  certaines  régions  de  la  France  (le  Midi)  l'affection  prend  pourtant  un  caractère 
parfaitement  tranclié,  c'est  la  période  croupale  qui  prédomine,  la  pliasc  purulente  n'est 
juste  assez  accusée  et  prolongée  que  pour  assurer  l'élimination  des  membranes;  une 
tendance  vers  une  inflammation  paronchymateuse  à  caractère  diplithéritiquc  manque  ab- 
solument. Au  contraire  en  Allemagne  la  tendance  à  la  diplithérie  est  tellement  prononcée 
que  de  Graefe  n'a  pas  cru  pratique  de  distinguer  de  la  conjonctivite  diphtliéritique  une 
forme  croupale.  Notons  encore  que  la  période  de  purulence  dans  l'ophtliaimie  membra- 
neuse peut  être  interrompue  par  une  nouvelle  poussée  croupale,  ou  même  ciianger  com- 
plètement de  caractère  et  se  transformer  en  diphthérie. 

M.  Saemisch  insiste  avec  raison  sur  l'importance  pratique  d'une  distinction 
exacte  entre  la  forme  croupale  et  l'ophthalmie  purulente  simple.  La  première, 
en  effet,  ne  supporte,  pas  plus  que  la  diphthérie,  l'emploi  des  caustiques  dans 
sa  première  période,  et  est  susceptible  de  prendre  facilement,  sous  l'influence 
de  ces  moyens,  le  vrai  caractère  de  la  diphthérie.  De  là,  un  des  principaux  dan- 
gers de  cette  maladie,  qui  n'a  pas  une  très-grande  tendance  aux  complica- 
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lions  graves  du  cùlé  de  la  cornée,  et  guérit  sans  laisser  de  traces  après  une 
période  de  purulence  plus  ou  moins  prolongée. 

Le  croup  conjonctival,  essentiellement  contagieux ,  se  rencontre  (à  Paris) 
surtout  au  printemps  et  à  l'automne,  et  revêt  alors  quelquefois  uu  caractère 
épidémique  ;  néanmoins,  c'est  une  affection  fort  rare,  et  si  on  a  occasion 
d'observer  à  la  fois  plusieurs  cas,  c'est  (|ue  frères  et  sœurs  d'une  même  fa- 
mille ont  été  atteints  par  celte  maladie.  Certains  auteurs  ont  vu  la  conjoncti- 
vite membraneuse  simultanément  avec  le  croup  d'autres  membranes  (la  lan- 
gue, les  gencives,  dans  le  cas  de  Mason  (1)).  Nous  avons  pu  nous  convaincre 
qu'à  certains  moments  les  opbthalmies  des  nouveau-nés  prenaient  toutes 
une  tendance  au  croup.  Du  reste,  Chassaignac  (2)  etHuline  (3)  ont  observé 
le  croup  cbez  des  enfants  âgés  de  quelques  semaines  seulement. 

Le  pronostic  de  la  véritable  opbthalmie  membraneuse  est  favorable,  il  l'est 
moins  lorsque  la  tendance  à  la  dipbthérie  s'accuse  ou  qu'un  traitement  mal 
dirigé  pousse  en  quelque  sorte  l'affection  dans  cette  voie. 

Le  traitement  doit  consister  dans  un  emploi  énergique  du  froid  joint  à  l'u- 
sage des  désinfectants.  On  a  recommandé  de  saupoudrer  les  membranes  de 
poudre  de  sulfate  de  quinine  qui  paraît  avoir  eu  uu  résultat  incontestable 
(Saemisch),  mais  ce  médicament  a  aussi  le  grave  inconvénient  d'attaquer 
par  le  frottement  l'épithélium  cornéen  et  d'être  fort  désagréable  pour  le  ma- 
lade. 

Il  est  bien  préférable  de  se  contenter  de  passer  une  ou  deux  fois  par  jour 
sur  les  paupières  renversées  un  pinceau  imbibé  d'une  solution  d'acide  car- 
bolique  (1  gramme  pour  50  grammes),  et  de  tenir  sur  les  paupières  presque 
constamment  des  compresses  glacées  impreignées  d'une  très-faible  solution 
de  cet  acide  (3  grammes  pour  1000).  Lorsque  la  tendance  à  la  formation 
des  fausses  membranes  a  cessé,  que  l'état  de  purulence  se  trouve  bien  établi, 
rien  ne  s'oppose  à  ce  que  l'on  procède  avec  les  cautérisations  comme  s'il 
s'agissait  d'une  ophtbalmie  purulente  ordinaire. 

Plus  que  dans  toute  autre  conjonctivite,  il  est  recommandé,  à  cause  du  ca- 
ractère éminemment  contagieux  de  l'alïection,  de  procéder  de  suite  à  l'occlu- 
sion de  l'œil  qui  ne  serait  pas  encore  infecté,  et  d'engager  les  personnes  qui 
soignent  le  malade  à  se  laver  les  mains  après  chaque  pansement  dans  de  l'eau 
carbolisée. 

ARTICLE  V 

CONJONCTIVITE  DIPHTHÉRITIQtlE,  OU  DIPHTHÉRITE  DE  LA  CONJONCTIVE 

La  conjonctivite  diphtbéritique  est  une  maladie  qui  n'a  été  bien  reconnue 
et  décrite  que  dans  ces  dernières  années. Il  est  vrai  que  depuislongtemps  on 

(1)  Ophthalmic  Hosp.  Rep.,  1871,  p.  Ifi4. 

(2)  Annales  d'ocuL,  1847. 

(3)  Med.  Times  and  Gaz.,  31  oct.  1863. 
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connaît  la  conjonctivite  membraneuse,  qui  n'appartient  pas  à  !a  dipiithérite 
proprement  dite. 

M.  le  professeur  Bouissou  a  décrit  dans  le  Compte  rendu  de  la  clinique  ehimrgicale, 
1846,  un  cas  de  conjonctivite  membraneuse.  Dans  ces  derniers  temps,  le  même  auteur, 
après  avoir  observé  plusieurs  cas  de  ce  genre,  a  publié  un  travail  sur  la  conjonctivite 
diphthéritique  (\),  dans  lequel  il  donne  une  description  qui  concorde  avec  le  croup  con- 
jonctival;  mais  où  il  ne  définit  pas  le  véritable  caractère  de  la  diphthérite.  Peu  de  temps 
après  la  première  publication  do  M.  Bouisson,  M.  Cbassaignac  a  fixé  l'attention  des  méde- 
cins sur  la  farmation  de  membranes  muqueuses  ou  fibro-muqucuses  siu-  la  conjonctive 
des  nouveau-nés  (2),  mais  sans  indiquer  non  pins  les  cas  de  véritable  diphthérite.  Des- 
uinrrcs  (3)  n'indique,  en  parlant  de  couches  fibrineuses  dans  l'oplithalmic  des  nnuveau-nés, 
qu'une  complication  désignée  par  lui  sous  le  nom  de  forme  diplitliériiique.  En  1857, 
M.  Gibert  (4J  a  publié  un  intéressant  travail  sur  la  diphthérite  cunjonctivale,  en  donnant 
un  certain  noml)re  d'observations  qu'il  avait  recueillies  ))i'ndant  son  internat  à  l'hôpital 
Sainte-Eugénie.  En  1858,  M.  Magne  (5)  a  écrit  un  mémoire  sur  la  diphthérite  conjoncti- 
vale,  portant  sur  quatre  observations  :  les  conclusions  qu'il  a  émises  sont  l'expression  des 
opinions  généralement  reçues  à  cette  époque  ;  seulement,  cliose  singulière,  cet  auteur  met 
en  doute  l'inoculabilité  de  la  diphthérite  conjonctivalo.  En  Angleterre,  M.  Warthon  Jones  (6), 
dans  son  manuel,  fait  mention  delà  conjonctivite  membraneuse,  M.  Prichard  (7)  a  publié 
également  un  travail  sur  la  diphthérite,  mais  après  l'apparition  de  travaux  importants  sur 
la  matière  publiés  en  Allemagne. 

C'est  de  Graefe  (8),  exerçant  dans  une  ville  où  les  alTeclions  diplUhériti- 
ques  sont  très-fréquentes,  qui  a,  le  premier,  donné  et  précisé  les  caractères 
de  cette  maladie,  et  l'a  nettement  séparée  de  la  conjonctivite  membraneuse. 
Nous  trouvons  un  résumé  de  ce  travail  dans  la  précieuse  traduction  du 
Traité  des  maladies  de  Vœil  de  Mackenzie,  par  MM.  Warlomont  et  Teste- 
lin  (9).  Dans  ces  derniers  temps,  M.  Jacobson  (de  Kœnigsberg)  (10), a  publié 
un  intéressant  travail  sur  une  épidémie  de  conjonctivite  diphthéritique  et 
nous  devons  à  M.  Hirschberg  (11)  quelques  recherches  histologiques  sur  ia 
nature  anatomique  de  cette  maladie. 

Symptômes  anatomiques.  —  De  Graefe  a  surtout  bien  su  séparer  Tinfiltra- 
tion  librineuse  dans  le  tissu  de  la  conjonctive,  de  la  formation  de  mem- 
branes fibrineuses  à  la  surface  de  la  conjonctive,  c'est-à-dire  du  croup  con- 
jonctival.  La  conjonctivite  diphthéritique  débute,  à  peu  près,  avec  les  mêmes 
symptômes  que  la  conjonctivite  purulente.  Les  paupières  sont  fortement  gon- 

(1)  Montpellier  médical,  1859,  et  Tribut  à  la  chirurgie,  18G1,  t.  II. 

(2)  Annales  d'oculistique,  1847. 

(3)  Traité  des  maladies  des  yeux,  t.  II,  p.  91. 

(4)  Archives  générales  de  médecine,  1857. 

(5)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  1858,  p.  12G0. 

(6)  Principlcs  of  ophthalmic.  medic.  and  surgenj,  édit.  1835.  Voyez  la  traduction  du 
Traité  de  M.  Warthon  Jones  par  M.  Foucher.  Paris,  1862,  p.  184. 

(7)  British  médical  Journal,  nov.  1867. 

(8)  Archiv  fiïr  Ophtlialmologie,  1854,  t.  I,  Abth.  1. 

(9)  Mackenzie,  Traité  pratique  des  maladies  de  l'œil,  traduit  sur  la  édition  et  augmenté 
d'annotations  par  MM.  les  docteurs  Warlomont  et  Testelin.  Paris,  1857. 

(10)  Archiv  fur  Ophtlialmologie,  t.  IV,  Abth.  2. 

(11)  Von  Graefe  s  Klin.  Vorlriige.  Berlin,  1871,  p.  112. 
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fiées,  luisantes;  les  plis  de  la  peau  y  sont  effacés;  elles  sont  souvent  d'un 
rouge  foncé,  surloiit  vers  leur  bord.  La  paupière  supérieure  est  abaissée,  et 
il  est  presque  impossible  au  malade  de  la  relever.  Si  l'on  cherche  à  exami- 
ner les  yeux,  on  éprouve  une  très-grande  difficulté  à  écarter  les  paupières, 
ce  qui  ne  se  rencontre  pas  dans  la  conjonctivite  purulente.  Ceci  est  surtout 
très-marqué  pour  la  paupière  inférieure,  tandis  que,  dans  la  conjonctivite 
purulente,  elle  se  laisse  encore  assez  facilement  renverser,  et  ha  mu 
queuse  du  cul-de-sac'proémiiie  alors  en  formant  une  saillie  rouge  et  gonflée. 
On  a  également  beaucoup  de  peine  à  renverser  la  paupière  supérieure,  qui 
est  dure  au  toucher,  et  Ton  cause,  par  cette  exploration,  de  fortes  douleurs 
au  malade. 

Si  l'on  examine  la  conjonctive,  on  la  trouve  fortement  épaissie;  mais  peu 
rouge,  lisse  et  luisanle;  il  manque  même  cette  rugosité  produite  par  la  proé- 
minence des  papilles,  qui  se  trouvent  à  l'état  normal.  Dans  les  cas  bien  pro- 
noncés de  diphtliérie  généralisée,  la  conjonctive  présente  une  couleur 
jaunâtre.  Par-ci  par-là,  on  observe  des  vaisseaux  plus  distendus  qui,  après 
un  court  trajet,  se  perdent  dans  la  profondeur  de  la  muqueuse.  En  regar- 
dant de  plus  près,  on  peut  apercevoir  un  grand  nombre  de  petites  ecchy- 
moses; on  observe  aussi  quelquefois  un  réseau  à  mailles  vasculaires  peu 
serrées  et  très-distendues.  Lorsque  la  maladie  a  pris  plus  de  développement 
la  vascularisation  diminue,  et  la  couleur  jaune  sale  de  la  conjonctive  devient 
de  plus  en  plus  prononcée.  Cette  couleur  est  due  à  rinfdtration  fibrineuse  de 
la  conjonctive. 

Si  la  paupière  supérieure  est  renversée,  il  est  facile  de  méconnaître  l'épais- 
sissement  de  la  conjonctive,  et  celle-ci,  avec  son  aspect  luisant  et  sa  faible 
coloration  rouge,  frappera  moins  un  observateur  peu  attentif  que  la  muqueuse 
boursouflée  et  sanguinolente  de  la  conjonctivite  purulente;  et  cependant  ces 
symptômes,  qu'on  pourrait  croire  insignifiants,  sont  beaucoup  plus  mena- 
çants pour  l'œil  que  l'état  de  gonflement,  de  rougeur  et  de  turgescence  de  la 
muqueuse,  dans  l'ophthalmic  purulente. 

Il  y  a  certains  cas  de  conjonctivite  diphthéritique  où  l'exsudation  fibri- 
neuse n'a  pas  lieu  seulement  dans  le  tissu  de  la  muqueuse;  mais  encore  à  sa 
surface.  Les  couches  d' exsudât  qui  se  forment  alors  sont  en  rapport  direct 
avec  la  fibrine  coagulable  qui  est  dans  le  tissu  lui-même.  Dans  ces  cas,  la 
couche  épitliéliale  est  détruite,  et  il  est  difficile  d'enlever  une  couche  entière 
d'exsudat  fibrineux,  comme  on  l'observe  dans  la  conjonclivite  membraneuse. 
Ici  il  est  facile  d'ùter  ces  dernières  à  l'aide  d'une  pince,  ou  tout  simple- 
ment, par  un  frottement  du  doigt;  car,  surtout  vers  la  période  de  purulence 
du  croup  conjonctival,  elles  ne  sont  que  peu  solidement  attachées  et  s'enlè- 
vent aisément  avec  la  couche  épilhéliale  de  la  muqueuse  ;  tandis  que  les 
véritables  fausses  membranes  de  la  diphthérite  ne  ?e  laissent  détacher 
qu'avec  une  certaine  difficulté  et  par  petits  lambeaux. 

La  muqueuse  de  la  conjonctivite  purulente  n'offrait  qu'un  boursoudemcnt 
pioTion»é,  une  infiltration  séreuse  du  tissu  de  la  conjonctive  ;  les  vaisseaux 
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étaient  fortement  gonflés  et  congestionnés;  les  anses  vasculaircs  qni  forment 
les  papilles,  entourées  d'une  Iranssudation  séreuse,  et  d'un  gonflement  de 
leur  tissu  cellulaire,  proéminaient  beaucoup  ;  la  circulation  dans  ces  vais- 
seaux congestionnés  et  dilatés  était  bien  ralentie,  mais  nullement  arrêtée  ; 
nulle  part,  il  ne  se  présentait  des  signes  de  stase  et  de  coagulation  du  sang. 
Il  en  est  tout  autrement  dans  la  conjonctivite  dipbthéritique  :  au  lien  de  la 
transsudation  séreuse  dans  le  tissu  conjonctival,  on  a  une  exsudation  fîbri- 
neuse  et  coagulable;  cette  exsudation,  une  fois  coagulée,  pénètre  quelquefois 
tout  le  tissi\de  la  muqueuse  et  enveloppe  les  vaisseaux  d'une  masse  solide. 
La  circulation  et  par  suite  la  diapédèse  est  entravée  par  cette  exsudation 
coagulée  :  c'est  pourquoi,  on  ne  trouve,  en  examinant  la  conjonctive,  que 
({uelques  vaisseaux  superfrciels  assez  distendus  et  n'offi'ant  qu'un  faible 
parcours  et  que  la  sécrétion  purulente  n'exisïe  pas  à  celte  période  de  la 
maladie. 

Le  grand  nombre  des  petites  eccbynioses  contraste  avec  les  grandes  eccliy- 
moses,  très-étendues,  mais  peu  nombreuses,  qu'on  rencontre  quelquefois  dans 
la  conjonctivite  purulente  •,  c'est  là  une  preuve  de  la  gène  de  la  circulation 
dans  la  conjonctivite  diphtbéritique  ;  dans  beaucoup  de  vaisseaux,  cette  gêne 
de  la  circulation  va  jusqu'à  la  stase  complète  et  même  à  la  coagulation  du 
sang.  L'exsudation  fibrineuse  dans  le  tissu  de  la  conjonctive  et  la  stase  dans 
la  circulation  de  cette  membrane,  lui  donnent  un  aspectgondé  et  une  couleur 
pâle  ;  sur  le  bulbe,  ou,  par  suite  de  la  transparence  de  la  sclérotique,  les  ec- 
chymoses sont  vues  avec  plus  de  facilité,  elles  produisent  un  aspect  marbré  de 
la  muqueuse.  En  scarifiant  la  conjonctive,  même  profondément,  on  obtient 
une  section  jaunâtre,  qui  donne  très-peu  de  sang;  quelquefois,  la  section 
reste  tout  à  fait  sèclie. 

Ce  n'est  qu'en  pratiquant  ces  incisions  que  l'on  peut  se  rendre  compte  du 
grand  épaississement  que  la  conjonctive  a  subi.  La  scarification  du  chémosis, 
dans  la  conjonctivite  diphtbéritique,  n'en  fait  pas  écouler  une  masse  séreuse, 
et  ne  lui  permet  pas  de  s'effacer,  comme  dans  la  conjonctivite  purulente  ;  au 
contraire,  elle  fait  voir  qu'il  contient  une  masse  jaunâtre,  gélatineuse,  résul- 
tant d'une  infdtration  de  fibrine  coagulée. 

On  rencontre  constamment  nombre  de  bactéries  sur  les  exsudais  fibrineux 
de  la  .conjonctivite  diphtbéritique,  mais  il  serait  difficile  de  définir  le  rôle 
qu'elles  jouent  au  point  de  vue  pathogénique  de  la  maladie.  Bien  plus  que 
dans  le  croup  conjonctival,  les  masses  aihumineuses  et  fibrineuses  qui  en 
se  coagulant  forment  les  croûtes  diphthéritiques  renferment  des  éléments 
cellulaires.  Parfois  même  ces  éléments  et  petits  corpuscules  luisants  (Hirsch- 
berg)  sont  entassés  à  un  tel  point  qu'ils  semblent  à  eux  seuls  constituer  le 
stroma  de  la  conjonctive,  la  couche  épithéliale  et  la  croûte  diphtbéritique.  A 
une  période  un  peu  plus  avancée  ces  cellules  se  trouvent  atteintes  de  dégéné- 
rescence graisseuse,  une  élimination  plus  ou  moins  prompte  arrête  alors 
ces  phases  régressives. 

Souvent  celte  infiltration  diphtbéritique  ne  s'arrête  pas  à  la  muqueuse, 
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mais  elle  gagne  le  bord  iiitra-marginal  des  paupières  ou  une  partie  de  ces 
dernières  :  l'exsudalion  se  présente  sous  fornu'  de  taches  grisâtres  en 
saillie,  qui  couvrent  quelquefois  toute  leur  étendue.  Après  son  élimination, 
la  suppuration  gagne  ces  parties,  et  il  peut  alors  arriver  facilement  qu'un 
symblépliaron  plus  ou  moins  étendu  vienne  à  se  produire. 

Si  nous  suivons  la  marche  de  la  maladie  dans  un  cas  de  diphlhérite  bien 
prononcée,  nous  voyons  les  phénomènes  clianger  au  bout  de  cinq  à  six  jours. 
Nous  pouvons  considérer,  comme  appartenant  à  une  première  période  cette 
infiltration  fibrinensc,  période  qu'il  faudra  bien  séparer  de  la  suivante,  et 
qui  otîreune  grande  difiérence  d'aspect  avec  la  conjonctivite  purulente.  Pen- 
dant cette  première  période,  la  sécrétion  ne  présente  pas,  au  commencement, 
un  aspect  clair  et  citrin,  puis  purulent;  elle  est,  au  contraire,  très-peu 
abondante,  fluide,  séreuse,  d'un  gris  sale,  et  renferme  des  lambeaux  de 
fd)rine.  Cette  couleur  grisâtre  est  due  à  un  détritus  de  masses  fibrineuses. 
Comme  toutes  les  sécrétions  qui  contiennent  des  corps  albuminoïdes  en  dé- 
composition, celle-ci  est  très-facilement  sujette  à  la  fermentation  et  à  la 
putréfaction;  c'est  pourquoi,  elle  peut  avoir  une  action  nuisible  sur  les  tissus 
qu'elle  atteint, ce  que  la  sécrétion  purulente  ne  détermine  pas. 

Après  que  cette  première  période  d'exsudation  fibrineuse  a  persisté  quel- 
que temps,  il  survient  des  changements  considérables  en  quelques  points. 

La  conjonctive,  pâle  et  lisse,  devient  rouge,  et  il  se  développe  des  vaisseaux 
pendant  que  la  muqueuse  commence  à  se  boursoufler.  Dans  ces  points,  l'in- 
fdlration  fibrineuse  liquéfiée  s'est  rési  rbée  ou  a  été  éliminée,  soit  par  lam- 
beaux, soit  d'une  manière  insensible;  la  conjonctive  est  pendant  ce  temps 
ulcéré,  et  présente  des  anses  vasculaires  gonflées,  turgescentes,  et  facilement 
saignantes.  Tout  à  côté  de  ces  parties  boursouflées,  on  peut  trouver  des  pla- 
ques où  cette  élimination  de  l'infiltration  fibrineuse,  avec  boursouflement  de 
la  muqueuse,  n'a  pas  encore  eu  lieu  ;  ces  plaques  proéminent  sur  les  parties 
déjà  vascularisées  et  donnent  à  la  conjonctive  un  aspect  irrégulier.  Peu  à 
peu,  elles  deviennent  plus  rares,  se  couvrent  de  papilles  vasculaires  assez 
prononcées  ;  elles  apparaissent  encore  sous  forme  de  nodosités  et 
ne  tardent  pas  à  se  vasculariser  entièrement.  La  muqueuse  est  alors 
boursouflée,  très-rouge,  facilement  saignanté  et  analogue  à  celle  de  la 
conjonctivite  purulente.  En  même  temps,  il  se  fait  un  changement  dans 
la  sécrétion,  qui  devient  de  plus  en  plus  purulente. 

Nous  nommerons  période  purulente  cette  deuxième  période  de  boursou- 
flement de  la  conjonctive.  Une  fois  celle-ci  bien  développée,  il  ne  reste  plus 
de  caractère  saillant,  qui  dilTérencie  l'affection  diphthéritique  de  la  véritable 
conjonctivite  purulente;  mais  cette  distinction  pourra  se  faire  aussitôt  que  la 
troisième  période  aura  commencé. 

Cette  troisième  période  est  celle  de  la  cicatrisation  et  du  rétrécissement 
de  la  conjonctive;  sa  marche  est  en  rapport  complet  avec  celle  de  la  première 
période.  Si  cette  dernière  a  été  bien  prononcée  et  surtout  généralisée,  si  elle 
a  duré  pendant  quelque  temps,  la  troisième  période  sera  aussi  très-accen- 
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tuée;  au  contraire,  si  la  première  période  n'a  été  que  passagère,  et  si  Tinfil- 
tration  fibrineuse  n'a  été  que  superficielle  et  peu  étendue,  la  troisième  n'aura 
également  qu'une  faible  importance.  C'est  dans  les  cas  de  cet  ordre  que  la 
période  purulente  aura  le  plus  grand  développement.  Les  cas  les  plus  graves 
de  conjonctivite  diplithéritique  sont  ceux  où,  après  une  iufillration  fibrineuse 
très-prononcée  et  généralisée,  dans  le  tissu  de  la  conjonctive,  la  cornée  a  été 
détruite  par  suite  d'une  stase  pi'esque  complète  de  la  circulation  :  une  phtlii- 
sie  du  globe^oculaire  en  résulte  et  on  observe  enfin  un  rétrécissement  cica- 
triciel très-prononcé  du  sac  conjonctival.  Le  rétrécissement  cicatriciel  el  la 
déviation  en  dedans  des  cartilages  tarses  sont  même  plus  accusés,  dans  ces 
cas,  qu'après  la  guérison  d'un  trachome  intense. 

Nous  avons  séparé  d'une  manière  très-nette  les  trois  périodes  de  la  con- 
jonctivite diphthéritique,  pour  les  bien  faire  comprendre  et  les  bien  distin- 
guer; mais  il  faut  convenir  que,  dans  beaucoup  de  cas,  une  distinction 
clinique  aussi  précise  serait  impossible.  Quant  à  la  première  période,  il  peut 
se  faire  qu'elle  soit  d'une  durée  très-courte;  l'infiltration  fibrineuse  dans  le 
tissu  conjonctival  peut  n'être  que  très-superficielle.  Elle  est  vite  résorbée  ou 
éliminée  :  cela  peut  se  faire  d'une  manière  si  rapide,  que,  sauf  une  certaine 
roideur  dans  les  paupières  et  un  défaut  dans  la  circulation,  persistant  jus- 
qu'au troisième  ou  quatrième  jour,  rien  ne  nous  indique,  après  ce  moment, 
ce  qui  pourrait  différencier  cette  affection  d'une  véritable  conjonctivite  pu- 
rulente. 

Dans  ces  cas  mixtes,  comme  dans  les  cas  de  véritable  diphthérile,  on  peut 
observer  cette  sécrétion  fibrineuse;  celle-ci,  en  se  coagulant  et  en  se  mêlant 
avec  des  produits  de  sécrétion  muqueuse,  forme  des  membranes  plus  ou 
moins  épaisses  et  cohérentes,  qui  couvrent  la  conjonctive.  Ces  membranes 
doivent  être  bien  distinguées  de  la  diphthérie  pi"oprement  dite;  l'exsudation 
fibrineuse  a  lieu,  dans  le  tissu  même  de  la  conjonctive  et  au-dessus  de  la 
couche  épithéliale.  Il  ne  faut  non  plus  oublier  que  ces  membranes  fibri- 
neuses  se  rencontrent  aussi  dans  de  véritables  cas  de  diphthérite  ;  mais  alors 
si  on  les  enlève,  on  ne  trouve  plus  la  muqueuse  rouge,  boursouflée  et  sai- 
gnant facilement;  au  contraire,  elle  est  pâle,  peu  vasculaire,  et  fortement 
épaissie  par  l'infiltration  fibrineuse.  Aussi,  dans  ces  derniers  cas,  ce  ne  sont 
pas  les  membranes  qui  nous  font  croire  à  une  diphthérite  de  la  conjonctive, 
mais  bien  l'infiltration  fibrineuse  située  au-dessous  des  membranes  elles- 
mêmes. 

Quant  à.  ce  qui  regarde  la  durée  de  la  première  période,  elle  varie  entre 
trois  et  huit  jours.  Généralement,  l'état  purulent  se  montre  vers  le  cinquième 
ou  le  sixième;  mais  il  y  a  des  cas  où  l'infiltration  fibrineuse  est  très-consi- 
dérable et  où  son  élimination  et  le  boursouflement  de  la  muqueuse  ne  se  font 
que  vers  le  huitième  ou  le  dixième  jour. 

La  période  purulente  (deuxième  période)  peut  offrir  également  des  varia- 
tions assez  considérables  :  lorsque  l'infiltration  fibrineuse  a  été  faible  et  a  été 
rapidement  éliminée,  la  suppuration  est  longue  et  plus  abondante.  Si  au  con- 
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traire  l'infiltration  s'est  faile  lentement,  si  elle  a  été  abondante,  si  réliinina- 
tion  de  ces  produits  plastiques  ne  s'est  faite  que  difficilement,  le  tissu  conjonc- 
tival  sera  assez  altéré  pour  que  la  période  de  suppuration  soit  peu  marquée  : 
dans  les  cas  extrêmes,  la  suppuration  n'existe  plus  ou  presque  plus,  parce  que 
la  conjonctive  est  à  peu  prés  détruite  en  totalité.  La  troisième  période,  ou  pé- 
riode de  cicatrisation,  devient  alors  la  période  capitale  de  cette  maladie.  Ces 
Ibrmes  graves  de  diphthérite  conjonctivale  ne  se  rencontrent  heureusement 
pas  en  France. 

Il  est  important  de  noter  que,  pendant  la  deuxième  période,  une  récidive 
de  la  première  peut  se  faire,  et  une  nouvelle  exsudation  fibrineuse  ramener 
l'affection  à  sa  première  période. 

Quant  à  la  troisième  période,  elle  offre  un  caractère  des  plus  importants 
qui  la  sépare  nettement  de  la  conjonctivite  purulente  :  celle-ci  se  guérit  sans 
laisser  de  traces,  tandis  qu'une  conjonctivite  diphtliéritique  bien  prononcée 
sera  toujours  suivie  d'une  cicatrisation  plus  ou  moins  étendue. 

Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  d'insister  sur  la  facilité  avec  laquelle  la 
cornée  peut  être  atteinte  dans  la  conjonctivite  purulente  ;  cette  complication 
se  produit  plus  facilement  encore  dans  les  cas  de  conjonctivite  diphlhéritique. 
On  peut  dire  hardiment  que  là  où  l'infiltration  fibrineuse,  dans  un  cas  de 
diphthérite,  est  bien  prononcée,  la  cornée  ne  tardera  pas  à  être  attaquée. 
L'étranglement  auquel  les  vaisseaux  qui  vont  vers  la  cornée  sont  soumis, 
amène  une  morlification  rapide  du  tissu  cornéen,  et  cela  quelquefois  dans 
l'espace  de  douze  à  vingt-quatre  lieures,  sans  que  la  thérapeutique  puisse,  le 
moins  du  monde,  s'y  opposer. 

La  nécrose  cornéenne  commence  alors  sous  forme  d'une  opacité  centrale. 
Lorsque  des  complications  du  côté  de  la  cornée  surviennent,  cette  mem- 
brane prend  tout  d'abord  un  aspect  légèrement  terne  ;  l'ii'is  se  dessine  avec 
moins  de  netteté.  Cette  légère  opacité  générale  se  prononce  de  plus  en  plus 
vers  un  point,  une  coloration  grisâtre  lui  succède,  et  l'épithélium  ne  tarde 
pas  à  disparaître  au-dessus  des  parties  grises,  qui  prennent  bientôt  une  cou- 
leur jauiu\tre.  C'est  là  qu'il  se  forme  un  ulcère  avec  nécrose  du  tissu  cornéen; 
cet  ulcère  gagne  rapidement  en  profondeur  et  en  étendue,  et,  observé  à 
l'éclairage  oblique,  on  peut  reconnaître  que  sa  couleur  jaunâtre  est  due  à 
des  masses  nécrosées  de  tissu  cornéen.  Il  n'est  pas  facile  de  bien  se  rendre 
compte  de  la  profondeur  de  l'ulcère  ;  car  lorsqu'il  a  gagné  une  certaine 
profondeur,  son  plancher  est  poussé  en  avant.  Il  arrive  aussi  que  quand  les 
couches  les' plus  profondes  de  la  cornée  sont  atteintes,  l'ulcère  se  débarrasse 
des  parties  nécrosées,  au  point  de  devenir  complètement  transparent.  On  ne 
peut  juger  la  profondeur  de  l'ulcère  et  prévoirie  danger  d'une  perforation 
qu'en  examinant  bien  le  bord  de  l'ulcération,  qui,  dans  ces  cas,  est  nette- 
ment tranché,  et  qui  se  distingue  bien  de  son  fond  bombé.  Chez  les  enfants, 
ces  ulcères  transparents  sont  moins  fréquents  que  chez  les  adultes,  et  l'on 
voit  plus  souvent  chez  eux  des  ulcères  d'un  blanc  jaunâtre  avec  destruction 
iumelleuse  de  la  cornée.  Quelquefois,  la  destruction  de  celte  membrane  se 
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t'ait  avec  une  rapidité  telle  que,  bien  que  claire  et  plus  brillante  (ju'à  l'état 
normal  quelques  heures  auparavant,  on  la  trouve,  tout  à  coup,  trouble  et 
devenue  aussi  terne  que  si  elle  avait  été  brûlée  par  de  la  chaux  vive.  Lorsque 
nous  avons  parlé  de  la  conjonctivite  purulente,  nous  avons  décrit  une  autre 
lésion  de  la  cornée  qu'on  retrouve  plus  fréijuemment  dans  la  diphthérite  : 
nous  entendons  parler  de  l'ulcère  transparent  de  la  cornée,  ulcère  à  facette,  à 
marche  si  latente  et  si  insidieuse  qu'on  en  méconnaît  l'existence  avec  la 
plus  i^rande  l'acilité.  Aussi  le  praticien  doit-il  toujours  songer  à  la  possibilité 
de  cette  complication. 

Les  complications  qui  surviennent  dans  la  première  période  de  la  diphthérie 
sont  surtout  à  redouter  pour  trois  raisons  :  1"  elles  dénotent  leur  origine  par 
défaut  de  nutrition  plus  que  dans  toute  autre  maladie  conjonctivale  et  nos 
ressources  à  opposer  à  ce  défaut  sont  bien  faibles;  2°  même  dans  les  cas  de 
diphthérie  par  plaques  (non  généralisée)  l'apparition  des  affections  de  la  cor- 
née laisse  redouter  une  infection  directe  du  tissu  cornéen,  et  3"  c'est  la  l'aci- 
lité avec  laquelle  se  ferment  les  perforations  de  celte  membrane,  qu'elles 
aient  eu  lieu  spontanément  ou  artificiellement.  Le  trou  de  la  perforation  s'obli- 
tère très-rapidement  au  moyen  d'une  exsudation  agglutinante,  qui  permet 
bientôt  à  l'humeur  aqueuse  de  se  reproduire;  il  ne  se  forme  même  pas 
de  fistule  lorsqu'on  fait  subir  à  la  cornée  une  perte  de  substance  assez 
considérable,  comme  cela  a  été  tenté  (Desinarres).  C'est  là  la  cause  pour 
laquelle  les  résultais  si  favorables  de  la  paracentèse  ne  peuvent  être 
obtenus. 

Si  une  perforation  a  eu  lieu  avec  prolapsus  de  l'iris,  celui-ci  se  couvre 
très-rapidement  d'une  couche  d'exsudation,  et  ses  bords  s'agglutinent  avec  la 
cornée;  ce  caractère  singulier,  qui  se  présente  surtout  dans  la  première 
période  de  la  maladie,  semble  être  dû  à  cette  tendance  à  l'exsudation  libri- 
neuse  que  l'on  trouve  dans  la  diphthérite.  Plus  tard,  quand  la  seconde  période 
est  bien  développée,  les  plaies  de  la  cornée  ne  se  comportent  pas  autrement 
qu'il  n'a  été  décrit  pour  l'oplithalmie  purulente.  Les  complications  cor- 
néennes  de  la  troisième  période  résultent  du  frottement  des  plaies 
conjonctivales  qui  se  cicatrisent  et  rappellent  les  complications  cor- 
néennes  d'origine  analogue  des  granulations  chroniques  (kératites  panni- 
formes). 

Symptàmes  physiologiques.  —  Nous  trouvons  une  assez  grande  différence 
entre  les  symptômes  de  la  diphthérite  et  ceux  de  la  conjonctivite  purulente. 
Dans  cette  dernière  maladie,  nous  n'avons  observé  qu'au  début  des  douleurs 
d'une  certaine  inqjortance;  aussitôt  que  la  sécrétion  purulente  s'était  bien 
manifestée,  elles  cessaient,  et  les  yeux  pouvaient  se  perdre  à  la  suite  d'une 
destruction  purulente,  sans  que  le  malade  accusât  de  grandes  souffrances.  11 
n'en  est  point  ainsi  dans  la  conjonctivite  diphihéritique  :  les  douleurs  que 
les  malades  éprouvent  sont  bien  marquées,  leurs  plaintes  sont  vives  et  conti- 
nuelles; l'examen  des  yeux  cause  des  souffrances  quelquefois  insupportables; 
le  renversement  de  la  paupière  supérieure  est  ordinairement  accompagné  de 


330  DE  WECKER.  —  MALADIES  DE  LA  CONJONCTIVE. 

douleurs  tellement  foi"tes,  que  les  malades,  même  les  plus  courageux,  ne 
peuvent  les  supporter.  On  peut  être  obligé,  pour  éviter  des  accidents  sérieux 
assez  inrpiiétants,  comme  des  convulsions  cliez  les  enfants,  d'avoir  recours 
aux  anesthésiques  ;  il  semble  que  les  nerfs  sensitifs,  si  nombreux  dans  la 
conjonctive,  soient  soumis,  par  la  compression  de  l'exsudation  fdjrineuse  qui 
les  entoure,  à  ce  même  étranglement  que  nous  avons  observé  pour  les  vais- 
seaux. Aussitôt  que  la  seconde  période  commence,  les  douleurs  vont  dispa- 
raissant graduellement. 

Un  autre  symptôme  caractéristique  de  la  conjonctivite  diplitlicritique,  c'est 
l'augmentation  considérable  de  la  température  des  paupières,  que  nous  avons 
rencontrée,  mais  seulement  très-passagère,  an  début  de  la  conjonctivite 
purulente.  Dans  !a  diphthérite,  la  chaleur  est  très-prononcée  dès  le  début  de 
la  maladie,  et  reste  très-sensible  au  toucher  pendant  toute  la  première 
période.  Ce  caractère  est  mis  en  évidence  par  la  rapidité  avec  laquelle  les 
compresses  glacées  sont  échauffées,  de  sorte  qu'on  est  obligé  de  les  changer 
presque  incessamment. 

Quant  au  gonflement  des  paupières,  il  est  très-développé,  mais  il  n'offre 
pas  de  différence  avec  celui  de  la  conjonctivite  purulente.  Ce  gonflement  n'est 
pas  en  rapport  direct  avec  l'intensité  de  l'exsudation  fibrineuse  qui  se  fait 
dans  le  tissu  conjonctival  ;  il  peut  être  très-prononcé,  pendant  que  rinfiltra- 
tion  diphlhéritique  ne  l'est  que  peu;  on  peut  observer  de  même  une  diminu- 
tion dans  le  gonflement  des  paupières,  sans  que  l'on  puisse  conclure  à  une 
diminution  dans  l'exsudation  fibrineuse. 

Marche  de  la  maladie.  ■ —  La  conjonctivite  diphthéritique  est  une  des 
maladies  les  plus  malignes  qui  puisse  attaquer  l'œil.  Si  l'infiltration  dans  le 
tissu  de  la  conjonctive  s'est  faite  d'une  manière  considérable,  si  le  gonfle- 
ment de  la  muqueuse  et  la  diminution  de  la  circulation  sont  très-marqués, 
une  opacité  générale  de  la  cornée  avec  nécrose  rapide  ne  tarde  pas  à  s'effec- 
tuer. Une  fonte  purulente  du  bulbe  peut  alors  avoir  lieu  même  avant  que 
l'élimination  de  l'exsudation  fibrineuse  soit  arrivée  à  sa  fin;  il  survient 
une  courte  période  purulente,  suivie  d'un  rétrécissement  très-prononcé  du 
sac  conjonctival.  Très-probablement,  dans  ces  cas,  une  grande  partie  des 
vaisseaux  conjonctivaux,  comprimés  pendant  quelque  temps,  se  sont  oblitérés  ; 
le  tissu  conjonctival,  qui  était  nourri  par  eux,  s'est  nécrosé  et  a  été  éliminé 
avec  les  masses  fibreuses. 

Si  l'infiltration  fibrineuse  n'a  pas  été  très-prononcée  ;  si  le  boursouflement 
de  la  muqueuse  ne  s'est  manifesté  qu'au  bout  de  quelques  jours,  l'état  de  la 
cornée  donnera  l'indication  de  la  gravité  de  la  maladie.  Quand  les  affections 
de  celte  membrane  se  montrent,  pendant  que  le  boursouflement  de  la 
muqueuse  n'est  pas  encore  prononcé,  il  faut  très-mal  augurer  de  cet  acci- 
dent; nous  n'avons  pas  à  espérer  de  voir  survenir  un  arrêt  dans  la  destruc- 
lion  de  la  cornée. 

Dans  une  conjonctivite  diphihérilique,  après  l'élimination  même  des  exsudais 
diphthéritiques,  on  ne  peut  rien  prévoir  des  accidents  subséquents;  une 
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semblable  exsudalion  peut  se  répéter  deux  et  même  plusieurs  fois  ;  de  là  la 
difficulté  du  pronostic.  Si  l'iiifiltration  du  tissu  conjonctival  est  peu  pronon- 
cée, si  le  boursouflement  de  la  muqueuse  s'est  fait  d'une  manière  très- 
rapide,  et  si  alors  une  aiTection  de  la  cornée  a  lieu  vers  la  fin  de  la  pre- 
mière ou  au  commencement  de  la  seconde  période,  il  n'y  a  pas  à  augui^er 
plus  mal  de  cet  accident  que  dans  les  cas  semblables  de  conjonctivite 
purulente.  ' 

Un  fait  très-fàcheux  qui  se  présente  à  la  suite  de  la  conjonctivite  diphthé- 
ritique,  c'est  qu'elle  laisse  des  cicatrices;  il  survient  alors  facilement  des 
affections  chroniques  de  la  cornée,  contre  lesquelles  notre  thérapeutique  est 
impuissante,  parce  qu'elle  ne  peut  en  enlever  la  cause  première.  Si,  au  con- 
traire, la  première  période  a  été  bénigne,  les  cicatrices  seront  presque 
imperceptibles,  et  il  n'y  aura  que  de  faibles  symptômes  pour  séparer  ces  cas 
de  la  conjonctivite  purulente. 

Étiologie.  —  La  conjonctivite  purulente  est  une  affection  simplement 
locale,  qui  n'attaque  guère  la  constitution  générale;  nous  ne  pouvons  en  dire 
autant  de  la  conjonctivite  diphthéritique.  La  diphthérite  de  l'œil,  comme 
toutes  les  affections  diphthéritiques,  est  l'expression  d'un  changement  dans 
la  composition  du  sang  et  le  signe  d'une  diathèse  qui  nous  est  encore  incon- 
nue. Cette  diathèse  se  manifeste  parla  production  d'une  exsudation  fibrineuse 
qui  a  une  tendance  très-prononcée  à  se  gangrener,  à  faire  participer  à  cette 
gangrène  les  membranes  dans  lesquelles  elle  s'est  faite  et  à  provoquer  des 
symptômes  d'intoxication  du  sujet  ainsi  qu'à  transmettre  même  cette  infection 
par  inoculation  plus  ou  moins  directe. 

Lorsque  cette  diathèse  se  manifeste  chez  un  individu,  les  muqueuses, 
simplement  attaquées  d'une  congestion  inflammatoire,  fournissent,  tout  à 
coup,  une  exsudation  de  produits  coagulables  dans  leur  tissu,  et  quelquefois 
en  partie  à  leur  surface  ;  ces  produits  n'ont  aucune  tendance  à  s'organiser, 
mais,  au  contraire,  se  nécrosent  facilement,  donnent  lieu  à  la  formation 
d'ulcères,  et  le  malade  ne  guérit  qu'avec  une  perte  de  substance  plus  ou 
moins  forte  des  parties  où  l'affection  a  éclaté.  Dans  d'autres  cas,  on  trouve 
qu'une  cause  d'irritation  inflammatoire,  qui  aurait  produit  chez  des  sujets 
non  soumis  à  cette  diathèse  un  simple  état  catarrhal  ou  purulent  de  la 
muqueuse,  donne  lieu  à  une  diphthérile  bien  prononcée.  C'est  ce  qui  nous 
explique  pourquoi  nous  voyons  quelquefois  l'inoculation  du  pus  de  la  con- 
jonctivite purulente  produire  une  conjonctivite  diphthéritique;  d'un  autre 
côté,  la  sécrétion  d'une  conjonctivite  diphthéritique,  inoculée  sur  un  sujet 
peu  disposé  à  la  diphthérite  et  non  soumis  à  des  influences  épidémiques  ou 
endémiques,  ne  provoque  souvent  qu'une  conjonctivite  purulente. 

Nous  admettons  d'autant  mieux  l'existence  de  cette  diathèse  générale  dans 
les  cas  de  conjonctivite  diphthéritique,  que  nous  voyons  souvent  cette  maladie 
des  yeux  coïncider  avec  une  affection  diphthéritique  des  autres  muqueuses, 
et  surtout  des  muqueuses  des  voies  aériennes.  De  Graefe  a  vu  que,  do  qua- 
rante malades  atteints  de  diphthérite,  trois  sont  morts  d'angine  couenneuse. 
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Nous  avons,  iious-mème,  traité  d'une  conjonctivite  diphthéritique  un  enfant 
âgé  de  cinq  ans  qui  fut  enlevé  par  le  croup,  trois  semaines  après;  d'un  autre 
côté,  Fàge  qui  est  le  plus  favorable  aux  afl'ections  diplitliéritiques,  nous  oITre 
le  plus  grand  nombre  de  conjonctivites  diplitliéritiques.  Chez  les  enfants, 
entre  deux  et  huit  ans,  on  observe  fréquemment  cette  maladie  ;  les  cas  où, 
après  la  huitième  année,  la  conjonctivite  diphlhéritique  spontanée  (sans 
inoculation  et  sans  cause  épidémique)  se  produit,  sont  certainement  très- 
rares. 

C'est  aussi  la  raison  pour  laquelle  l'inoculation,  au  moyen  de  la  sécrétion 
de  rophthalmie  purulente  des  nouveau-nés,  provoque  si  facilement  la  con- 
jonctivite diphlhéritique  chez  les  enfants  de  deux  à  huit  ans;  tandis  que,  si 
cette  inoculation  se  fait  sur  un  adulte,  comme,  par  exemple,  chez  la  mère, 
le  plus  souvent,  il  n'en  résulte  qu'une  simple  conjonctivite  purulente. 
N'oublions  pas  que  chez  ces  enfants  des  maladies  exanthématiques  (rougeole, 
scarlatine)  ont  souvent  fait  couver  cette  diathèse  diplithérilique. 

Une  autre  raison  qui  plaide  pour  faire  considérer  la  diphthérite  comme 
dépendant  d'une  affection  générale,  c'est  qu'elle  n'attaque  que  rarement  un 
seul  œil.  Les  cas  sont  malheureusement  peu  fréquents  où  un  bandeau  coitî- 
pressif  arrive  à  garantir  un  œil,  l'autre  étant  affecté,  comme  cela  se  fait  faci- 
lement dans  la  conjonctivite  purulente;  néanmoins,  il  ne  faut  pas  négliger  le 
bandeau  compressif,  car  il  est  nécessaire  de  préserver,  autant  que  possible, 
l'œil  encore  sain  de  toute  cause  irritante,  qui  ne  tarderait  pas  à  provoquer 
une  éruption  de  diphthérite.  Jamais,  on  n'observe  la  diphthérite  bien  pro- 
noncée sur  un  œil,  lorsque  l'autre  n'est  attaqué,  par  exemple,  que  d'une 
conjonctivite  purulente  simple. 

Lrs  observations  de  M.  Gil)ert(l)  font  ressortir  la  grande  part  que  prend  tont  l'oi-ga- 
nisme  à  cette  affection  de  diplitliérite  si  limitée.  Des  cinq  sujets  sur  lesquels  porte  son 
observation,  quatre  ont  succombé;  chez  un  d'entre  eux,  la  mort  peut  bien  être  attribuée 
à  la  diphtliérite,  tandis  que  les  trois  autres  ont  subi,  en  même  temps,  l'inlluence  de  mala- 
dies dilTérentos.  Les  cas  de  mort  par  diphthérite  conjonctivalc  ne  sont  pas  très-rares 
(de  Graefe,  Hirschberg,  Saemisch,  etc). 

Les  symptômes  généraux  qui  accompagnent  l'inflammation  de  l'œil  militent 
bien  en  faveur  de  l'évidence  d'une  diathèse.  Très-souvent,  les  malades  sont 
atteints  d'une  fièvre  ardente,  accompagnée  d'une  anorexie  complète;  la  peau 
est  brûlante,  un  manque  absolu  de  sommeil  et  une  grande  agitation  les  tour- 
mentent. Ces  symptômes  disparaissent  généralement  de  plus  en  plus  quand 
la  première  période  tend  à  se  terminer. 

Un  fait  étiologique  très-important,  c'est  l'influence  épidémique  qui  carac- 
térise quelquefois  cette  maladie.  Les  épidémies  de  diphthérite  surviennent 
surlout  au  printemps  ou  k  l'automne;  alors,  outre  le  cas  de  diphthérite  spon- 
tanée que  l'on  observe,  l'inoculation  avec  le  pus  d'une  conjonctivite  purulente 
produit  presque  toujours  une  diphthérite.  De  plus,  des  cas  de  simple  catarrhe 


(1  j  Loc.  cit. 
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ou  de  coiijonclivite  purulente  se  trausformeiit  eu  diphtliérite.  Pendant  ces 
épidémies,  ou  a  même  vu  éclater  la  conjonctivite  diplithéritique  à  la  suite  de 
plaies  de  la  conjonctive  (après  l'opération  du  strabisme).  Comme  dans  toute 
épidémie,  les  premiers  cas  sont  d'une  gravité  extrême;  tandis  que,  vers  la 
fin  de  l'épidémie,  le  caractère  malin  se  perd  de  plus  en  plus,  et  l'on  ne 
rencontre,  enfin,  que  des  cas  mixtes  de  conjouclivite  purulente  et  de  diph- 
tliérite. Les  épidémies  de  conjonctivite  diplithéritique  éclatent  assez  facile- 
ment, en  même  temps  que  des  épidémies  d'angine  couenneusc  ou  de  fièvre 
puerpérale.  (Trousseau.) 

La  nutrition  et  les  conditions  hygiéniques  dans  lesquelles  vivent  les  enfants 
ont  une  influence  manifeste  sur  le  développement  de  la  diphthérie;  c'est  ainsi 
que  des  enfants  débiles  atteints  de  syphilis  héréditaire,  sont  particulièrement 
disposés  à  être  affectés  de  dij)lithérie  de  la  conjonctive,  dès  qu'une  inflam- 
mation conjonctivale  se  déclare  chez  eux. 

Les  observations  prouvent  que  cette  maladie  est  plus  ou  moins  fréquente, 
suivant  les  pays;  qu'il  en  est  même  où  elle  n'a  pas  été  signalée  (en Belgique). 
C'est  principalement  l'Allemagne  du  nord  (Berlinen  particulier)  qui  est  éprou- 
vée par  cette  affreuse  maladie,  et  c'est  surtout  dans  ces  régions  qu'on  a 
observé  de  véritables  épidémies  (de  Graefe,  Jacobson,  Hirschberg).  Rare- 
ment il  se  produit  dans  d'autres  endroits  de  petites  endémies  tout  à  fait 
localisées  (Horner,  Saemisch).  Des  cas  sporadiques  se  rencontrent  partout  et 
nous  devons  dire  que  nous  avons  eu  occasion  d'observer  des  cas  de  conjonc- 
tivite diphthéritique  dans  les  hôpitaux  de  Vienne,  de  Berlin,  de  Paris  et  de 
Londres  ;  nous  en  avons  vu  également  en  Russie,  dans  les  gouvernements  de 
Smolensk,  de  Kaluga,  et  de  Moscou. 

Une  conjonctivite  diplithéritique  locale,  et  non  liée  à  des  causes  constitu- 
tionnelles, se  manifeste  à  la  suite  de  brûlures  de  la  conjonctive  ;  ce  sont  sur- 
tout les  cautérisations  avec  la  chaux  et  la  potasse  caustique  qui  ont  cet  effet. 
Il  s'agit  alors  d'une  coagulation  de  masses  fibrineuses  et  aihuminoïdes  dans 
le  tissu  de  la  conjonctive  et  à  sa  surface,  provoquée  par  l'action  directe  de 
l'agent  chimique.  Néanmoins,  ces  cas  de  diphlhérite,  ont  toutes  les  suites  fâ- 
cheuses que  nous  avons  indiquées,  surtout  si  la  cautérisation  a  été  faite  sur 
une  grande  étendue.  On  observe  alors,  au-dessous  de  l'escliare  que  le  caus- 
tique a  provoquée,  une  infiltration  diphthéritique  bien  caractérisée  dans  le 
tissu  de  la  conjonctive.  L'élimination,  les  accidents  du  côté  de  la  cornée,  et 
la  cicatrisation,  suivent  la  marche  que  nous  avons  indiquée  pour  la  conjonc- 
tivite diphthéritique  en  général.  Comme  il  se  fait  ici,  encore  plus  fréquemment 
que  dans  les  autres  cas  de  diphthérite,  une  plaie  ulcérée  après  l'élimination 
de  l'exsudation  fibrineuse,  il  survient  plus  facilement  des  adhérences  entre 
le  bulbe  et  les  paupières;  adhérences  qui  produisent  des  symblépharons  plus 
ou  moins  étendus. 

Le  diagnostic  différentiel  n'offre  quelques  difficultés  à  établir  qu'entre  le 
croup  de  la  conjonctive  et  la  véritable  diphthérie. 

Une  fois  qu'on  a  enlevé,  dans  un  cas  de  croup,  les  membranes  fibrineuses 
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avec  une  pince,  il  devient  bien  facile  d'apprécier  la  nature  de  l'afl'eclion  qu'on 
étudie.  La  conjonctive  se  montre  boursouflée,  très-vascularisée  et  facilement 
saignante;  dans  des  cas  légers,  on  trouve  même  la  couche  épithéliale  assez 
bien  conservée,  comme  on  peut  le  voir,  en  plaçant  un  tout  petit  lambeau 
de  la  muqueuse  sous  le  microscope,  après  l'avoir  enlevé  à  l'aide  des  ci- 
seaux. Au  contraire,  dans  la  diphthérite,  la  muqueuse  est  pâle,  blafarde, 
fortement  épaissie  par  l'infiltration  fibrineuse;  dans  ce  dernier  cas,  les  mem- 
branes peuvent  être  détachées,  mais  avec  plus  de  difficulté;  ici  la  couche  épi- 
théliale manque  constamment.  Il  est  impossible  d'enlever  l'exsudation  qui 
s'est  faite  dans  le  tissu  même,  sous  forme  de  membrane;  il  peut  bien 
arriver  qu'une  couche  de  l'exsudation  librineuse  soit  éliminée  en  masse,  en 
donnant  le  moule  du  sac  conjonctival  avec  le  trou  circulaire  de  la  cornée, 
mais  il  eu  reste  toujours  une  partie  qui  laisse  à  la  conjonctive  tous  les  carac- 
tères de  la  diphthérite. 

Nous  accordons  que  le  diagnostic  différentiel  entre  la  conjonctivite  diphthé- 
ritique,  au  début  de  sa  deuxième  période,  et  la  conjonctivite  purulente,  est 
très-difficile  ;  il  n'y  a  souvent  que  la  formation  de  cicatrices  qui  peut  nous 
montrer  <à  quelle  maladie  nous  avons  affaire.  11  faut  naturellement  exclure 
dans  le  diagnostic  toute  cicatrice  causée  par  une  application  trop  forte  des 
caustiques. 

Pronostic.  — Toutes  les  fois  que  la  diphthérite  est  assez  prononcée,  le  pro- 
nostic est  des  plus  inquiétants.  C'est  surtout  dans  les  :cas  de  conjonctivite 
diphthérilique  chez  les  adultes,  qu'il  faut  porter  un  pronostic  fâcheux;  chez 
les  enfants,  la  maladie  est  plus  bénigne.  De  Graefc  était  de  l'avis  contraire, 
mais  M.  Hirscliberg,  qui  a  eu  le  triste  privilège  d'observer  le  plus  grand  nombre 
de  diplithéritcs  conjonctivales,  partage  notre  manière  de  voir.  Les  premiers 
cas  de  diphthérite  qui  signalent  le  début  d'une  épidémie  sont,  le  plus  sou- 
vent, très-dangereux,  tandis  que,  vers  la  fin  de  l'épidémie,  la  première  pé- 
riode de  la  maladie  est  moins  développée,  et  le  pronostic  en  devient  plus 
favorable.  Les  cas  de  diphthérite  causée  par  l'inoculation  de  la  sécrétion  d'une 
conjonctivite  diphthérilique  ou  purulente,  ou  d'une  gonorrhée,  sont,  en  géné- 
ral, très-graves. 

La  gravité  de  cette  redoutable  affection  ressort  des  faits  suivants  :  de  Graefe 
a  vu,  sur  4-8  cas  (40  enfants  et  8  adultes)  12  yeux  se  perdre  (9  chez  les  en- 
fants, 3  chez  les  adultes);  Hirschberg  signale  la  perte  de  34  yeux  et  la  forma- 
tion de  6  leucomes  adhérents  sur  94  cas;  Jacobson  a  vu  5  yeux  se  détruire 
complètement  sur  22,  et  4  rester  atteints  de  leucomes  adhérents. 

Les  considérations  suivantes  doivent  guider  le  pi'onostic  :  1°  l'énergie  de 
l'exsudatisn  fibrineuse  dans  le  tissu  de  la  conjonctive  et  l'épaississement 
qui  en  résulte  pour  cette  membrane;  2°  la  manière  plus  ou  moins  rapide 
avec  laquelle  la  vascularisation  se  fait  ;  3"  l'apparition  plus  ou  moins  pré- 
coce des  complications  du  côté  de  la  cornée.  Si  l'exsudation  fibrineuse  est 
considérable,  on  peut  s'attendre  à  ce'  que  la  vascularisation  ne  se  fasse  que 
très-difficilement,  quels  que  soient  les  moyens  thérapeutiques  employés. 
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Malheureusement,  dans  ces  cas,  les  accidents  du  côté  de  la  cornée,  sont  tou- 
jours imminents  et  offrent  les  plus  grands  dangers.  La  troisième  période  donne 
ici  également  un  pronostic  grave.  La  production  d'une  foule  de  cicatrices,  avec 
rétrécissement  du  sac  conjonctival,  présente  de  grands  dangers  pour  l'œil  ; 
il  peut  aussi  se  faire  que,  lorsque  l'élimination  de  l'exsudation  iibrineuse  a 
eu  lieu,  il  survienne  des  adhérences  entre  les  paupières  et  le  bulbe,  et  même 
entre  deux  parties  du  bord  libre  des  paupières,  qui  participe  quelquefois  à 
cette  diphthérite, 

Il  ne  faut  pas  oublier,  on  posant  le  pronostic,  que,  tant  que  l'infiltration 
diphthéritique  persiste,  l'œil  peut  être  détruit  très-rapidement;  le  danger  ne 
diminue  que  lorsque  la  vascularisalion  de  la  muqueuse  commence.  Le  début 
de  cette  vascularisation  est  marqué  par  une  légère  rougeur  de  la  conjonctive; 
près  des  grands  vaisseaux,  fortement  dilatés,  de  petits  vaisseaux  se  montrent 
en  plus  ou  moins  grand  nombre,  surtout  près  des  vaisseaux  du  chémosis.  Ce 
dernier,  après  avoir  perdu  sa  couleur  gris  jaunâtre,  prend  une  teinte  rou- 
geâtre  et  est  légèrement  affaissé.  Le  commencement  de  la  vascularisation  s'in- 
dique aussi  par  une  augmentation  dans  la  transsudation  à  la  surface  de  la 
muqueuse,  laquelle 'est  couverte  d'une  épaisse  couche  de  liquide  et  a  une 
apparence  fortement  miroitante.  Une  fois  que  quelques  parties  de  la  conjonc- 
tive se  sont  vascularisées,  et  qu'il  ne  reste  plus  que  de  grandes  plaques  inlil- 
trées,  il  n'est  pas  difficile  de  se  rendre  compte  de  la  marche  de  la  vasculari- 
sation; mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'elle  peut  s'être  faite  entièrement,  sans 
que,  pour  cela,  on  soit  sûr  d'échapper  à  une  récidive  présentant,  de  nou- 
veau, l'exsudation  Iibrineuse  redoutable.  Heureusement,  ce  sont  des  cas 
exceptionnels  et  la  récidive  offre  généralement  moins  de  gravité  que  la  maladie 
première. 

Traitement.  —  Le  traitement  delà  conjonctivite  diphthéritique  est  loin  de 
donner  les  résultats  éclatants  dont  nous  pouvions  nous  flatter  en  parlant  du 
traitement  de  la  conjonctivite  purulente.  jNous  voyons  échouer  tous  nos  re- 
mèdes dans  les  cas  graves  de  diphthérite;  car  nous  ne  possédons  aucun  moyen 
d'enlever  l'exsudat  fibrineux  du  tissu  de  la  conjonctive,  et  d'éviter  ainsi  les 
influences  pernicieuses  de  la  compression  et  de  l'étranglement  auxquels  sont 
soumis  les  vaisseaux  nourriciers  de  la  cornée.  D'un  autre  côté,  nous  sommes 
incapables  de  remédier  à  la  destruction  d'une  partie  plus  ou  moins  grande 
du  tissu  conjonctival,  amené  par  cette  infiltration,  et  à  la  suppuration  qui  lui 
succède. 

Si,  dans  une  autre  partie  du  corps,  nous  avons  affaire  à  une  diphthérite, 
nous  chercherons,  par  des  cautérisations  énergiques,  à  limiter  la  maladie,  en 
sacrifiant  une  partie  de  la  muqueuse  atteinte,  et  nous  tàclierons  ainsi  de  ga- 
rantir, autant  que  possible,  les  parties  voisines.  Mais,  dans  la  diphthérite  de 
la  conjonctive,  les  conditions  sont  tout  autres;  ici  il  faut  chercher  à  conserver, 
autant  que  possible,  la  muqueuse. 

Les  cautérisations  avec  les  caustiques  solides  doivent  être  complètement 
bannis  du  traitement  et  les  cautérisations  avec  les  solutions  employées  seule- 
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ment  lorsque  la  période  de  purulence  est  bien  accusée.  Encore  ne  faut-il  pas 
oublier  que  l'état  purulent  est  ici,  eu  quelque  sorte,  un  mode  de  guérison  ; 
aussi  ne  faut-il  cautériser  que  si  cet  état  purulent  est  trop  intense,  et  dans 
les  cas  où  il  y  a  complication  du  côté  de  la  cornée,  cas  dans  lesquels  un  état 
bien  établi  de  purulence  est  très-désavantageux.  Il  faut  appliquer  la  cautéri- 
sation avec  la  prudence  que  nous  avons  recommandée,  et  en  observant  tou- 
jours avec  grand  soin  l'état  de  gonflement  et  de  boursouflement  de  la 
muqueuse;  si  ces  symptômes,  et  avec  eux  la  sécrétion,  ne  sont  pas  bien  pro- 
noncés, il  faut  metti-e  uu  plus  long  intervalle  entre  les  cautérisations,  ou  les 
suspendre  complètement. 

Nous  avons  une  autre  question  importante  à  résoudre.  Ne  nous  est-il  pas 
possible  d'abréger  par  les  cautérisations  la  première  période,  si  dangereuse, 
de  la  diphthérite?  Nous  sommes  surtout  tenté  d'essayer  ce  moyen,  quand  une 
complication  du  côté  de  la  cornée  est  survenue  pendant  cette  période.  Disons 
que  même  dans  les  cas  où  Ton  rencontrerait  une  affection  grave  de  la  cornée, 
il  faut  rejeter  absolument  les  cautérisations,  qui  ne  feraient  qu'aggraver  la 
situation. 

Lorsqu'on  observe  une  vascularisation  bien  prononcée  sur  quelques 
points,  tandis  (pie  de  grandes  plaques  d'exsudation  diphthéritique  per- 
sistent et  tardent  à  s'éliminer,  si  cette  persistance  semble  nuisible  pour  Vétat 
de  la  cornée,  et  là  seulement,  on  peut  encore  tenter  une  cautérisation;  mais 
on  fera  toujours  bien  d'observer  les  règles  suivantes  : 

1°  Il  ne  faut  faire  les  cautérisations,  avec  la  solution  aux  deux  centièmes  que 
sur  une  étendue  très-limitée,  et  là  où  la  conjonciive  est  le  plus  vascularisée. 
On  cherchera  alors  à  obtenir  que  le  frottement  de  l'eschare  soit  aussi  peu 
défavorable  que  possible  pour  la  cornée,  en  ne  cautérisant  que  la  conjonctive 
du  cul-de-sac  et  celle  de  la  paupière  inférieure. 

2°  Il  est  absolument  nécessaire  de  bien  observer  l'effet  de  la  cautérisation 
et  de  la  suspendre  immédiatement,  si,  au  lieu  d'augmenter  la  vasculari- 
sation, elle  rend  la  muqueuse  plus  pâle  et  fait  rétrograder  l'état  de  vasculari- 
sation. 

3"  Il  faut  toujours  faire  suivre  ces  cautérisations  d'essai,  de  scarifications 
et  d'une  application  très-énergique  des  réfrigérants;  dans  le  but  d'éliminer, 
le  plus  vile  possible,  l'eschare  et  d'accélérer  la  circulation. 

Lorsque  le  danger  n'est  pas  urgent,  on  fera  certainement  mieux  d'attendre 
que  la  vascularisation  de  la  conjonctive  soit  bien  établie. 

On  peut  tenter  d'accélérer  une  vascularisation  qui  débute  trop  lentement, 
par  un  autre  moyen  beaucoup  moins  dangereux,  par  l'application  de  com- 
presses chaudes  aromatisées.  De  cette  manière,  on  évitera  du  moins  le  dan- 
ger de  provoquer,  par  la  cautérisation,  une  Jiouvelle  rechute  de  diphthérite. 
Nous  imbibons  des  compresses  pliées  en  plusieurs  doubles  avec  de  l'eau  ' 
carbolisée  à  40  ou  45  degrés  centigrades,  ou  une  infusion  de  camomille; cette 
eau  est  tenue,  en  assez  grande  (juantité,  dans  une  cuvette  renfermant  un  ther- 
momètre, afin  qu'on  puisse  entretenir  une  température  à  peu  près  con- 
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stante  par  de  petites  additions  d'eau  bouillante  ou  en  plaçant  une  lampe  sous 
la  cuvette  (1). 

Un  des  remèdes  les  plus  recommandés  contre  la  conjonctivite  diplitliériti- 
que,  c'est  le  froid.  Les  compresses  glacées  sont  appliquées  continuellement, 
et  on  les  renouvelle  très-fréquemment,  parce  qu'elles  se  réchauffent  avec  une 
très-grande  rapidité.  Le  froid  a  ici  le  grand  avantage  de  lutter  contre  la  stase 
en  contractant  les  vaisseaux.  Il  soulage  beaucoup  le  malade,  et  l'humidité  des 
compresses  surtout  lorsqu'on  les  fait  avec  de  l'eau  carbolisée,  contribue  beau- 
coup à  nettoyer  l'œil.  Quant  à  ce  qui  regarde  leurs  propriétés  sédatives,  elles 
agissent  beaucoup  mieux  qu'aucun  narcotique  pris  à  l'intérieur. 

Si  l'exsudation  diphthérilique  est  très-accusée,  le  froid  contribue,  sans  con- 
tredit, à  augmenter  les  troubles  nutritifs  de  la  cornée.  Aussi,  est-il  ici  moins 
bien  supporté  par  les  malades,  et  l'on  accélère  beaucoup  mieux  le  boursou- 
flement de  la  muqueuse  par  l'application  de  compresses  chaudes  :  mais  il 
faut  ici  bien  observer  quel  caractère  la  purulence  de  la  conjonctive  prend 
après  leur  application,  et  ne  les  continuer  que  si  cette  purulence  ne  devient 
pas  excessive.  Nous  craignons  surtout  l'application  des  compresses  glacées 
dans  les  cas  d'ulcères  étendus  delà  cornée,  avec  tendance  à  la  nécrose;  il 
faudra  les  remplacer,  en  pareil  cas,  par  les  compresses  chaudes. 

Un  autre  moyen  efficace  pour  soulager  le  malade  et  pour  accélérer  la  vas- 
cularisation  de  la  conjonctive,  ce  sont  les  émissions  sanguines.  Malheureuse- 
ment, il  ne  nous  est  pas  possible  d'appliquer  ici  les  scarifications,  que  nous 
avons  trouvées  si  salutaires  pour  la  conjonctivite  purulente.  En  scarifiant  une 
conjonctive  atteinte  de  diphthérite,  on  n'obtient  que  très-peu  de  sang  ou 
même  pas  du  tout;  on  observe  aussi  que  là  où  l'on  a  fait  les  incisions,  il  se 
fait  une  infiltration  fibrineuse  plus  considérable.  Les  scarifications  ne  sont 
applicables  que  quand  la  conjonctive  est  atteinte  de  la  diphthérie  par  plaques 
et  qu'elle  commence  à  se  vasculariser.  Il  faut  faire  les  scarifications  un  peu 
plus  profondément  que  dans  la  conjonctivite  purulente,  et  entretenir  l'écou- 
lement du  sang  par  un  mouvement  convenable  des  paupières,  en  épongeant 
fréquemment  le  liquide  qui  sort;  les  scarifications  peuvent  alors  accélérer 
beaucoup  la  vascularisation  de  la  muqueuse. 

L'émission  sanguine  doit  être  faite  de  manière  à  entretenir  nn  écoulement  constant  de 
sang.  On  obtiendra  ce  résultat  en  appliquant  trois  ou  quatre  sangsues  à  l'angle  interne  de 
l'œil,  à  la  racine  du  nez,  ou  bien  au-dessus  de  l'arcade  zygomatique,  à  la  tempe,  mais 
pas  trop  près  de  l'œil.  L'application  des  sangsues  près  de  l'angle  interne  de  l'œil  est  pré- 
férable chez  les  adultes;  les  enfants  se  tiennent  trop  ])eu  tranquilles  pour  en  supporte 
l'application  dans  ce  point.  Si  l'on  parvient  à  bien  appliquer  les  sangsues  sur  l'os  nasal, 
on  ne  risque  pas  d'augmenter  le  gonllement  des  paupières,  et  l'on  n'aura  pas  à  redouter 
de  grandes  ecchymoses,  qui  défigureraient  momentanément  le  malade  ;  aussitôt  qu'une  des 
sangsues  tombe,  il  faut  la  remplacer  par  une  autre.  On  peut  appliquer,  suivant  le  degré 
d'intensité  du  mal,  jusqu'à  vingt-cinq  ou  trente  sangsues,  et  même  aller  plus  loin  s'il  y  a 
urgence;  nous  obtenons  par  là  un  écoulement  de  sang  suffisant,  car  c'est  en  ce  point  que 
convergent  les  veines  palpébrales.  Il  est  possible  qu'en  entretenant  un  courant  de  sang 


(I)  Voyez  le  Bulletin  général  de  thérapeutique  du  30  mars  1862  :  De  l'emploi  de  Veau 
chaude  en  compresses,  dans  le  traitement  des  maladies  des  yeux,  par  l'auteur, 
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constant  dans  une  partie  voisine  de  l'oeil,  et  en  provoquant  vers  ce  point  une  congestion, 
en  agisse  d'uni'  inanir'rc  dérivative,  et  qu'on  facilite  le  retour  de  la  circulation  dans  les 
vaisseaux  conjonctivaux  ;  mais  il  ne  faudrait  pas  trop  se  fier  à  ce  remède.  A  Paris,  où  les 
formes  graves  de  diphthérie  sont  très-rares,  nous  ne  sommes  jamais  amené  à  user  de 
cette  thérapeutique  vigoureuse. 

Varlériotomie,  qu'on  pratique  en  fendant  profondément  la  commissure  ex- 
terne, est  un  très-précieux  moyen  si  la  diphthérie  n'est  pas  très-prononcée 
et  ne  menace  pas  de  gagner  les  lèvres  de  la  plaie  cutanée.  Chez  les  enfants,  la 
diphthérite  est  malheureusement  si  souvent  combinée  avec  un  état  d'anémie 
qu'il  faut  être  aussi  circonspect  que  possible  dans  l'emploi  de  ce  moyen. 

De  tous  les  remèdes  qui,  donnés  à  l'intérieur,  facilitent  la  vascularisation 
de  la  conjonctive,  le  plus  efficace  est  le  mercure.  Aussitôt  qu'une  certaine 
quantité  de  ce  remède  a  pénétré  dans  l'organisme,  et  que  les  symptômes  de 
salivation  se  montrent,  presque  immédiatement  commence  la  vascularisation 
de  la  conjonctive;  mais  il  ne  faut  pas  attendre  de  ce  remède  ce  qui  est  impos- 
sible, et  croire  qu'il  puisse,  presque  instantanément,  amener  la  dissolution  de 
grandes  masses  fdnineuses.  Ce  n'est  pas  d'une  manière  rapide  que  cela  se 
fait,  même  quand  on  obtient  la  salivation.  Le  mercure  ne  peut  produire  un 
effet  rapide,  dissoudre  et  éliminer  le  produit  de  l'exsudation,  vasculariser  la  con- 
jonctive, que  là  où  l'exsudat  n'a  pas  pénétré  trop  profondément  dans  le  tissu 
delà  muqueuse;  ([uand  l'infdtration  a  été  très-forte,  s'il  s'est  formé  une  véri- 
table croûte  de  fibrine,  l'action  de  ce  remède  tarde  malheureusement  trop  et 
ne  peut  empêcher  la  perte  complète  de  l'œil.  C'est  dans  ces  cas  que  le  mé- 
decin peut  se  demander  s'il  y  a  réellement  intérêt  à  soumettre  le  malade  aux 
inconvénients  d'un  traitement  mercuriel ,  qui  sera  presque  toujours  inutile. 

Dans  tous  les  cas  moins  graves,  on  fera  bien  d'employer  le  mercure,  dans 
l'espérance  de  raccourcir,  autant  que  possible,  la  première  période  de  la 
diphthérite  et  de  préserver  l'œil  d'un  danger  imminent.  Le  plus  souvent,  on 
peut  alors  espérer  d'obtenir  le  boursouflement  de  la  muqueuse,  deux  ou  trois 
jours  après  que  les  premiers  signes  de  la  salivation  ont  paru.  \  0n  donne  aux 
adultes,  toutes  les  deux  heures,  5  à  10  centigrammes  de  calomel,  et  l'on 
ordonne  une  friction  de  2  à  4  grammes  d'onguent  mercuriel  simple,  à  faire 
toutes  les  deux  heures,  alternativement  sur  la  poitrine,  les  bras  ou  les 
jambes  ;  il  faut,  en  outre,  frictionner  le  front  toutes  les  deux  heures,  avec 
le  volume  d'un  pois  de  l'onguent  ■  mercuriel  belladoné  (5  grammes 
d'extrait  pour  10  grammes  d'onguent).  Aux  enfants,  on  donne,  suivant  leur 
âge,  1/2  à  2  centigrammes  de  calomel,  et  l'on  fait  faire  les  frictions  avec  l'on- 
guent mercuriel  toutes  les  deux  heures  (1/2  à  1  gramme). 

Chez  les  enfants,  où  la  salivation  tarde  généralement  beaucoup  plus  à 
apparaître,  on  ne  peut  pas  continuer  ce  traitement  jusqu'à  ce  qu'elle  arrive. 
Néanmoins,  il  ne  faut  suspendre  l'emploi  des  mercuriaux  que  lorsque  se 
montrent  les  premiers  symptômes  de  la  vascularisation,  et  que  tout  annonce 
que  celle-ci  et  le  boursoutlement  de  la  muqueuse  marchent  d'une  manière 
satisfaisante  ;  sans  cela,  on  fait  la  triste  expérience  qu'après  avoir  discontinué 
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trop  tôt  l'emploi  du  remède,  une  rechute  de  diphthérite  a  lieu  :  celle-ci  ne 
cède  encore  qu'à  un  nouvel  emploi  de  mercure.  Qu'on  ne  cesse  donc  pas  de 
donner  ce  remède  avant  d'être  sûr  d'être  à  l'abri  de  tous  les  dangers  de  la 
première  période. 

Bien  plus  que  dans  la  conjonctivite  purulente,  il  faut  avoir  soin  de  net- 
toyer soigneusement  l'œil.  Nous  nous  servons  du  procédé  indiqué  plus  haut, 
en  instillant  de  l'eau  tiède  mélangée  d'acide  carbolique  ou  salicylique  {voij. 
page  285). 

Tandis  que  nous  ne  mettons  aucune  importance  à  faire  garder  la  diète 
dans  la  conjonctivite  purulente,  nous  soumettons  le  malade  à  un  régime  assez 
rigoureux  dans  les  cas  de  diphthérite.  La  diète  doit  être  sévère,  surtout 
pendant  la  première  période  de  la  maladie;  mais,  même  quand  celle-ci  est 
passée,  nous  ne  permettons  que  des  aliments  légers  et  en  petite  quantité.  Si 
l'on  ne  prend  pas  ces  précautions,  on  peut  voir  survenir  une  aggravation  des 
symptômes  ou  même  une  récidive.  Il  n'est  guère  nécessaire  d'ajouter  que  le 
malade,  pour  se  soumettre  à  un  traitement  aussi  rigoureux,  doit  garder  le  lit. 
Si  l'on  ne  peut  pas  traiter  les  malades  à  domicile,  on  n'obtiendra  que  des 
résultats  très-peu  satisfaisants. 

Les  formes  mixtes  de  diphthérite  et  de  conjonctivite  purulente  exigent 
aussi  un  traitement  bien  circonspect.  Là  où  il  n'y  a  pas  d'accidents  à  craindre 
du  côté  de  la  cornée,  on  fera  toujours  bien  d'attendre,  pour  cautériser, 
jusqu'à  ce  que  le  boursouflement  de  la  muqueuse  se  soit  bien  déclaré  et  on 
s'abstiendra  de  toute  cautérisation  avec  un  caustique  solide. 

Espérons  que  l'étude  attentive  et  consciencieuse  de  cette  maladie  parviendra 
à  nous  donner  un  remède  qui  en  limitera  les  ravages,  et  ne  laissera  plus  le 
médecin  dans  la  nécessité  si  triste  où  il  se  trouve  d'assister  parfois  à  la 
destruction  d'un  œil  sans  pouvoir  en  aucune  manière  l'arrêter. 

ARTICLE  VI 

CONJONCTIVITE  PHLYCTÉNULAiRE,  PUSTULEUSE  {catarrhe  printanier, 
herpès  de  la  conjonctive). 

La  conjonctivite  phlycténulaire  est  une  inflammation  circowscnïe  de  la  con- 
jonctive, caractérisée  par  des  exsudations  sous  la  couche  épithéliale  de  la 
muqueuse,  exsudations  qui  peuvent  se  présenter  sous  forme  de  petites  vési- 
cules à  contenu  transparent,  pauvre  en  cellules  (phlyclènes)  ou  à  contenu 
trouble,  renfermant  une  quantité  de  globules  de  pus  (pustules).  Ces  phlyc- 
tènes  ou  pustules  siègent  sur  une  portion  infiltrée  de  la  conjonctive  ;  l'infil- 
tration est  plus  ou  moins  dense  suivant  l'intensité  du  mal.  L'inflammation  de 
la  conjonctive  est  le  plus  souvent  partielle,  occupe  la  conjonctive  bulbaire,  se 
propage  facilement  sur  la  cornée,  et  laisse  ordinairement  la  conjonctive  pal- 
pébrale  tout  à  fait  intacte.  On  peut  distinguer  trois  modes  principaux  sous 
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lesquels  se  présente  la  conjonctivite  phlycténulaire,  se  distinguant  par  une 
marche  bien  différente,  et  exigeant  également  un  traitement  différent. 

1°  La  première  forme,  la  conjonctivite  phlycténulaire  simple,  se  caractérise 
par  l'apparition  de  simples  petites  vésicules  semi-transparentes  ou  de  petits 
boutons  d'une  couleur  grisâtre.  Cette  petite  vésicule,  ou  ce  bouton,  gros 
comme  une  tête  d'épingle  ou  un  grain  de  millet,  est  accompagné  d'une  injec- 
tion partielle  des  vaisseaux  de  la  conjonctive  et  du  tissu  sous-conjonctival  : 
cette  injection  se  présente  sous  forme  d'un  triangle  dont  le  sommet  est  occupé 
par  la  vésicule  ou  le  bouton.  La  base  se  perd  vers  le  cul-de-sac  conjonctival 
(si  deux  ou  trois  phlyctènes  siègent  l'une  près  de  l'autre,  la  forme  de  la  vas- 
cularisation  en  triangle  a  alors  la  disposition  inverse).  Les  vaisseaux  sous- 
conjonctivaux,  qui  vont  en  s'irradiant  et  se  pressant  les  uns  contre  les  autres 
vers  cette  infiltration,  sont  d'autant  plus  accusés,  que  cette  dernière  se  trouve 
située  plus  près  de  la  cornée.  Les  vaisseaux  conjonctivaux  sont  tortueux,  et 
tout  le  triangle  est  un  peu  soulevé  au-dessus  du  niveau  de  la  conjonctive,  à 
cause  d'un  léger  degré  d'œdème  de  cette  partie. 

Lorsque  la  vésicule  ou  le  bouton  a  persisté  pendant  quelque  temps,  il  peut 
se  résorber  complètement,  sans  laisser  de  traces.  La  cessation  de  la  maladie 
s'annonce  par  la  disparition  des  vaisseaux,  qui  se  fait  de  la  manière  suivante  : 
les  vaisseaux  sous-conjonctivaux  disparaissent  en  allant  de  la  périphérie  de 
la  conjonctive  à  l'intiltration  ;  les  vaisseaux  conjonctivaux  s'effacent,  au  con- 
traire, en  allant  de  l'infiltration  vers  la  péripliérie  de  la  muqueuse.  Ce  travail 
s'effectue  dans  l'espace  de  huit  à  quinze  jours,  et  la  maladie  cesse  complète- 
ment. D'un  autre  côté,  il  peut  se  faire  que  la  petite  vésicule  semi-transparente 
prenne  une  couleur  jaunâtre,  qu'une  pustule  se  produise,  que,  par  la  perte 
de  sa  couche  épithéliale,  le  contenu  purulent  s'échappe  :  de  sorte  qu'il  se 
forme  un  petit  ulcère  un  peu  élevé  au-dessus  du  niveau  de  la  conjonctive,  avec 
un  fond  grisâtre  et  des  bords  irréguliers.  Les  ulcères  se  recouvrent  bientôt 
d'une  couche  épithéliale  et  disparaissent,  le  plus  souvent,  assez  vite.  Cette 
transfoi'mation  en  ulcère  est  admise,  à  tort,  par  certains  auteurs  comme  con- 
stante (Saemisch). 

L'éruption  de  la  conjonctivite  phlycténulaire  peut  se  faire  de  telle  manière 
qu'une  seule  petite  phlyctène  ou  un  seul  bouton  grisâtre  apparaisse,  ou  que  ces 
infiltrations  sous-épithéliales  se  présentent  sur  différents  points  en  même 
temps.  Il  arrive  alors  assez  fréquemment  que  ses  vésicules  se  forment  sur  la 
cornée  même,  ou  que  des  infiltrations  situées  près  du  bord  cornéen  gagnent 
ce  dernier  et  se  propagent  sur  la  membrane.  Alors  la  maladie  durera  un  temps 
beaucoup  plus  long.  Il  arrive  assez  souvent  encore  qu'une  vésicule  ou  un  bou- 
ton ait  disparu,  ou  soit  sur  le  point  de  disparaître,  et  qu'il  se  produise  sur 
un  autre  pointune  nouvelle  infiltration,  qui,  à  son  tour,  sera  bientôt  suivie 
d'autres  vésicules  ou  de  petits  boutons. 

Les  vésicules  semi-transparentes  ne  persistent  que  très-peu  de  temps  sur 
la  cornée,  et  il  se  forme  dans  une  série  de  cas,  lorsque  la  phlyctène  siège 
près  du  bord  cornéen,  une  infiltration  jaunâtre  qui  se  transforme  rapidement 
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en  ulcère  vascularisé;  dans  une  autre  série  de  cas,  nous  voyons  les  vaisseaux 
sous-conjonctivaux  se  propager  de  suite  vers  la  phyctène  cornéenne  ;  en 
même  temps,  l'infiltration  qui  siège  sur  la  cornée  même  semble  comme 
boursouflée;  elle  est  d'un  gris  jaunâtre  et  comme  poussée  par  des  vaisseaux  en 
forme  de  bande  qui  se  propagent  de  l'anneau  conjonctival  vers  cette  partie, 
infdtrée.  On  voit  aussi  quelquefois  l'infdtration  se  courber  sous  forme  d'un 
fer  à  cheval,  ou  (ce  qui  arrive  rarement)  se  partager  en  deux  parties,  chacune 
étant  accompagnée  d'une  moitié  des  vaisseaux.  Les  deux  bandes  vasculaires 
avec  leur  exsudât  prennent  alors,  en  s'écartant,  une  direction  différente  et  se 
courbent  de  deux  côtés  opposés.  Après  que  cette  exsudation  est  arrivée  vers 
le  centre  de  la  cornée  ou  qu'elle  a  déjà  dépassé  ce  centre,  elle  perd  sa  cou- 
leur jaunâtre,  devient  grise,  moins  proéminente  ;  les  vaisseaux  sous-conjonc- 
livaux  pâlissent  de  la  périphérie  vers  l'exsudation,  et  disparaissent  peu  à  peu. 
Il  reste  une  petite  tache  opaque  qui  représente  un  arc  et  conserve  souvent 
pendant  longtemps  sa  forme  en  fer  à  cheval.  L'opacité  de  la  cornée  persiste 
très-souvent  ;  elle  est  alors  très-prononcée  vers  la  pointe  de  l'exsudation,  et  la 
partie  à  laquelle  touchaient  les  vaisseaux  est  échancrée,  de  sorte  que  nous 
pouvons  dire,  à  peu  près,  la  direction  que  l'exsudation  a  parcourue. 

Il  arrive  assez  rarement  que  ces  exsudations,  connues  sous  le  nom  de 
kératite  pustuleuse  ou  kératite  en  bandelette,  donnent  lieu  à  un  ulcère 
profond  et  non  vascularisé  de  la  cornée,  ulcère  qui  peut  provoquer  une 
perforation  de  cette  membrane  ;  il  est  beaucoup  plus  fréquent  de  voir 
cette  exsudation  jaunâtre  et  boursouflée  prendre  une  couleur  grisâtre  et 
s'affaisser,  les  vaisseaux  disparaître,  et  une  tache  plus  ou  moins  forte  rap- 
peler les  phases  que  la  maladie  a  parcourues.  Tant  que  l'exsudation  est 
jaune  et  boursouflée  et  que  les  vaisseaux  sont  bien  développés  sous  forme  de 
bande,  la  photophobie  est  très-prononcée;  elle  cesse  tout  à  fait  lors  de 
l'aff'aissement  de  l'exsudat  et  de  la  disparition  des  vaisseaux. 

2°  Une  deuxième  forme  sous  laquelle  la  conjonctivite  pustuleuse  peut  se 
présenter  est  la  conjonctivite  phlycténulaire  niiliaire,  elle  est  caractérisée 
par  ce  fait  que  la  maladie  est  presque  tout  à  fait  localisée  sur  le  bord  de  la 
cornée  et  sur  l'anneau  conjonctival,  parfois  sur  la  cornée  même.  Nous  trou- 
vons dans  ces  cas  une  injection  assez  prononcée  de  l'œil,  produite  par  l'hyper- 
héraie  des  vaisseaux  sous-conjonctivaux  qui  se  prolongent  dans  l'anneau  con- 
jonctival, et  lui  fout  fiure  une  saillie  en  forme  de  bandelette.  Cette  bandelette 
présente  bientôt  une  foule  de  petites  élévations,  de  petites  pointes,  souvent 
tellement  serrées  que  l'anneau  conjonctival  semble  comme  couvert  de  sable 
très-fin.  Ces  petites  élevures,  qui  ne  sont  ni  des  phiyctènes  ni  des  pustules, 
sont  constituées  par  de  petits  amas  de  cellules  lymphoïdes  entassées  sans 
être  entremêlées  de  liquide  sous  la  couche  épithéliale  et  pouvant  disparaître 
complètement  dans  l'espace  de  quelques  jours  ;  à  la  disparition  des  vaisseaux 
sous-conjonctivaux,  la  maladie  a  atteint  son  terme.  Dans  d'autres  cas,  il 
arrive  que  ces  petits  soulèvements  épithéliaux  s'excorient,  et  qu'une  série 
d'ulcères  de  très-peu  d'étendue  se  développent  sur  l'anneau  conjonctival. 


342  DE  WECKER.  —  MALADIES  DE  LA  CONJONCTIVE. 

Cette  dernière  transformation  Ji'est  pas  très-fréquente.  Les  ulcères  se  couvrent 
bientôt  d'une  nouvelle  couche  épithéliale,  Tinjection  sous-conjonctivale 
disparaît  peu  à  peu,  et  la  maladie  se  termine  au  bout  de  deux  à  trois  se- 
maines. 

Cette  variété  de  conjonctivite  phlycténulaire,  la  plus  bénigne,  est  accom- 
pagnée des  manifestations  irritatives  les  plus  considérables,  telles  que  pho- 
tophobie intense,  blépharospasme,  larmoiement,  et  de  douleurs  souvent 
très-intenses.  Le  tiraillement  des  nombreux  filets  nerveux  qui  rampent  pré- 
cisément sous  la  couche  épithéliale  cornéenne  par  la  formation  de  ces  petits 
abcès  microscopiques  multiples  explique  cet  ensemble  de  symptômes  plus 
alarmants  que  sérieux.  Ce  qui  caractérise  encore  cette  variété,  c'est  la  rapi- 
dité de  transition  entre  un  état  en  apparence  très-sérieux  et  une  guérison 
suivie  de  rechutes  plus  ou  moins  complètes. 

3°  La  troisième  variété  de  conjonctivite  phlycténulaire  est  la  forme  pustu- 
leuse, maligne,  comme  l'ont  appelée  quelques  auteurs  (Saemisch"). 

Ici,  généralement,  une  partie  beaucoup  plus  considérable  de  la  conjonctive 
s'injecte  ;  l'injection  sous-conjonctivale  est  surtout  bien  prononcée  autour  ' 
de  la  cornée,  et  l'exsudation  sous-épithéliale  est  plus  considérable,  de  sorte 
qu'il  se  forme  une  ou  plusieurs  pustules  aplaties  siégeant  souvent  d'une  façon 
symétrique  (en  bas  et  en  dedans  et  en  bas  et  en  dehors)  tout  près  du  bord  de 
la  cornée,  ou  sur  ce  bord  lui-mêm&.  Il  peut  se  faire  que  4  ou  5  boutons  aplatis 
entourent  cette  membrane  comme  une  couche  de  perles  jaunâtres,  placée 
moitié  sur  la  cornée  et  moitié  sur  la  sclérotique.  Ces  boutons  ont  souvent 
de  1  à  2  millimètres  de  diamètre  ;  ils  sont  peu  élevés  au-dessus  du  niveau  de 
la  conjonctive,  leur  surface  s'excorie  très-facilement.  Après  l'exfoliation  de 
la  couche  épithéliale,  il  se  forme  un  ulcère  avec  un  fond  grisâtre  et  des  bords 
irréguliers.  Ce  fond  de  l'ulcère  est  souvent  rempli  de  lambeaux  de  tissu  en 
décomposition  purulente.  Ces  ulcères,  qui  prennent  déjà  de  huit  à  quatorze 
jours  pour  se  développer,  persistent  un  temps  beaucoup  plus  long  que  les 
simples  phlyctènes  que  nous  venons  de  décrire.  Souvent  nous  les  voyons 
durer  quatre  ou  six  semaines;  ils  ont  peu  de  tendance  à  passer  sur  la 
cornée,  mais  déterminent  souvent  des  ulcères  étendus  et  profonds  suivis  de 
perforation . 

C'est  cette  forme  de  conjonctivite  pustuleuse  maligne  qui  en  amenant  deux 
ou  trois  perforations  marginales  à  la  fois,  se  termine  en  laissant  un  état 
staphylomateux  d'une  étendue  variable  de  la  cornée.  Une  destruction  complète 
de  cette  membrane  peut  même  résulter  de  ce  que  les  portions  de  la  cornée 
comprises  entre  les  ulcères  souffrent  trop  dans  leur  nutrition  et  se  sphacèlent. 

Cette  variété  maligne  se  différencie  encore  des  deux  autres,  parce  qu'elle 
se  complique  dès  le  début  d'une  irritation  étendue  de  la  conjonctive,  se  mani- 
festant par  une  sécrétion  telle,  qu'elle  prend  chez  certains  enfants  un  véri- 
table caractère  purident.  Bien  entendu  qu'ici  encore  les  dangers  d'une  mi- 
gration dans  les  parties  dénudées  de  la  cornée  sont  imminentes.  Pourtant  les 
plaintes  des  petits  malades  sont  dans  ce  cas  bien  moins  prononcées  que 
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dans  la  variété  précédente  et  les  yeux  se  détruisent  parfois  sans  que  l'atten- 
tion de  parents  indolents  ait  été  attirée  par  les  souffrances  de  l'enfant. 

Complications.  —  Nous  avons  déjà  dit  combien  fréquemment  la  conjonc- 
tivite pustuleuse  se  complique  d'atfections  de  la  cornée.  Ces  affections  se 
caractérisent,  pour  les  formes  simple  et  miliaire,  par  le  peu  de  tendance 
qu'elles  ont  à  gagner  les  couches  profondes  de  cette  membrane  ;  elles  se 
limitent  le  plus  souvent  à  sa  partie  superficielle.  Au  contraire,  dans  la  con- 
jonctivite pustuleuse  ou  maligne,  on  voit  se  former  des  ulcères  profonds  qui 
mènent  facilement  à  la  perforation. 

Nous  avons  décrit  cette  forme  de  kératite  en  bandelette,  qui  repésente  un 
pannus  partiel  de  la  cornée  ;  elle  est  assez  fréquemment  la  suite  de  la  con- 
jonctivite pustuleuse.  Outre  ce  pannus  partiel,  nous  voyons  encore  se  former 
un  pannus  superficiel  plus  ou  moins  complet,  connu  sous  le  nom  de  pannus 
scrofuleux.  Lorsque  les  pustules  s'affaissent  pour  disparaître,  et  que  les  vais- 
seaux pâlissent,  nous  en  voyons  un  certain  nombre  se  propager  sur  la  cornée, 
qui  devient  légèrement  trouble.  Les  intervalles  compris  entre  les  vaisseaux 
sont  ordinairement  assez  larges,  et  le  pannus  ne  présente  qu'une  opacité  peu 
considérable,  opacité  qui,  très-probablement,  est  due  à  une  prolifération  des 
cellules  de  la  couche  épithéliale  près  de  la  membrane  de  Bowmann  (1).  Ce 
pannus, souvent  accompagné  d'une  photophobie  prononcée,  cède  généralement 
assez  vite  à  un  traitement  convenable. 

Nous  avons  indiqué  comme  un  signe  caractéristique  de  la  conjonctivite 
phlycténuiaire  simple  ou  de  la  forme  miliaire  sa  limitation  sur  une  partie  cir- 
conscrite du  sac  conjonctival  ;  la  conjonctive  des  paupières  est  presque  tou- 
jours intacte.  Cela  n'est  vrai  que  tant  qu'il  s'agit  de  cas  peu  anciens,  quand 
les  rechutes  n'ont  pas  été  très-fréquentes  et  ne  se  sont  pas  succédé  rapidement. 
Lorsque  des  rechutes  et  la  formation  de  nouvelles  pustules  suivent  la  dispa- 
rition des  anciennes,  de  manière  que  dans  la  conjonctivite  phlycténuiaire 
simple  chaque  partie  de  la  conjonctive  bulbaire  se  prenne  successivement 
d'inflammation,  on  voit  la  conjonctive  palpébrale  participer  à  l'inflammation, 
et  un  état  catarrhal  de  la  muqueuse  se  développer,  qui  pour  la  forme  maligne 
se  transforme  bientôt  en  sécrétion  muco-purulente  assez  prononcée.  Dans 
ces  cas-là,  ce  ne  sont  souvent  que  des  pustules  en  voie  de  disparition, 
ou  des  parties  circonscrites  de  la  conjonctive  offrant  une  injection  sous-con- 
jonctivale  très-prononcée  et  surtout  les  complications  cornéennes  caracté- 
ristiques qui  nous  rappellent  que  nous  avons  affaire  à  une  ancienne  conjonc- 
tivite pustuleuse,  et  non  à  un  simple  catarrhe  ou  à  un  état  purulent  de 
la  conjonctive. 

Une  complication  très-fréquente  de  la  conjonctivite  phlycténuiaire  c'est 
l'apparition  d'éruptions  cutanées  des  paupières  ou  de  la  peau  environnante, 
avant  ou  après  le  début  de  l'ophthalmie.  Ces  éruptions  peuvent  se  présenter 

(1)  Voy.  Iwanoff,  Beitrag  zur  patk.  Anatomie  des  Hornhaut  xmd  Linseiiepitlieh,  p.  15, 
1866. 
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sous  forme  de  blépharite,  d'eczéma  ou  de  zonao  an  pourtour  de  l'œil;  elles 
sont  tellement  fréquentes,  que  bien  des  auteurs  ont  été  engagés  par  cette 
coïncidence  à  envisager  cette  conjonctivite  comme  une  maladie  exanthématique 
de  la  muqueuse,  et  à  lui  donner  le  nom  d'herpès  conjonctiral  (Stellwag  de 
Carion,  de  Hasner,  Pilz).  M.  Stellwag  surtout  veut  faire  ressortir  la  ressem- 
blance qu'il  y  a  entre  l'éruption  des  phlyctènes  conjonctivales  et  celles  d'un 
zona,  et  croit  que  les  nerfs  ciliaires  joueraient  un  grand  rôle  dans  l'éruption, 
rôle  analogue  à  celui  des  nerfs  intercostaux  dans  le  zona.  Nous  accordons 
que  les  phlyctènes  de  la  conjonctive  bulbaire  ont  parfois  quelque  ressem- 
blance avec  celles  du  zona  ;  car  elles  prennent  quelquefois  une  marche 
semblable;  mais  la  deuxième  et  la  troisième  forme  de  conjonctivite  pustu- 
leuse se  prêteraient  bien  difficilement,  sans  forcer  les  choses,  à  une  compa- 
raison avec  l'éruption  d'un  herpès  cutané. 

Pronostic. —  La  conjonctivite  phlycténulaire  est  une  maladie  assez  bénigne, 
qui  disparaît  souvent  dans  l'espace  de  huit  à  quinze  jours,  sans  laisser  de 
traces.  Sa  guérison  est  rapide  et  franche  tant  que  la  maladie  reste  fixée  sur  la 
conjonctive.  Elle  traînera  beaucoup  plus  en  longueur  quand  la  cornée  sera 
prise,  ou,  ce  qui  peut  arriver  pour  la  troisième  forme,  si  des  affections 
graves  de  la  cornée  se  sont  développées  ou  si  une  sclérotite  s'y  est  associée. 
La  deuxième  forme  de  conjonctive  pustuleuse,  localisée  sur  l'anneau  con- 
jonctival,  est  celle  qui,  en  général,  disparaît  le  plus  vite  et  le  plus  facile- 
ment. 

La  conjonctivite  phlycténulaire  ne  devient  longue  et  pénible  que  par  ses 
complications  du  côté  de  la  cornée,  qui  peuvent  persister  assez  longtemps, 
et  laisser  non-seulement  des  taches  très-fàcheuses,  parce  qu'elles  occupent 
fréquemment  le  centre  de  la  cornée  (kératite  en  bandelette),  mais  aussi 
donner  lieu,  par  un  ramollissement  de  la  partie  attaquée  de  la  cornée, 
à  un  changement  partiel  de  la  courbure  de  cette  membrane.  On  évitera  sou- 
vent ces  conséquences  fâcheuses  par  un  traitement  convenable. 

Étiologie.  —  La  conjonctivite  phlycténulaire  est  l'ophthalmie  la  plus  fré- 
quente et  celle  qui  frappe  surtout  les  enfants.  Elle  s'observe  aussi  chez  les 
jeunes  gens  à  l'époque  de  la  puberté  ;  mais  on  la  trouve  bien  moins  souvent 
chez  les  personnes  qui  ont  passé  l'âge  de  vingt-cinq  ans.  Pendant  mon  séjour 
à  Vienne,  j'ai  vu  bon  nombre  de  jeunes  militaires  atteints  de  cette  maladie, 
et  présentant  d'ailleurs  les  apparences  d'une  santé  florissante.  Assez  souvent 
on  la  rencontre  chez  des  enfants  mal  nourris  et  faibles,  et  atteints  d'engor- 
gements ganglionnaires  scrofuleux.  Cette  coïncidence  si  fréquente  a  décidé 
beaucoupde  praticiens  à  donner  à  cette  maladie  le  nom  tVophthalmie  scrofu- 
leuse.  Quoiqu'il  faille  convenir  qu'elle  se  rencontre  très-fréquemment  chez 
des  enfants  présentant  des  symptômes  de  scrofules,  d'éruptions  cutanées,  il 
serait  néanmoins  téméraire  de  regarder  le  début  de  cette  maladie  comme 
signe  palhognomonique  d'une  dyscrasie.  Il  arrive  très-souvent  que  nous  soi- 
gnons des  enfants  parfaitement  bien  nourris,  au  teint  coloré,  et  qui  néan- 
moins souffrent  d'une  ophlhalmie  pustuleuse.  Une  statistique  bien  faite 
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montrerait  peut-être  que  cette  affection  n'est  guère  plus  fréquente  chez  les 
scrofuleux  que  chez  les  personnes  d'une  bonne  constitution. 

Les  enfants  véritablement  scrofuleux  présentent  plus  souvent  la  kératite  en 
bandelette  que  les  autres  formes  de  conjonctivite  pustuleuse;  il  est  de  fait 
que  ces  enfants  ont  la  peau  excessivement  tendre  et  facile  à  irriter,  ce  qui 
les  dispose  aux  affections  cutanées,  de  même  qu'à  la  conjonctivite  phlycténu- 
laire.  Les  affections  des  voies  lacrymales  peuvent  aussi  déterminer  une  prédis- 
position à  cette  forme  de  conjonctivite  ,  comme  cela  a  été  exposé  pour  les 
affections  catarrhales  de  la  muqueuse.  Du  reste,  dans  les  catarrhes  aigus 
qui  récidivent  fréquemment,  il  n'est  pas  rare  de  voir  une  ou  deux  phlyctènes 
se  développer,  mais  elles  siègent  alors  à  une  certaine  dislance  du  bord  cor- 
néen  sur  le  globe  oculaire.  Aussi  dans  les  formes  aiguës  d'épiscléritis  on 
observe  parfois  une  éruption  phlycténulaire  de  durée  très-transitoire. 

On  signale,  comme  causes  de  cette  maladie,  un  air  vicié,  le  séjour  dans 
des  chambres  humides  et  peu  exposées  au  soleil.  Toutes  ces  causes  sont  bien 
aptes  à  entraver  la  nutrition  des  enfants,  et  surtout  s'il  s'y  associe  une  nour- 
riture malsaine  et  insuffisante.  On  n'a  qu'à  suivre  les  consultations  de  l'hô- 
pital Sainte-Eugénie,  à  Paris,  hôpital  destiné  aux  enfants,  qui  est  situé  dans 
un  quartier  pauvre  (Saint-Antoine),  pourvoir  combien  la  misère  et  le  manque 
de  toutes  les  bonnes  conditions  hygiéniques  rendent  cette  affection  fréquente. 
Une  bonne  moitié  des  enfants  qui  se  présentent  à  la  consultation  souffrent 
de  cette  ophthalmie.  Néanmoins,  on  n'y  verrait  pas  une  proportion  si  consi- 
dérable d'enfants  scrofuleux,  si  l'on  ne  faisait  pas  d'un  seul  ganglion  engorgé 
une  caractéristique  de  la  scrofule. 

Un  fait  dont  on  a  souvent  exagéré  la  portée,  c'est  la  coïncidence  de 
l'ophthalmie  pustuleuse  avec  la  dentition;  elle  ne  se  rencontre  pas  très- 
fréquemment. 

Les  autres  causes  invoquées,  comme  la  poussière,  le  vent,  etc.,  ne  pro- 
voquent pas  plus  souvent  la  conjonctivite  phlycténulaire  que  le  catarrhe.  Il 
est  évident  que  les  enfants,  en  général,  en  s'exposant  à  une  cause  nuisible 
comme  celles  que  nous  venons  d'énumérer,  gagneront  plus  facilement  une 
conjonctivite  pustuleuse  que  d'autres  ophthalmies;  car  c'est  l'ophthalmie  la 
plus  commune  à  cet  âge. 

Au  printemps  et  à  l'automne,  nous  voyons  cette  maladie  se  présenter  plus 
fréquemment;  ce  sont  les  époques  où  les  enfants  sont  le  plus  exposés  aux 
variations  de  température  et  à  d'autres  influences  délétères. 

La  conjonctivite  phlycténulaire  est  la  seule  forme  de  conjonctivite  qui  ne 
soit  pas  inoculable,  tant  qu'elle  n'a  pas  changé  de  caractère  et  ne  s'est  pas 
transformée  en  catarrhe,  ce  qui  s'explique  par  l'absence  de  sécrétion  mor- 
bide. Aucune  autre  conjonctivite  ne  se  donne  par  inoculation  sous  forme  de 
conjonctivite  phlycténulaire  (Saemisch). 

Le  pronostic  de  la  conjonctivite  phlycténulaire  est,  à  part  la  forme  pustu- 
leuse (maligne),  très-favorable.  Deux  circonstances  rendent  ce  pronostic 
moins  bon  :  d'abord  c'est  la  grande  facilité  avec  laquelle  certaines  poussées 
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de  phlyctènes  se  guérissent  sans  qu'aucune  intervention  médicale  devienne 
nécessaire.  Ce  fait  ne  tarde  pas  à  entretenir  les  parents  dans  une  sécurité 
dangereuse  et  les  amène  à  négliger  aussi  toute  précaution  lorsqu'une  rechute 
avec  le  caractère  malin  de  forme  pustuleuse  se  présente.  Telle  est  la  princi- 
pale raison  pourquoi  on  voit  tant  d'enfants  se  présenter  avec  des  perforations 
de  la  cornée.  «  Cela  s'était  toujours  bien  passé  autrefois  seul.  » 

Une  seconde  circonstance  défavorable  pour  le  pronostic,  c'est  la  disposi- 
tion exagérée  que  des  enfants  à  peau  tendre,  blonds,  présentent  pour  des 
rechutes  de  conjonctivite  phlycténulaire  avec  photophobie  intense.  Impossible 
de  faire  prendre  alors  aux  petits  malades  de  l'exercice,  de  les  laisser  en 
plein  air,  leur  santé  finit  ainsi  par  se  détériorer,  d'où  une  disposition  à  des 
rechutes  à  forme  plus  grave  ;  car  sans  contredit  la  variété  pustuleuse  est  une 
des  plus  dangereuses  pour  ce  qui  regarde  la  conservation  de  l'intégrité  de  la 
cornée  et  souvent  de  l'œil  même. 

Traitement.  —  On  ne  saurait  mieux  exposer  et  indiquer  avec  un  tact  pra- 
tique plus  consommé  le  traitement  de  la  conjonctivite  phlycténulaire  que 
M.  Saemisch  (1)  ne  l'a  fait.  Il  montre  avec  raison  que  trois  règles  sont 
particulièrement  à  observer  ici  :  1°  le  traitement  local  doit  être  irritant, 
2°  toute  idée  de  dérivation  est  à  abandonner,  et  3°  l'application  des  moyens 
topiques  doit  encore  être  continuée  pendant  longtemps  après  la  disparition 
des  symptômes  inflammatoires. 

Bien  entendu  les  soins  hygiéniques  se  placeront  ici  en  première  ligne,  et, 
avant  tout,  les  ablutions  avec  de  l'eau  salée  (en  garantissant  le  cuir  chevelu), 
sont  appelées,  chez  les  enfants  à  peau  délicate,  à  jouer  un  rôle  particulier 
pour  fortifier  le  système  cutané  et  par  cela  même  le  revêtement  du  globe 
oculaire. 

Les  préparations  ferrugineuses,  arsénicales  et  iodées  (huile  de  foie  de 
morue)  doivent  être  prescrites,  avec  le  soin  de  bien  régler  la  diète  et  d'obser- 
ver que  les  enfants  les  supportent  tout  en  prenant  amplement  une  bonne 
nourriture  roborante. 

Combien  ces  conseils  sont-ils  souvent  plus  aisés  à  donner  qu'à  faire  exé- 
cuter dans  la  classe  pauvre,  où  la  forme  maligne  de  conjonctivite  pustuleuse 
fait  tant  de  ravages!  On  obtient  bien  rarement  des  parents  insouciants  qu'ils 
continuent  à  amener  leurs  enfants  aux  pansements  après  la  disparition  des 
symptômes  inflammatoires,  afin  d'éviter  autant  que  possible  les  rechutes.  Ces 
recommandations  ne  sont  même  pas  suivies  dans  des  cas  où  l'expérience  a 
déjà  donné  plusieurs  avertissements.  La  misère  et  l'ignorance  sont  ici  bien 
plus  difficiles  à  combattre  que  la  maladie  elle-même.  Pour  accélérer  la  dis- 
parition des  pustules  dans  ces  cas,  nous  pouvons  nous  servir  de  deux 
remèdes  qui  jouissent  d'une  grande  réputation  :  le  calomel  (2)  et  le  préci- 
pité rouge  à  doses  élevées 

(1)  Loc.  cit.,  p.  123. 

(2)  Déjà  Dupuijtrev,  Maijor  et  Ficke  signalèrent  les  résultats  surprenants  des  insufflations 
de  calomel  porphyrisé  (voj'.  Réflexions  pratiques  sur  l'emploi  des  poudres  dans  le  traitement 

maladies  des  yeux,  par  Coinperat.  Paris,  1839,  p.  5). 
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On  se  sert  du  calomel  à  la  vapeur  :  on  en  charge  un  pinceau  bien  sec,  et, 
après  l'avoir  dégagé  des  particules  un  peu  trop  grosses  de  calomel  en  le 
ecouant  contre  le  médius,  on  jette,  par  le  même  mouvement,  une  couche 
très-fme  de  calomel  sur  la  conjonctive,  en  écartant  les  paupières  et  en  ren- 
versant par  cet  écartement  la  paupière  inférieure.  Le  calomel  séjourne  très- 
longtemps  dans  le  sac  conjonctival,  et  l'on  peut  encore  en  trouver  des  traces 
après  vingt-quatre  heures  ;  il  est  alors  roulé  en  forme  de  bandelette  dans  un 
pli  du  cul-de-sac  inférieur,  et  ne  cause  pas  la  moindre  gêne  au  malade. 

11  est  actuellement  avéré  par  des  expériences  directes  [Kaemerer  (1)]  et 
par  des  faits  pratiques  que  le  calomel  agit  en  se  transformant  en  une  prépa- 
ration soluble  et  caustique,  le  sublimé.  Bien  que  cette  transformation  ne  se 
fasse  que  très-insensiblement  et  sur  une  très-petite  quantité,  elle  est  suffi- 
sante pour  qu'on  puisse  retrouver  du  mercure  dans  les  urines.  A  part  cela  il 
n'est  pas  contestable  qu'en  faisant  prendre  simultanément  avec  ces  insuffla- 
tions de  l'iodure  de  potassium  à  l'intérieur  on  ne  puisse  voir  s'opérer  brus- 
quement cette  transformation. 

Plusieurs  fois  j'ai  observé  des  personnes  qui,  à  mon  insu,  ayant  pris  de  l'iodure  de  po- 
'  tassium,  offraient  une  forte  cautérisation  qui  occupait  tout  le  cul-de-sac  inférieur  là  oîi 
s'était  logé  le  calomel,  en  s'enroulant  en  bandelette.  Cette  cautérisation  s'opérait  géné- 
ralement une  demi-beure  à  une  heure  après  l'ingestion  d'un  ou  deux  grammes  de  l'iodure 
et  s'annonçait  aux  malades  par  des  douleurs  et  un  larmoiement  excessifs.  Une  forte  eschare 
blanchâtre  occupait  la  conjonctive  et  ne  s'en  détachait  que  le  deuxième  ou  troisième  jour. 

Les  insufflations  de  calomel  seront  répétées  tous  les  jours  ;  ce  médicament 
abrège  non-seulement  la  maladie,  mais  il  doit  avoir  la  faculté  de  prévenir  les 
récidives.  Dans  ce  dernier  but,  il  ne  faut  pas  se  contenter  de  faire  les  insuf- 
flations tant  que  les  pustules  et  l'injection  existent,  mais  il  faut  encore  les 
continuer  au  moins  quinze  jours  après  la  disparition  de  l'inflammation. 
M.  Donders  dit  avoir  constaté  que  la  conjonctive  des  personnes  traitées  de 
cette  façon  pâlissait  considérablement  à  la  suite  de  l'oblitération  d'un  certain 
nombre  de  vaisseaux  conjonctivaux,  et  pense  qu'il  faut  attribuer  à  cet  effet 
la  faculté  que  possède  le  calomel  de  prévenir  les  récidives. 

Ce  médicament,  qui  est  d'une  action  très-salutaire  dans  les  cas  de  phlyc- 
tènes  conjonctivales,  et  dans  la  troisième  forme  de  la  conjonctivite  pustideuse, 
ne  doit  pas  être  employé  lorsque,  à  la  suite  de  cette  dernière  maladie,  il  s'est 
formé  des  exsudations  boursouflées  ou  des  ulcères  jaunes  à  bords  irréguliers 
sur  la  cornée  ;  le  calomel  serait  alors  trop  fortement  irritant,  et  pourrait 
donner  lieu  à  une  aggravation  de  l'affection  cornéenne.  En  pareil  cas,  on  em- 
ploiera des  instillations  d'ésérine  (jointes  aux  paracentèses),  des  compresses 
d'eau  carbolisée  (3  gram.  pour  1000)  et  on  frottera  la  région  sus-orbitaire 
avec  l'onguent  mercuriel  simple,  belladoné,  ou  avec  la  pommade  suivante  : 

Précipité  blanc  (oxvchlorure  ammoniacal  de  mercure).  )    _  _ 

Extrait  de  belladone   .  j        ^  grammes. 

Axongc  (ou  cold  cream)   8  grammes. 


(1)  Archiv  f.  path.  Anatomie,  t.  LIX,  p.  467. 
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L'usage  de  cette  pommade  sera  discontinué  dès  qu'il  se  montrera  une 
éruption  de  pustules  sur  les  parties  de  la  peau  enduites  plusieurs  fois  par 
jour.  Outre  les  médicaments  indiqués,  nous  employons  souvent  simultané- 
ment avec  grand  avantage,  dans  ces  derniers  cas,  lorsqu'il  y  a  menace  de 
perforation,  l'occlusion  de  l'œil  à  l'aide  d'un  bandeau  compressif.  Lorsque 
l'infdtration  boursouflée  de  la  cornée  commence  à  s'affaisser,  à  prendre  une 
couleur  grisâtre,  ou  que  le  petit  vdcère  qui  s'était  formé  est  en  voie  de  gué- 
rison,  qu'il  devient  gris  avec  des  bords  lisses,  on  peut  avoir  recours  au  ca- 
lomel,  ou  à  la  pommade  au  précipité  rouge. 

Cette  pommade  a  été  recommandée  par  M.  Pagenstecher  :  elle  se  compose 
d'une  partie  de  précipité  rouge,  ou,  ce  qui  vaut  bien  mieux,  de  précipité 
jaune  (bioxyde  de  mercure  hydraté),  qu'on  obtient  en  précipitant  une  solu- 
tion de  bicblorure  de  mercure  par  la  potasse,  pour  8  parties  d'excipient.  Le 
précipité  jaune  a  le  grand  avantage,  à  cause  de  sa  ténuité,  de  se  mêler  beau- 
coup mieux  avec  les  corps  gras,  et  d'être,  par  son  extrême  division,  beau- 
coup plus  actif  (1). 

La  formule  de  la  pommade  que  nous  employons  est  la  suivante  : 

Bioxyde  de  mercure  hydraté  (obtenu  par  précipitation).  .  ..    1  gramme. 
Cold  crcam  (sans  huile  volatile)  ou  glycérolé  d'amidon   8  grammes. 

On  introduit  gros  comme  une  tète  d'épingle  de  cette  pommade,  à  l'aide 
d'un  stylet  (les  pinceaux  sont,  à  cause  du  danger  de  contagion,  à  éviter), 
dans  le  sac  conjonctival,  en  essuyant  l'instrument  sur  la  paupière  inférieure 
renversée.  Le  médicament  reste  de  deux  à  trois  minutes  dans  le  sac  conjonc- 
tival ;  après  ce  temps,  on  l'enlève  avec  soin  en  essuyant  la  conjonctive  de  la 
paupière  inférieure  avec  un  linge,  ou  simplement  en  faisant  bien  laver  les 
yeux  des  malades.  Par  son  séjour  plus  prolongé  dans  les  yeux,  la  pommade 
pourrait  agir  comme  caustique,  et  donner  lieu  à  des  cicatrices.  Voilà  pour- 
quoi son  application  doit  être  faite  par  le  médecin  lui-même,  et  telle  est  la  rai- 
son pour  laquelle  il  serait  très-imprudent  de  confier  un  remède  aussi  actif 
à  des  mains  inhabiles.  Veut-on  donner  de  la  pommade  aux  malades,  on 
la  prescrira  bien  inoins  forte  (50  centigrammes  pour  10  à  20  grammes). 
Même  à  cette  dose,  le  précipité  jaune  est  encore  très-actif. 

Dans  tous  les  cas  de  conjonctivite  pustuleuse  où  il  ne  s'est  formé  ni  exsu- 
dation boursouflée  et  profonde,  ni  ulcération  également  profonde  et  atonique 
de  la  cornée,  la  pommade  au  précipité  jaune  sera  appliquée  avec  un  avantage 
très-prononcé.  La  pommade  au  précipité  jaune,  ainsi  que  le  calomel,  seront 
surtout  applicables  dans  les  cas  de  conjonctive  phlycténulaire  simple  et  mi- 

(I)  Toutes  les  pommades  au  bioxyde  de  mercure  hydraté  sont  beaucoup  plus  faciles  à 
faire  que  celles  avec  le  précipité  rouge  (bioxyde  de  mercure  anhydre),  qui,  pour  être  bonnes, 
exigent  beaucoup  de  soin  et  une  trituration  très-prolongée.  Voy.  Du  bioxyde  de  mercure 
hydraté,  ou  précipilé  jaune,  et  de  son  action  dans  les  cas  de  conjonctivite  pustuleuse  et  de 
kératite  superficielle,  par  l'auteur  (Bulletin  de  thérapeutique,  15  janvier  1862)  et  Stellwag 
d"e  Carion  (W'ien.  med.  Wochenschnft,  n»'  25  et  26,  1865). 
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liaire;  mais  ces  moyens  sont  formellement  contre-indiqués  dans  la  conjonc- 
tivite pustuleuse  maligne.  Dans  les  formes  phlycténulaires  simples  où  les 
éruptions  ont  une  tendance  à  s'étendre  sur  la  cornée,  la  pliotopliobie,  sou- 
vent très-prononcée,  cède  à  l'emploi  du  médicament  appliqué  à  deux  ou  trois 
reprises;  de  même  les  phlyctènes,  loin  de  se  propager  sur  la  cornée,  dispa- 
raissent en  même  temps  que  l'injection  sous-conjonctivale.  On  applique  la 
pommade  chaque  jour  jusqu'à  ce  que  tout  signe  d'injection  morbide  ait 
disparu. 

Lorsque  celte  complication  de  la  conjonctivite  phlycténulaire,  que  nous  avons 
décrite  sous  le  nom  de  kératite  en  bandelette,  s'est  produite,  on  voit,  bientôt 
après  l'application  réitérée  de  la  pommade,  l'exsudation  s'arrêter  dans  sa 
marche,  s'affaisser,  et  cesser  peu  à  peu,  après  la  disparition  des  vaisseaux 
qui  formaient  la  bandelette.  On  n'a  pas  besoin,  alors,  de  recourir  à  la  scari- 
fication des  vaisseaux,  procédé  indispensable  lorsqu'on  veut  arrêter  les  pro- 
grès du  mal  sans  se  servir  de  la  pommade.  Dans  ce  dernier  cas,  on  n'a  qu'à 
soulever  le  pli  conjonctival  qui  contient  les  vaisseaux  courant  vers  la  cornée, 
et  à  les  couper  avec  des  ciseaux,  ou  à  donner  simplement  une  moucheture 
avec  le  scarificateur  sur  cette  partie  de  la  conjonctive  bulbaire,  tout  près  du 
bord  cornéen. 

Si  la  complication  que  nous  avons  désignée  sous  le  nom  de  pannus  scrofu- 
leux  s'est  manifestée,  la  pommade  fera  vite  disparaître  la  vascularisation  de 
la  cornée,  de  même  que  l'opacification  de  cette  membrane. 

La  pommade  au  précipité  jaune,  préparée  avec  le  glycérolé  d'amidon,  qui 
se  dissout  facilement  dans  la  sécrétion  conjonctivale  et  les  larmes,  est  encore 
plus  active  que  la  pommade  préparée  avec  des  corps  gras,  aussi  faut-il  n'en 
introduire  qu'une  très-petite  quantité  entre  les  paupières.  Ce  qu'on  pourrait 
reprocher  à  la  pommade  mercurielle,  c'est  qu'elle  est  plus  douloureuse  que 
le  calomel  dans  son  application.  Néanmoins  elle  est  généralement  très-bien 
supportée  par  les  petits  malades,  qui,  une  fois  habitués  à  l'introduction  d'un 
corps  étranger  entre  les  paupières,  ne  s'opposent  pas  plus  à  l'application 
de  la  pommade  qu'à  celle  du  calomel  ;  de  plus,  l'action  d'éclaircir  les  parties 
infiltrées  de  la  cornée  est  plus  spéciale  au  précipité  jaune  qu'au  protochlo- 
rure. On  doit  employer  l'un  et  l'autre  dans  les  cas  d'opacité  consécutive  à 
la  conjonctivite  pustuleuse,  où  souvent  une  partie  infiltrée  entoure  une  cica- 
trice cornéenne. 

Pour  tous  les  cas  où  il  existe  une  complication  du  côté  de  la  cornée,  dans 
l'ophthalmie  pustuleuse,  on  peut  sans  crainte  appliquer  la  pommade,  s'il 
y  a  de  la  vascularisation  dans  la  partie  alTectée;  si,  au  contraire,  on  a  affaire 
à  des  exsudations  profondes  boursouflées  ou  à  des  ulcères  indolents- avec  peu 
de  syptômes  inflammatoires  du  côté  de  la  muqueuse,  on  fera  bien  d'em- 
ployer, pendant  quelque  temps,  les  compresses  chaudes,  (1)  pour  ramener 

(1)  Les  mélanges  d'acide  carbolique  ou  salicylique  que  nous  avons  indiqués  p.  285,  et 
•qui,  chez  des  enfants  à  peau  sensible,  sont  prescrits  à  dose  moitié  moindre,  doivent  rem- 
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la  nutrition  de  la  cornée,  et  d'instiller  pendant  ce  temps  une  solution 

d'ésérine. 

Pour  prévenir  les  récidives  de  la  conjonctivite  pustuleuse,  nous  croyons 
nécessaire  de  faire  avec  grand  soin  un  traitement  général.  La  pommade  au 
précipité  rouge  ne  possède  pas  à  elle  seule  la  faculté  d'empêcher  les  réci- 
dives, et,  assez  souvent  même,  nous  les  voyons  survenir  après  l'administra- 
tion bien  dirigée  du  calomel  pendant  deux  ou  trois  semaines;  toutefois,  nous 
conseillons  de  continuer  les  insufflations  de  calomel  après  la  disparition  de 
la  conjonctivite  phlycénulaire,  même  lorsqu'on  s'est  servi  de  la  pommade, 
parce  que  ces  insufflations  ne  présentent  aucun  inconvénient  et  ne  causent 
aucune  douleur. 

Pour  prévenir  autant  que  possible  les  récidives,  il  faudra  tâcher  d'obtenir 
des  améliorations  dans  l'hygiène.  Qu'on  ordonne  surtout  la  propreté  la  plus 
rigoureuse;  qu'on  fasse  souvent  prendre  des  bains  froids  de  très-courte  du- 
rée, qui  seront  remplacés  par  des  lotions  froides  si  la  température  ne  permet 
pas  les  bains.  Les  enfants  feront,  autant  que  possible,  de  l'exercice  à  l'exté- 
rieur; qu'on  abandonne  enfin  cette  méthode  si  peu  salutaire  d'enfermer  les 
enfants  dans  des  chambres  sombres,  de  les  priver  d'une  nourriture  substan- 
tielle, ou  de  les  purger  outre  mesure,  pour  combattre  la  photophobie  entrete- 
nue par  ce  régime  absurde. 

Malheureusement ,  on  voit  encore  assez  souvent  employer  ce  mode  de 
traitement  joint  à  l'usage  des  vésicatoires,  dont  l'application  produit  sur  les 
peaux  délicates  un  eczéma  assez  étendu.  Les  enfants  qui,  au  commencement 
d'un  pareil  traitement,  n'avaient  qu'une  conjonctivite  pustuleuse,  que  le  mé- 
decin appelait  scrofuleuse,  lui  présenteront  bientôt  des  signes  de  dépérisse- 
ment capables  de  motiver  son  diagnostic  primitif. 

La  photophobie  est  un  des  symptômes  avec  lesquels  on  aie  plus  à  lutter.  En 
France,  la  méthode  écossaise,  consistant  à  immerger  la  tête  de  l'enfant  dans 
une  cuvette  rempUe  d'eau  froide,  jusqu'au  point  d'obtenir  une  demi-suffoca- 
tion, n'a  guère  pu  s'acclimater,  quoique  ce  remède  héroïque  soit  d'une  effi- 
cacité incontestable.  On  peut  donner  aux  enfants  d'un  certain  âge  du  bromure 
de  potassium  à  faible  dose;  mais  qu'on  s'abstienne,  pour  combattre  la  photo- 
phobie, des  badigeonnages  à  la  teinture  d'iode  et,  en  général,  de  tout  médi- 
cament pouvant  trop  irriter  la  peau  et  amener  des  formes  eczémateuses  des 
paupières,  bien  plus  difficiles  parfois  à  combattre  que  la  conjonctivite  phlyc- 
ténulaire  elle-même.  Dans  la  majorité  des  cas,  du  reste,  la  photophobie 
disparaît  par  des  applications  de  calomel  ou  de  précipité  jaune,  et  ne  néces- 
site aucun  traitement  particulier. 

M.  Agnew  vante  avec  raison,  pour  combattre  le  blépharospasme  et  la 
tendance  aux  rechutes,  son  opération  de  canthoplastie,  qui  sera  décrite  à 
l'occasion  du  traitement  des  granulations  (voy.  p.  382). 

placer  l'usage  de  l'eau  chlorée  recommaadée  par  de  Graefe  (Archiv  fur  Ophthalm.,  t.  X, 
2,  p.  191).  Cette  dernière  préparation  est,  en  effet,  très-facilement  décomposée  et  répugne 
par  son  odeur  désagréable. 
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Une  variété  de  conjonctivite  phlycténulaire,  qui  se  déclare  surtout  chez  les 
enfants  de  cinq  à  douze  ans  avec  une  périodicité  remarquable  à  l'époque  du 
printemps,  a  reçu  le  nom  de  catarrhe  dît  printemps.  Cette  aiîection  a  même 
obtenu  les  honneurs  d'une  description  à  part  [Brockhaus  (1)  Saemisch  (2)]. 

Ce  qui  nous  décide  à  ranger  cette  variété  simplement  dans  la  conjonctivite 
phlycténulaire,  c'est  que,  de  l'avis  même  de  ceux  qui  l'ont  décrite  sous  la  dé- 
signation de  catarrhe  (xaraôpsM),  comme  celle-ci,  elle  se  montre  sans  sécré- 
tion morbide  de  la  conjonctive  (3).  Elle  siège,  à  l'instar  de  la  forme  miliaire, 
sur  le  limbe  conjonctival  et  se  caractérise  par  la  fréquence  des  rechutes,  ce 
qui  fait  un  caractère  particulier  des  conjonctivites  phlycténulaires  en  général. 

Le  prétendu  catarrhe  printanier  présente,  comme  caractère  particulier,  sa 
localisation  constante  sur  le  limbe  conjonctival  (principalement  le  supérieur), 
qui  paraît  élargi,  faiblement  œdématié  et  parsemé  çà  et  là  de  petits  boutons 
jaune  rosé  ou  même  nettement  blancs.  Du  limbe  part  une  injection  sous-con- 
jonctivale  terne,  rosée  ;  à  une  certaine  distance  du  limbe,  on  rencontre  par- 
fois de  place  en  place  de  ces  petits  boutons  blancs,  résistants  au  contact  de 
la  sonde,  et  s'élevant  quelquefois  jusqu'à  1/2  à  1  millimètre  au-dessus  du 
niveau  de  la  conjonctive. 

Ces  boutons  se  différencient  des  phlyctènes  et  des  pustules  par  leur  résis- 
tance, leur  persistance  et  le  terrain  sur  lequel  ils  se  trouvent  implantés,  c'est- 
à-dire  que  leur  développement  contraste  avec  l'indolence  de  l'injection.  Cette 
injection  est  souvent  si  uniformément  répartie  sur  la  partie  supérieure  du 
globe  de  l'œil  que,  jointe  à  l'élargissement  très-accusé  du  limbe  conjonctival, 
on  songe,  avant  d'avoir  renversé  la  paupière  supérieure,  à  un  pannus  granu- 
leux en  voie  de  développement. 

Un  autre  point  essentiel  qui  justifie  une  description  spéciale  de  cette  va- 
riété de  conjonctivite,  c'est  que  les  boutons  montrent  une  persistance  bien 
plus  considérable  que  les  phlyctènes  et  les  pustules,  qu'ils  ne  s'exulcèrent 
jamais,  ne  quittent  pas  non  plus  le  limbe  congénital  pour  atteindre  la  surface 
cornéenne,  et  réapparaissent  en  prenant  de  nouveau  un  développement  con- 
sidérable à  chaque  printemps,  principalement  au  mois  de  mai. 

Il  arrive  aussi  que  chez  certains  enfants  la  maladie,  qui  ne  provoque  qu'une 
phot6phobie  moyenne  et  très-rarement  une  sécrétion  anormale,  traîne  avec 
une  indolence,  remarquable  jusqu'à  l'automne.  Examine-t-on  ces  enfants 

(1)  Ueber  den  Fr'àhjahrskalarrh  der  Conjimctiva.  Inaug.  Dissertation.,  Bonn,  in-8°,  t872. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  25. 

(3)  «  L'action  sécrétoire  de  la  conjonctive  n'est  souvent  pas  le  moins  du  monde  altérée  « 
(Saemisch).  ' 
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l'hiver,  on  ne  voit  qu'un  limbe  conjonctival  très-élargi  à  3  millimètres), 
garni  parfois  çà  et  là  de  petites  élevures  jaunâtres  à  peine  perceptibles.  Dès 
que  le  mois  d'avril  arrive,  les  petits  malades  sont  pris  d'une  nouvelle  poussée 
et  les  points  se  transforment  en  boulons  jaunâtres;  habituellement  quelques 
éruptions  apparaissent  aussi  sur  la  conjonctive  bulbaire  en  haut,  au-dessus 
du  limbe. 

Cette  maladie  reparaît  avec  une  régularité  remarquable  au  commencement 
du  printemps,  persiste  une  grande  partie  de  l'été  et  disparaît  en  quelque 
sorte  complètement  l'hiver.  On  peut  ainsi  voir  des  enfants  qui  sont  pris  de 
cette  affection  à  l'âge  de  cinq  ans  et  qui  ont  pendant  huit  à  dix  années,  sans 
une  seule  interruption,  des  rechutes  â  marche  traînante. 

M.  Saemisch  (loc.  cit.)  a  le  mérite  d'avoir  étudié  particulièrement  cette  forme  de  con- 
jonctivite phlycténulaire,  à  laquelle  il  refuse  ce  nom,  parce  que  les  boutons  ne  sont  pas 
des  plilyctènes  et  montrent  une  persistance  tout  autrement  accusée.  Sans  nul  doute  il 
existe  une  différence  essentielle  entre  les  formes  phlycténulaire  simple  et  pustuleuse, 
mais  dans  la  variété  que  M.  Saemisch  appelle  conjonctivite  phlycténulaire  miliaire,  qui, 
elle  aussi,  se  localise  de  préférence  sur  le  limbe  conjonctival,  il  avoue  lui-même  qu'il  ne 
s'agit  pas  de  véritables  phlyctènes,  mais  de  petites  élevures  produites  par  des  amas  de 
cellules  lymplioïdes  sous  la  couche  épithéliale.  Néanmoins  tous  les  auteurs  conservent  à 
cette  variété  le  nom  de  conjonctivite  phlycténulaire  ou  pustuleuse.  Dans  le  prétendu  ca- 
tarrhe printanier,  ces  abcès  microscopiques  de  la  conjonctivite  phlycténulaire  miliaire 
gagnent  en  étendue,  se  développent  d'une  manière  bien  plus  indolente,  les  cellules  qui 
les  composent  subissent  des  altérations  graisseuses  (transformation  caséeusc  du  petit  abcès) 
et  ne  s'absorbent  qu'avec  une  lenteur  excessive.  H  n'y  a  certainement  aucune  exagération 
si  l'on  range  cette  variété  dans  une  forme  de  conjonctivite  qui  lui  ressemble  en  tant  de 
points,  au  lieu  de  la  classer  dans  les  affections  catarrhales  de  la  conjonctive  avec  lesquelles 
elle  n'a  pas  la  moindre  analogie. 

La  marche  prolongée  de  cette  maladie  est  attribuée  par  M.  Saemisch  à  une  hypertrophie 
du  limbe  conjonctival  avec  «  transformation  li|iomateuse  «  des  boutons.  Notre  façon  d'en- 
visager la  transformation  des  abcès  sous-épilliéliaux  en  collections  caséiformes  transi- 
toires, ayant  pour  effet  de  donner  cette  coloration  blanchâtre  ou  jaune  rosée  aux  boutons, 
nous  paraît  bien  plus  conforme  à  l'observation  clinique;  car  nulle  part  nous  ne  voyons, 
pour  des  lipomes,  ces  alternatives  d'accroissement  et  de  décroissance,  tandis  qu'autour 
d'une  ancienne  collection  de  pus  ayant  subi  des  métamorphoses  régressives  et  une  ab- 
sorption |)resque  complète,  on  peut  facilement  voir  s'accumuler  une  collection  fraîche  de 
cellules  lymphoïdes. 

La  variété  de  conjonctivite  phlycténulaire  dont  nous  traitons  a  encore  ceci 
de  particulier  :  1"  qu'elle  n'atteint  pas  de  très-jeunes  enfants  (nous  ne  l'avons 
jamais  vue  avant  quatre  ans  et  le  plus  jeune  malade  de  Saemisch  avait  trois 
ans);  2"  qu'elle  ne  s'observe  plus  après  la  puberté  (après  quinze  ou  dix-sept 
ans  au  plus)  ;  3°  qu'elle  frappe  presque  constamment  des  enfants  en  apparence 
bien  portants,  ne  présentant  nullement  dessymplômesde  scrofule.  Cette  maladie 
semble  se  montrer  davantage  dans  certaines  régions.  A  Paris,  je  n'ai  guère 
occasion  de  la  voir  plus  de  deux  ou  trois  fois  par  printemps. 

Le  pronostic  est  favorable  si  l'on  ne  considère  que  la  terminaison  de 
l'affection.  Nous  ne  l'avons  jamais  vue  en  effet  laisser  des  proéminences 
définitives  sur  le  limbe  conjonctival  (petits  lipomes  de  Saemisch)  et  qui 
seraient  devenus  une  source  d'irritation.  Ce  qui  désespère  si  souvent  les 
parents  ce  sont  ces  rechutes  périodiques  survenant  en  dépit  de  tout  traite- 
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ment  et  ayant  pour  conséquence  fâcheuse  d'interrompre  les  études  des 
enfants  pendant  plusieurs  mois.  Ce  qui  explique  pourquoi  l'attention  de  bien 
des  praticiens  n'est  guère  attirée  par  cette  variété  de  conjonctivite  plilycté- 
nulaire,  c'est  qu'après  une  ou  deux  rechutes  on  ne  ramène  plus  l'enfant  chez 
le  même  médecin,  dont  le  traitement  n'a  habituellement  pas  sensible- 
ment abrégé  la  maladie  et  s'est  montré  impuissant  pour  prévenir  les  réci- 
dives. 

Le  traitement  présente  ceci  de  particulier  que  cette  forme  de  conjonctivite 
s'accommode  très-mal  des  moyens  irritants  (en  particulier  le  précipité  jaune). 
Les  astringents  sont  d'autant  moins  supportés  que  la  conjonctive  ne  sécrète 
pas.  En  pareil  cas,  si  de  très-légères  insufflations  de  calomel  irritent  l'œil, 
nous  nous  contentions  d'applications  de  compresses  ou  de  lotions  avec 
l'acide  carbolique  ou  salicylique.  M.  Saemisch  recommande  des  cautérisations 
avec  la  solution  de  nitrate  d'argent  (1  pour  60)  quand  la  sécrétion  conjonc- 
tivale  est  augmentée,  mais  il  accorde  que  tous  ces  moyens  n'agissent  guère  et 
augmentent  souvent  l'irritation  de  la  conjonctive.  L'arsenic  à  l'intérieur  nous 
paraît  ici  d'un  excellent  emploi,  ainsi  que  les  lotions  salées. 


-    '  •  ARTICLE  VIL 

CONJONCTIVITE  FOLLICULAIRE  {catarvlie  infectant). 

La  conjonctivite  folliculaire  se  distingue  du  simple  calarrhe  conjonctival' 
par  le  déceloppement  exagéré  du  système  folliculaire  de  la  conjonctive  qui 
rend  l'inflammation  bien  plus  tenace,  la  prédispose  aux  rechutes  et  lui 
imprime  une  tendance  aux  complications  cornéennes  qu'on  n'observe  pas 
pour  le  simple  catarrhe. 

Ce  ne  sont  ni  les  produits  de  sécrétion,  ni  le  degré  d'intensité  de  l'irritation 
inflammatoire,  ni  une  aggravation  dans  les  symptômes  subjectifs  qui  fournis- 
sent les  éléments  du  diagnostic  différentiél,  mais  bien  l'inspection  directe  de 
la  muqueuse,  les  changements  anatomiques,  opérés  dans  le  tissu  conjonctival, 
le  développement  et  la  production  de  nombreux  follicules  qui  nous  font 
reconnaître  ici  la  maladie.  Il  est  vrai  que  le  développement  exagéré  du 
système  folliculaire  ne  s'observe  pas  exclusivement  dans  la  conjonctivite 
folliculaire,  qu'un  pareil  état  se  rencontre  aussi  parfois  dans  le  croup 
conjonctival  el  la  conjonctivite  granuleuse  (trachome),  mais  alors  les  carac- 
tères de  ces  dernières  maladies  dominent,  tandis  que  dans  la  conjonctivite 
folliculaire,  ce  développement  de  follicules  joue  le  principal  rôle  en  s'ajoutant 
aux  symptômes  du  simple  catarrhe,  qui  eux  peuvent,  comme  nous  le  verrons, 
être  parfois  fort  peu  accusés. 

On  peut  surtout  étudier  aisément  cette  maladie  lorsque  l'irritation  et  le 
gonflement  de  la  conjonctive  ne  sont  pas  très-accusés,  que  l'affection  a  pris 
un  certain  temps  à  se  développer  et  revêt  un  caractère  chronique.  Si  le  gonfle- 
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ment  œdémateux  de  la  conjonctive  et  l'injection  sont  très-accusés,  ils  mas- 
quent en  grande  partie  les  l'ollicules  lymphatiques  hypertrophiés. 

Ces  follicules  ont  été  particulièrement  étudiés  avec  beaucoup  de  soin  dans  ces  derniers 
temps,  afin  de  reconnaître  s'ils  devaient  être  envisagés  comme  un  élément  normal  de  la 
conjonctive,  ou  s'il  fallait  les  regarder  comme  une  production  morbide  et  le  premier 
acheminement  vers  la  dégénérescence  traciiomateuse  de  la  conjonctive  (voy.  les  travaux, 
de  Stromeyer  (1),  Kleinschmidt  (2),  Hiiguenin  (3),  Blumberg  (i),  Wolfring  (5),  Schmid  (G). 
Dans  l'exposé  anatomique  de  M.  Waldeyer  (p.  20),  on  verra  que  cet  anatomiste  si  compé- 
tent n'a  pas  trouvé  les  véritables  follicules  que  d'antres  auteurs  (W.  Krause  (7j,  Klein- 
schmitH  (8),  ont  rencontré  constamment  dans  la  conjonctive  absolument  normale.  Ce  qui 
correspoudîit  dans  les  préparations  de  M.  Waldeyer  aux  follicules  étaient  des  infiltrations 
en  plaques,  diffuses,  de  cellules  lymphoïdes.  11  ne  saurait  pourtant  être  douteux,  que 
dans  une  conjonctive  irritée,  même  si  cette  irritation  n'est  constituée  que  par  une  faible 
hypcrhémie,  on  rencontre  des  follicules  bien  développés  (Schmid  (9),  Saemisch  (10).) 

Si  on  renverse  la  paupière  inférieure  d'une  personne  atteinte  de  conjonc- 
tivite folliculaire,  on  observe  surtout  dans  le  cul-de-sac  inférieur  et  prés  des 
commissures,  une  masse  de  petites  élevures  semi-transparentes,  rougeàtres 
ou  gris-rougeâtre,  de  forme  ovalaire,àgrand  axe  parallèle  au  bord  palpébraL 
Ces  élevures  ont  une  surface  tout  à  fait  lisse,  ne  dépassant  guère  en  étendue 
un  millimètre,  elles  se  présentent  fréquemment  en  rangées  linéaires  qui 
suivent  les  plis  de  la  muqueuse  et  elles  diminuent  de  grandeur  à  mesure 
qu'on  les  rencontre  sur  la  conjonctive  tarsienne  ;  dans  ce  point  elles  ont 
parfois  une  assez  grande  transparence.  Sur  la  conjonctive  du  cul-de-sac 
supérieur  et  du  tarse  correspondant,  elles  acquièrent  un  moindre  développe- 
.  ment  et  sont  aussi  moins  répandues.  L'aplatissement  qu'elles  subissent  par 
la  pression  du  tarse  sur  le  globe  oculaire  fait  qu'elles  se  montrent  sous  forme 
de  petites  taches  arrondies,  blanchâtres,  à  peine  élevées  au-dessus  du  niveau 
de  la  muqueuse  (Saemisch). 

L'examen  anatomique  (pour  lequel  on  peut  aisément  se  procurer  des  maté- 
riaux en  excisant  de  très-petits  plis  de  la  conjonctive  du  cul-de-sac  inférieur) 
nous  montre  que  ces  élevures  seini-transparenles  et  ovalaires  ne  sont  autre 
chose  que  des  follicules  lymphatiques  clos.  Les  petites  taches  qui  siègent 
principalement  sur  la  conjonctive  palpébrale  supérieure  (conjonctive  tarsienne) 
sont  analogues  à  ce  que  M.  Waldeyer  a  trouvé,  c'est-à-dire  des  amas  en 
plaques  de  cellules  lymphoides  sans  membrane  enveloppante. 

(1)  Beilrage  zur  Lehre  der  grau.uloesen  Augenlcranhlieilen  (Deutsche  KUiiik,  \\°  25, 1859). 

(2)  Archiv  fiïr  Ophtlialin.,  t.  IX,  3,  p.  162. 

(3)  Ueber  die  Triicltomdnisen  der  conjonctiva  Iiuiiujurcddiss.  Zurich,  in-S",  1865. 

(4)  Ueber  die  Aiiyenlider  einiger  Hausthiere  mit  besondereu  Beriicksichtiguiig  des  Trac- 
tioms  Inauguraldiss.  Dorpat,  1867. 

(5)  Arch.  fur  Opiithalm.,  t.  XIY,  3,  p.  159. 

(6)  Lymplifollilcel  der  Bindehaut  des  Auges.  Wien,  in-8°,  1871. 

(7)  Anato)nische  Untersuclmngm,  1861  et  2=  édition  de  ce  traité,  t.  II,  p.  5. 

(8)  Loc.  cit. 

(9)  Loc.  cil. 

(10)  Graefe-Saemiscli.  t.  IV,  p.  7. 
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l'oiir  rexameu  anatomique  de  ces  taches,  les  pièces  sont  bien  plus  difficiles  à  se  pro- 
curer, attendu  qu'il  faut  aussi  avoir  à  sa  disposition  le  tarse  auquel,  comme  on  le  sait, 
adhère  trop  intimement  la  conjonctive  pour  pouvoir  en  être  séparée  et  permettre  un 
pareil  examen  hislologique.  M.  Saemiscli  a  eu  occasion  d'enlever,  dans  un  cas  de  sarcome 
de  l'orbite,  une  semblable  paupière  et  de  donner,  fig.  95,  le  dessin  d'une  accumulation 
lympboïde  ou  plaque  de  la  paupière  supérieure,  telle  qu  on  la  rencontre  dans  la  conjonc- 
tivite folliculaire.  «  Ces  éléments  étaient  entassés  en  groupes  de  0,2  — •  0,i  millimètres  de 
diamètre,  qui  devenaient  plus  clair-semés  vers  la  périphérie  et  se  perdaient  sans  limite 
bien  arrêtée  quoique  l'entassement  tranchait  sur  le  voisinage.  Pourtant  toute  trace  d'une 
enveloppe  qui  entoure  le  follicule  lympliatique,  bien  développée  et  le  caractérisant,  man- 
quait absolument.  La  surface  de  la  conjonctive  montrait  à  l'endroit  de  l'amas  cellulaire, 
qui  allait  jusqu'au-dessous  de  la  couche  épilhéliale,  une  faible  proéminence  atteignant  à 
peine  0,08  millimètres.  » 

Ces  amas  de  cellules  lymphatiques  non  délimités  (fig.  95)  se  rencontrent,  il  est  vrai, 
de  préférence  sur  la  conjonctive  tarsienne,  mais  on  les  trouve  aussi  partout  entre  des 
follicules  bien  développés,  et  en  ces  points  ils  se  i  approchent  comme  grandeur  de  celle 
des  follicules,  de  façon  qu'on  est  porté  à  croire  qu'il  s'agit  de  follicules  encore  incom- 
plètement dévi'loppés  et  que  c'est  la  compression  exercée  par  le  tarse  supérieur  sur  le 
globe  de  l'œil  qui  fait  qu'en  cet  endroit  les  follicules  arrivent  difficilement  à  un  accroiss&- 
meut  {à  un  encliatonnemciit)  complet  (Sacmisch). 


Fig.  95.  —  Amas  considérable  de  cellules  lymphoïdes  sous  l'épithélium  de  la  conjonctive. 
a,  Epillii'lium,  b,  Stronia  conjonctivol,  c  C,  Accumulation  de  cellules,  d.  Replis  de  la  membrane. 

Evidemment  la  présence  de  ces  nombreux  follicules,  soit  complètement, 
soit  incomplètement  développés,  constitue  le  trait  saillant  et  caractéristique 
•de  la  maladie  que  nous  décrivons,  mais  on  se  tromperait  singulièrement  si 
l'on  pensait  que  les  phénomènes  subjectifs  et  les  symptômes  d'irritation  fus- 
sent liés  au  développement  progressif  de  ces  follicules.  Leur  développement  a 
souvent  lieu  avec  une  très-grande  lenteur  et  tellement  insensiblement  que 
c'est  seulement  lorsque  toute  la  conjonctive  est  parsemée  de  follicules 
qu'éclatent  des  symptômes  d'irritation  et  que  se  montre  un  changement  dans 
la  sécrétion.  Dans  d'autres  cas,  les  symptômes  inflammatoires  prédominent, 
sont  en  disproportion  avec  le  nombre  et  l'accroissement  des  follicules  et 
acquièrent  une  intensité  qui  fait  en  quelque  sorte  avorter  la  production  des 
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follicules  de  la  conjonctive.  Dans  la  première  série  de  cas,  la  conjonclivite 
folliculaire,  qui  revêt  un  caractère  de  chronicité  très-prononcé,  peut  persister 
des  années,  tandis  que  dans  la  seconde,  à  moins  que  les  symptômes  inflam- 
matoires tombent  rapidement,  la  marche  est  essentiellement  aiguë. 

Inditféremmenl,  dans  l'une  el  l'autre  variété,  ce  qui  caractérise  la  conjonc- 
tivite folliculaire,  c'est  qu'elle  guérit  sans  laisser  de  traces.  La  con  jonctive  ne 
montre  pas  de  cicatrices,  les  paupières  pas  de  déformations,  la  muqueuse  pas 
d'altération  dans  ses  fonctions  physiologiques,  telles  sont  les  dilférences 
essentielles  distinguant  la  conjonctivite  folliculaire,  qui  a  quelque  analogie 
d'aspect  avec  la  conjonctivite  granuleuse,  de  cette  maladie  dégénératrice 
et  bien  autrement  sérieuse  de  la  conjonctive,  le  trachome. 

Nous  aurons  encore  à  revenir  sur  ces  caractères  dislinctifs  importants, 
disons  seulement  que  dans  la  conjonctivite  folliculaire,  sous  l'influence  d'une 
irritation  le  plus  souvent  prolongée,  des  éléments  physiologiques  de  la  mu- 
queuse acquièrent  un  accroissement  insolite  qui,  la  cause  de  leur  développe- 
ment exagéré  supprimée,  disparaissent  et  laissent  une  muqueuse  intacte  ;  dans 
la  trachome  (conjonclivile  granuleuse),  la  conjonctive  devient  le  siège  d'un 
tissu  iiéoplasliqtie  développé  aux  dépens  du  stroma  conjonctival  et  qui,  en 
disparaissant,  laisse  une  perte  plus  ou.  moins  accusée  de  ce  stroma. 

L'image  de  la  conjonctivite  folliculaire  variera  sensiblement  suivant  qu'on 
aura  affaire  à  une  forme  aiguë  ou  chronique. 

La  conjonctivite  folliculaire  aigiië  &e  caractérise  par  une  hyperhémie  con- 
•  sidérable  de  toute  la  conjonctive,  s'étendant  jusqu'au  limbe  conjonctival  qui 
est  entouré  d'une  auréole  d'injection  périkératique  plus  ou  moins  prononcée. 
Une  sécrétion  assez  abondante  d'un  liquide  séro-purulent  donne  à  la  mu- 
queuse un  aspect  particulièrement  luisant.  L'idée  d'une  ophthalmie  purulente 
surgit  de  suite  en  voyant  cette  abondance  de  sécrétion  qui  rend  la  maladie  si 
con\ag\e\ise{catarrlie  infectant),  mais  loin  d'observer  un  développement  très- 
accusé  du  corps  papillaire  comme  dans  la  conjonctivite  purulente,  on 
aperçoit  que  le  gonflement  résulte  surtout  d'une  légère  transsudation  séreuse 
et  du  développement  du  système  lymphatique  de  la  muqueuse. 

Les  follicules  ne  ressortent  pas  isolément  d'une  manière  aussi  nette  que 
dans  la  forme  chronique  que  nous  décrirons,  mais  en  renversant  les  pau- 
pières, les  culs-de-sac  font  saillie  sous  forme  de  bourrelets  garnis  de  rangées 
de  petites  bosselures  arrondies,  rougeàtres  et  légèrement  diaphanes.  Ces  bos- 
selures s'étendent  même  sur  les  parties  du  globe  oculaire  les  plus  voisines  des 
culs-de-sac,  principalement  vers  les  commissures.  Dans  cette  forme  aiguë, 
la  conjonctive  des  tarses  est  bien  moins  le  siège  de  follicules  pendant  la  pé- 
riode algue  mais  ils  s'y  développent  si  la  maladie  prend  un  caractère  de 
chronicité. 

Ce  qui  frappe  encore  dans  cette  affection,  c'est  la  participation  à  l'inflam- 
mation de  la  conjonctive  bulbaire  qui  longe  le  limbe  conjonctival.  Elle  devient 
souvent  le  siège  d'une  injection  sous-conjonctival  persistante,  et  l'on  peut 
s'assurer  alors,  au  moyen  de  l'éclairage  oblique,  que  les  parties  périphériques 
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tic  la  cornée  sont  çk  et  là  dépourvues  de  leur  épithélium,  ou  que  celui-ci  se 
trouve  soulevé  en  petites  suillies  grisâtres  et  qu'en  très-peu  de  temps  il  se 
forme  des  ulcérations  d'une  étendue  variable  qui  se  vascularisent  rapide- 
ment. 

La  conjonctivite  folliculaire  aiguë  peutguérir  après  une  seule  poussée  aiguë, 
celle-ci  étant  accompagnée  ou  non  de  complications  du  côté  de  la  cornée,  mais 
elle  se  transforme  facilement  en  une  inflammation  clu'onique.  L'injection  du 
côté  du  globe  de  l'œil  se  perd,  la  sécrétion  diminue  et  les  follicules  prennent 
un  accroissement  sensible  et  se  développent  aussi  sur  les  tarses,  mais  on  nom- 
bre restreint.  L'atîection  persiste  ainsi  peiulaiit  des  années,  montrant  de 
temps  à  autre  des  poussées  aiguës,  dont  une  plus  forte  peut  se  terminer  par 
la  disparition  de  cet  état  folliculaire,  autrement  dit  par  la  guérison. 

La  conjonctivite  folliculaire  chronique  primitive  se  caractérise  essentiel- 
lement par  le  développement  lent,  mais  Irès-accusé,  du  système  lympbatiquc 
de  la  conjonctive,  par  l'absence  absolue  d'irritation  et  d'injection  du  côté  de 
la  conjonctive  bulbaire  et  par  une  sécrétion  peu  abondante,  filamenteuse  de 
la  conjonctive,  à  peine  suffisante  pour  déterminer  un  léger  accotement  des 
cils  pendant  le  sommeil.  C'est  le  cul-de-sac  inférieur  et  particulièrement  les 
portions  situées  près  des  commissures  qui  deviennent  le  siège  de  rangées 
de  follicules  très-saillants  lorsqu'on  renverse  les  paupières.  La  conjonctive  du 
tarse  supérieure  est  le  plus  souvent  indemne  détaches  lymphoïdes,  et  c'est  à 
peine  seulement  vers  les  angles  qu'on  rencontre  dans  le  cul-de-sac  un  certain 
nombre  de  follicules. 

Dans  certains  cas  la  conjonctive  ne  se  trouve  hyperhémiée  que  dans  les 
endroits  où  le  système  folliculaire  a  acquis  un  pareil  développement,  tandis 
que  le  reste  de  la  muqueuse  semble  présenter  un  état  parfaitement  normal. 
La  conjonctive  de  certaines  personnes  exposées  à  un  air  vicié  se  montre  en 
pareil  état  d'une  façon  permanente  et  détermine,  à  part  la  légère  sécrétion, 
une  gène  si  peu  accusée  qu'elles  ne  sont  guère  tentées  de  se  soumettre  k  une 
médication. 

Cette  variété  de  conjnnctivile  chronique  légère  contraste  singulièrement  avec  une  autre 
l'orme  dans  laquelle  les  altérations  anatomiques  portent  aussi  sur  un  élément  normal,  le 
corps  papillaire  qui  s'accroît,  nous  voulons  parler  du  catarrhe  sec.  Ici  l'absence  de  sécré- 
tion, le  frottement  dos  paupières  sur  le  globe  de  l'œil  sont  une  source  d'embarras  et 
d'agacement  souvent  assez  pénibles.  Nous  mettons  en  opposition  ces  deux  variétés  si 
différentes  dans  leurs  effets,  parce  que  certains  auteurs  (Saemisch)  parlent  aussi  dans  le 
catarrbus  siccus  de  l'état  folliculaire  de  la  conjonctive,  ce  qui  nous  parait  peu  conforme  , 
à  la  réalité. 

Nous  n'insistons  pas  sur  les  symptômes  de  la  conjonctivite  folliculaire  pour 
ne  pas  avoir  à  revenir  sur  la  symptomatologie  du  catarrhe  conjonctival.  Ce 
qui  nous  semble  digne  d'être  mentionné  c'est  que  l'apparition  si  aisée  de 
complications  cornéennes  change  bien  plus  souvent  la  marche  régulière  de 
l'affection  que  dans  le  simple  catarrhe  conjonctival.  Il  est  pour  cette  raison 
pratique  de  différencier  le  catarrhe  folliculaire  de  la  simple  conjonctivite, 
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d'autant  plus  que  ces  deux  affections  se  comportent  différemment  vis-à-vis 
d'une  même  médication. 

Au  point  de  vue  étiologiqiie,  La  transmission  joue,  sur  la  facilité  de  Linocu- 
lation  du  produit  de  la  forme  aiguë,  un  rôle  bien  plus  important  que  dans  le 
simple  catarrhe.  Les  enfants  d'une  même  famille  sont  souvent  successivement 
atteints  de  cette  affection,  ces  enfants  étant  aussi  à  la  vérité  le  plus  souvent 
soumis  m\  mêmes  conditions  hygiéniques.  Il  n'est  pas  douteux  que  c'est 
cette  conjonclivile  qu'on  rencontre  de  préférence  comme  endémique,  dans 
les  écoles,  les  casernes,  les  navires,  les  orphelinats,  etc.  Ce  sont  la  coha- 
bitation nombreuse,  le  manque  de  ventilation  qui  développent  d'une  façon 
analogue  l'état  folliculaire,  comme  Sti  oiiioycr  l'a  vu  apparaître  d'une  manière 
si  constante  chez  les  animaux  domestiques  privés  du  séjour  en  plein  air, 
enfermés  dans  les  étables  (porcs). 

Une  irritation  plus  directe  de  la  muqueuse  peut  développer  le  système 
ymphatiquc  de  la  conjonctive  et  engendrer  une  conjonctivite  folliculaire, 
comme  on  l'observe  si  aisément  chez  des  personnes  qui  font  usage  de  collyres 
astringents  en  instillations  prolongées,  pendant  des  mois.  Très-souvent 
l'emploi  du  nitrate  d'argent  détermine  simultanément  avec  l'argyrase,  la  con- 
jonctivite folliculaire. 

Parmi  les  médicaments  les  plus  susceptibles  de  provoquer  cette  maladie 
par  leur  usage  prolongé,  il  faut  surtout  citer  les  solutions  de  sulfate  d'atropine 
et  d'ésérine,  particulièremerd  lorsqu'elles  ne  sont  pas  absolument  neutres.  La 
conjonctivite  folliculaire  (autrefois  décrite  comme  conjonctivite  granuleuse  par 
abus  d'atropine) se  caractérise  par  une  susceptibilité  particulière  du  derme  des 
paupières  qui  deviennent  le  siège  d'une  irritation  eczémateuse,  de  fissures 
près  des  angles  et  s'œdématient  facUement  après  chaque  nouvel  emploi  du 
médicament.  C'est  dans  ces  cas  qu'on  peut  voir  se  développer  l'état  follicu- 
laire sur  toute  l'élendue  de  la  conjonctive  des  culs-de-sac  et  des  tarses. 

Les  prétendues  granulations  par  abus  d'atropine  ou  d'ésérine,  c'est-à-dire  la 
eonjonctirite  folliculaire  torique,  se  différencient  de  la  forme  simple  par 
trois  signes,  ce  sont  :  1"  la  participation  du  derme  des  paupières  à  l'irritation 
sous  forme  d'œdème,  d'érythème  (d'eczéma),  ou  de  rougeur  érysipélateuse,  2°  le 
nombre  de  petits  follicules  transparents  qui  se  forment  sur  le  tarse  même  et 
gagnent  presque  le  bord  tranchant  de  la  paupière,  3°  une  infiltration  lymphoïde 
autour  du  limbe  conjonctival  constituantdans  des  cas  accusés  un  chémosis  dur. 

Depuis  qu'on  a  renoncé  à  l'abus  de  l'atropine  (I)  avant  et  après  les  opéra- 
tions de  cataracte,  on  n'observe  cette  conjonctivite  que  dans  les  cas  où  l'on  a 
voulu  améliorer  pendant  longtemps  la  vue  chez  des  personnes  atteintes  de 
cataractes  commençantes  ou  bien  sur  des  malades  atteints  d'iritis  ou  d'irido- 
ohoroïdites  qui  ont  été  contraints  de  faire  un  usage  très-longtemps  prolongé 
des  mydriatiques,  ainsi  que  chez  des  glaucomateux  se  servant  longtemps 

(1)  Voy.  Sirlicl  pèi-e,  rtemnrqiies  pratiques  sui  l'abus  de  l'atropine  (Gaz,,  méd.  de  Paris, 
11"  16,  18G8,  et  .[nii.  d'ocul.,  t.  LIX,  p.  155j. 
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de  l'ésérine.  Ce  qui  frappe  relativement  à  cette  action  irritante  de  l'alc;v 
loïde  de  la  belladone  (que  ne  présente  pas  l'extrait),  c'est  que  chez  certaines 
personnes  une  seule  instillation  peut  provoquer  une  poussée  de  conjonctivite 
folliculaire  et  que,  dans  le  cas  où  les  malades  ont  une  l'ois  souffert  de  cette 
irritation  toxique,  une  véritalile  idiosyncrasie  reste  acquise,  de  façon  que, 
même  après  des  années,  lorsque  toute  trace  de  conjonctivite  folliculaire  a 
disparu,  une  seule  instillation  produit  un  effet  toxique. 

Le  développement  delà  conjonctivite  folliculaire,  chez  des  opérés  ou  des  ma- 
lades qui  réclament  d'urgence  l'action  d'un  mydriatique  énergique,  a  le  double 
inconvénient  d'ajouter  à  l'affection  du  globe  oculaire  une  nouvelle  irritation 
souvent  fort  prolongée  et  gênante  et  d'obliger  à  ne  recourir  qu'à  des  mydria- 
liqiies  inliniment  moins  puissants  (extrait  de  belladone,  de  jusquiame,  etc.) 

A  part  cela  le  pronostic  de  la  conjonctivite  folliculaire  ne  serait  guère  défa- 
vorable, si  dans  la  forme  aiguë  la  prédisposition  aux  alîections  cornéennes 
n'était  pas  si  accusée.  Heureusement  que  la  forme  toxique  et  les  conjonctivites 
folliculaires  chroniques  ne  présentent  pas  cet  inconvénient  et  font  espérer 
d'obtenir  une  guérison  certaine  et  rapide. 

Le  traitement  de.  la  conjonctivite  folliculaire,  surtout  lorsqu'elle  se  présente 
avec  les  caractères  aigus  du  catarrhe  infectant,  réclame  plus  que  toute  autre 
conjonctivite  une  surveillance  hygiénique  attentive  et  persistante,  ainsi  qu'un 
emploi  méthodique  des  désinfectants.  Nous  ne  saurions  répéter  ici  les 
remarques  pratiques  exposées  pour  le  catarrhe  conjonctival,  mais  il  sera  utile 
d'insister  sur  ce  point  que  dans  la  variété  aiguë  de  la  conjonctivite  follicu- 
laire, les  cautérisations  fortes  ne  sont  nullement  supportées  et  hâtent  sûrement 
l'apparition  des  complications  cornéennes.  On  fait  donc  fort  bien  de  ne  les 
employer  que  lorsque  la  conjonctive  bulbaire  a  pâli,  que  surtout  l'injection 
périkératique  et  le  gonflement  du  limbe  conjonctival  ont  disparu.  On  devra 
recourir  dans  cette  forme  exclusivement  à  des  cautérisations  avec  le  sous- 
acétate  de  plomb  mélangé  à  une  égale  quantité  d'eau  distillée  qu'on  appli- 
quera sur  la  conjonctive  du  tarse  et  des  culs-de-sac  ectropionnés,  en  les 
faisant  suivre  d'une  lotion  très-soigneusement  pratiquée.  Le  froid  sous  forme 
de  compresses  avec  de  l'eau  carbolisée  et  glacée  rend  de  très-bons  services 
dans  le  catarrhe  infectant  aigu  tant  que  l'on  craint  l'emploi  des  cautérisations 
avec  le  plomb. 

Dans  cette  forme  de  catarrhe  le  changement  d'habitation  et  d'air  a  surtout 
«ne  influence  des  plus  heureuses. 

ARTICLE  VIIL 

CO^'JONCTIVITE  GRAiNULAIRE,  GRANULATIONS,  TRACHOME. 

Entrodtiction.  —  La  description  de  la  conjonctivite  granulaire,  qui  a  déjà 
été  l'objet  de  tant  d'essais  infructueux,  semble  enfin  entrer  dans  une  phase 
d'études  précises  et  la  lumière  paraît  se  faire  peu  à  peu  sur  cette  ténébreuse 
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question.  Ce  qui  a  rendu  cette  étude  si  complexe,  c'est,  en  premier  lieu,  la 
difficulté  de  différencier  la  vraie  granulation  conjonctivale  d'altérations  de  la 
muqueuse  pour  lesquelles  on  avait  à  tort  appliqué  le  nom  de  granulations  ou 
état  granuleux.  La  confusion  était  ici  d'autant  plus  aisée  qu'une  certaine 
ressemblance  ne  saurait  être  niée. 

En  second  lieu  la  question  d'origine  de  la  maladie  jetait  le  trouble  dans 
son  interprétation.  Les  uns  considéraient  que  la  vraie  granulation  aboutissait 
bien  en  réalité  à  une  désorganisation  de  la  muqueuse,  mais  ils  lui  attri- 
buaient pour  point  de  départ  un  élément  physiologique  de  la  conjonctive,  la 
papille  ou  le  follicule,  les  autres  séparaient  la  granulation  dès  son  origine  de 
tout  élément  physiologique  et  lui  assignaient  son  véritable  caractère  de 
uéoplasie. 

Une  dernière  circonstance  qui  rendait  encore  difficile  d'établir  la  véritable 
nature  de  la  granulation,  c'est  que  bien  rarement  elle  se  présente  à  l'étude 
isolément  et  que  simultanément  avec  elle  les  follicules  et  les  papilles  se  dé- 
veloppent, en  sorte  qu'arrivée  à  un  haut  degré,  la  néoplasie  empiète  sur  le 
voisinage,  sur  le  corps  papillaire  de  la  conjonctive  en  particulier,  de  façon  à 
engendrer  des  formes  mixtes  où  il  est  extrêmement  difficile  par  les  études 
clinique  et  histologique  de  remonter  à  l'origine  première  de  la  maladie. 

Afin  de  rendre  claire  la  description  de  la  conjonctivite  granuleuse,  nous 
aurons  donc  tout  d'abord  à  résoudre  les  deux  questions  suivantes  : 

A,  à  séparer  la  vraie  granulation  de  productions  similaires,  le  follicule 
et  la  papille  hypertrophiés  de  la  conjonctive. 

B,  à  revendiquer  pour  la  granulation  son  caractère  de  néoplasie. 

Cette  tâche  nous  a  été  singulièrement  facilitée  par  le  travail  le  plus  com- 
plet sur  cette  matière  récemment  publié  (4)  dans  lequel  nous  sommes  heu- 
reux de  voir  la  confirmation  des  idées  que  nous  avons  toujours  émises  relati- 
vement à  cette  importante  question  d'ophthalmologie.  Ce  travail  consciencieux 
dû  à  M.  Saemisch  sera  largement  mis  à  contribution  pour  les  deux  points  que 
nous  avons  à  traiter. 

A.  Il  s'agit  tout  d'abord  de  différencier  la  granulation  du  follicule  conjonc- 
tival  avec  lequel  nombre  d'auteurs  l'identifient  encore,  jetant  ainsi  un  com- 
plet désarroi  dans  cette  étude  complexe.  En  second  lieu  nous  séparerons  la 
granulation  de  la  papille  hypertrophiée. 

Les  différences  reposent  pour  ce  qui  regarde  le  follicule  : 

1"  Sur  la  forme.  La  granulation  a  essentiellement  une  conformation  ar- 
rondie (un  demi  à  1"""°  d'étendue)  ;  elle  fait  saillie  sur  la  surface  de  la  con- 
jonctive de  façon  que  la  base  d'implantation  ne  dépasse  jamais  la  hauteur 
de  la  granulation.  Pour  le  follicule  nous  avons  vu  que  tout  en  proéminant 
sur  la  surface  conjonctivale,  la  saillie  se  faisait  d'une  manière  moins 
abrupte,  qu'il  affectait  le  plus  souvent  une  forme  ovalaire  à  long  axe  couché. 
Les  follicules  rangés  en  traînées  linéaires  se  succèdent  de  manière  qu'entre 

(1)  Graefe-Saemisch,  t.  IV,  p.  39. 
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deux  follicules  la  conjonctive  ne  forme  qu'une  dépression  peu  accusée,  au 
contraire  la  granulation  s'élève  au-dessus  de  la  conjonctive  par  une  surface 
plus  à  pic,  de  manière  que  si  un  certain  nombre  de  ces  néoplasies  se  trouvent 
entassées,  elles  laissent  entre  elles  des  sillons  profonds.  Les  granulations 
sont  susceptibles  d'acquérir  des  dimensions  que  jamais  les  follicules 
n'atteignent. 

2"  Sur  la  coloration.  Les  teintes  gris-jaunâtre  et  gris-rosé  sont  communes 
aux  follicules  aussi  bien  qu'aux  granulations,  néanmoins  les  follicules  con- 
servent bien  plus  uniformément  la  teinte  gris-jaunâtre  et  se  colorent  bien 
moins  en  rose  ou  en  rouge  que  cela  n'arrive  dans  les  diverses  pbases  de  dé- 
veloppement de  la  granulation.  Lorsque  la  granulation  acquiert  un  déve- 
loppement considérable,  elle  devient  diaphane  comme  le  follicule,  mais  cette 
diaplianéité  ne  va  pas  jusqu'à  une  transparence  presque  complète  comme  on 
l'observe  pour  les  follicules  hypertrophiés.  La  granulation  conserve  une  teinte 
opaline  bien  plus  tranchée. 

3"  Sur  remplacement.  Les  granulations  se  développent  bien  moins  en  ran- 
gées linéaires,  que  cela  n'a  lieu  pour  les  follicules.  Tout  en  acquérant  aussi 
dans  les  culs-de-sac  et  vers  les  bords  adhérents  des  t;irses  un  développement 
considérable,  elles  se  délimitent  juieux  par  leur  emplacement  isolé  ou  en 
forme  d'îlots.  Leur  mode  de  développement  sur  la  conjonctive  palpébrale  me 
paraît  ici  tout  à  fait  caractéristique.  Les  follicules  peuvent  aussi  apparaître 
sur  la  conjonctive  du  tarse  inférieur  et  atteindre  le  bord  libre  (comme  on 
l'observe  après  l'abus  de  l'atropine),  mais  en  pareil  cas  une  quantité  innom- 
brable de  petites  élevures  diaphanes,  serrées  les  unes  contre  les  autres  re- 
couvrent les  tarses.  Au  contraire  si  des  granulations  se  sont  développées  sur 
la  conjonctive  tarsienne,  elles  n'occupent  jamais  ce  terrain  d'une  manière 
uniforme,  elles  se  présentent  par  îlots  de  grandeur  variable  qui  longent  les 
commissures  et  le  bord  libre,  en  laissant  souvent  des  parties  complètement 
intactes.  Pour  la  conjonctive  tarsienne  de  la  paupière  supérieure,  la  différence 
est  encore  plus  saillante.  A  part  les  taches  folliculaires,  des  élevures  dia- 
phanes représentées  par  des  follicules  hypertrophiés  ne  s'observent  pas 
ici,  alors  qu'on  peut  rencontrer  sur  toute  la  surface  du  tarse  supérieur, 
principalement  vers  les  commissures  et  le  bord  adhérent,  des  groupes  irré- 
guliers de  granulations  très-développées.  Tandis  que  le  siège  de  prédilection 
pour  les  follicules  est  le  cul-de-sac  inférieur  et  la  conjonctive  tarsienne 
inférieure,  l'inverse  a  lieu  pour  les  granulations  qui,  sans  contredit,  ac- 
quièrent leur  maximum  de  développement  dans  les  parties  supérieures  de  la 
conjondive. 

4°  Sur  l" aspect  de  la  conjonctive  ambiante.  —  La  conjonctivite  folliculaire 
chronique,  dans  laquelle  les  follicules  gris-jaunâtre  et  diaphanes  acquièrent 
un  développement  tel  que  l'on  pourrait  être  amené  à  les  confondre  avec  des 
granulations,  offre  une  muqueuse  qui,  à  part  l'état  folliculaire,  est  à  peu 
près  intacte.  S'agit-il,  au  contraire,  d'une  production  de  néoplasies  aussi 
nombreuses,  le  tissu  conjonclival  ambiant  est   le  siège  d'une  participa- 
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tion  bien  plus  accusée,  le  corps  papillaire  s'est  sensiblement  plus  accru  et 
plus  développé,  de  façon  qu'avec  des  granulations  abondantes  et  très-volu- 
mineuses, on  ne  rencontre  jamais  un  corps  papillaire  sain  :  où  existent  de 
nombreuses  granulations  se  trouvent  aussi  des  papilles  hypertrophiées.  Par 
contre,  nous  rencontrons  des  follicules  très-nombreux  et  très-développés 
sur  une  muqueuse  à  peine  légèrement  œdématiée  et  sans  papilles  gonflées, 
ce  n'est  que  lorsqu'un  état  inflammatoire  intense  apparaît  dans  la  conjonc- 
tivite folliculaire  que  les  papilles  de  la  conjonctive  tarsienne  acquièrent, 
surtout  àla  paupière  supérieure,  un  certain  degré  de  développement  uniforme. 

5"  Sur  la  structure  histologique.  —  Le  follicule  est  séparé  par  une  enve- 
loppe du  reste  de  la  conjonctive,  la  tache  folliculaire  tranche  par  l'entasse- 
ment assez  nettement  délimité  sur  le  voisinage.  La  granulation  forme  une 
élevure  de  la  muqueuse  recouverte  uniformément  d'une  couche  épithéliale, 
élevure  qui  vers  sa  base  se  joint  sans  limites  précises  au  stroma  coiijonctival 
(voy.  fig.  96  le  dessin  de  Saemisch). 

La  base  de  la  granulation  est  essentiellement  composée  d'un  stroma  de 


Fig.  96.  —  Granulation  de  la  conjonctive. 

a  a.  Couche  épithéliale,  b  b  b,  Incurvations  de  la  membrane,  c  c  c,  Stroma  de  tissu  cellulaire;  entre 
celui-ci  et  la  couclic  épithéliale  se  trouve  lu  couclie  de  noyaux. 

tissu  cellulaire  qui,  émanant  du  stroma  conjonctival,  va  en  diminuant  pro- 
gressivement vers  la  surface  de  la  granulation.  A  l'endroit  où  il  se  perd 
(fig.  96)  il  est  remplacé  par  un  amas  de  cellules  qui,  à  mesure  qu'elles 
se  rapprochent  de  la  couche  épithéliale,  s'entassent  tellement  qu'il  devient 
impossible  d'apercevoir  d'autres  éléments  si  ce  n'est  çà  et  là  des  vaisseaux. 
Un  ou  plusieurs  vaisseaux  partent  du  stroma  conjonctival,  se  portent  dans 
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la  granulation  et  s'y  ramifient  jusque  près  de  la  surface  épithéliale,  ce  qui 
explique  aussi  pourquoi  la  teinte  rosée  se  môle  bien  plus  à  la  granulation 
qu'au  follicule  dépourvu  de  vaisseaux. 

La  figure  DO  donne  l'impression  d'une  pullulation  de  cellules  provenant 
■du  stronia.  Ces  cellules  arrondies,  qui  s'entassent  sons  l'épithélium,  pour- 
raient aussi  résulter  do  la  diapédèse  du  réseau  vasculaire  de  l'élevure  ;  en 
s'accumulant  de  plus  en  plus,  elles  repousseraient  le  tissu  cellulaire.  Cette 
question  reste  encore  à  résoudre.  11  est  certain  qu'à  mesure  que  la  granula- 
tion s'accroit,  le  nombre  des  cellules  augmente,  et  les  éléments  fibrillaires 
du  stroma  qui  s'élèvent  dans  la  granulation  disparaissent.  En  même  temps 
que  cet  entassement  s'accuse,  la  granulation  perd  aussi  ses  fines  brancbes 
vasculaires,  elle  gagne  en  diaphanéité  et  devient  grisâtre. 

Si  on  fait  l'examen  à  la  période  où  les  granulations  s'affaissent,  on  voit 
de  nouveau  apparaître  des  traînées  de  tissu  cellulaire;  cette  fois  elles  ne  se 
montrent  pas  exclusivement  vers  la  base  de  la  granulation,  mais  elles  sont 
réparties  dans  toute  l'élevure  même,  jusque  vers  la  couche  épithéliale. 
A  mesure  que  l'affaissement  de  la  granulation  s'accuse  davantage,  un  tissu 
cellulaire  ondulé  et  très-dense  renq^lace  les  cellules  arrondies  ;  il  y  a  substi- 
tution de  tissu  cellulaire  avec  amas  de  cellules  rondes  (lymphoides?),  en 
d^ autres  termes,  la  granulation  se  transforme  en  tissu  cicatriciel,  elle  se 
cicatrise. 

L'examen  histologique  est,  comme  le  fail  aussi  ressortir  M.  Saemisch,  rendu  dilTicile, 
pour  ce  qui  regarde  le  développement  et  la  transformation  successive  des  granulations, 
par  ce  fait  que  toutes  les  granulations  d'une  même  conjonctive  ne  suivent  pas  une  marche 
également  rapide  ou  lenle  dans  leurs  diverses  phases  de  développement  et  qu'à  côté  de 
i  l  prolifération  ou  de  l'entassement  cellulaire,  on  trouve  déjà  la  cicatrisation.  De  même 
il  n'est  nullement  aisé  de  différencier  la  granulation  qui,  en  voie  de  progression, 
renferme  une  quantité  notable  de  tissu  cellulaire  cutané  vers  sa  base,  de  la  granulation 
en  voie  de  cicatrisation,  dans  laquelle  réapparaissent  des  traînées  de  tissu  cellulaire 
qui  peuvent  de  préférence  aussi  être  parfois  plus  nombreuses  veis  la  base  qu'au  sommet. 
La  transformation  par  les  voies  habituelles  de  dé(jénérescence  graisseuite  (caséeuse)  sont  re- 
lativement très-rares. 

La  différence  entre  les  étals  folliculaire  et  granulaire  de  la  conjonctive 
saute  aux  yeux.  Les  follicules  disparaissent,  se  résorbent,  les  granulations 
se  cicatrisent.  Tandis  qu'une  conjonctive  parsemée  de  follicules  peut  rede- 
venir parfaitement  normale,  une  conjonctive  hérissée  de  granulations  devien- 
dra le  siège  de  nombreuses  cicatrices  et  ne  reprendra  jamais  son  intégrité 
d'autrefois.  Ce  caractère  différentiel  s'accuse  surtout  par  des  degrés  exces- 
sifs de  développement  de  l'une  ou  l'autre  altération  morbide,  par  contre  de 
très-faibles  poussées  de  granulations  peuvent  laisser  des  cicatrices  assez 
imperceptibles  pour  faire  ressembler,  quant  à  sa  terminaison,  une  conjonc- 
tivite granuleuse  à  une  conjonctivite  folliculaire. 

La  différence  de  la  granulation  avec  la  papille  hypertrophiée  se  base  sur 
les  signes  suivants  : 

a.  Sur  laspect.  —  La  granulation  s'élève  au-dessus  d\i  niveau  de  la  con- 
jonctive sous  forme  d'une  élevure  arrondie,  semi-sphérique,  à  base  large;  la 


364 


DE  WECKEli.  — 


MALADIES  DE  LA  CONJONCTIVE. 


papille  en  s'hypertropliiant  s'allonge  essentiellement,  la  longueur  dépassant 
la  largeur.  La  papille  est  constituée  par  un  faisceau  de  tissu  cellulaire  en 
pinceau  qui,  eutrenièlé  de  vaisseaux,  va  jusque  vers  la  couche  épithéliale, 
laissant  entre  celle-ci  et  les  traînées  qui  le  forment  une  petite  quantité  d'élé- 
ments lymphoïdes.  Considère-t-on  exclusivement  la  qualité  des  éléments 
liistologiques  d'une  granulation  et  d'une  papille,  il  est  évident  qu'il  y  a  ana- 
logie ;  mais  pour  ce  qui  est  de  l'arrangement  de  ces  divers  éléments,  il  existe 
une  diderence  marquée. 

La  granulalion,  lorsqu'elle  se  développe  sur  une  large  surface,  soulève 
parfois  en  quelque  sorte  une  partie  du  corps  pa|)illaire,  elle  se  montre  alors 
avec  des  incurvations  de  la  couche  épitliéliale  (comme  le  représente  la 
tig.  90),  maisjamiis  on  n'ohservera  entre  les  granulations  des  inégalités  de 
niveau  telles  que  le  présentent  entre  elles  les  villosités  formées  par  les 
papilles  (voy.  fig.  94,  p.  291). 

b.  Sur  la  couleur.  —  Elle  est  sensiblement  différente,  la  richesse  de  vais- 
seaux, qui  s'élèvent  jusque  vers  la  surf;ice  de  la  papille,  lui  communique  une 
teinte  carminée  qui  n'appartient  pas  à  la  granulation.  Cette  teinte  est  parfois 
atténuée  par  un  épaississement  de  la  couche  épithéliale  ;  mais  alors  même 
que  les  papilles  prennent  un  aspect  grisâtre,  cette  teinte  n'acquiert  jamais 
cette  qualité  de  diaplianéité,  propre  constamment  à  une  granulation  pâle. 

c.  Sur  remplacement;  les  gramdations  se  développent  sur  toute  la  sur- 
face de  la  muqueuse,  même  sur  le  revêtement  cornéen.  —  Ce  fait  d'apparaître 
sur  le  globe  oculaire  et  le  limbe  conjonctival  où  il  n'existe  pas  de  papilles  et 
où  par  conséquent  celles-ci  ne  peuvent  s'hypertrophier,  est  un  signe  diffé- 
l'entiel  des  plus  précieux.  Le  développement  sur  la  cornée  même  de  la  gra- 
nulation réfute  aussi  péremptoirement  l'idée  d'un  point  de  départ  dans  un 
élément  physiologique  hypertrophié  tel  que  le  follicule,  car  sur  le  revêtement 
cornéen  il  n'existe  pas  de  follicules,  il  ne  s'en  développe  pas  même  dans  une 
conjonctivite  folliculaire  des  plus  caractérisées. 

B.  Pour  ce  qui  regarde  la  nature  de  la  granulation,  nous  l'envisageons 
comme  une  néoplasie.  —  11  se  produit  sur  des  points  multiples  de  la  mu- 
queuse des  infiltrations  lymphoïdes,  sous-épithéliales,  amenant  le  dévelop- 
pement d'un  tissu  de  formation  nouvelle  et  transitoire  qui  laissera  à  la  place 
de  l'ancien  foyer  une  cicatrice  très-rétractile. 

Au  point  de  vue  nosologique,  il  est  absolument  indifférent  que  l'infiltration 
lymphoïde  soit  due  à  une  prolifération  des  cellules  du  stroma  conjonctival 
qui,  en  entrant  en  prolifération,  disparaît,  ou  que  la  diapédèse,  déterminant 
ces  accumulations  de  cellules  nouvelles,  fasse  disparaître  le  stroma  en  le 
repoussant  et  le  comprimant.  Ce  qui  n'est  pas  douteux,  c'est  que  ces  amas  de 
cellules  s'organisent  et  que  la  formation  d'un  tissu  d'une  existence  très- 
éphémère  laisse  après  sa  disparition,  à  l'endroit  de  l'infiltration  lymphoïde 
(autrefois  occupé  par  le  stroma  conjonctival),  une  cicatrice  jouissant  de  la 
faculté  de  se  rétracter  sensiblement  et  d'entraver,  par  cette  rétraction,  la 
nutrition  des  parties  voisines. 
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L'action  destruclivc  de  la  granulation  ne  consiste  donc  pas  seulement  en 
çe  que,  par  l'apparition  de  foyers  multiples  d'infiltration  lymphoïde,  il  y  a 
eu  substitution  au  stroma  conjonctival,  mais  encore  en  ceci  qu'à  la  dispari- 
tion de  ces  foyers  par  rétraction  énergique  du  tissu  nouveau  dans  lesquels 
ils  se  transforment,  une  perturbation  est  jetée  dans  la  circulation  et  la  nutri- 
tion des  parties  ambiantes.  Cette  perturbation  ne  se  borne  pas  seulement, 
comme  nous  le  verrons,  à  la  muqueuse,  mais  empiète  même  sur  le  voisinage, 
en  particulier  sur  le  tarse. 

La  granulation  partage  donc  les  graves  inconvénients  des  néoplasies  ma- 
lignes :  usure  de  la  matrice  et  dangers  pour  le  voisinage  au  moment  de  sa 
disparition  (élimination)  ;  reste  à  savoir  jusqu'à  quel  point  elle  jouit  du  privi- 
lège de  la  propagation  par  infection.  Ces  qualités  doivent  à  elles  seules  assi- 
gner à  la  granulation  son  caractère  de  néoplasie  et  la  différencier  de  toutes 
les  autres  altérations  analogues  de  la  muqueuse  (conjonctivites  folliculaire, 
purulente)  dans  lesquelles  des  éléments  normaux  de  la  conjonctive  s'hyper- 
trophient,  mais  pour  revenir  à  leur  étal  primitif  ne  mena(;ant  en  rien  l'inté- 
grité de  la  muqueuse. 

Cette  opinion  q.iie  nous  avons  un  des  premiers  soutenu'!  (1)  a  trouvé  récemment  en. 
Saemiscli  (2)  un  fervent  défenseur.  Ce  qui  a  tout  particulièrement  contribué  à  faire  mé- 
connaître le  véi'itablo  caractère  île  la  granulation,  c'est  qu'avec  de  Graefe  (3),  qui  insistait 
dans  ses  leçons  sur  la  corrélation  de  la  granulation  avec  le  follicule  lympliatique,  toute 
son  école  accepta  boiui  fuie,  cette  opinion  dans  le  sens  de  laquelle  étaient  dirigés  la  plupart 
■des  travaux  (Preuss  (4),  Blumberg  (5),  Wolfring  (0),  Schmid  (7),  elc.)  Ce  ne  sont  que  de 
rares  voix  qui  se  sont  élevées  en  faveur  de  notre  opinion  (Ilairion  (8)),  Saeinisch  (9),  et 
dans  quelques  travaux  on  voit  seulement  percer  l'idée  que  la  granulation  puisse  être  due 
à  une  lujperpiasie  lijmphoide  (de  Oettingen). 

La  granulation  a  sans  contredit  quelque  analogie  avec  le  tubercule,  l'un  et 
l'autre  ont  du  reste  subi  des  péripéties  égales  avant  que  leur  véritable  nature 
leursoit  reconnue.  Au  lieu  de  remonter  à  l'origine  du  tubercule  et  d'examiner 
le  développement  du  néoplasme  à  son  début,  et  sur  des  membranes  qui 
pussent  se  prêter  facilement  à  l'examen  microscopique,  comme  la  pie-mère, 
la  plèvre,  le  péritoine,  on  étudiait  le  tubercule  arrivé  à  son  complet  dévelop- 
pement, au  milieu  des  tissus  variés  qui  composent  le  parencbyme  des  organes 
(poumon,  cerveau,  testicule,  etc.).  Ce  n^ode  vicieux  de  recherches  ne  permet- 
tait d'observer  que  le  tubercule  complètement  développé  ou  déjà  en  voie  de 
régression. 

(1)  En  18G2  à  l'apparition  du  premier  fascicule  de  ce  traité  (1"  édition). 
<2)  Graefe-Saeinisch,  t.  IV,  p.  46. 

(3)  Voy.  Graefe's  KUn.  Vortraege,  par  iïirschberg.  Berlin,  1871,  p.  60. 

(4)  Zur  conjunct.  granul.  epid.  (Ileii.  KUn.  Wochensclirift,  1869,  n°'  41-43. 

(5)  Archiv  [ùr  Opiithalm.,  t.  XV,  I,  p.  129. 

(6)  Ibidem,  t.  XIV,  3,  p.  165. 

(7)  Lijmphfolliliel  der  Bindehaut  des  Auges.  Wien,  1871.  ^ 

(8)  Annales  d'oculislique,  t.  LXIX,  p.  78. 

(9)  Loc.  cit..  p.  76. 
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La  question  des  granulations  de  la  conjonctive  a  subi,  selon  nous,  le  même 
sort.  La  plupart  des  recherches  microscopiques  ont  été  faites  sur  des  conjonc- 
tives en  plein  développement  de  granulations,  celles-ci  combinées  le  plus 
souvent  avec  un  état  d'hypertrophie  des  papilles,  et  alors  que  la  métamorphose 
régressive  des  granulations  est  déjà  commencée.  Je  défie  le  plus  habile 
micrographe,  examinant  une  pareille  muqueuse,  de  dire  ce  qui  a  produit 
les  changements  survenus.  Il  ne  sera  pas  plus  avancé  que  celui  qui  examine 
un  tubercule  du  poumon  ou  du  cerveau  en  pleine  phase  de  dégénérescence 
graisseuse,  età  qui  l'on  demanderait  comment  le  tubercule  s'est  développé. 

Si  l'on  veut  suivre  la  production  des  granulations,  et  comprendre  comment 
elles  se  développent,  il  faut  les  étudier  à  leur  début  et  tâcher,  comme  dans 
l'étude  du  tubercule,  de  se  procurer  des  pièces  propres  à  l'examen.  La 
conjonctive  bulbaire,  qui  est  très-fine  et  translucide,  se  prête  parfaitement 
à  ces  recherches.  Il  vaut  mieux  encore  examiner  les  productions  granulaires 
de  la  cornée.  Malheureusement,  cela  ne  se  rencontre  que  très-rarement  ; 
il  ne  m'a  été  possible  qu'une  seule  fois  d'examiner  une  partie  granulaire 
de  la  cornée,  qu'on  avait  extirpée,  parce  que  son  développement  énoi'me  avait 
portéle  médecin  (Siebel père)  tà  diagnostiquer  un  cancer  de  cette  membrane. 

Les  granulations  se  développent  assez  fréquemment  sur  la  conjonctive 
bulbaire,  de  sorte  qu'on  peut  se  procurer  des  pièces  pour  l'examen  microsco- 
pique en  excisant  un  petit  pli  de  la  conjonctive.  L'examen  de  la  granulation 
sur  la  conjonctive  palpébrale  est  beaucoup  plus  difficile,  parce  qu'à  son  début, 
la  muqueuse  est  très-peu  soulevée  au-dessus  du  tarse,  et  il  n'est  pas  facile 
d'en  exciser  une  légère  portion.  La  conjonctive  du  cul-de-sac  serait  très- 
convenable  pour  ces  recherches,  si  elle  ne  renfermait  pas  des  éléments  propres 
à  jeterde  la  confusion  dans  l'étude,  en  particulier  les  follicules  lymphatiques. 

La  ressemblance  qui  existe  entre  le  développement  des  tubercules  et  celui 
des  granulations  porte  sur  leur  évolution,  le  tubercule,  composé,  à  son 
début,  de  cellules  et  de  noyaux,  ne  tarde  pas  à  subir  une  dégénérescence 
graisseuse  qui,  commençant  au  centre  du  tubercule,  gagne  bientôt  le  néoplasme 
entier  et  se  change  en  une  masse  de  détritus  graisseux,  à  la  vue  duquel  il  est 
bien  difficile  de  reconnaître  la  transformation  antérieure. 

La  granulation  subit  un  sort  semblable,  les  cellules  lymphoïdes  disparaissent, 
il  se  forme  un  tissu  cellulaire  au  début  très-diaphane,  de  très-courte  existence 
et  qui  disparaît.  La  dégénérescence  graisseuse  de  la  granulation  est  très- 
rare.  Arlt  a  observé  plusieurs  cas  où  les  granulations  se  sont  transformées  en 
une  masse  caséeuse,  semblable  à  celle  des  tubercules.  Steliwag  prétend 
avoir  vu,  après  les  cautérisations  à  l'aide  du  sulfate  de  cuivre,  une  transfor- 
mation pareille.  iNous  ne  pouvons  que  signaler  ce  fait  essentiellement  excep- 
tionnel. La  transformation  eu  tissu  cellulaire  souvent  très-transparent  à  son 
début,  où  il  n'y  a  que  peu  de  molécules  graisseuses,  tel  est  le  terme  de  la 
granulation  arrivée  à  son  entier  développement. 

Le  tubercule  cause  la  destruction  de  l'organe  où  il  se  développe,  la  granu- 
lation se  comporte  de  même  à  l'égard  des  tissus  où  elle  prend  naissance.  Il 
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<>xiste,  néanmoins,  bien  des  différences  entre  ces  deux  néoplasmes.  Le  tuber- 
cule, après  avoir  détruit  une  partie  du  tissu  en  se  développant,  et  après  s'être 
réduit  à  une  niasse  de  détritus  graisseux,  agit,  en  quelque  sorte,  comme 
corps  étranger;  il  provoque  facilement  de  la  suppuration,  des  ulcères;  il  se 
trouve  éliminé  de  cette  manière  au  double  détriment  du  tissu  qu'il  occupait. 
Il  n'en  est  pas  de  même  des  granulations.  La  granulation,  à  quelque  phase  de 
son  évolution  qu'elle  se  trouve,  n'a  pas  de  tendance  à  causer  une  suppuration 
des  tissus  environnants  ;  au  contraire,  nous  la  voyons  plutôt  disparaître 
insensiblement  et  se  transformer  en  un  tissu  dense,  fibrillaire,  avec  tendance 
à  une  rétraction  très-prononcée.  Sous  ce  dernier  rapport,  cette  cicatrisation 
rappelle  la  disparition  de  gommes  cutanées  qui  laissent  aussi  une  cicatrice 
sans  suppuration  préalable. 

Ce  qui  a  encore  beaucoup  entravé  l'étude  anatomique  des  granulations, 
c'est  le  cortège  des  altérations  concomitantes  de  la  muqueuse,  telle  que  la 
transsudation  séreuse,  jointe  aune  infiltration  de  cellules  lymphoïdes  généra- 
lisée, comme  on  le  rencontre  dans  l'ophtlialmie  purulente  et  qui  accompagne 
aisément  une  éruption  rapide  et  abondante  de  granulations.  Il  en  est  de 
même  de  l'hypertrophie  du  corps  papiilaire  de  la  muqueuse  poussé  fréquem- 
ment à  un  très-haut  degré,  lorsque  les  granulations  ont  de  longue  date  amené 
des  états  irritatifs  de  la  conjonctive. 

Une  analogie  entre  le  tubercule  pulmonaire  et  la  granulation  se  rencontre 
dans  la  prédilection  à  se  localiser  en  certains  points,  le  tubercule  au 
sommet  du  poumon,  la  granulation  dans  les  parties  avoisinantes  du  tarse 
supérieur. 

Nous  n'insistons  pas  dans  cette  introduction  sur  les  changements  morbides 
que  le  développement  des  granulations  entraîne  dans  le  tissu  sous-muqueux, 
les  tarses,  etc.,  attendu  que  nous  aurons  à  y  revenir.  Ce  qui  nous  reste  à 
exposer  ici  c'est  que,  tout  en  rapportant  les  diverses  phases  par  lesquelles 
passent  les  granulations  et  qui  ont  pour  efTet  de  modifier  sensiblement 
l'image  clinique,  la  marche  des  véritables  granulations  est  essentiellement 
chronique.  Il  s'agit  aussi  de  s'affranchir  d'une  erreur  que  le  jura re  in  verbcr 
inagistri  nous  a  fait  commettre  (et  dont  M.  Saemisch  n'a  pas  encore  su  faire 
justice),  je  veux  parler  des  granulations  aiguës,  c'est-à-dire  d'une  forme  de 
conjonctivite  dans  laquelle  il  se  ferait  une  poussée  aiguë  de  granulations  qui, 
sous  l'influence  d'un  état  purulent  qui  se  développerait  dans  la  conjonctive, 
avorterait  en  laissant  une  conjonctive  intacte.  Cette  marche,  qui  jure  avec  le 
caractère  pathologique  essentiel  de  la  granulation  comme  néoplasie  destruc- 
tive, n'existe  pas;  la  description  que  de  Graefe  a  donnée  des  granulations 
aiguës,  sous  forme  de  taches  de  la  conjonctive  tarsienne,  n'est  autre  chose 
que  la  conjonctivite  folliculaire  aiguë  et  nous  renvoyons  à  cette  description. 

D'après  notre  propre  expérience,  nous  pouvons  affirmer  qu'il  ne  se  forme 
pas  de  véritables  granulations  à  la  suite  d'une  poussée  aiguë  ayant  quelque 
ressemblance  avec  une  ophthalmie  purulente  ;  une  forme  aiguë  dans  laquelle 
l'état  purulent  s'étant  calmé,  il  serait  resté  une  conjonctive  hérissée  de 
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granulations  vraies  (non  de  papilles  hypertrophiées)  n'existe  pas.  On  a 
confondu  et  pris  pour  une  poussée  de  granulations  aiguës  un  état  purulent 
transitoire  de  la  muqueuse  qui,  sur  une  conjonctive  granulaire,  masquait  par 
le  gonflement,  les  granulations  préexistantes,  ou  l'on  a  regardé  après  une 
ophthalmie  purulente  une  infiltration  lymphoïde  très-accusée  du  corps  papil- 
lairc  de  la  conjonctive  comme  de  véritables  granulations. 

Nous  pouvons  assurer  que  nous  n'avons  jamais  vu  une  poussée  aiguë  de 
granulations  laissant,  après  la  disparition  de  l'état  inflammatoire,  une  surface 
hérissée  de  véritables  granulations  naissantes  et  acquérant  peu  à  peu  les 
caractères  du  trachome. 

On  n'a  qu'à  lire  attentivement  le  paragraphe  que  M.  Sapmisch  consacre  aux  granula- 
tions aiguës  pour  sentir  l'embarras  dans  lequel  se  trouve  cet  auteur,  si  désireux  de  ne 
décrire  que  ce  que  la  pratique  lui  a  enseigné,  lorsqu'il  s'agit  de  tracer  le  tableau  de  cette 
affection. 

«  On  ne  saurait  nier,  dit-il,  que  la  maladie  que  nous  venons  de  décrire  ne  ressemble 
beaucoup  au  premier  abord  à  une  conjonctivite  catarriiale  mélangée  de  blennorrhée  et 
qu'elle  offre  aussi  une  grande  analogie  avec  la  conjonctivite  folliculaire  aiguë.  11  y  a 
même  des  cas  de  granulations  aiguës  pour  lesquelles  il  )iest  en  réalité  pas  possible  de  se 
prononcer  après  un  seul  examen  avec  une  certitude  suirisante  sur  la  nature  du  mal.  » 

Ce  que  de  Graefe  a  désigné  autrefois  comme  ophthalmie  granulaire  aiguë  se  caractéri- 
sant par  une  hyperhémie  généralisée,  le  développement  très-modéré  du  corps  papillaire, 
l'apparition  de  petites  taches  lenticulaires  blanches  principalement  sur  la  conjonctive  du 
tarse  supérieur,  suivi  d'un  état  de  purulence,  existe  en  réalité,  mais  ce  n'est  que  la  con- 
jonctivite folliculaire  aiguë  et  cette  affection  n'a  rien  à  faire  avec  les  granulations. 
Livré  à  ma  propre  observation,  j'ai  en  vain  cherché  des  cas  où,  cet  état  aigu  se  dissi- 
pant, il  restait  une  conjonctive  sur  laquelle  ces  taches  blanchâtres  se  développant,  de 
véritables  granulations  suivies  d'une  cicatrisation  apparaissaient.  Aussi  je  fais  appel  à  la 
mémoire  de  ceux  de  mes  confrères  qui  disposent  également  d'un  vaste  champ  d'obser- 
vation, assuré  d'avance  qu'ils  partageront  ma  manière  de  voir  :  que  la  poussée  aiguë  suivie 
d'une  production  abondante  de  granulations  et  devant  porler  le  nom  de  granulations 
aiguës,  est  un  tableau  tracé  théoriquement  mais  qui  n'existe  pas  cliniqucmcnt. 

Les  gramdations  ont  une  marche  essentiellement  chronique,  interrompue 
parfois  de  poussées  inflammatoires  qui,  de  l'avis  de  tous  les  auteurs,  sont 
plutôt  destructives  que  productives  pour  la  néoplasie,  aussi  contentons-nous 
de  décrire  ce  que  la  clinique  enseigne,  c'est-à-dire  une  seule  variété  de  granu- 
lations ou  de  conjonctive  granuleuse,  de  trachome  qui  présente,  comme 
nous  le  verrons,  diverses  phases  d'évolution,  mais  dont  le  terme  fatal  est 
toujours  la  cicatrisation. 

Il  est  inutile  de  charger  la  mémoire  du  lecteur  de  toutes  les  énumérations  des  auteurs 
qui  ont  cru  répandre  de  la  clarté  dans  la  description  de  cette  maladie  eu  la  subdivisant 
à  l'infuii,  ne  sachant  pas  la  circonscrire  dans  ses  véritables  limites.  Nous  citons  à  cet 
égard  M.  Stellvvag  de  Carion  qui  divise  l'affection  en  vraie  granulation  ou  grain,  eu  tra- 
chome papillaire,  en  trachome  mixte  et  en  trachome  diffus.  Rappelons  que  de  Graefe 
décrivait  dans  ses  leçons  (voy.  Hirschberg)  :  1,  des  granulations  sans  inflammation,  1"  des 
granulations  superficielles,  "Z"  des  granulations  profondes  (tracliomatcuses) ;  H,  des  granu- 
lations avec  inflammation,  a,  granulations  avec  inllanunation  simultanée  (granulations 
aiguës);  h,  granulations  avec  inllammation  secondaire  (trachome  mixte). 

La  conjoncticitc  granulaire  présente  comme  caractère  fondamental  les 
granulations;  l'absence  de  phénomènes  inflammatoires  pendant  un  temps  plus 
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011  moins  proloiii;é,  parfois  pendant  tonte  la  durée  de  la  maladie,  engage  ;ï 
supprimer  même  le  nom  de  conjonctivite  et  à  ne  parler  que  de  trachome  coii- 
jonctival  (1).  Les  premières  phases  de  la  maladie  restent  souvent  inaperçues, 
la  conjonctive  bulbaire  ne  s'injectanl  pas  et  Une  légère  sécrétion  s'accusant 
à  peine  pendant  nne  occlusion  prolongée  des  paupières  (la  nuit).  Ce  qui,  ;i 
l'inspection  externe,  donne  l'éveil,  ce  sont  deux  symptômes  :  un  léger  ptosis 
ou  plutôt  une  paresse  de  la  paupière  supérieure  et  im  manque  de  coaptation 
de  l'inférieure  sur  le  globe  de  l'œil,  de  façon  à  laisser  entre  le  bord  libre  et 
la  conjonctive  bulbaire  une  couche  de  liquide  qui  charrie  parfois  un  ou  quel- 
ques filaments  de  mucosités. 

L'examen  de  la  nuiqueuse  ne  montre  qu'un  léger  œdème,  une  conjonctive 
faiblement  veloutée  sur  les  tarses;  mais  à  une  inspection  attentive  de  la 
conjonctive  tarsienne,  on  aperçoit,  surtout  vers  le  bord  adhérent  du  iarse 
supérieur,  des  groupes  de  petites  élevures  gris-jaunàtre,  arrondies,  dia- 
phanes. 

L'apparition  de  ces  élevures  arrondies  sur  la  conjonctive  du  tarse  supé- 
rieur est  absolument  caractéristique,  ni  la  présence  de  petites  taches  folli- 
culaires ou  de  follicules  dans  les  culs-de-sac  supérieur  et  inférieur,  (|ui 
peuvent  se  montrer  simultanément,  ne  sauraient  permettre  à  un  observateur 
attentif  de  tomber  dans  l'erreur  et  de  croire  aune  forme  de  conjonctivite  folli- 
culaire. La  production  de  granulations  rondes,  diaphanes  sur  la  conjonctive  du 
tarse  supérieur  est  tellement  constante,  qu'en  leur  absence  (lorsqu'il  ne  s'agit 
que  de  petites  taches  blanchâtres),  même  si  tout  le  reste  de  la  muqueuse  se 
montre  parsemé  d'élevures  diaphanes  en  forme  de  grains  de  sagou,  je  n'hésite 
pas  à  me  prononcer  pour  la  conjonctivite  folliculaire  et  à  nier  la  présence  de 
véritables  granulations. 

Le  mode  d'évolution  des  granulalions  qui  couvent  sous  la  paupière  supé- 
rieure offre  encore  un  caractère  des  plus  saillants,  à  peine  si  les  granulations 
ont  acquis  un  certain  développement  que  la  conjonctive  de  la  partie  supé- 
rieure se  vascularise  jusqu'au  limbe  conjonctival,  et  que  de  là  partent  de  fins 
vaisseaux  qui  se  rendent  sous  la  couche  épithéliale  pour  former  l'affection 
pathognomonique  de  la  complication  cornéenne,  le  pannus  plus  ou  moins 
généralisé,  mais  au  début  constamment  circonscrit  à  la  moitié  supérieure  de 
la  cornée. 

C'est  habituellement  à  ce  moment  que  le  malade  commence  à  se  plaindre 
d'une  sensation  de  pesanteur,  de  brûlure  pendant  les  premières  heures  de  la 
journée,  etqu'il  se  trouve  contraint  de  faire  examiner  ses  yeux.  Le  pannuss'est 
développé  ordinairement  sans  perte  partielle  de  la  couche  épithéliale,  sans 
production  de  petites  ulcérations,  autrement  la  gène  et  les  douleurs  ainsi  pro- 
voquées eussent  porté  bien  plus  tôt  encore  le  malade  à  chercher  du  secours. 

La  marche  peut,  surtout  chez  des  personnes  présentant  des  paupières  Irès- 

(I)  Le  nom  tracliome  (rpaxwjxa,  irrégularité)  manque  il  est  vrai  absolument  de  sigiiilica- 
tioii,  mais  il  ne  sera  pas  plus  chassé  de  la  nomenclature  que  le  nom  aussi  peu  expressif  de 
tubercule. 
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lâches,  être  encore  bien  plus  insidieuse  et  offrir  un  caractère  de  ciironicité 
plus  accusé.  L'affection  est  en  effet  susceptible  d'aboutir  à  une  transformation 
trachoinateuse  de  toute  la  conjonctive  du  tarse  supérieur  avec  production  de 
granulations  sur  la  conjonctive  bulbaire,  avant  que  l'apparition  soudaine  d'un 
petit  ulcère  ou  d'un  petit  abcès  de  la  cornée  n'oblige  le  malade  à  consulter. 
C'est  seulement  en  faisant  appel  aux  souvenirs  de  celui-ci,  que  le  médecin 
lui  fait  saisir  que  les  débuts  de  son  mal  datent  d'un  an  et  plus. 

En  pareil  cas  les  granulations,  dont  le  développement  est  toujours  mieux 
étudié  sur  la  surface  des  tarses,  peuvent  constituer  une  seule  niasse  gélati- 
neuse, à  surface  bosselée, avec  de  petites  dépressions  dans  lesquelles  rampent 
de  fins  vaisseaux  souvent  entrecoupés.  En  outre,  sur  la  conjonctive  bulbaire, 
les  granulations  sont  devenues  surtout  près  du  cul-de-sac  supérieur  confluen- 
tes,  et  il  s'agit  d'une  véritable  infiltration  tracliomateuse. 

La  marche  caractéristique  de  cette  maladie  est  susceptible  d'être  inter- 
rompue de  diverses  façons.  Tout  d'abord  des  poussées  inflammatoires,  avec 
accroissement  dans  le  développement  du  corps  papillaire  et  l'apparition  d'un 
état  purulent  plus  ou  moins  accusé  peuvent  masquer  en  grtinde  partie  les 
granulations,  mais  le  fil  conducteur  qui  permettra  d'établir  le  diagnostic 
restera  toujours  la  présence  de  granulations  diaphanes  sur  la  conjonctive  du 
tarse  supérieur  et  la  forme  de  vascularisation  particulière  de  la  moitié  supé- 
rieure du  globe  occulaire  et  de  la  cornée  (pannus). 

En  second  lieu  des  affections  ulcéreuses  graves  de  la  cornée  (à  décrire 
ailleurs)  peuvent  absorber  l'attention  du  médecin  et  du  malade  et  faire 
oublier  la  présence  de  granulations  encore  mal  développées  sous  la  paupière 
supérieure. 

Enfin  une  dernière  circonstance  est  capable  de  modifier  la  marche  régulière 
de  l'affection,  c'est  si  la  production  de  la  néoplasie  a  eu  lieu  par  poussées 
successives,  de  telle  façon  qu'une  partie  des  granulations  soit  déjà  entrée  en 
voie  de  cicatrisation,  ait  produit  son  action  déformatrice  sur  le  tarse,  dévié 
le  bord  libre  des  paupières  et  entravé  l'élimination  régulière  des  larmes  et 
([u'à  ces  conséquences  fâcheuses  du  mal  se  mêlent  les  effets  d'une  nouvelle 
poussée  de  granulations  amenant  un  état  de  purulence  passager. 

Cette  simple  énumération  suffit  pour  prouver  combien  l'image  clinique  de 
cette  maladie  peut  présenter  de  variétés  et  par  quelles  nombreuses  péripéties 
peut  passer  un  mal  qui  au  fond  a  un  seul  et  même  caractère  pathologique. 
Au  point  de  vue  clinique  on  peut,  à  la  rigueur,  diviser  le  trachome  en  granu- 
lations simples,  mixtes  et  diffuses.  Cette  subdivision  sera  maintenue,  mais  à 
la  condition  de  se  rappeler  que  seule  la  granulation  vraie  mérite  le  nom  de 
trachome  et  que  l'élément  qui  se  joint  à  elle  pour  la  rendre  mixte  ou  diffuse 
est  tout  à  fait  étranger  à  la  néoplasie. 

1"  Les  (iraniilatioiis  sont  dites  simples,  lorsque  la  production  des  graïudes 
de  tissu  néoplasique  s'effectue  sans  que  la  muqueuse  se  prenne  d'inflam- 
mation. La  conjonctive  est  peu  injectée,  et  les  granulations  se  développent  en 
forme  de  grains  ronds  dispersés  ou  en  groupes  irréguliers,  grisâtres,  et  res- 
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semblant  à  du  tapioca  cuit,  sans  que  le  malade  se  ressente  beaucoup  des 
changements  qui  se  sont  faits  dans  sa  conjonctive.  Ordinairement,  les  granu- 
lations sont  simples  lorsqu'elles  n'ont  pas  une  date  trop  ancienne  et  qu'elles 
forment  sur  la  muqueuse  des  tarses  (surtout  du  supérieur)  vers  les  angles 
des  yeux,  des  procidences  peu  élevées  et  d'une  couleur  gris  sale  ;  mais  on 
trouve  aussi  des  cas  où  le  développement  des  granulations  date  de  longtemps  et 
est  très-considérable,  et  où,  en  renversant  la  paupière  supérieure,  on  les  voit 
sous  forme  de  grains  ronds,  semi-transparents,  très-saillants  vers  le  bord 
adhérent  du  tarse,  sans  que,  cependant,  la  muqueuse  montre  une  réaction 
inflammatoire  accentuée.  Ce  mode  d'apparition  est  loin  d'être  fréquent;  car 
une  fois  que  les  granules  ont  acquis  un  certain  développement,  la  conjonctive 
s'enflammCj  les  papilles  commencent  à  se  gonfler,  à  devenirplus  proéminentes, 
et  l'on  a  la  seconde  forme,  dite  granulations  mixtes. 

2°  Granulations  mixtes.  —  Elles  se  caractérisent  en  ce  qu'elles  sont  for- 
mées, en  partie  par  du  tissu  néoplasique,  et  en  partie  parles  papilles  gonflées. 
11  n'est  nullement  nécessaire  que  les  granulations  simples  aient  précédé  les 
granulations  mixtes,  c'est-à-dire  que  la  formation  néoplastique  ait  existé 
seule  pendant  quelque  temps,  et  que,  plus  tard,  la  réaction  inflammatoire  de 
la  muqueuse  ait  donné  lieu  au  gonflement  des  papilles,  et,  par  là,  à  la  pro- 
duction des  granulations  mixtes.  Bien  plus  fréquemment,  une  poussée  inflam- 
matoire peu  intense  accompagne  le  développement  du  tissu  néoplasique, 
dès  son  début  ;  favorise  l'accroissement  des  papilles  hypertrophiées  qui 
s'entremêlent  avec  les  granulations,  et  forme  ce  que  nous  avons  désigné  sous 
le  nom  de  granulations  mixtes. 

D'un  autre  côté,  il  ne  faut  pas  croire  que  les  granulations  simples  doivent 
absolument  se  transformer  en  granulations  mixtes.  Il  se  trouve  des  cas  où 
toutes  les  granulations  simples,  après  avoir  persisté  quelque  temps,  dispa- 
raissent après  par  cicatrisation.  Cela  peut  se  présenter  surtout  si  la  produc- 
tion des  granulations  ne  se  fait  pas  d'emblée  sur  une  très-grande  surface  de 
la  muqueuse,  mais  que  celle-ci  se  désorganise  successivement  par  régions. 
Si  les  granulations  simples  se  sont  développées  en  grande  abondance,  si  la 
réaction  inflammatoire  est  vive  et  que  les  papilles  aient  pris  un  grand  déve- 
loppement, que  des  granulations  mixtes  se  soient  formées  et  que  l'infiltration 
de  la  muqueuse  par  le  tissu  morbide  envahisse  les  couches  profondes,  nous 
voyons  bientôt  se  dessiner  la  troisième  forme  des  granulations. 

3"  Granulations  diffuses.  —  Ici,  une  hyperplasie  lymphoïde  (de  Œttingen) 
semble  s'être  emparée  de  la  muqueuse;  les  granulations  ont  perdu  leur 
forme  ronde,  bien  circonscrite  ;  elles  sont  plutôt  diffuses,  et  se  distinguent 
à  peine,  par  une  couleur  plus  claire,  des  papilles  ;  ces  dernières  forment  des 
tubercules,  ou  des  rangées  d'élévations  avec  des  pédicules  larges,  se  perdant 
dans  la  muqueuse  dégénérée.  Peu  à  peu,  les  granulations  ne  présentent  plus 
cette  couleur  grisâtre  et  deviennent  plus  rouges  ;  les  papilles  se  colorent  par 
suite  de  l'infdtration  de  cellules  lymphoïdes,  en  rouge  grisâtre  ou  brunâtre, 
de  manière  qu'il  devient,  à  la  fin,  tout  à  fait  impossible  de  dire  si  les  éléva- 


37-2  IH']  WECKER.  —  MALADIES  l»E  lA  CONJO.NCTIVE. 

tioiis  qii'oii  trouve  sur  l;i  ronjonctive  sont  des  granulations  ou  des  papilles 
gonflées.  L'examen  microscopique  ne  peut  pas  élucider  davantage  la  question, 
parce  qu'à  cette  époque  le  tissu  néoplasique  des  granulations  s'est  transformé 
déjà  en  partie  en  tissu  cellulaire  et  a  perdu  son  aspect  primitii'.  Les  papilles  ont 
aussi  perdu,  par  suite  de  leur  gonflement  et  de  l'inliltralion  lymplioïde,  leur 
structure  normale,  et  cette  intîltration,  sans  limites  appréciables,  semble  se 
propager  dans  le  tissu  conjonctival. 

Celte  iuliltratiou  lymphoïilc  peut  être  portée  à  un  tel  point  que  la  conjonctive  de  la 
paupière  supérieure  constitue  une  véritable  tumeur  ayant  parfois  l'épaisseur  du  pouce.  La 
surface  de  cet  amas  trachomateux  est  assez  lisse  (par  suite  de  la  forte  pression  contre  le 
globe  oculaire)  et  j'ai  vu  en  enlevant  ces  masses  que  le  tarse  atrophié  se  Irouvait  imbriqué 
dans  le  tissu  néoplasique  qui,  d'après  les  recherches  de  M.  Poncet,  ressemblait  beaucoup 
comme  structure  liistologique  à  un  sarcome  à  petites  cellules.  (Voyez  à  cet  égard  aussi  les 
observations  faites  à  la  clinique  du  professeur  de  Arlt.  Klin.  Momlshl.,  1876,  p.  377). 

La  i)hcm  cicatricielle  caractérise  la  granulation  sous  quelque  aspect  qu'elle 
se  présente,  c'est  donc  sur  elle  que  notre  attention  doit  principalement  se 
porter. 

Ce  qui  a  particulièrement  contribué,  pour  nombre  de  cliniciens,  à  masquer  ce  trait 
saillant  de  la  maladie,  c'est  qu'ayant  recours,  pour  des  opiithalmies  purulentes  avec  hyper- 
trophie papillaire,  à  des  cautérisations  énergiques  ou  à  des  excisions,  ils  ont  fait  naître 
dans  ces  cas  un  caractère  ([ui  n'existe  pas,  et  considérant  des  cicatrices  artificielles  comme 
une  cicatrisation  naturelle,  ils  se  sont  crus  autorisés  à  s'appuyer  sur  ces  faits  pour  iden- 
tifier les  véritables  granulations  avec  l'état  papillaire  (granulaire)  des  formes  purulentes. 

La  cicatrisation  marcbe  de  paire  avec  la  production  des  granulations,  el 
comme  celle-ci  se  fait  aussi  de  préférence  sur  la  conjonctive  du  tarse  supé- 
rieur, le  cul-de-sac  et  la  conjonctive  bulbaire  correspondants,  il  en  résulte 
que  c'est  de  préférence  dans  ces  points  qu'on  peut  étudier  la  cicatrisation. 

Dans  les  cas  de  production  peu  abondante  de  granulations,  les  cicatrices 
peuvent  faire,  sur  la  conjonctive  du  tarse  et  du  cul-de-sac  inférieurs,  presque 
complètement  défaut  ou  ne  former  que  quelques  traînées  fines  blanc-bleuàlrc 
à  peine  perceptibles.  Même  en  pareil  cas  (mais  surtout  à  la  suite  d'une  abon- 
dante production  de  granulations)  on  voit  apparaître  sur  le  tarse  à  une  dis- 
tance de  2  millimètres  à  peu  près  de  son  bord  une  forte  traînée  cicatricielle 
qui  va  eu  se  perdant  vers  les  angles  de  l'œil.  Cette  traînée  fait  un  véritable 
sillon  avec  incurvation  du  tarse  dont  le  bord  libre  s'incline  davantage  vers  le 
globe  oculaire.  Parallèlement  à  celte  traînée  principale,  se  montrent  souvent 
vers  le  bord  adliérent  du  tarse  quelques  petites  traînées  semblables  mais 
moins  accentuées. 

Si  la  cicatrisation  est  arrivée  à  son  summum,  il  part  de  la  traînée  la  plus 
accusée  plusieurs  rayons  s'irradiant  vers  le  cul-de-sac  qui  attirent  en  quelque 
sorte  la  conjonctive  du  globe  de  l'œil  vers  le  tarse  incurvé  de  manière  à  ella- 
cer  le  cul-de-sac  supérieur.  En  même  temps  la  cornée  montre  une  opacité 
nuageuse  de  sa  partie  supérieure.  La  netteté  du  dessin  de  ces  cicatrices  peut 
être  sensiblement  modifiée  si  la  cicatrisation  marcbe  irrégulièrement  et  se 
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Iroine  déjà  accusée  sur  une  portion  de  la  conjoiiclive,  laiiilis  (|iie  sur  une 
partie  coiiliguë  des  i;ranul;itions  persistent  avec  irritation  concomitante 
tacililant  le  développement  de  papilles  et  de  follicules  conjonclivauv  nom- 
breux. 

Si  après  une  poussée  considérable  de  i;raniilations  répandues  sur  toute  la 
conjonctive  (mais  de  préférence  sur  la  portion  supérieure),  la  cicatrisation 
est  arrivée  à  son  terme,  elle  a  entraîné  une  véritable  déformation  des  pau- 
pières, principalement  de  la  supérieure.  La  conjonctive  tarsienne  est  trans- 
formée en  une  lar»e  bandelette  cicatricielle,  le  cul-de-sac  se  montre  effacé 
et  la  conjonctive  du  globe  de  l'œil  attirée  vers  le  tarse  par  des  plis  dont  les 
sillons  sont  formés  par  un  tissu  cicatriciel  dense.  Le  bord  libre  des  tarses, 
principalement  du  supérieur,  est  garni  d'une  bandelette  de  conjonctive  de  2  à 
3  millimètres,  rougeàtre,  sur  laquelle  s'élèvent  encore  de  petites  saillies  papil- 
liformes,  lui  communicpiant  une  teinte  rouge  intense  qui  contraste  avec  la 
pâleur  du  reste  de  la  mu(jueuse  sillonnée  partout  de  traînées  cicatricielles 
d'une  coloration  blanc-bleuâtre. 

Les  tarses  principalement  le  supérieur    atrophient  et  se  ratatinent. 

Pour  bien  saisir  les  altérations  qui  entraînent  une  pareille  désorganisation 
des  paupières,  visible  à  la  première  inspection,  il  est  nécessaire  de  savoir 
(pie,  la  conjonctive  étant  occupée  par  une  abondante  production  de  granu- 
lations, le  lissu  sons-muqueux  devient  le  siège  d'une  intiltration  lympboïde 
accusée,  et  que  celui-ci  de  même  que  les  couclies  du  tarse  les  plus  voisines 
de  la  conjonctive  malade  participent  à  cette  infiltration  ainsi  qu'au  gonflement 
œdémateux.  Tout  le  tarse,  principalement  vers  son  bord  adiiérent,  se  gonfle 
et  fait  une  saillie  remarquable  lorsqu'on  ectropionne  la  paupière. 

Un  pareil  état  di;  gonllcincnt  su  rencontre  oncoro  dans  les  cas  rares  de  dégéiiéresccnce 
amyloïdp  de  la  ('(iiijonctiv e  qui  sera  décrite  plus  loin. 

A  mesure  que  les  granulations  s'affaissent  et  se  cicatrisent,  l'infiltration 
lymphoïde  du  lissu  sous-muqueux  disparaît.  Celui-ci  s'atropbie  et  les  phases 
d'une  dégénérescence  graisseuse  se  développenl,  probablement  à  la  suite 
d'une  oblitération  de  nombreux  vaisseaux  nourriciers  du  tarse. 

Comme  le  montre  le  dessin  de  M.  Saemiscli,  il  se  développe  dans  le  tarse 
(les  foyers  de  cellules  graisseuses  (fig.  97)  qui  se  présentent  sous  la  conjonc- 
tive ]iâle  sous  forme  de  tacbes  jaunes  d'une  étendue  variable.  Les  glandes 
meiljomieiuies  s'atrophient,  deviennent  le  siège  d'infarctus,  et  à  mesure  que 
les  parties  dégénérées  se  résorbent,  le  tarse  se  ratatine  et  montre  une  défor- 
mation de  plus  en  ])lus  accusée.  Cette  désorganisation  du  tarse  peut  aller 
juscpi'â  le  faire  disparaître  presque  complètement  en  le  réduisant  à  une  ban- 
delette arrondie  de  très-peu  d'épaisseur,  se  confondant  avec  la  large  traînée 
cicatricielle  dont  il  a  été  question  plus  haut. 

Simultanément  avec  ces  altérations  morbides  dont  le  tarse  supérieur, 
devient  principalement  le  siège,  il  s'opère  un  déplacement  et  un  affaissement 
du  bord  tranchant  de  la  paupière  qui  a  pour  conséquence  une  déviation  des 
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l'olliciiles  pileux  avec  ilépl.icement  des  cils,  déterminant  les_  diverses  cariétés 

dr  (listicliiasis,  de  trichiasis  et  tVenIropion. 


FiG.  97.  —  Section  à  travers  une  paupière  supérieure  dans  la  période  de  cicatrisation 

des  granulations. 

a,  Miiscli%  b  II,  Tarse  altoint  de  tlégénorescence  graisseuse,  c.  Une  glande  iiiciboniieiiiie  forlenient  mpc- 
tissée,  d  d.  Papilles  hypertrophiées,  e,  Tissu  cicatriciel  de  la  conjoiiclive,  f,  Tissu  du  larse  (Dessin  du 
D''  Zaï-Unanu). 

On  comprend  aisément  que  les  diverses  altérations  morbides  qu'entraînent 
les  cicatrisations  conjonctivale  et  tarsienne,  que  rirrégularité  dans  la  inarclie 
de  ces  altérations  dont  le  développement  se  trouve  souvent  interrompu  par 
des  poussées  de  nouvelles  granulations,  un  état  de  purulence  et  l'apparition  de 
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follicules  coiijonclivau\  plus  moins  accusés,  ainsi  que  l'existence  de  complica- 
tions cornéennes  font  tellement  varier  les  divers  cas  cliniques  qu'on  se  trouve 
dans  l'impossibilité  absolue  de  donner  une  description  qui  se  rapporte  avec 
quelque  exactitude  à  un  nombre  assez  considérable  de  cas. 

Ce  qui  est  constant,  c'est  que  la  production  de  granulations  et  les  phases 
cicatricielles  s'accusent  de  préférence  sur  la  conjonctive  de  la  paupière  et  du 
cul-de-sac  supérieurs,  que  la  désorganisation  du  tarse  s'est  d'ordinaire  déjà 
considérablement  accentuée  avant  qu'on  puisse  voir  se  dessiner  un  change- 
ment de  forme  sur  le  tarse  inférieur  et  un  épaississemcnt  de  son  bord  adhé- 
rent et  qu'enfin  les  complications  cornéennes  de  toute  nature,  mais  princi- 
palement les  variétés  de  pannus,  montrent,  pendant  toute  la  durée  de  la 
maladie,  une  prédilection  Irùs-marquée  pour  se  localiser  sur  la  moitié  supé- 
rieure de  la  cornée. 

Le  dernier  terme  de  la  maladie  est  une  disparition  complète  de  la  muqueuse 
qui  est  remplacée  par  un  tissu  cicatriciel  fortement  rétracté,  avec  un  desséclie- 
ment  absolu  du  revêtement  du  globe  de  l'œil  et  des  paupières  déformées.  Un 
xérosis  très-accusé  et  une  transformation  caleuse  de  la  cornée  se  sont  dévelop- 
pés. Même  à  une  époque  aussi  avancée  du  mal,  il  est  encore  possible  de  rencontrer 
sur  quelques  points  une  production  tardive  de  tissu  granulaire,  de  retrouver 
l'indication  de  diverses  phases  cicatricielles  successives  et  de  différencier 
ainsi  les  désordres  produits  par  cette  affection  essentiellement  destructive  de 
la  cicatrisation  survenue  d'emblée  après  une  diphlhérie  (ie  la  conjonctive. 

On  voit  que  cette  maladie  plus  que  foute  autre  affection  de  la  conjonctive  a 
une  tendance  à  porter  les  désordres  qu'elle  provoque  au  delà  de  la  nuiqueuse, 
sur  les  parties  sous-jacentes.  Nécessairement  elle  doit  toujours  atteindre,  par 
ses  phases  cicatricielles,  l'élimination  des  larmes,  en  agissant  aussi  bien  du 
côté  de  la  glande  que  du  côté  du  défluvium  dans  le  nez.  A  part  cela  une  véri- 
table production  de  tissu  néoplasique  peut  s'effectuer  sur  la  muqueuse  qui 
tapisse  les  voies  lacrymales  ou  au  moins  près  des  conduits  lacrymaux  sur  le 
pli  semi-lunaire,  et  déterminer  par  son  gonflement  un  larmoiement  persistant. 

Ce  sont  les  complications  du  côté  des  organes  lacrymaux  (glandes  et  voies 
lacrymales)  qui  créent  une  source  nouvelle  d'interruptions  dans  la  marche  de 
la  maladie,  en  provoquant  des  poussées  inflammatoires,  des  affeclions  cor- 
néennes, et  qui  sont  la  cause  de  nouveaux  désordres  du  côté  des  paupières. 

Nous  avons  ainsi  donné  un  aperçu  des  nombreuses  complications  que  la 
production  de  véritables  granulations  peut  engendrer,  nous  n'insistons  pas 
sur  les  complications  cornéennes  dont  la  description  sera  faite  ailleurs 
(maladies  de  la  cornée),  nous  ajouterons  seulement  que  l'on  peut  observer 
des  granulations  sous  forme  de  petites  bosselures  grisâtres,  réparties  sur  toute 
la  cornée,  principalement  sur  la  moitié  supérieure,  et  que  nous  avons  eu 
occasion  d'observer  des  cornées  dont  le  tiers  supérieur  était  garni  de  masses 
gélatineuses  d'une  épaisseur  de  i2  à  3  millimètres. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  non  plus  sur  les  symptômes  subjectifs  des 
granulations.  Ils  sont  tellement  variables  suivant  les  phases  inllanmiafnires 
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par  lesquelles  peut  passer  l'affection,  suivant  les  complications  si  nombreuses 
du  côté  de  la  cornée  et  suivant  les  diverses  périodes  de  la  maladie,  qu'il  est 
impossible  d'en  donner  un  tableau. 

La  marche  de  la  maladie,  essentiellement  chroni([ue,  a  été  tracée,  avec  la 
description  de  ses  diverses  phases,  nous  n'avons  pas  non  plus  à  y  revenir- 
La  durée  et  l'intensité  des  symptômes  sont  naturellement  liéesà  la  quantité  de 
tissu  néoplasique  qui  s'est  formée  dans  la  conjonctive.  En  raison  de  la 
variété  infinie  avec  laquelle  cette  production  a  lieu,  des  différences  dans  sa 
localisation,  des  périodes  d'apparition  des  granulations,  il  est  très-peu  pra- 
tique de  vouloir  parler  de  degrés  dans  cette  maladie  si  changeante. 

II  n'est  pas  douteux  que  même  la  pins  légère  production  de  granulations 
vraies  dans  la  conjonctive  implique  pour  cette  membrane  un  pronostic 
fâcheux,  à  l'égal,  pour  le  poumon,  d'une  apparition  minime  mais  avérée  de 
tubercules.  Une  légère  poussée  peut  disparaître  sans  laisser  de  traces,  mais 
elle  devient  une  prédisposition  (diathésique)  qui  ne  s'accuse  que  trop  sou- 
vent par  des  poussées  ultérieures  très-fàcheuses  pour  l'existence  des  yeux. 
Les  complications  cornéennes,  la  propagation  vers  le  tractus  uvéal  (glaucome) 
rendent  surtout  cette  maladie  dangereuse.  La  durée  indéterminée  de  l'affec- 
tion vient  encore  ajouter  à  la  gravité  du  pronostic. 

Pour  ce  qui  regarde  Yrtioloyic,  les  granulations  peuvent  débuter  dès  la 
première  jeunesse,  mais  on  les  rencontre  rarement  avant  l'âge  de  dix  ans,  et 
l'affection  ne  se  déclare  guère  après  la  cinquantaine.  M.  Saemisch  indique 
de  1  à  10  ans,  6,0  pour  100;  de  10  à  20  ans,  39,5  pour  100;  de  20  à  35  ans, 
•44,4  pour  100,  et  au  delà  de  35  ans  seulemei^t,  9,1  pour  100. 

Le  trachome  est  la  maladie  des  pauvres  ;  ceci  est  si  vrai ,  qu'il  se  passe, 
dans  ma  clientèle  particulière,  parfois  des  années,  sans  qu'aucun  granuleux 
ne  vienne  se  faire  traiter,  et  ceux  qui  m'arrivent  viennent  de  l'Orient.  Le  nom- 
bre des  personnes  atteintes  de  granulations  peut  même  donner  une  idée  de 
l'échelon  social  occupé  par  les  malades  qui  fréquentent  une  clinique,  et,  à 
cet  égard,  il  est  possible  d'établir,  dans  une  grande  ville,  des  comparaisons 
fort  instructives.  A  notre  propre  clinique,  la  plus  aristocratique,  il  est  vrai, 
de  la  capitale,  le  nombre  de  granuleux  pour  100  varie  de  2  à  3,  tandis  que 
M.  Saemisch  accuse  15,9 pour  100  à  sa  clinique  de  Bonn. 

Ce  sont,  chez  les  pauvres,  les  conditions  fâcheuses  d'hygiène,  le  séjour  dans 
un  air  vicié,  l'alimentation  insuffisante,  le  manque  de  soins  de  propreté  qui 
préparent  leur  conjonctive  â  devenir  essentiellement  apte  à  l'inoculation  d'une 
maladie  foncièrement  conlayieuse. 

La  contagion  est  directement  liée  à  la  sécrétion,  celle-ci  dépendant  des 
phases  inflammaloires  plus  ou  moins  accusées  qui  accompagnent  la  produc- 
tion du  tissu  néoplasique.  Cette  sécrétion  ne  doit  pas  nécessairement  produire 
la  même  maladie,  mais  elle  la  provoquera  aisément  sur  un  terrain  prédisposé 
et  chez  un  sujet  offrant  une  tendance  à  la  production  de  néoplasies.  Cette 
tendance,  qu'il  faut  ranger  dans  les  diathèses,  n'a  nullement  besoin  d'affecter 
les  allures  de  la  scrofule  ou  de  la  tuberculose,  car  on  a  très-souvent  occasion 
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d'observer,  au  cours  (.l'iiiie  endémie  de  granuialions,  que  des  sujets  vigoureux, 
et  très-biei!  portants,  sont  atteints  par  celte  aU'ection. 

M.  de  Arlt  penche  surtout  vers  l'idée  d'une  diatlièse  scrofuleuse  ou  tuber- 
culeuse. Il  est  vrai  (|u'uue  foule  de  malades  atteints  de  granulations  olfrent 
des  symptômes  de  scrofules,  et  souvent  même  de  tubercules  ;  mais  combien 
de  malades  ne  lencontre-t-on  pas  parmi  les  militaires,  qui  ne  doivent  leur 
ophthalmie  qu'aux  conditions  fâcheuses  dans  lesquelles  leur  gouvernement 
les  a  placés,  et  qui  ne  présentent  aucun  symptôme  de  scrofule  ni  de  tuber- 
cules. Gulz  (1),  dans  son  excellent  travail  sur  l'ophlbalmie  égyptienne, 
exprime  la  même  opinion.  Si  les  granulations  persistent  quelque  temps,  les 
souffrances  que  les  malades  éprouvent,  aussi  bien  que  les  troubles  moraux 
qu'une  telle  maladie  ne  tarde  pas  à  produire,  peuvent  très-facilement  altérer 
la  santé  et  donner  aux  malades  un  aspect  cachectique  qui  ne  leur  est  pas  du 
tout  habituel.  Eu  Russie,  où  les  granulations  sont  énormément  répandues, 
elles  sont  intimement  liées  à  la  manière  de  vivre  des  paysans,  qui  restent 
dans  des  cabanes  misérables,  au  milieu  des  animaux  domestiques,  et  exposés, 
pendant  l'hiver,  à  une  fumée  continuelle,  comme  nous  avons  eu  souvent  l'oc- 
casion de  le  voir. 

Sans  contredit,  ici  des  conditions  telluriques  jouent  aussi  un  rôle  impor- 
tant, il  est  avéré  ipi'à  certains  degrés  d'altitude,  les  gramdations  disparais- 
sent complètement.  La  Suisse  en  donne  des  exemples  remarquables,  par 
contre,  des  pays  plats  (la  Belgique)  et  marécageu\  sont  les  contrées  des  gra- 
nuleux. 

Le  Rhin  fournit  dans  son  parcours  un  exemple  frappant.  Tandis  qu'en  Suisse,  à  Bade,  clc, 
les  jiTanulations  sont  très-rares  (le  plus  souvent  importées'!,  la  ligne  du  Mein  peut  servir 
de  démarcation  pour  l'apparition  endémique  des  granulations,  qui  s;'  propagent  en  outre 
vers  rembouclun-e  du  Rhin,  on  cette  maladie  fait  dos  ravages. 

On  sait  combien  les  granulations  sont  fréquentes  en  Orient,  et  ici  encore 
elles  marchent  de  pair  avec  la  malaria;  c'est-à-dire  elles  se  trouvent  surtout 
favorisées  par  des  conditions  qui  sont  aptes  à  provoquer  des  fièvres  intermit- 
tentes (Gayat). 

La  propagation  de  cette  maladie  dans  les  armées  (observée  la  première 
fois  dans  l'armée  française  débarquée  en  1791  en  Égypte)  est  connue,  mais 
on  aurait  grandement  tort  de  supposer  que  ce  qui  a  été  décrit  parLarrey, 
Jaeger,  Jiincken  et  autres,  sous  le  nom  d'ophthalmie  militaire,  était  de  vérita- 
bles graniîlations.  Ces  épidémies  ont  été  de  préférence  des  formes  de  conjonc- 
tivite folliculaire  aiguë  avec  tendance  à  la  purulence,  ou  de  véritables 
ophlhalmies  purulentes.  Dans  l'armée  belge  seule,  il  paraît  que  les  véritables 
granulations  ont  été  la  maladie  essentielle  qui  prédominait.  Les  données  éco- 
logiques sont  du  reste,  très-accessibles  à  la  critique,  attendu  qu'il  est  en- 
core très-difficile  de  savoir,  dans  les  diverses  relations,  si  on  a  eu  affaire 
réellement  à  des  granulations  et  non  à  une  forme  folliculaire. 


(1)  Uie  sogennnnle  efiinilisclie  Aitijenenii'ùndm\>j.  Wien,  18Ô0 
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Traite  ni  eut.  —  Il  faut  inscrire  ici,  en  tête  que  tout  traitement  qui  attaque 
directement  la  granulation  pour  la  détruire  est  mauvais.  Nous  partageons 
tout  à  fait  la  manière  de  voir  de  Stronieyer  (Ma.vimen  der  Kricgsheilkunde), 
qui  pense  qu'il  est  plus  dangereux  de  détruire  les  granulations  par  descausti-, 
ques  que  d'abandonner  la  maladie  à  elle-même.  Il  faut  suivre  dans  ce  traite- 
ment la  voie  que  la  nature  nous  trace;  un  certain  degré  de  vascularisation  et 
de  purulence  de  la  muqueuse  est  nécessaire  pour  faire  disparaître  le  tissu 
nêoplasique  déposé  dans  cette  membrane.  Nous  nous  proposerons  donc  de 
provoquer  ou  de  maintenir,  par  des  cautérisations  réitérées,  un  certain  degré 
de  turgescence  dans  la  muqueuse,  turgescence  dont  l'intensité  sera  propor- 
tionnée à  la  masse  du  tissu  nêoplasique.  Cette  manière  d'envisager  le  trai- 
tement montre  qu'il  doit  varier  avec  les  différents  cas  de  granulations  chro- 
niques. On  peut  voir  un  état  de  purulence  naître  spontanément  sur  la 
conjonctive  granulée ,  et  faire  disparaître  la  production  morbide.  Chez 
d'autres  personnes,  la  conjonctivite  purulente  qui  s'associe  aux  granulations 
peut  être  tellement  prononcée,  qu'il  faille  avoir  recours  aux  compresses 
froides  et  aux  cautérisations  avec  une  solution  de  nitrate  d'argent  (1  gramme 
sur  50  grammes  d'eau  distillée),  pour  combattre  cet  excès  de  purulence. 
L'emploi  des  acides  carbolique  et  salicylique  rend,  pendant  les  poussées  in- 
tlammatoires,  des  services  signalés. 

Dans  une  troisième  série  de  cas,  et  celle-ci  est  la  plus  nombreuse,  l'inflam- 
mation qui  accompagne  ie  dépôt  de  granulations  dans  la  conjonctive  est  loin 
d'être  assez  prononcée  pour  donner  lieu  à  hi  résorption  du  tissu  morbide.  C'est 
alors  qu'un  traitement  irritant,  consistant  en  des  cautérisations  réitérées,  doit' 
être  appliqué.  La  grande  difficulté  vient  de  ce  que  les  granulations  sont  si  in- 
timement liées  au  tissu  de  la  conjonctive,  qu'il  est  absolument  impossible  de 
les  détruire  par  des  cautérisations,  sans  transformer  une  partie  de  la  mu- 
queuse en  tissu  cicatriciel.  Les  caustiques  qui  parviennent  le  mieux  k  provo- 
quer un  degré  de  vascularisation  capable  de  faire  résorber  les  granulations, 
sont  le  sous-acétate  de  plomb,  le  sulfate  de  cuivre  et  les  solutions  de  nitrate 
d'argent. 

Avant  d'entrer  dans  plus  de  détails  sur  l'application  des  caustiques, 
nous  croyons  utile  de  suivre  le  conseil  que  M.  de  Arlt  donne  en  parlant  du 
traitement  du  trachome,  c'est-à-dire  de  relever  le  moral  du  malade.  Dans  la 
plupart  des  cas,  les  malades  viennent  nous  consulter  lorsque  la  production 
des  granulations  est  déjà  fort  avancée;  lorsqu'un  pannus  plus  ou  moins  con- 
sidérable les  prive  en  partie  de  la  vue,  et  les  force  à  chercher  du  secours. 
Dans  une  autre  série  de  cas,  les  malades  ont  déjà  subi  une  foule  de  traite- 
ments, ils  ont  été  soulagés  pendant  quelque  temps:  mais  des  rechutes  réitérées 
leur  ont  fait  abandonner  tel  ou  tel  traitement,  et  ont  fini  parles  rendre  pusilla- 
nimes et  abattus.  Il  faut  faire  comprendre  aux  malades  que  ce  n'est  que  par 
une  grande  persévérance  dans  le  traitement  qu'ils  peuvent  trouver  la  guérison, 
et  (|u'ilne  faut  pas  désespérer  si  cette  guérison  est  parfois  retardée  par  quelque 
rechute  plus  ou  moins  inévitable. 
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Un  second  point  capital ,  c'est  de  placer  le  malade  dans  des  conditions 
hygiéniques  favorables,  de  lui  procurer  autant  d'air  pur  que  possible.  Les 
malades  doivent  sortir  et  se  promener  tant  que  leur  état  sanitaire  et  les  con- 
ditions atmosphériques  le  permettent.  Ils  doivent  éviter,  autant  que  possible, 
l'air  vicié,  la  fumée,  les  exhalaisons  ammoniacales  (urine,  excréments),  enfin 
tout  excès  de  lumière.  En  relevant  le  moral  abattu  du  malade,  qui  entrave 
ses  fonctions  nutritives,  et  en  le  plaçant  dans  de  bonnes  conditions  hygiéni- 
ques, on  aura  déjà  fait  un  grand  pas  vers  la  guérison. 

Lorsque  la  conjonctive  granulée  est  peu  vascularisée  et  qu'il  faut  augmenter 
le  boursouflement  de  la  muqueuse,  on  peut  se  servir  de  cautérisations  avec  le 
sulfate  de  cuivre  solide.  On  prend  un  cristal  bien  arrondi,  qui  ne  puisse  pas 
blesser  la  muqueuse  par  des  aspérités,  et  l'on  touche  la  conjonctive  granulée 
dans  toute  son  étendue.  Pour  bien  atteindre  la  conjonctive  du  cul-de-sac  su- 
périeur, nous  renversons  la  paupière  et  nous  promenons  la  pointe  du  cristal 
sous  les  plis  hérissés  de  granulations  qui  se  trouvent  entre  la  paupière  ren- 
versée et  le  globe.  Le  malade  se  lave  bien  les  yeux  avec  de  l'eau  fraîche 
pour  calmer  les  douleurs  qui  accompagnent  toujours  les  premières  cautérisa- 
tions, ou  se  soumet  à  un  jet  d'eau  pulvérisé  pendant  quelques  instants.  Il  est 
remarquable  de  voir  combien  les  malades  se  familiarisent  vite  avec  ces  cau- 
térisations si  douloureuses  dans  le  principe.  La  question  capitale,  dans  ces 
cautérisations,  c'est  de  savoir  quand  il  faut  les  répéter.  On  commet  très- 
souvent  une  grande  faute  en  les  répétant  trop  souvent;  elles  ne  doivent  être 
renouvelées  que  lorsque  l'irritation  produite  parles  précédentes  a  complète- 
ment disparu. 

Il  faut  même  qu'après  la  cautérisation  il  y  ait  une  période  de  calme  dans 
les  douleurs  et  dans  la  sécrétion  pour  qu'on  puisse  réitérer.  Selon  les  difl'é- 
rents  cas,  on  est  obligé  de  répéter  les  cautérisations  tous  les  jours,  ou  tous  les 
deux  ou  (rois  jours.  On  veillera  surtout  à  ne  pas  surexciter  les  yeux  par  des 
cautérisations  trop  souvent  répétées,  car  il  vaut  bien  mieux,  dans  cette  mala- 
die, rester  en  deçà  qu'aller  au  delà  du  traitement  nécessaire.  Si  des  douleurs 
très-vives  accompagnent  des  rechutes  de  granulations,  on  peut  avoir  recours 
aux  applications  prolongées  de  réfrigérants  joints  aux  désinfectants. 

Dans  le  traitement  des  graimlations  chroniques,  qui  exige  autant  de  pa- 
tience du  côté  du  malade  que  du  côté  du  médecin,  la  règle  principale;!  obser- 
ver, c'est  de  varier  le  traitement  et  de  ne  pas  s'arrêter  à  un  seul  médicament. 
C'est  une  observation  qu'on  n'a  que  trop  souvent  occasion  de  faire,  que  les 
caustiques  employés  pendant  un  certain  temps  semblent  perdre  toute  influence 
sur  la  conjonctive  granulée.  Les  cautérisations  ne  provoquerd,  alors  que  très- 
peu  de  réaction,  sont  très-peu  douloureuses,  et  quelque  temps  après,  Félatde 
la  muqueuse  malade  est  le  même  qu'avant  l'application  du  "caustique.  Pour 
varier  le  traitement,  on  peut  faire  succéder  aux  cautérisations  avec  le  sulfate 
de  cuivre  de  nouvelles  cautérisations  par  une  solution  de  sous-acétate  de 
plomb. 

Nous  faisons  surtout  usage  de  ce  genre  de  cautérisations  lorsqu'il  s'agit  de 
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graimlaliuiis  mixtes  ou  rIilTiises,  si  une  couche  assez  {'paisse  d'épitliélium  les 
couvre  et  leur  doune  cette  couleur  caractéristiciue  d'un  rouj^e  bruu  avec  une 
nuance  de  gris,  et  si  la  sécrétion  muco-purulente  est  peu  aboiulante.  On  ap- 
plique ce  médicament  (^sous-acétate  de  plomb  liquide  et  eau  distillée,  ;i  par- 
ties égales)  sur  les  paupières  renversées;  on  le  laisse  pendant  quelques  instants, 
après  quoi  on  lave  l'œil  avec  de  l'eau  pure.  Ces  cautérisations  sont  répétées  tous 
les  jours  ou  tous  les  doux;  jours.  Une  légère  couche  de  plomb  couvre  alors  la 
muqueuse  et  s'élimine  assez  facilement  sans  causer  beaucoup  de  gène  au  ma- 
lade; la  sécrétion  inoi'bide  de  la  conjonctive  ne  tarde  pas  à  diminuer  consi- 
dérablement. 

Comment  t'aut-il  agir  s'il  y  a  complication  du  coté  de  la  cornée,  s'il  se 
forme  un  pannus  ?  Le  plus  souvent,  nous  n'avons  pas  du  tout  à  nous  en 
occuper,  car  tout  pannus  dù  au  simple  frottement  des  granulations  ou 
des  cils  sur  la  cornée  disparaîtra  dès  qu'on  sera  parvenu  à  enlever  la  cause 
nuisible  qui  l'a  produit.  Quand  le  pannus  est  dù  à  la  production  morbide 
des  granulations  sur  la  cornée  même,  nous  nous  bornons  encore  à  traiter  la 
muqueuse  malade,  et  nous  ne  tardons  pas,  après  la  disparition  des  granula- 
tions, à  la  voir  revenir  à  l'état  normal  ;  elle  s'éclaircit,  et  les  opacités  gri- 
sâtres, de  même  que  les  vaisseaux,  disparaissent  le  plus  souvent.  Les  chan- 
gements dans  la  convexité  de  la  cornée  doivent  être  combattus  dès  qu'ils  se 
déclarent  par  l'établissement  d'une  papille  artificielle,  car  il  s'agit  ici  de 
formes  glaucomateuses  développées  sous  l'influence  de  l'irritalion  prolongée 
des  filets  nerveux  rampant  à  la  superficie  de  la  cornée  (voy.  l'art.  Glau- 
come). 

Quant  au  traitement  des  aiïeclions  cornéeimes  en  général,  et  en  particulier 
du  pannus,  nous  renvoyons  aux  articles  spéciaux.  Souvent  on  est  contraint 
d'oublier  pour  quelque  temps  la  présence  des  granulations  et  de  traiter 
directement  les  affections  ulcéreuses  de  la  cornée  au  moyen  de  fomenta- 
tions chaudes,  de  compresses  avec  les  désinfectants,  d'instillations  d'ése- 
rine,  etc.  Y  a-t-il  excès  d'inflammation  avec  purulence  de  la  muqueuse  granu- 
leuse et  craint-on  cet  état  pour  la  complication  cornéenne,  ou  pourra,  à 
part  les  désinfectants  (acides  carbolique  et  salicylique),  recourir  aux  scarifi- 
cations. 

Les  scarifications  ne  doivent  être  employées  que  sur  les  points  où  le  gon- 
flement des  papilles  est  bien  manifeste,  où  il  y  a  des  granulations  mixtes  ou 
diffuses  avec  un  boursouflement  assez  prononcé  de  la  muqueuse.  Dans  ces 
cas,  les  scarifications  combattent  efficacement  et  rapidement  l'excès  il'in- 
flammation  qui  accompagne  le  dépôt  de  tissu  morbide  dans  la  muqueuse.  On 
ne  saurait  faire  de  ce  procédé  une  méthode  générale  pour  le  traitement  des 
granulations,  car  à  quoi  bon  scarifier  une  conjonctive  pâle,  peu  enflammée 
et  couverte  de  granulations?  Ces  scarifications,  qu'on  fait  souvent  suivre 
d'une  cautérisation  avec  le  nitrate  d'argent  ou  le  sulfate  de  cuivre,  ne  peuvent 
que  faciliter  une  pénétration  profonde  dn  ca\isli(|ue  dans  le  tissu  de  la  mu- 
queuse, et  donner  lieu  à  la  foi'niation  de  cicatrices. 
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Nous  rejetons  de  même  les  excisions  des  granulations,  que  nous  ne  croyons 
applicables  que  dans  des  cas  bien  exceptionnels.  Si  le  développement  de  ces 
dernières  a  été  tellement  abondant,  qu'il  se  soit  formé  sur  dilTérents  points 
de  la  muqueuse  des  masses  gélatineuses,  semi-transparentes,  pédiculées, 
comme  les  polypes  de  la  conjonctive,  on  peut  les  exciser  avec  les  ciseaux  de 
Gooper.  Les  excisions  doivent  être  toujours  bien  limitées  sur  le  tissu  mor- 
bide, et  ne  pas  s'étendre  sur  une  trop  grande  étendue.  On  évitera  surtout 
d'exciser  une  partie  saine  de  la  muqueuse,  ce  que  le  malade  indiquerait  par 
une  vive  douleur,  les  masses  de  granulations  étant  insensibles. 

Les  cautérisations  avec  les  caustiques  forts,  tels  que  le  nitrate  d'argent 
mitigé  ou  pur,  l'acide  nitrique,  l'acide  chromique,  etc.,  sont  tout  à  fait  à 
rejeter,  parce  qu'on  ne  peut  les  employer  sans  donner  lieu  à  la  formation  de 
cicatrices.  Nous  parviendrons  bien  à  détruire  ainsi  les  granulations,  mais, 
en  même  temps,  nous  verrions  se  produire  une  foule  de  cicatrices  qui  forme- 
raient sur  la  muqueuse  du  tarse  un  voile  à  mailles  plus  ou  moins  serrées, 
plus  ou  moins  élevées,  et  qui  mettrait  l'œil  dans  un  état  d'irritation  conti- 
nuelle, lui  rendant  toute  fonction  normale  impossible. 

On  a  recoinmnndc  fréqueniment  l'emploi,  que  l'on  l'ait  encore,  surtmit  ea  Belgique,  ilc 
l'acétate  de  plumb  en  poudre  appliqué  sur  la  muqueuse  (M.  Buys).  Cette  substance  forme 
graduellement  une  couche  inétallique  qui  couvre  les  granulations.  Quand  ils  se  trouvent 
dans  cet  état,  on  considère  les  malades  sinon  comme  guéris,  du  moins  comme  incapables 
de  transmettre  la  maladie.  L'acétate  de  plomb  a  plusieurs  désavantages  .  d'abord  il  adhère 
très-fortement  à  la  muqueuse  et  exerce  un  frottement  nuisible  sur  la  cornée.  Il  l'aut,  avant 
tout,  éviter  toute  complication  du  coté  de  cette  membrane.  Outre  ce  grand  inconvénient, 
l'acétate  de  plomb,  même  (piand  il  s'est  déjà  bien  incorporé  avec  la  muijueuse  et  qu'il  forme 
une  couche  assez  étendue,  n'empêche  nullement  la  production  de  nouvelles  granulations; 
il  ne  combat  pas  les  rechutes  auxiiuelles  les  granulés  sont  si  exposés.  Ce  médicament  n'a 
pas  une  action  aussi  rapide  qu'on  a  bien  voulu  le  dire,  et  il  ne  permet  pas  de  se  tenir 
toujours  parfaitement  au  courant  de  l'état  de  la  muqueuse  que  l'on  traite.  Ce  sont  les  rai- 
sons pour  lesquelles  ce  médicament,  qu'on  a  tant  vanté,  a  été  peu  à  pou  abandonné,  car  on 
lui  a  trouvé  des  avantages  médiocres,  unis  à  beaucoup  d'inconvénients. 

En  Belgique  on  fait  e«core  souvent  usage  du  sulfate  de  cuivre  sons  forme  de  pommade 
glycérolée  (1  gr.  pour  8,  Warlomont).  Nous  ne  saurions  donner  un  avis  sur  cette  médica- 
tion que  nous  n'emploierions  que  s'il  s'agissait  de  cas  invétérés  avec  pannus  épais. 

Lorsque  les  malades  se  présentent  avec  des  cicatrices  plus  ou  moins  pro- 
noncées, que  le  tarse  a  cbangé  de  courbure,  que  le  bord  des  paupières  est 
arrondi  et  que  les  cils  sont,  en  partie,  tournés  en  dedans,  que  l'on  observe 
enfin  un  entropion  plus  ou  moins  prononcé,  il  faut  remédier  à  cet  état  par 
une  opération.  On  rencontre,  dans  ces  cas,  un  pannus  plus  ou  moins  déve- 
loppé ;  l'œil  est  continuellement  irrité  par  le  frottement  des  cils;  les  con- 
tractions du  muscle  orbiculaire  des  paupières,  excitées  par  cette  irritation, 
contribuent  à  exercer  une  pression  très-défavorable  sur  le  globe.  Non-seule- 
ment dans  les  cas  où  une  déformation  des  paupières  est  déjà  avérée,  mais 
aussi  chez  des  malades  oii  l'inefficacité  du  traitement  par'les  topiques  fait 
présumer  que  la  pression  des  paupières  est  une  des  causes  principales  qui 
entretient  l'irritation  des  yeux  et  provoque  les  complications  cornéennes,  on 
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aura  recours  aux  diverses  méthodes  destinées  à  débrider  la  commissure 
externe  et  à  porter  en  dehors  les  paupières  à  un  degré  variable. 

Les  procédés  qui  sont  employés  de  préférence  quand  il  s'agit  déjà  d'une 
véritable  déviation  des  paupières  en  dedans  ont  été  exposés  à  l'occasion  de  la 
description  de  l'entropion  ;  il  importe  ici  surtout  de  faire  connaître  comment 
il  faut  agir  lors(|ue  cette  inversion  est  en  quelque  sorte  inconsciente  (latente), 
lorsqu'on  doit  remédier  surtout  à  la  pression  qu'exerce  le  muscle  orbiculaire 
et  les  taises  déjà  déformés  contre  le  globe  de  l'œil. 

A  part  les  procédés  de  Pagenstecher  (voy.  p.  21G)  et  de  Streatfeild- 
Snellen  (voy.  p.  214),  nous  signalerons  une  variété  de  cantlioplastie  indi- 
quée par  M.  Agnew  (1). 

Après  avoir  écarté  la  commissure  externe  des  paupières  à  l'aide  du 
pouce  et  de  l'index,  on  divise  avec  une  paire  de  forts  ciseaux  à  pointes 
effdées  le  ligament  palpébral  externe  jusqu'au  fond  du  cul-de-sac  conjonc- 
tival.  La  largeur  de  cette  incision  variera  de  12  à  15  millimètres,  selon  la 
profondeur  du  cul-de-sac;  sa  direction  doit  être  bien  horizontale,  perpendi- 
culaire à  la  commissure  externe,  ce  à  quoi  on  arrive  aisément  én  écartant 
bien  les  paupières  avec  les  doigts  de  la  main  gauche. 

Ce  premier  temps  achevé,  on  saisit  la  paupière  supérieure  entre  le  pouce 
et  l'index  et  on  l'attire  un  peu  en  haut  et  en  dedans  jusqu'à  ce  qu'on  sente 
que  le  ligament  externe  est  bien  tendu.  Alors  on  fait  pénétrer  les  pointes 
de  ciseaux  droits  d'une  force  moyenne  dans  la  plaie,  et  on  entaille  le  bord 
tendu  du  ligament  au  voisinage  du  rebord  orbitaire  (le  bord  du  ligament 
externe  à  inciser  est  celui  qui  va  du  tarse  supérieur  au  rebord  temporal  de 
l'orbite).  Cette  seconde  incision  doit  être  perpendiculaire  à  la  section  qui  a 
traversé  la  commissure  et  être  située  à  4  à  5  millimètres  du  rebord  temporal 
de  l'orbite.  Pendant  cette  seconde  section,  la  branche  supérieure  des  ciseaux 
glissera  entre  la  peau  et  le  ligament  à  inciser,  l'autre  sous  ce  même  ligament 
et  la  conjonctive,  ce  qui  s'effectue  aisément  lorsqu'en  tirant  la  paupière 
supérieure  en  haut  et  en  dedans,  on  tend  le  ligament  à  sectionner.  En  opé- 
rant cette  section,  on  éprouve  la  sensation  d'un  tendon  divisé. Une  semblable 
section  nef;t  pas  effectuée  pour  la  paupière  inférieure.  La  plaie  sera  fermée 
par  trois  ou  quatre  sutures  qui  affronteront  la  conjonctive  avec  la  peau  sans 
que  les  fds  pénètrent  dans  le  ligament  incisé. 

Lorsqu'une  déformation  sensible  du  tarse  existe  déjà,  la  canthoplastie, 
d'après  Agnew,  seule  ou  jointe  aux  sutures  de  Gaillard,  ne  suffira  pas,  il 
faudra  s'adresser  à  un  procédé  qui  attaque  directement  la  conformation 
vicieuse  du  tarse.  Pour  la  majorité  des  cas,  l'opération  pratiquée  à  la  pau- 
pière supérieure  (Streatfeild-Snellen)  donnera  un  résultat  satisfaisant;  aura- 
t-on  à  combattre  une  incurvation  vicieuse  du  tarse  inférieur,  on  pourra 
user  d'un  procédé  indiqué  par  M.  Saemisch  (2),  et  qui  consiste  dans  un 

(1)  Voy.  Am.  d'Ocul.,  t.  LXXIV,  p.  I8L 
(i)  Loc.  cit.,  p.  75. 
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mode  de  redressement,  à  l'aide  de  sutures  placées  en  sens  opposé  de  celles 
ï(ui  ont  été  conseillées  par  Snellen  pour  combattre  l'ectropion. 

A  cet  effet,  on  place  deux  sutures  qui  ont  pour  effet  de  renverser  le  bord 
adhérent  du  tarse  vers  son  bord  libre,  en  courant  sur  la  surface  cutanée 
(externe)  du  tarse.  «  On  pénètre  au  milieu  du  cul-de-sac  conjonctival  avec 
deux  fortes  aiguilles  munies  d'un  fd  de  soie  solide,  suivant  deux  points  dis- 
tants l'un  de  l'autre  de  2  millimètres,  et  de  telle  façon  qu'elles  touchent  le 
bord  adhérent  du  tarse.  Ces  aiguilles  sont  alors  dirigées  de  manière  qu'elles 
contournent  la  surface  externe  et  qu'elles  sortent  au  bord  libre  près  de  l'im- 
plantation des  cils.  Les  deux  fds,  situés  l'un  près  de  l'autre  à  leur  sortie, 
comprennent  dans  l'anse  qu'ils  forment  un  pli  de  la  muqueuse  du  cul-de-sac 
et  sont  serrés  au-dessus  de  deux  perles.  »  Suivant  que  l'on  veut  faire  porter 
la  traction  en  dehors  sur  une  plus  ou  moins  grande  étendue  du  bord  adhé- 
rent du  tarse,  on  place  jusqu'à  trois  de  ces  anses  qu'on  peut  laisser  s'élimi- 
ner par  suppuration.  Après  l'élimination  des  fds,  l'effet  de  l'opération  dimi- 
nue, il  est  vrai,  mais  reste  néanmoins  tout  à  fait  satisfaisant. 

Il  y  a  des  cas  où  des  granulations  conjohcfivales  très-développées  ne 
donnent  pas  beaucoup  de  boursouflement  et  de  vascularisation  à  la  muqueuse. 
La  conjonctive  est  hérissée  de  granulations  sèches,  gélatineuses,  qui  sont' 
plus  ou  moins  entremêlées  de  cicatrices  ;  la  cornée  est  couverte  d'un  pannus 
très-développé.  Il  peut  se  faire  alors  que  la  tendance  à  une  réaction  inflam- 
matoire de  la  muqueuse"  soit  si  peu  prononcée,  que  des  cautérisations  éner- 
giques avec  le  sulfate  de  cuivre  ne  parviennent  pas  à  vasculariser  la  conjonc- 
tive et  à  produire  un  état  sufdsant  de  purulence.  Il  nous  reste  alors  deux 
moyens  capables  de  ranimer  la  vascularisation;  ce  sont  :  1"  l'application  de 
l'eau  chaude  sous  forme  de  compresses,  et  2"  l'inoculation  d'une  ophthalmie 
purulente,  recommandée  par  Fr.  Jaeger  et  Piringer. 

Les  compresses  chaudes  ont  été  indiquées  pour  la  première  fois  par  de  Graefe  (1), 
comme  moyeu  de  provoquer,  dans  l»s  cas  de  granulations  chroniques,  un  état  de  puru- 
lence très-salutaire  à  la  décomposition  et  à  la  résorption  du  tissu  néoplasique.  Selon  que 
le  défaut  de  vascularisation  est  plus  ou  moins  prononcé,  on  applique  les  compresses  de 
huit  à  douze  heures  par  jour,  en  laissant  reposer  le  malade,  toutes  les  deux  ou  trois 
heures,  pendant  quinze  ou  trente  minutes.  Dès  qu'on  a  vu  se  déclarer  une  vascularisation 
suffisante,  qu'une  sécrétion  piu'ulente  s'est  montrée,  on  discontinue  l'emploi  des  com- 
presses, et  on  ne  le  reprend  que  lorsque  cette  vascularisation  disparait.  L'application  de  la 
chaleur  sous  cette  forme  est  un  remède  excellent,  qui  peut,  sans  offrir  aucun  danger, 
faciliter  cette  vascularisation  si  nécessaire  à  la  résorption  du  tissu  de  nouvelle  formation 
déposé  dans  la  conjonctive  et  à  la  guérison  des  ulcères  tenaces  et  douloureux  de  la  cornée. 
L'emploi  des  compresses  aura  surtout  une  action  considérable  pour  éclaircir  une  cornée 
atteinte  de  pannus  si  la  syndectomie  ou  ahrasion  conjonctivale  a  précédé  l'application  de 
ce  moyen.  Si  les  compresses  ne  parviennent  pas  à  provoquer  un  état  purulent  de  la  mu- 
queuse, elles  rendent  du  moins  cette  dernière  plus  apte  à  répondre  aux  médicaments 
caustiques  par  une  vive  réaction. 

Malheureusement,  il  y  a  des  cas  où  la  transformation  morbide  de  la 
muqueuse  a  pénétré  si  profondénient,  où  la  cicatrisation  est  déjà  tellement 


(1)  Archiv  fur  Opittlialmologie,  t.  VI,  A.  2,  1860. 
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avancée,  ijuc  l'dii  ne  |)arvieiit  pas,  même  avec  les  ^compresses  chaudes,  à 
i-aiiimer  la  vascularisalioii,  el  qu'il  faut  avoir  recours  à  un  moyen  plus  éner- 
iiique.  Fr.  Jaejier  et  l'iriuger  (  1  )  ont  recommantlé,  dans  ces  cas,  où  un  pannus 
complet  recouvre  la  cornée,  d'inoculer  le  pus  d'une  ophthalmie  purulente, 
pour  transformer  l'ophtlialmie  granulaire  (ou  plutôt  les  résidus  de  celte  ma- 
ladie) en  opiillialmie  purulente,  dans  le  but  de  faire  disparaître  le  pannus 
consécutif. 

Ce  procédé  a  été,  depuis,  bien  souvent  employé,  et  jouit  encore,  en  quelrpies  pays  (Bel- 
gique, Angleterre)  d"une  grande  vogue.  Récemment  il  a  encore  trouvé  de  cliauds  parti- 
sans (Warlomont,  Briere).  Il  est  certain  qu'une  purulence  assez  prononcée,  consécutive  à 
l'inoculation  du  pus  d'une  oplithalmie  puridente  aiguë,  peut  non-seulement  faire  dispa- 
raître les  granulations,  niais,  en  mémo  temps,  faire  cesser  le  pannus;  ces  inoculations 
ont  mallieureusemout  le  grand  inconvénient  de  ne  pas  permettre  de  limiter  rinllammation 
qu'on  veut  produire.  Dans  des  pays  où  les  maladies  diphthéritiques  sont  fréquentes,  o\t 
bien  à  l'époque  d'une  épidémie  de  dipbtiiérite,  il  peut  facilement  arriver  que  l'iiUlam- 
mation  consécutive  à  cette  inoculation  prenne  tous  les  caractères  de  la  di|ibtbérite,  et 
devienne  funeste  pour  l'organe  qu'on  voulait  débarrasser  d'une  maladie  moins  dangereuse. 
Du  reste  il  ne  sera  permis  de  tenter  l'inoculation  du  pus  blennorrbagique  que  lorsqu'un 
pannus  couvrira  la  cornée  tontentière  etgarantira  cette  membrane  de  complications  ulcéreu- 
ses graves.  On  aura  bien  soin  de  s'abstenir  de  l'inoculation  d'une  ophtlialmie  purulente,  ilans 
les  cas  de  gi-anulations,  si  un  seul  œil  est  atteint  de  pannus,  tandis  que  l'autre,  quoique 
présentant  des  granulations,  est  sans  complications  du  côté  de  la  cornée.  Gomme  il  est 
Irès-difiicilc  do  bien  garantir  l'ujil  non  inoculé  d'une  inoculation  spontanée,  et  qu'il  n'est 
pas  possible  de  faire  porter  nu  bandeau  compressif,  pour  préserver  cet  organe,  pendant 
des  semaines  entières,  on  fera  mieux  de  rcnimcer  à  un  l'cmède  qui  olfre  tant  de  dangers 
pour  l'œil  le  moins  atteint. 

Lorsqu'on  a  à  traiter  des  malades  chez  lesquels  la  cicatrisation  est  déjà  fort 
avancée  et  oii  la  sécheresse  de  la  muqueuse  est  manifeste,  on  ne  peut  agir 
que  peu  efficacement.  Il  faut  se  contenter  de  faire  laver  fréquemment  les 
yeux  avec  du  lait,  d'ordonner  de  temps  en  temps  des  compresses  chaudes, 
pour  ranimer  un  peu  la  vascularisation  de  la  muqueuse,  et  cautériser,  dans 
ce  but,  à  de  fréquents  intervalles,  avec  le  sulfate  de  cuivre.  Malheureuse- 
ment, nous  sommes  alors  tout  à  fait  impuissants  à  maîtriser  le  mal;  car  le 
frottement  continuel  des  cicatrices  et  la  sécheresse  des  yeux  sont  une  source 
intarissable  de  tourment  pour  le  malade.  On  s'efforcera  d'atténuer  la  dou- 
leur par  des  opérations  qui  ont  pour  effet  d'enlever  l'excès  de  pression 
que  les  paupières  déformées  exercent  sur  le  globe,  et  de  faire  disparaître 
le  frottement  des  cils  sur  la  cornée  prise  de  pannus  ou  présentant  un  aspect 
calleux. 

Nous  ne  croyons  pas  (pi'on  puisse  traiter  convenablement  les  affections  des 
nmqueuses  sans  une  médication  générale,  et  nous  sommes  convaincu  (|u'en 
faisant  disparaître  des  états  maladifs  généraux,  on  exerce  une  heureuse  in- 
fluence sur  la  marche  de  la  maladie.  C'est  dans  ce  but  que  nous  combattons 
les  scrofules,  les  symiitùmes  de  tubercules,  de  syphilis,  là  oiî  ils  se  présentent, 
et  que  nous  tâchons  surtout  de  placer  les  malades  dans  de  bonnes  conditions 
hygiéniques.  En  même  temps  que  la  constitution  du  malade  s'améliore,  on 
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voit  l'affection  oculaire  prendre,  sous  l'influenee  du  traitement  direct,  une 
tournure  plus  favorable  et  marcher  plus  rapidement  vers  la  i!;uérison.  Ainsi 
on  a  très-souvent  l'occasion  d'observer  que  le  déplacement  d'un  malade  dans 
un  autre  pays,  sous  un  autre  climat,  exerce  un  heureux  effet  sur  l'état  mor- 
bide de  la  conjonctive. 

Avant  de  terminer  ce  chapitre,  il  faut  poser  'encore  une  question  impor- 
tante. Doit-on  laisser  les  granulés  dans  une  famille?  Faut-il  congédier  les 
militaires  atteints  de  granulations  chroniques?  renvoyer  les  enfants  granulés 
d'un  pensionnat  chez  leurs  parents?  évacuer  un  établissement  où  cette 
maladie  est  devenue  endémique?  réunir  les  granuleux  dans  des  salles  spé- 
ciales ? 

Nous  avons  déjà  dit  que  les  granulations  chroniques,  le  trachome,  sont 
inoculables.  Ils  le  seront  d'autant  moins,  que  la  sécrétion  sera  moins  abon- 
dante, et  l'on  peut  dire  que  les  granulations  chroniques  non  enflammées,  la 
muqueuse  étant  presque  sèche,  ne  le  sont  pas  du  tout.  Pour  ces  derniers 
cas,  il  n'y  aurait  donc  pas  d'inconvénients  à  congédier  les  malades,  s'ils  sont 
militaires,  ou  à  faire  rentrer  les  jeunes  gens  d'un  pensionnat  dans  leur  fa- 
mille. Mais  il  y  a  un  point  essentiel  qu'il  ne  faudra  pas  perdre  de  vue  :  ces 
malades  peuvent  avoir,  à  une  certaine  époque,  une  conjonctive  granuleuse 
non  susceptible  d'inoculation,  mais  dont  l'état  change  <à  un  instant  donné  :  la 
muqueuse  se  prend  alors,  spontanément  ou  à  la  suite  d'un  nouveau  dépôt  de 
granulations,  d'une  inflammation  vive  avec  sécrétion  purulente,  et  alors  le 
sujet  atteint  devient  dangereux  pour  son  enlourage.  Voilà  pourquoi  des  mi- 
litaires qu'on  a  congédiés  pour  leur  faire  respirer  l'air  de  la  campagne  et 
leur  procurer  des  conditions  hygiéniques  meilleures,  deviennent  si  souvent 
une  source  de  désastres,  non-seulement  pour  leur  propre  famille,  mais  aussi 
pour  toute  la  contrée  dans  laquelle  ils  sont  revenus. 

Si  cette  dernière  observation  a  été  faite  assez  souvent  pour  les  militaires, 
on  a  lieu  de  la  faire  plus  fréquemment  encore  pour  des  enfants  ou  des  jeunes 
gens.  A  l'époque  où  l'on  renvoie  ces  derniers  dans  leur  famille,  ils  peuvent 
être  dans  un  état  tel  que  le  manque  de  sécrétion  de  la  muqueuse  rende  leur 
contact  tout  à  fait  exempt  de  danger;  mais,  chez  eux,  la  tendance  à  la  trans- 
formation du  trachome  en  état  purulent  est  plus  prononcée  que  chez  les 
adultes,  et  ces  sujets  peuvent  infecter  toute  une  famille.  Ce  sont  là  des  rai- 
sons, démontrées  par  l'expérience  journalière,  qui  nous  engagent  à  décon- 
seiller autant  que  possible  la  cohabitation  des  granulés  avec  des  personnes 
saines. 

Une  seconde  question  bien  difficile  à  traiter,  c'est  de  savoir  si  l'on  fait 
bien  de  réunir  un  grand  nombre  de  granulés  dans  une  même  salle.  Il  est  cer- 
tain qu'il  faut  isoler  les  militaires  affectés  de  cette  maladie,  afin  d'éviter  par 
là  que  le  mal  ne  se  propage;  mais,  sans  aucun  doute,  la  réunion  de  beaucoup 
de  personnes  granulées  dans  une  même  salle  rend  le  traitement  bien  plus 
difficile  et  donne  lieu  aux  rechutes.  Dans  la  pratique  civile,  on  fera  bien,  au- 
tant que  cela  se  pourra,  d'éviter  que  plusieurs  d'entre  eux  n'habitent  la  même 
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pièce  et  on  répartira  les  malades  dans  diverses  salles  de  façon  à  pouvoir 
exercer  sur  eux  un  meilleur  contrôle. 

ARTICLE  XV. 

DÉGÉNÉRESCENCE  AMYLOIDE  DE  LA  CONJONCTIVE. 

Une  maladie  fort  rare,  qui  n'a  été  observée  jusqu'à  présent  que  par 
quelques  auteurs,  de  Œltiiigen  (1),  Kyber  (2),  Saemisch  (3),  mais  dont 
M.  Leber  (4)  a  donné  une  description  classique,  est  la  dégénérescence  amy- 
loïde  de  la  conjonctive.  Cette  affection  doit  trouver  place  à  la  suite  du  tra- 
chome conjonclival,  car  c'est  avec  ce  dernier  qu'on  est  le  plus  tenté  de  la 
confondre,  comme  cela  nous  est  arrivé  dans  un  unique  cas  qui  s'est  présenté 
à  notre  observation  à  une  époque  où  l'attention  n'avait  pas  encore  été  portée 
sur  cette  dégénérescence  par  des  examens  histologiques  concluants. 

La  maladie  se  caractérise  par  une  hypertrophie  de  la  conjonctive,  qui  s'é- 
paissit considérablement,  gagne  en  étendue  de  façon  à  se  plisser,  à  dédou- 
bler le  repli  conjonctival  et  à  donner  au  pli  semi-lunaire  un  volume  excessif. 
Par  cet  accroissement,  les  paupières  paraissent  gonflées,  les  supérieures 
atteintes  d'un  ptosis  marqué;  des  plis  de  la  conjonctive  malade  se  pressent 
en  dehors  de  la  fente  palpébrale  ou  recouvrent  en  partie  les  bords  supérieur 
et  inférieur  de  la  cornée.  La  conjonctive  bulbaire  se  montre  épaissie,  de  pré- 
férence dans  sa  moitié  supérieure. 

La  conjonctive  dans  les  points  malades  (sur  les  tarses,  dans  les  culs-de-sac 
où  elle  est  plissée,  et  sur  le  globe  oculaire),  montre  une  coloration  jaunâtre, 
diaphane,  comme  gélatineuse.  Dans  l'épaisseur  de  la  muqueuse  malade,  on 
distingue  des  masses  arrondies,  diaphanes,  sous  forme  de  grains  qui  font 
ressembler  beaucoup  l'affection  à  un  trachome  diffus  où  l'infiltration  lym- 
phoïde  en  se  généralisant  serait  poussée  à  un  très-haut  degré. 

Ce  qui  différencie  cette  dégénérescence  du  trachome  diffus,  c'est  l'aspect 
de  la  conjonctive  taj'sienne,  principalement  de  la  supérieure.  Dans  le  tra- 
chome diffus  le  plus  développé,  on  ne  rencontre  pas  cette  uniformité,  cette 
égalité  dans  l'épaississement.  La  surface  est  à  peine  bosselée,  l'épaississemenl 
parfois  également  réparti.  Un  réseau  continu  de  capillaires  recouvre  cette 
masse  gélatineuse  (Leber),  ou  bien  celle-ci  est  très-pauvre  en  vaisseaux  et 
donne  l'impression  d'une  couche  de  cire  qui  aurait  été  coulée  sur  les  tarses 
(de  (Ettingen)  et  qui  s'offrirait  avec  la  consistance  qui  lui  est  propre.  L'uni- 

(1)  Die  UiilillKilmolofjiscIie  Kliiiil;  Doi-pats.  iDorpat  med.  Zeitschr.,  t.  II,  p.  49). 

(2)  Sluilien  ïiber  die  amijioide  Defjeneration.  fnaiig.  Dissert.,  a\'ec  3  pl.  Dorpat,  1871. 

(3)  SitiiuKjshericht  der  Niederrlieiii.  Geselhcli.  fùr  Mal.  u.  lleilk.,  1"  Miirz  1873  et  Vogel 
Veher  Pericliondrilis  des  Tarscibwrpets.  Iiiautj.  Diss.  Bonn,  1873. 

(i'j  l'eber  uinijloide  Deyeneralion  der  llindeliaul  des  Aunes  {Arch.  fur  Ophiludm.,  t.  XIX, 
1,  p.  1(13). 
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formité  de  la  coloration  et  de  la  légère  vascularisatioii,  dans  les  cas  où  elle 
existe,  contraste  avec  la  vascularisation  parsemée  et  en  certains  points  ac- 
cusée du  trachome  diffus.  Un  second  point  est  l'épaississement  notable  des 
tarses  portant  aussi  sur  son  bord  libre,  et  contribuant  ainsi  beaucoup  au  gon- 
flement de  la  paupière  et  au  ptosis.  Le  tarse  présente  une  induration  sensible 
au  toucher  qui  se  distingue  du  ramollissement  de  cet  organe  dans  le  cas 
d'infiltration  lymphoïde  diffuse  ayant  empiété  sur  lui  et  déterminé  son  gon- 
flement. De  l'épaississement  du  bord  libre  ainsi  que  du  gonflement  de  la 
conjonctive  bulbaire,  il  résulte  que  les  paupières  s'appliquent  remarqua- 
blement mal  sur  les  yeux,  comme  on  n'a  guère  occasion  de  l'observer  dans  les 
cas  les  plus  accusés  du  trachome. 

Quoiqu'il  soit  assez  difficile,  d'après  le  petit  nombre  de  cas  observés  jus- 
qu'à présent,  de  tracer  un  tableau  clinique,  il  paraît  pourtant  établi  que  la 
maladie  présente  une  tendance  assez  prononcée  à  se  localiser  par  région, 
laissant  tantôt  une  paupière  absolument  libre,  n'empiétant  pas  dans  un  cas 
sur  la  conjonctive  bulbaire,  tout  en  transformant  le  pli  semi-lunaire  en  un 
bourrelet  gélatineux  difforme  (de  Œttingen),  ou  se  localisant  de  préférence 
dans  le  tarse  inférieur  dont  le  bord  libre  est  considérablement  épaissi 
(Saemisch),  atteignant  le  cul-de-sac,  mais  laissant  la  conjonctive  bulbaire 
absolument  libre. 

Un  autre  point  caractéristique  paraît  être  la  facilité  avec  laquelle  se  produit 
dans  la  conjonctive  dégénérée  des  épanchements  sanguins.  Ces  vastes  ecchy- 
moses ne  se  rencontrent  pas  dans  l'infiltration  tracbomateuse.  Ces  épanche- 
ments résultent  très-probablement  d'une  dégénérescence  amyloïde  des  parois 
vasculaires  des  fins  vaisseaux. 

Ce  qui  doit  lever  tout  doute  dans  un  cas  de  dégénérescence  amyloïde, 
c'est  l'examen  liistologique  et  la  réaction  chimique  pour  lesquels  on  trouvera 
en  abondance  des  matériaux  en  attaquant  les  plis  épaissis  des  culs-de-sac,  et 
la  tumeur  formée  par  le  pli  semi-lunaire. 

La  médication  étant  inefficace  à  faire  disparaître  l'épaississement  considé- 
rable de  la  conjonctive,  on  est  contraint  d'enlever  les  plis  les  plus  développés 
ou  même  de  faire  l'ablation  complète  du  tarse  dégénéré  (Saemisch).  On  peut, 
pendant  ces  excisions,  racler  le  tissu  infiltré  des  parties  voisines  qui  déjà  à 
la  pression  se  présentent  comme  pénétrées  d'une  substance  gélatineuse  et 
mollasse  ou  se  montrent  avec  l'aspect  d'une  gelée  plutôt  dense  et  sèche. 

Vexamen  liistologique  démontre  que  cette  infiltration  est  constituée  par 
une  masse  composée  d'une  substance  claire  dans  laquelle  sont  répartis  d'in- 
nombrables corps  de  grandeur  différente,  d'un  aspect  luisant,  donnant  avec 
l'iode  et  l'acide  sulfurique  la  réaction  connue  des  corps  amyloïdes.  Ces  corps, 
d'une  forme  arrondie  ou  cylindrique,  montrent  des  procidences  et  des  pro- 
longements anguletix  qui  leur  donnent  les  contours  les  plus  tourmentés.  Leur 
grandeur  varie  entre  ^''^jOlG  à  0""",2  de  longueur,  et  0'""',025  àO""",I2 
de  largeur  (Leber). 

Tous  ces  corps  étaient,  dans  les  préparations  de  M.  Leber,  entourés  d'une 
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membrane  très-bien  limitée  à  noyaux  qui,  en  tous  points,  correspondaient 
comme  structure  ;i  la  gaîne  endothéliale  des  trabécules  du  tissu  cellulaire. 
Cette  gaine  était  à  double  contour  là  où  elle  renfermait  les  noyaux  ovales  et 
offrait  un  contenu  grumeux.  Dans  les  plus  petits  corpuscules  aniyloïdes,  la 
grandeur  de  l'unique  noyau  renfermé  dans  la  gaîne  atteignait  la  moitié  ou 
le  tiers  du  corpuscule  même.  Dans  les  plus  forts  corpuscules,  on  peut  voir 
jusqu'à  neuf  noyaux  (dont  certains  montrent  des  parties  étranglées  qui  font 
songer  à  un  développement  par  prolifération),  contenus  dans  la  gaîne  qui  se 
détaclie  assez  facilement  du  corpuscule  ;  séparée  de  ce  dernier,  cette  enve- 
loppe en  forme  alors  un  véritable  moule.  On  reconnaît  sur  ces  gaines  déta- 
cliées  que  les  procidences  déjà  mentionnées  ne  font  pas  corps  avec  le 
corpuscule,  mais  sont  emprisonnées  dans  l'enveloppe  même,  et  se  comportent 
avec  les  réactifs  comme  le  corps  amyloide,  de  manière  à  se  différencier  ainsi 
facilement  des  noyaux. 

Dans  la  conjonctive  bulbaire  dégénérée,  Leber  a  rencontré  de  pareils 
corpuscules  dans  la  membrane  adventice  des  vaisseaux  et  même  une  véri- 
table infdtration  amyloïde  de  toute  la  paroi.  En  certains  endroits,  les  fines 
branches  nerveuses  étaient,  comme  les  vaisseaux,  garnis  de  corps  amy- 
lokles. 

Dans  les  points  où  le  tissu  conjonctival  montrait  une  très-grande  résistance, 
les  parties  épaissies  présentaient  des  faisceaux  de  tissu  cellulaire  très-gonflés, 
dont  les  trabécules,  à  striation  fibrillaire,  étaient  irrégulièrement  délimitées 
et  donnaient  dans  leur  totalité  une  réaction  amyloïde.  Partout  ces  trabécules 
étaient  entourées  des  mêmes  gaines  à  noyaux  que  les  corpuscules. 

Ce  n'est  que  dans  les  recherches  de  Leber  que  la  présence  de  ces  gaines 
autour  des  corps  amyloides  ou  des  plaques  dégénérées  de  tissu  cellulaire  se 
trouve  nettement  indiquée,  mais  il  paraît  probable  qu'il  en  était  de  même 
dans  quelques-uns  des  autres  cas  (Kyber).  Il  s'agit,  suivant  Leber,  d'une 
néoplasie  avec  dégénérescence  amyloide.  Les  parties  néo-plastiques  offrent 
une  certaine  ressemblance  avec  le  tissu  cellulaire  de  la  région  malade.  Il 
est  difficile  de  se  prononcer  sur  l'origine  de  ces  corpuscules,  si  l'on  ne 
veut  admettre  que  l'intérieur  d'une  cellule  libre  se  transforme  en  masse 
amyloïde,  ou  qu'une  portion  de  ce  contenu  subit  celte  transformation,  et 
qu'autour  de  cette  partie  dégénérée  qui  s'accroît  l'enveloppe  cellulaire  se 
distend. 

On  voit  combien,  au  double  point  de  vue  clinique  et  anatoiui({ue,  cette 
maladie  diffère  du  trachome  conjonctival.  Pourtant  la  question  n'est  pas 
encore  éclaircie  si  une  infiltration  trachomateuse  très-accusée  de  la  conjonc" 
tive  ne  serait  pas  susceptible  de  se  transformer  en  dégénérescence  amy- 
loïde comme  cela  paraît  avoir  eu  lieu  dans  le  cas  de  M.  de  Œttingen. 
Les  observations  de  Leber  et  Saemisch  ne  laissent  subsister  aucun  doute 
que  cette  maladie  ne  puisse  apparaître  d'emblée,  n'ayant  évidemment  rien  à 
faire  avec  la  conjonctivite  granuleuse.  Si  je  me  reporte  à  mes  propres  sou- 
venirs, je  partage  l'avis  de  M.  Leber  que,  tout  en  étant  très-peu  fréquente, 
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celle  allectioii  ne  doit  pas  être  aussi  rare  (|ue  le  très-petit  nombre  de  cas 
recueillis  jusqu'à  présent  pourrait  le  faire  présumer. 

Au  point  de  vue  nosologique,  il  est  fort  intéressant  de  savoir  (|ue  la  con- 
jonctive peut  devenir  chez  des  personnes  saines  le  siège  d'une  dégénéres- 
cence amyloide,  comme  il  a  été  observé  pour  les  os,  les  glandes  lymphatiques, 
la  peau,  etc. 

Le  traiteDWiil  a  jus(iu'à  présent  consisté  dans  l'excision  de  larges  plis  de  la 
conjonctive  et  dans  l'ablation  du  tarse  (Saemisch),  dont  il  est  résulté  pour  les 
malades  un  avantage  incontestable. 

ARTICLE  XVL 

Atrophie  de  l.v  conjonctive,  xéropiithalmie.  —  Xérosis  [v  ^oomti;, 
le  dessèchement  (de  Ammon)]. 

L'atrophie  de  la  conjonctive  peut  se  présenter  sous  une  forme  généralisée 
ou  localisée  par  plaques.  Dans  le  premier  cas,  la  maladie  a  atteint  toute 
l'épaisseur  de  la  conjonctive  dont  l'épithélium  se  desquame,  aussi  lui  a-t-on 
assigné  le  nom  ûe  xérosis  parenchymatosit,  ou  squamosa  (tolalis).  Dans  la 
seconde  variété,  l'atrophie  porte  plutôt  sur  les  couches  superûcielles  de  la 
conjonctive,  sur  l'épithélium  en  particulier  qui  tout  en  se  desséchant  reste 
davantage  lisse  que  dans  la  précédente  forme;  on  a  désigné  celle  variété 
sous  le  nom  de  xérosis  épithelialis,  glabra,  partialis. 

I.  he  xérosis  par enchymateux  {?>i\VL?Lmoii-A,  totalis),  maladie  à  laquelle  le 
premier  Z)(fprc-r  (1)  consacra  une  monographie,  fut,  jusqu'à  la  publication  de 
Weber  (2),  regardé  comme  une  affection  dans  laquelle  l'oblitération  des 
conduits  excréteurs  delà  glande  lacrymale  à  la  suite  d'inflammations  de  la 
conjonctive  jouait  un  rôle  essentiel.  Ce  dernier  auteur  a  avec  raison  appuyé  sur 
ce  fait  que  l'atrophie  de  la  conjonctive  et  la  rétraction  cicatricielle  du  stroma 
conjonctival  étaient  le  véritable  point  de  départ  du  mal,  et  non  l'oblitéra- 
tion des  conduits  de  la  glande  tant  mise  en  évidence  par  Schmidt  (3), 
Travers  {A),  Benedict  (5),  de  Ammon  (6),  Wardrop  (7),  etc. 

Cette  maladie  fort  rare  comme  affection  idiopathique  est  devenue  un 
sujet  d'étude  particulière  pour  certains  auteurs  parmi  lesquels  il  faut  citer 
MM.  Cohn  (8),  Cuignet  (9)  et  Tixier  (10). 

(1)  Easai  sur  le  xérosis  de  U  conjoiictire,  thèse  de  Paris,  1836. 

(2)  Ueber  die  Xérosis  Conjonclinae.  Iinnuj.  Diss.  Giessen,  18i9. 

(3)  Die  Krankiteiteii  des  Tliràiienorrjaiis.  Wieii,  1803. 

(4)  Sijnopsis  of  tlie  diseuses  of  tlie  eije,  p.  120.  Loiitlon,  1820. 

(5)  Ilandbuch  der  pracl.  Aufienheilhuwle.  Leipzig,  1824-. 

(6)  Zeitschrift  ft'tr  Oplithalm.,  p.  65,  1832. 

(7)  The  Laiicet,  1834. 

(8)  Ueber  Xérosis  conjiinctiuae.  Inautj.  Disserl.  15i-eslau,  1808. 

(9)  Recueil  d'ophllinimolotjie,  juillet  IS'."),  p.  198. 

(10)  De  la  xérophllialinie,  thèse  de  Paris,  in~i",  p.  G8,  1876. 
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Les  xérosis  parenchymateiix  et  total  peuvent  se  présenter  dans  trois  fonnes 
différentes  :  a,  il  est  en  quelque  sorte  le  dernier  stade  de  certaines  ophthal- 
mies,  ou  bien  le  résultat  de  la  cicatrisation  de  traumatismes  de  la  conjonc- 
tive ;  b,  il  est  la  conséquence  d'affections  cutanées  (desquainatives)  qui  se 
sont  localisées  aussi  sur  les  muqueuses  et  parfois  sur  celle  de  l'œil;  c,  enfin 
il  se  développe  à  la  suite  d'une  inflammation  primitive  peu  connue  de  la 
conjonctive. 

n.  Il  a  déjà  été  exposé  dans  les  divers  articles  concernant  la  diplitliérite  con- 
jonclivale  et  le  trachome  que  la  muqueuse  malade  peut  devenir  le  siéi;e  d'une 
atrophie  comme  on  l'observe  après  la  destruction  de  la  conjonctive  par  des 
acides,  de  la  chaux,  des  brûlures  avec  la  vapeur  tl'eau,  etc.  La  conjonctive, 
en  pareils  cas,  revient  sur  elle-même  à  un  tel  point  que  les  culs-de-sac  sont 
tout  à  fait  etï'acés,  que  les  bords  libres  des  paupières  se  réunissent  plus  ou 
moins  avec  le.  globe  oculaire  en  Ibrmant  un  syndjlépharon  d'une  étendue 
variable.  La  conjonctive  qui  recouvre  le  globe  de  l'œil  et  la  partie  qui  subsiste 
des  tarses  (si  ceux-ci  n'ont  pas  participé  à  la  destruction)  sont  dépourvues  de 
tout  élément  glandulaire  ;  la  surface  de  la  muqueuse  est  rugueuse  par  suite 
de  la  transformation  cornée  des  cellules  épithéliales  non  humectées  qui 
s'éliminent  très-irrégulièrement,  parfois  par  petites  plaques.  La  teinte  de  cette 
conjonctive  desséchée  est  grisâtre,  elle  se  montre  peu  vasculaire,  ne  s'humecte 
pas  lorsqu'on  l'irrite,  et  rougit  à  peine  sous  l'influence  de  collyres  astringents 
ou  de  caustiques. 

Dans  les  cas  très-prononcés  de  xérosisparenchymafeux,  le  cul-de-sac  rétréci 
présente  beaucoup  de  plis  perpendiculaires  ;  parfois  il  manque  même  complè- 
tement. La  conjonctive  atrophiée  des  paupières  se  continue  alors  plus  ou  moins 
directementavec  la  conjonctive  bulbaire  qui,  elle-même,  est  considérablement 
raccourcie  :  il  s'est  produit  d'après  de  Ammon  un  symblépliaron  postérieur. 
Cette  dernière  partie  de  la  muqueuse  forme,  assez  souvent,  des  plis  circulaires 
autour  de  la  cornée,  laquelle  est  opaque,  fréquemment  atrophiée  et  raccourcie 
dans  tous  ses  diaiuètrcs.  La  caroncule  lacrymale  manque  ou  est  réduite  à  un 
état  rudimentaire  ;  le  pli  semi-lunaire  s'est  effacé.  A  cet  état  se  joint  habi- 
tuellement une  déviation  des  paupières  en  dedans  avec  trichiasis. 

En  examinant  au  microscope  la  conjonctive  ainsi  atrophiée,  nous  trouvons 
qu'elle  est  non-seulement  privée  de  tout  appareil  glandulaire,  mais  même  de 
papilles  ;  cfttte  membrane  si  riche  en  vaisseaux  n'en  présente  plus  qu'un 
nondjre  très-limité.  Le  tissu  sous-conjonctival  est  fortement  condensé  et 
transformé  en  tissu  cicatriciel. 

Par  suite  de  l'oblitération  des  conduits  de  la  glande  lacrymale,  l'afllux  des 
larmes  est  impossible,  ce  qui  contribue  à  augmenter  la  sécheresse  de  l'œil. 
Les  points  lacrymaux  sont  souvent  oblitérés,  de  même  que  le  sac  lacrymal; 
dans  d'autres  cas,  l'entrée  du  sac  est  encore  libre,  et  ce  dernier  renferme  une 
petite  quantité  d'un  contenu  épais  et  visqueux. 

Si  la  xérophtlialmie  a  atteint  son  plus  haut  degré  de  développemeid,  on 
trouve  la  conjonctive  fortement  raccourcie,  couverte  d'une  foule  d'écaillés 
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eulremèlées  d'une  masse  farineuse  blanchâtre;  toute  sécrétion  a  cessé  et  les 
mouvements  de  l'œil  sont  excessivement  gênés,  de  manière  que  l'occlusion 
des  paupières  est  impossible,  et  qu'une  partie  du  globe  se  trouve  continuelle- 
ment exposée  à  l'influence  desséchante  de  l'air  (lagoplithalmus).  La  cornée  a 
été  déjà  détruite,  dans  la  plupart  des  cas,  par  l'ophthalmie  qui  a  transformé 
la  conjonctive,  sur  une  grande  étendue,  en  tissu  cicatriciel:  si  cela  n'était  pas, 
elle  deviendrait  opaque  par  l'élimination  imparfaite  de  sa  couche  épithéliale, 
et  peu  à  peu  se  transformerait  en  tissu  cicatriciel,  faute  de  nutrition  ;  car,  par 
l'atrophie  du  tissu  sous-conjonctival,  elle  est,  en  grande  partie,  privée  de  ses 
vaisseaux  nourriciers. 

On  n'observe  la  xérophthalmie  sur  des  yeux  atrophiés  qu'à  la  suite  d'une 
ophthalmie  qui  a  directement  attaqué  le  tissu  de  la  conjonctive  (granulations, 
diphtliérite)  ;  tandis  qu'après  une  ophthalmie  purulente  qui  a  produit  la 
phthisie  de  l'œil,  ou  si  cet  organe  s'est  perdu  après  l'opération  de  la  cataracte, 
le  sac  conjonclival,  quoique  raccourci,  ne  présente  nullement  les  caractères 
de  la  xérophthalmie,  et  la  muqueuse  fonctionne  encore  parfaitement. 

On  rencontre  quelquefois  le  développement  d'un  xérosis  de  la  conjonctive  après  l'usage 
prolongé  de  pièces  artificielles  mal  choisies.  Dans  ces  cas,  l'atrophie  de  la  muqueuse  se 
produit  par  compression. 

b.  A  la  suite  de  quelques  maladies  desquamatives  de  la  peau  généralisées 
sur  tout  le  corps,  ou  de  préférence  localisées  sur  la  figure,  on  peut  voir  se 
développer  un  xérosis  conjonctival  des  plus  complets.  Nous  ne  doutons 
pas  qu'il  puisse  se  produire  un  psoriasis  de  la  conjonctive,  comme  nous 
voyons  dans  des  cas  exceptionnels  un  peinphigus  conjo7ictival  qui  déter- 
mine la  xérophthalmie  la  plus  prononcée  (roy.  article  pemphigus  de  la 
conjonctive).  Du  reste,  M.  Terrier  a  rencontré  le  psoriasis  de  la  muqueuse 
du  vagin  amenant  un  rétrécissement  très-accusé  des  parties  envahies.  C'est 
aussi  dans  son  service  qu'a  été  observé  par  M.  Tixier  (1),  sur  une  femme  de 
soixante-quatre  ans,  wie  xérophthalmie  des  plus  marquées  qui  s'est  développée 
sans  symptômes  inflammatoires  graves  du  côté  des  yeux,  sans  production  de 
granulations,  sans  déviation  des  paupières  ou  des  cils,  en  même  temps  qu'au- 
tour des  genoux  et  des  coudes  apparaissaient  des  plaques  de  psoriasis.  L'affec- 
tion cutanée  se  montrait  simultanément  avec  les  symptômes  d'une  ophthalmie 
conjonctivale  légère. 

Les  observations  de  psoriasis  de  la  conjonctive  se  multiplieront  certaine- 
ment dès  que  l'attention  se  sera  plus  particulièrement  portée  sur  ce  sujet,  car 
pour  une  maladie  bien  plus  rare,  le  pemphigus,  on  a  déjà  pu  réunir  plusieurs 
cas.  Le  xérosis  développé  de  cette  façon  a  dès  à  présent  été  signalé  par  Ali- 
bert,  White-Cooper,  Hardy  (thèse  de  Ilassan-Efendi),  Lasègue  (thèse  de 
Tixier)  et  par  nous-mème. 

c.  Dans  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels,  le  xérosis  conjonctival  se  déve- 


(1)  La  thèse  citée  p.  3 i. 
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loppe  à  la  suite  ilo  symptômes  inflammatoires  peu  accusés,  sans  qu'on  puisse  le 
rattachei"  à  un  état  général  ou  à  une  alîection  cutanée,  et  détermine,  sans 
déviation  des  paupières,  une  adhérence  complète  de  ces  voiles  avec  le  globe 
de  l'œil,  de  façon  à  laisser  la  cornée  plus  ou  moins  à  nu  (lagoplithalnius)  et 
recouverte  d'une  fine  couche  opaque. 

Un  pareil  cas  a  été  observé  par  nous  en  1875.  M'""  Clirétien,  soixante-cinq  ans,  vient 
nous  consulter  pour  une  alTectioa  des  yeux  des  plus  singulières.  De  chai|uc  côté,  les  pau- 
pières, dont  les  cils  ont  une  direction  normale  et  les  tarses  en  apparence  une  courbure  et 
une  conformation  naturelles,  sont  intimement  réunies  aux  globes  oculaires;  la  fente  pal- 
pébralc  est  légèrement  entr'ouvcrte  (davantage  ù  gauclie  où  elle  atteint  uu  1/2  centimètre 
à  peu  près).  Du  bord  libre  des  paupières  accolées  semble  partir  une  pellicule  lisse,  oITrant 
l'aspect  d'une  fine  baudrucbe,  qui  s'étalerait  uniformément  au-dessus  de  la  partie  de  la 
cornée  et  du  globe  de  l'oeil  laissés  à  découvert.  Cette  pellicule  est  assez  transparente 
pour  qu'on  puisse,  surtout  à  l'éclairage  oblique,  s'assurer  que  la  pupille  a  conservé  une 
certaine  mobilité  et  que  le  tissu  cornéen  ne  présente  pas  d'altérations  profondes.  La  ma- 
lade, dont  la  perception  lumineuse  est  très-bonne,  n'est  guère  incommodée  par  la  séche- 
resse de  ses  yeux.  Elle  nous  raconte  qu'il  y  a  deux  ans,  il  s'est  développé  sur  ses  deux 
yeux  une  inflammation  chronique  qui,  sans  la  faire  beaucoup  souffrir,  a  amené  peu  à  peu 
cet  état  de  séciieresse.  Les  médecins  qui  l'ont  traitée  sans  pouvoir  arrêter  les  progrès  du 
mal,  avaient  désigné  cette  affection  souslcnom  vague  d'ophthalmie.  Dans  tous  les  cas,  il  n'y 
a  jamais  eu  ni  purulence  bien  accusée  du  côté  de  la  conjonctive,  ni  état  diphtliéritique,  ni 
granulations  qui  auraient  certainement  déterminé  des  altérations  dans  la  l'orme  des  tarses 
<'t  du  bord  libre,  ni  enfin  affection  grave  du  côté  des  cornées  qui,  sous  cette  couche  sem- 
blable à  la  baudiuche,  présentaient  une  transparence  remarquable.  Les  points  lacrymaux 
étaient  pciméables.  La  sensibilité  de  la  cornée  se  montrait  émoussée,  mais  non  abolie. 
M.  Desmarres  père  avait,  un  an  auparavant,  essayé  vainement  le  dégagement  des  pau- 
pières sur  l'œil  droit,  le  tout  était  revenu  peu  de  temps  après  dans  le  même  état.  Moi- 
même  j'ai  fait  plusieurs  tentatives  pour  dégager  les  paupières  de  l'œil  gauche  et  pour  faire 
prendre  sur  les  pai  ties  dénudées  des  lambeaux  de  conjonctive  de  lapin.  J'ai  pu,  pendant 
ces  essais,  me  convaincre  que  toute  trace  de  conjonctive  avait  disparu  entre  la  face  in- 
terne des  paupières  et  le  globe  oculaire.  Tout  ce  que  je  pus  obtenir,  ce  fut  d'une  [lart  une 
augmentation  de  2  à  3  millimètres  dans  la  largeur  de  la  fente  palpébralc  et  d'autre  part  uu 
léger  éclaircissement  de  la  cornée,  mais  sans  arriver  à  établir  un  espace  libre  outre  les 
paupières  etle  globe.  La  malade  réussissait  presque  à  compterles  doigts  tenus  tout  |)rès  de 
l'œil.  Je  lui  fis  alors  construireun  appareil  formé  d'unecoque  de  lunettes  de  chemin  de  fer 
garnie  de  caoutchouc,  destiné  à  tenir  constamment  une  nappe  d'eau  au-devant  do  l'œil, 
espérant  ainsi  obtenir  par  le  contact  perpétuel  d'un  liquide  (en  particulier  de  faibles  solu- 
tions dissolvantes  de  l'épithélium)  uji  éclaircissement  tel  que  cette  malheureuse  femme, 
d'ailleurs  fort  intelligente  et  très-érudite,  qui  souffrait  le  supplice  de  Tantale  en  se  sentant 
si  près  de  voir,  put  enfin  arriver  à  distinguer  avec  quelque  netteté.  Malheureusement  la 
pression  nécessaire  pour  faire  tenir  un  semblable  appareil  sur  la  figure  anguleuse  et 
osseuse  de  la  malade  ne  fut  pas  supportée  par  elle.  Cette  pauvre  dame  quitta  ma  cliuiiiuo 
désespérée  d'avou-  obtenu  uu  résultat  si  imparfait,  malgré  toute  la  patience  qu'elle  avait 
montrée  et  les  souffrances  auxquelles  elle  s'était  résignée.  Ajoutons  que  rien  dans  l'état 
de  la  malade,  dont  j'opérai  la  sœur  à  la  même  époque  de  cataracte  sénile  comiilète,  ne 
pouvait  donner  la  moindre  e.xplication  de  cette  étrange  maladie,  que  je  n'ai  rencontrée 
jusqu'à  présent  qu'une  seule  fois  dans  de  telles  conditions. 

Une  observation  qui  se  rapproche  beaucoup  de  celle  qui  précède  est  due 
à  Wardrop.  Elle  se  rapporte  k  une  jeune  fille  de  14  ans,  et  il  reste  dubitatif 
si  réellement  l'état  singulier  des  yeux  ne  s'est  pas  développé  après  la  naissance. 

«  \u  li(Mi  de  trouver  le  globe  oculaire  humecté  de  larmes,  dit  l'auteur,  toute  la  conjonc- 
tive paraissait  convertie  on  une  membrane  sèche  semblable  à  nue  pellicule  mince  et  des- 
séchée, suffisamment  transparente  pour  laisser  entrevoir  la  sclérotique  et  la  cornée,  mais 
assez  opaque  pour  cnqicclier  la  vision,  au  point  que  le  sujet  pouvait  à  peine  distinguer 
les  gros  objets.  En  pouisuivant  la  conjonctive  du  globe  oculaire  à  la  paupière,  elle  pré- 
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sentait  le  iiilmuc  aspect  ridé  et  desséché;  mais,  au  lieu  de  s'étendre  |)ustérieui'ciiienl  comme 
dans  l'œil  normal,  il  y  avait  une  solution  de  continuité  de  cette  membrane,  de  sorte  que 
les  paupières  adhéraient  au  globe  et  ne  pouvaient  se  séparer  ni  se  rapprocher  assez  pour 
le  couvrir.  Ou  m'observa  que  la  rnalailc  dormait  constamniént  les  paupières  ouvertes  et 
i(ue,  lorsqu'elle  s'efforçait  de  les  fermer,  elle  éprouvait  un  eértain  malaise,  parce  que  les 
essais  d'occlusion  produisaient  une  tendance  à  l'entropion  de  la  paupière  supérieure.  La 
sensibilité  naturelle  de  la  conjonctive  cornéo-scléroticale  était  tellement  émousséc,  fpie  la 
surface  de  l'œil  ne  ressentait  plus  qu'une  très-faible  sensation  de  gène  quaiul  on  la  tou- 
chait. Les  points  lacrymaux  de  chaque  œil  étaient  ouverts,  et  je  pus  faire  sortir  du  sac 
lacrymal  une  petite  quantité  de  fluide  sébacé.  Les  deux  globes  oculaires  paraissaient  avoir 
une  forme  normale  et  présentaient  ce  mouvement  d'oscillation  si  commun  aux  yeux  des 
aveugles-nés  fnystagmus).  Le  sens  de  l'odoi'at  était  suffisamment  dével(i|)pé;  toutefois, 
quoique  l'application  de  stiiuulants  produisit  sur  le  nerf  olfactif  l'effet  ordinaire,  elle  n'avait 
pas  pou.-  effet  de  faire  humecter  la  conjonctive  de  l'un  ou  de  l'autre  œil.  »  La  sécheresse 
de  la  conjonctive  avait  été  remarquée  le  lendemain  de  la  naissance  de  la  jeune  personne, 
alors  âgée  de  quatorze  ans. 

b.  Le  xero^is  epUheliale,  xerosis  squamom,  partialis,  se  rencontre  essen- 
tiellement sur  les  parties  de  la  conjonctive  exposées  pentlant  Fécarteinent 
des  paupières  au  contact  de  l'air.  Il  l'orme,  lorsqu'il  occupe  la  conjonctive 
bulbaire,  un  triangle  dont  le  sommet  regarde  Tune  des  commissures  et  la 
base  touche  habituellement  le  bord  cornéen.  Cette  portion  conjonctivale  l'ait 
l'impression  d'être  desséchée,  elle  est  terne,  et  surtout  dans  les  parties 
centrales  de  la  tache  et  près  de  la  cornée,  on  dislingue  de  petites  plaques 
ou  écailles  semblables  à  de  la  stéarine.  Il  est  fort  rare  de  voir  empiéter  une 
pareille  tache  sur  la  conjonctive  palpébrale  qui  parait,  au  contraire,  être 
facilement  le  siège  d'une  irritation  catarrhale  et  d'une  sécrétion  plus  abon- 
dante. 

Une  seconde  variété  de  xérosis  épithélial,  fort  peu  connue,  occupe  exclu- 
sivement le  limbe  conjonctival  et  empiète  sur  le  revêtement  cpithéliaî  de  la 
cornée.  Il  se  forme  un  épaississement  du  limbe  conjonctival  principalement 
en  dehors,  qui  s'élargit  et  sur  lequel  apparaissent  des  traînées  que  je  ne 
saurais  mieux  décrire  qu'en  les  comparant  à  des  masses  d'écume  de  savon 
qui  s'y  seraient  desséchées.  Concentriquement,  avec  cet  anneau  élargi  et  des- 
séché, se  montre  alors  un  soulèvement  de  la  couche  épithéliale  sous  forme 
d'un  second  anneau  incomplet.  Ces  deux  opacités  finissent  par  se  confondre 
par  ce  fait  que  la  portion  intermédiaire,  intacte,  subit  un  soulèvement  et  un 
dessèchement  seml)lable  de  la  couche  épithéliale,  et  de  cette  façon  une  éten- 
due considérable  de  la  cornée  peut  s'opacifier  de  manière  à  ce  qu'un  trouble 
considérable  en  résulte  pour  la  vision. 

Celte  affection  fort  rare  [ro//.  Camuset  (1)],  n'a  été  observée  par  nous  que 
dans  quelques  cas  isolés  principalement  chez  de  jeunes  individus,  et  nous 
n'avons  pas  pu  nous  rendre  compte,  les  malades  n'ayant  pas  été  soumis 
assez  longtemps  à  notre  observation,  si  elle  pouvait  amener  un  défaut  de 
transparence  complet  de  la  cornée.  Du  reste,  quehiues  auteurs  (Cohn)  ont 
vu  que  le  xérosis  épithélial  pouvait  se  répéter  chez  le  même  individu  k  des 
périodes  assez  régulières,  et  son  apparition  constante  dans  les  mois  du  prin- 


(Ij  Sur  une  affeclion  particulière  do  la  conjonctive  bulbaire  (Grtî.  des  hôp.,  n"  39,  IST-ij. 
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temps  el  sa  localisation  près  du  liinbe  conjonctival  l'ont  iavolontairement 
penser,  s'il  s'agit  de  très-jeunes  sujets,  à  la  variété  de  conjonctivite  phlycté- 
nulaire  que  l'on  a  décrite  sous  le  nom  de  catarrhe  printanier. 

Au  Bicsil,  un  pareil  xérosis  do  la  conjonctive  bulbaire  cnvabissant  la  cornée  a  été 
décrit  par  Gania  Lobo  (1),  Ullcrsperg-er  (2),  et  Teuscher  (3)  sous  le  nom  de  ophthalmia 
braiiUana.  Cette  affection  s'observe  surtout  sur  des  enlants  nègres,  mal  nourris,  succom- 
bant pour  la  plupart  au  marasme.  La  surface  de  l'œil  se  dessècbe,  la  conjonctive  prend 
une  teinte  de  suif,  contrastant  vivement  avec  la  coloration  de  la  figure  et  les  larmes 
coulent  sur  cette  muqueuse  desséchée  sans  l'humecter  en  apparence.  Colin  parle  aussi 
d'une  pareille  forme  de  xérosis  aigu  sans  insister  sur  un  trouble  nutritif  bien  accusé. 

Le  xérosis  épitliélial  peut  disparaître  sans  laisser  de  traces ,  ce  n'est 
([u'exceptionnellemenl  qu'il  donne  lieu  à  une  ulcération  superficielle  de  la 
conjonctive  qui,  empiétant  sur  la  cornée,  peut  laisser  traîner  la  maladie  en 
longueur.  La  guérison  dépend  essentiellement  de  l'état  général  du  malade  et 
est  aussi  influencée  par  la  tendance  manifeste  aux  rechutes. 

Au  point  de  vue  étiologique,  on  n'a  pas  tardé  à  reconnaître  que  cette  forme 
partielle  de  xérosis  concordait  avec  certains  troubles  de  la  nutrition,  se  mani- 
festant du  reste  par  un  autre  signe  oculaire,  la  torpeur  rétinienne,  Vliémé- 
ralopie. 

TMusienrs  auteurs  ont  simultanément  signalé  cette  coïncidence,  et  il  faut 
citer  tout  d'abord  de  Ilubbenet  (4),  Bitot  (5),  Villemin  (0),  Netter  (7), 
Cohn  (8),  Blessig(9)  et  Snell  (10),  qui  ont  assigné  à  l'altération  conjoncti- 
vale  les  rapports  les  plus  divers  avec  l'héméralopie  el  ont  voulu  même  expli- 
quer le  trouble  visuel  par  cette  concordance  (Villemin). 

C'est  M.  Blessig  (jui  a  surtout  insisté  sur  ce  fait  que  ce  xérosis  partiel 
(triangulaire  de  Cohn)  était  la  conséquence  d'un  trouble  nutritif  et  concor- 
dait avec  riiéméralopie,  principalement  chez  les  personnes  qui  se  soumet- 
taient consciencieusement  à  ces  grands  jeûnes  prolongés  qu'exige  le  rite 
grec.  11  a  aussi  particulièrement  appelé  l'attention  sur  ce  que  le  dessèche- 
ment en  petites  plaques  blanchâtres  peut  pendant  leur  élimination  produire 
une  inflammation  qui  parfois  gagne  la  trame  conjonctivale  en  déterminant  un 
ulcère  superficiel.  On  peut  constater  que  le  retour  de  la  conjonctive  à  son 
état  normal  et  la  disparition  de  l'héméralopie  ont  lieu  simultanément  lorsque 

(1)  Gaz-eta  medica  de  Lisboa,  n°*  16  et  17,  1865. 

(2)  Klin.  Monatsbl.,  p.  65,  1866. 

(3)  Jenaer  Zeitschi:  f.  Medicin.,  t.  III,  p.  103,  1866. 

(-1)  Compte  rendu  de  la  Société  médicale  des  hôpitaux,  20  sept  1860. 

(5)  Mémoire  sur  une  lésion  conjonctivale  non  encore  décrite,  coïncidant  avec  l'héméra- 
lopie {Gaz:  med.,  p.  435,  1863). 

(6)  Ibidem,  26  mai  1863. 

(7)  Ibidem,  p.  505. 

(8)  Loc.  cit. 

(9)  Ueher  Xérosis  des  Dinileltaulepilliel  u.  deren  Beiiehuiu;  uir  Ilemeralopie  (Pelers- 
biinier  med.  Zeitschr.,  XI,  n"  6). 

(10)  The  Lmwet,  1"  janvier  1876. 
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ces  individus  reviennent  à  une  nourriture  raisonnable.  L'idée  de  rapporter 
ces  deux  altérations  à  une  action  directe  des  rayons  ardents  du  soleil  (Netler) 
n'est  pas  admissible. 

Un  xérosis  partiel  s'observe  encore  sur  des  personnes  atteintes  de  mala- 
dies typhoïdes;  dans  ces  cas  où  la  nutrition  est  très-détériorée,  l'insensibi- 
lité des  yeux  permet,  aux  malades  plongés  dans  un  état  comateux,  de  tenir 
constamment  la  fente  palpéljrale  entre-bàillée.  Ici  ce  n'est  pas  exclusivement 
au  contact  perpétuel  de  l'air,  mais  aussi  à  un  défaut  direct  d'inervation  et  de 
nutrition  qu'il  faut  rapporter  ce  xérosis. 

Cette  maladie  conjonctivale  apparaît  d'une  façon  tout  à  fait  caractéristique 
dans  la  période  asphyxique  du  choléra.  Dans  des  cas  foudroyants,  je  l'ai  vue 
se  produire  avec  une  rapidité  telle  que  l'idée  d'une  action  directe  de  l'air  sur 
la  conjonctive,  comme  cause  de  dessèchement,  ne  pouvait  certes  pas  être 
invoquée  ;  il  fallait  de  toute  nécessité  rapporter  la  dessiccation  de  la  con- 
jonctive à  la  perte  considérable  d'eau  que  ces  malades  avaient  subi  dans 
un  espace  de  temps  fort  restreint.  De  Graefe  (1)  admet  aussi  cette  interpré- 
tation. 

Chez  les  sujets  qui  meurent,  comme  nous  avons  eu  occasion  de  l'observer 
dans  quelques  épidémies,  après  quatre  à  six  heures  de  durée  du  mal,  le 
xérosis  conjonctival  localisé  en  forme  de  bandelette  sur  tout  le  globe  oculaire 
se  montre  sans  aucune  injection  de  la  coujonclive,  tandis  que  si  la  période 
asphyxique  apparaît  le  deuxième  ou  le  troisième  jour,  le  xérosis  se  complique 
constamment  d'une  injection  circonscrivant  les  parties  desséchées  situées  de 
préférence  au-dessous  du  bord  cornéen  inférieur  (de  Graefe).  Il  est  très- 
probable  que  des  troubles  nerveux  localisés  dans  la  troisième  paire  et  entra- 
vant les  sécrétions  conjonctivale  et  lacrymale  jouent  ici  également,  conune 
de  Graefe  le  pense,  un  rôle  important. 

Le  traitement  du  xérosis  parenchymaleux  reste  fort  stérile,  et  cela  d'au- 
tant plus  qu'il  s'est  développé  un  symblépharon  plus  ou  moins  complet.  La 
première  indication  à  remplir  est  de  restituer  au  malade  de  la  conjonctive, 
en  pratiquant,  comme  Wolfe  (2),  une  greffe  de  conjonctive  de  lapin,  ou, 
comme  nous  l'avons  fait  nous-même  (3),  en  greffant  de  la  conjonctive 
humaine.  Ces  opérations  (voy.  p.  397)  n'auront  de  succès  que  dans  les  cas 
où  le  symblépharon  ne  sera  que  partiel  et  lorsque  la  destruction  conjonc- 
tivale ne  sera  pas  poussée  à  un  trop  haut  degré. 

Un  second  mode  de  traitement  que  nous  avons  aussi  mis  à  exécution  con- 
siste à  fermer  pendant  un  temps  plus  ou  moins  prolongé  la  fente  au  moyen 
de  la  tarsoraphie,  suivant  le  conseil  de  Ollier.  Cette  opération  n'est  prati- 
cable que  dans  le  cas  d'absence  de  symblépharon,  et  si  le  dessèchement 
de  la  conjonctive  n'est  pas  poussé  à  un  trop  haut  degré.  J'ai  vu,  en  déga- 

(1)  Archiv  fùr  Ophthalmol,  t.  XIF,  2,  p.  20i. 

(2)  Annales  iVoruL,  t.  LXIX,  p.  ^21  et  t.  LXX,  p.  225,  1873. 

(3)  Massclon,  Compto  rondu  tle  l'année  1871  et  de  1875. 
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géant  les  paupières  après  une  année,  le  mal  revenir  dans  l'espace  de  quelques 

semaines  à  son  ancien  degré. 

Un  troisième  moyen  est  d'humecter  d'une  façon  prolongée  et  souvent 
répétée  la  conjonctive  avec  du  lail,  de  la  glycérine,  des  solutions  faiblement 
alcalines.  On  peut  l'aire  consiruire  à  cet  effet  un  appareil  qui  maintienne 
l'œil  constamment  baigné  (voy.  l'observation  p.  ;31)^).M.  Blessig  recommande 
l'application  des  compresses  chaudes  et  du  bandeau  compressif. 

Pour  le  xérosis  partiel,  épithélial,  l'indication  capitale  à  remplir  est  de 
relever  la  nutrition  par  l'emploi  des  préparations  ferrugineuses  et  arseni- 
cales, l'huile  de  foie  de  morue  et  d'y  joindre  l'usage  nocturne  du  bandeau 
compressif. 

ARTICLE  XVII. 

s  YMBLÉPIIARON. 

Selon  que  la  réunion  de  la  conjonctive  des  paupières  avec  celle  du  globe 
est  partielle  ou  totale,  il  y  a  sniublépli.aron  i  'complet  ou  symblépharon  com- 
plet. Le  symblépharon  incomplet  peut  encore  se  présenter  sous  deux  varié- 
tés :  dans  l'une,  il  se  montre  sous  la  forme  d'une  bride  plus  ou  moins  large 
unissant  la  conjonctive  palpébrale  au  bulbe,  mais  laissant  le  cul-de-sac  con- 
jonctival  intact,  et,  par  conséquent,  permettant  de  passer  dans  ce  dernier 
une  sonde,  d'un  côté  à  l'autre  du  symblépharon.  Ce  genre  de  symblépharon 
peut  alors  être  désigné  par  le  nom  de  symblépharon  anterms.  Dans  la 
deuxième  forme  de  symblépharon  incomplet,  le  cul-de-sac  est  le  siège  prin- 
cipal de  la  réunion  vicieuse,  tandis  que  le  bord  libre  de  la  paupière  peut  ne 
pas  se  trouver  adhérent,  l'on  parle  alors  d'un  symblépharon  posterius,  et  le 
mal  est  beaucoup  plus  rebelle  nu  traitement. 

Celte  réunion  anormale  des  deux  feuillets  de  la  conjonctive  peut  être  le 
résultat  de  brûlures  ou  l'effet  d'ulcérations  ayant  siégé  sur  la  conjonctive 
palpébrale  et  sur  celle  du  globe  ocidairc,  comme  il  s'en  produit  quelquefois, 
par  exemple,  après  la  conjonctivite  diphtbéritique,  ou  consécutivement  à 
l'exulcéralion  de  pustules  conjonctivales  mal  soignées.  Le  symblépharon 
peut  avoir  succédé  à  la  destruction  des  couches  les  plus  superficielles  des 
deux  feuillets  de  la  muqueuse  :  si,  en  outre,  cette  dernière  est  le  siège  d'un 
gonflement  et  d'une  hypertrophie  papillaire  considérables,  le  symblépharon 
se  présente  sous  la  forme  d'une  couche  épaisse  unissant  les  paupières  au 
globe  oculaire,  ce  qu'on  a  désigné  sous  le  imm  de  symblépharon  sarcoma- 
teux. Dans  d'autres  cas,  la  réunion  des  paupières  au  bulbe  s'est  elTectuée 
après  une  deslructioii  presque  complète  ou  même  complète  de  la  conjonctive, 
et  le  symblépharon  est  alors  membraneux  ou  fibreux.  Cette  distinction  n'est 
pas  sans  importance  relativement  au  pronostic. 

Le  symblépharon  est  d'autant  plus  fâcheux  que  son  étendue  est  plus 
grande,  qu'il  s'avance  plus  profondément  dans  le  cul-de-sac  conjonctival,  et 
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(jue  le  tissu  sous-iiuiqueux  s'est  transformé,  sur  une  plus  grande  surface,  en 
lissu  cicatriciel. 

Traitement.  — On  ne  doit  attaquer  le  symblépharon  par  une  opération,  que 
dans  les  cas  où  ilcouvre  une  partie  delà  cornée  etoccasionne  ainsi  des  troubles 
(le  la  vue,  ou  lorsque  son  étendue  et  sa  position  mettent  obstacle  aux  niouve- 
nieuts  de  l'œil  ou  des  paupières.  Si  le  sujet  atteint  de  symblépharon  n'en  est 
que  faiblement  incommodé,  on  aurait  tort  de  le  soumettre  à  un  traitement 
.issez  pénible,  dont  il  ne  retirerait,  probablement,  qu'un  médiocre  avantage. 

Lorsqu'on  a  alfaire  à  un  sijmblépharoii  iiicomplel;,  on  peut  procéder  sim- 
plement k  sa  dissection,  et  en  prévenir,  autant  que  possible  la  repraduclion, 
en  recouvrant  une  des  surfaces  avec  un  lambeau  de  conjonctive  humaine,  ou, 
à  défaut  de  celle-ci,  avec  la  muqueuse  du  lapin.  La  greffe  que  Wolfe  (1), 
moi  (2)  et  Otto  Becker  (3)  ont  les  premiers  employée  dans  les  cas  de  symblé- 
pharon donne  des  résultats  qui  certainement  engagent  à  entreprendre  l'opé- 
ration même  dans  des  cas  déclarés  autrefois  (Arlt)  comme  des  noli  me 
tangere  et  relèguent  les  anciennes  méthodes  en  seconde  ligne. 

La  combinaison  de  la  réunion  conjonctivale ,  selon  Arlt  (qui,  après 
avoir  détaché  le  symblépharon,  renverse  la  paupière  et  s'efforce  autant  que 
possible  de  réunir  la  plaie  sur  le  globe  oculaire  et  dans  le  cul-de-sac  con- 
jonctival)  avec  la  greffe,  est  sans  contredit  le  procédé  le  plus  rationnel  à 
employer,  afin  de  n'avoir  pas  une  trop  grande  surface  à  recouvrir  de  greffe  ; 
mais  nous  tâchons,  de  notre  côté,  autant  que  cela  se  peut,  de  couvrir  avec 
la  conjonctive  du  malade  la  plaie  de  la  paupière,  préférant  de  beaucoup  greffer 
sur  la  surface  plus  uniforme  du  globe  oculaire. 

Ce  qui  rend  le  procédé  laborieux,  c'est  la  nécessité  dans  laquelle  on  se 
trouve  de  bien  coapter  la  muqueuse  qu'on  doit  greffer  avec  la  plaie  qui  pré- 
sente souvent  des  sinuosités  nombreuses.  Aussi  pensons-nous  qu  il  ne  soit  pas 
inutile  de  se  contenter  d'un  nombre  aussi  restreint  de  sutures,  comme  Wolfe 
l'avait  tout  d'abord  indiqué  (quatre)  et  n'en  ménageons-nous  pas  le  nombre. 

Dans  ces  derniers  temps  j'ai  aulaTit  que  possible  tàclié  de  greffer  de  la  conjonctive 
humaine,  je  n'ai  pas  appris  que  ce  genre  de  greffe  ait  été  jusqu'à  présent  exécuté  ailleurs. 
M.  lUing  (5),  de  son  côté,  a  greffé  de  la  muqueuse  du  vagin  en  prenant  un  lambeau  large 
de  1  centimètre  et  long  de  plus  de  5  centimètres.  Une  autre  fois  la  greffe  fut  faite  pour 
un  symblépharon  partiel  avec  de  la  muqueuse  empruntée  à  la  lèvre  supérieure  du  malade 
ainsi  qu'aux  lèvres  d'un  camarade.  De  semblables  greffes  oui  aussi  été  faites  par 
M.  Hirschberg  (G). 

Au  lieu  de  préparer  d'avance,  comme  je  l'avais  conseillé  tout  d'abord,  la 
muqueuse  qu'on  devait  greffer  et  de  la  maintenir  étalée  sur  une  plaque  de 

(1)  Annales  cVoculistique,  t.  LXIX,  p.  121  et  t.  LXX,  p.  2"25,  1873. 

(2)  Compte  rendu  de  ma  clinique,  par  le  D'  Masselon,  année  187;!. 

(3)  Wten  med.  Wochensclir.,  n°  46,  1874. 
'  (4)  Graefe-Saemisch,  t.  III,  p.  438. 

(5;,  Beitrug  zur  Camislik  der  Transplantation  im  Gebiete  des  Anges.  Wien,  1874,  iu-8°  et 
Allgem.  Wiener,  med.  Zeit.,  n"  32,  etc.. 
(6)  Voy.  Pufahl,  Deutsche  ZeilscJir.  f.  pracl.  Med.,  31  déc.  1870. 
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vwre  en  contact  avec  de  la  vapeur  d'eau,  je  dégage  en  premier  lieu  le  sym- 
blépharon,  et  j'utilise  le  temps  nécessaire  pour  arrêter  tout  écoulement  de 
f^anii,  en  préparant  la  muqueuse  destinée  à  la  greffe,  et  j'étale  alors  de  suite 
des  lambeaux  à  greffer  sur  la  plaie. 

On  renverse  la  paupière  inférieure  (s'il  s'agit  d'un  symblépharon  infé- 
rieur) et  l'on  attire  le  globe  de  l'œil  fortement  en  liant;  on  étale  alors  soi- 
gneusement la  conjonctive  sur  la  plaie,  en  pre- 
nant bien  garde  de  ne  pas  faire  erreur  relati- 
vement aux  surfaces  du  lambeau  détaché.  Puis,  à 
l'aide  de  soie  anglaise  très-fine,  on  commence  à 
réunir  tout  autour  les  lambeaux  avec  les  lèvres 
de  la  plaie.  Les  premières  sutures  sont  surtout 
difficiles  à  placer,  et  l'on  se  trouve  bien  de  faire 
usage,  pour  leur  application,  d'un  porte-aiguille 
sans  ressort  fig.  98  que  l'on  tient  en  main,  à  la 
manière  de  tout  autre  instrument  de  l'arsenal  de 
chirurgie  oculaire. 

Pour  fixer  un  lambeau  qui  recouvre  tout  le  cul- 
de-sac  inférieur,  ainsi  que  la  portion  inférieure  du 
globe  oculaire,  il  ne  faut  pas  moins  d'une  vingtaine 
de  sutures;  celles-ci  doivent  rester  en  place  jus- 
qu'à ce  qu'elles  s'éliminent  d'elles-mêmes.  En 
outre,  il  sera  bon  de  placer  au  milieu  du  lam- 
beau une  suture  en  anse,  qui  pénétrera  au  travers 
de  la  joue,  à  la  manière  de  la  suture  dont 
jr,^  1)83  Snellen  fait  usage  pour  l'ectropion.  Ce  n'est  que  de 

cette  façon  qu'on  obtiendra  un  contact  intime  du 
lambeau  transplanté  avec  la  surface  avivée,  condition  indispensable  pour 
le  succès  de  la  greffe. 

Voici  un  exemple  de  l'utilité  incontestable  de  cette  manière  de  procéder  : 

M.  1'.  se  présente  à  la  Clinique.  Il  avait  déjà  consulté  plusieurs  chirurgiens  et  oculistes, 
et  tous  avaient  été  unanimes  à  lui  déclarer  que  son  affection  était  incurable.  Voici  en  quel 
état  nous  le  vîmes  pour  la  première  fois  :  L'œil  gauche  était  légèrement  atrophi,é  sans 
perception  lumineuse  aucune.  Tout  ce  que  le  malade  nous  demandait,  c'était  de  lui  rendre 
possible  la  prothèse  oculaire.  La  paupière  inférieure  était  adhérente  au  globe  oculaire 
dans  toute  son  étendue,  et  cette  adhérence  était  assez  intime  pour  paralyser  en  quelque 
sorte  le  droit  supérieur.  Tout  mouvement  en  haut  était  fortement  entravé.  Le  cnl-de-sac 
conjonctival  était  entièrement  effacé,  de  telle  sorte  qu'un  œil  artificiel,  appliqué  sur  le 
globe,  glissait  et  tombait  toujours  en  dépit  de  toutes  les  tentatives.  L'opération  décidée 
fut  exécutée  le  lendemain  par  la  méthode  indiquée  plus  haut.  Puis  application  du  bandeau 
compressif.  Le  lendemain  ce  bandeau  fut  renouvelé,  ce  qui  nous  permit  de  nous  rensei- 
gner sur  l'état  de  la  plaie.  Elle  avait  bon  aspect,  la  conjonctive  avait  revêtu  une  légère 
teinte  blanchâtre,  que  l'on  pouvait  attribuer  au  simple  fait  qu'elle  était  exsangue.  D'ail- 
leurs le  lambeau  était  bien  à  sa  place;  on  réappliqua  le  bandeau  compressif  qui  fut  con- 
tinué les  jours  suivants.  Au  bout  du  cinquième  jour  l'adhérence  était  faite,  la  greffe  avait 
réussi.  On  [iréscnte  plus  tard  le  malade  à  M.  lîoissonneau  qui  le  déclare  apte  à  porter  un 
œil  artificiel  qu'il  garde  de|>uis. 
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Après  la  méthode  de  greffe  qui,  seule  ou  combinée  à  des  procédés  de  traus- 
plantatioii,  sera  à  l'avenir  employée,  nous  ne  citons  que  pour  mémoire  la 
section  du  symblépharon  prati(piée ,  alors  qu'on  a  laissé  longtemps  porter , 
d'après  Himly  (l),  un  fil  de  plomb. 

Les  ingénieuses  méthodes  de  transplantation  de  la  conjonctive  par  glis- 
sement, suivant  Knapp  (2)  et  ïeale  (3),  devront  même  céder  le  pas  aux 
procédés  de  greiïe.  A  cause  de  l'habileté  avec  lequel  il  a  été  coofu,  nous 
citerons  un  des  procédés  de  glissement  de  Teale  (A),  celui  où  un  pont 
conjonctival  est  déplacé  par-dessus  la  cornée.  Ces  procédés  de  glissement 
n'ont,  du  reste,  pas  toujours  un  succès  certain,  comme  le  prouve  le  cas  de 
M.  Ledentu  (5). 

S'agit-il  d'un  symblépharon  partiel  de  la  paupière  inférieure,  avec  un  pro- 
longement en  forme  de  ptérygion  sur  la  partie  inférieure  de  la  cornée  (cas  le 
plus  fréquent  à  la  suite  de  brûlures),  on  laisse  cette  portion  intacte  et  l'on  dé- 
gage la  paupière  à  partir  du  bord  inférieur  de  la  cornée  jnsqu'au  point  où  l'on 
veut  que  s'étende  le  cul-de-sac.  Cela  fait,  on  circonscrit  au-dessus  de  la  cor- 
née, avec  un  bistouri  bien  tranchant,  une  bandelette  de  conjonctive  large  de 
2  ou  3  millimètres  qu'on  dégage  complètement  de  son  support.  La  section  infé- 
rieure, destinée  à  circonscrire  cette  bande,  court  concentriquement  au  bord 
de  la  cornée  et  aboutit  à  la  première  plaie  destinée  au  dégagement  du  sym- 
blépharon. La  section  supérieure  (la  plus  périphérique)  forme  un  arc  à  rayon 
plus  considérable,  et  ses  extrémités  vont  aboutir  vers  les  commissures  de 
l'œil.  Celte  bandelette  en  pont  est  déjà,  avant  de  la  détacher,  manie  de  deux 
fils,  pour  empêcher  qu'elle  ne  s'enroule;  ces  fils,  après  avoir  attiré  la  bande- 
lette en  bas,  par-dessus  la  cornée,  servent  à  la  fixer  dans  la  partie  la  plus 
déclive  du  cul-de-sac,  d'une  part,  et,  d'autre  part,  avec  la  partie  en  ptérygion 
attachée  à  la  cornée.  On  place  encore  latéralement  les  fils  nécessaires  pour 
maintenir  en  contact  cette  bandelette  déplacée. 

Il  peut  y  avoir ,  suivant  un  cas  donné,  tout  avantage  à  combiner  les  mé- 
thodes de  glissement  (Knapp,  Teale)  avec  la  greffe,  supprimant  ainsi  dans  les 
premières  ce  qu'elles  ont,  lors  de  symblépharons  étendus,  de  forcé,  et  qui 
fait  qu'elles  ne  réussissent  pas,  en  permettant  à  une  portion  laissée  à  décou- 
vert de  bourgeonner  et  de  refouler  les  lambeaux  qui,  attirés  par  glissement? 
étaient  déjà  pris. 

(1)  Kranliheiten  u.  MishiUhuujen,  t.  1,  p.  107. 

(2)  Arch.  fur  Ophlhalm.,  t.  XIV,  I,  p.  270. 

(3)  Ophthalm.  IIosp.  Rep.,  t.  III,  p.  253  et  Ann.  d'ocul.,  l.  p.  38 

(4)  Compte  rendu  du  congrès  de  Londres,  1872. 

(5)  Étude  sur  le  symblépharon,  tlièse  de  Paris,  1874-. 
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ARTICLE  XVni. 

PTÉnYGION  (-Tsojyiov,  de  r.xiWi,  aile),  rTÉRYGOÏDK, 
ONGLET  CELLULEIX. 

Caractère.s. — -On  désigne  sous  le  nom  de ptérygion  eXptérijgoïde  iinépais- 
sissement,  un  pli  de  la  conjonclive  eu  forme  de  triangle,  dont,  le  sommet 
repose  sur  l'auiicau  coujouclival  ou  sur  la  cornée  même,  el  dont  la  base  est 
tournée  vers  le  cul-de-sac  conjonctival.  L'onglet  forme  aussi  un  triangle  dont 
la  portion  qui  repose  sur  la  cornée  est  appelée  tète,  et  celle  qui  s'étale  sur  la 
sclérotique,  généralement  dans  la  direction  d'un  méridien  de  l'œil,  corps  du 
ptérygiou.  Une  partie  intermédiaire,  et  souvent  peu  attachée,  qui  se  trouve 
placée  entre  la  tète  et  le  corps,  a  reçu  le  nom  de  col.  La  tête  du  ptérygion 
peut  s'étendre  jusque  vers  le  centre  de  la  cornée,  qu'elle  n'atteint  que  rare- 
ment et  ne  dépasse  jamais,  par  contre,  le  corps  s'étale  très-souvent  jusque 
vers  la  caroncule  ou  le  cul-de-sac. 

A  la  suite  de  petits  ulcères  de  la  cornée  qui  siègent  sur  des  yeux  qui  soni 
atteints  d'un  pinguicula,  et  à  l'époque  de  la  cicatrisation,  la  conjonctive  est 
attirée  vers  le  bord  cornéen  et  forme  de  petits  plis  rayonnant  vers  le  cen- 
tre de  la  cornée.  Comme  le  tissu  ferme  et  dense  de  cette  membrane  ne  peut 
pas  recouvrir  la  perte  de  substance,  il  est  évident  que  la  rétraction  cicatricielle 
du  tissu  cellulaire  qui  remplit  cette  perte  de  substance  causée  par  l'ulcère,  se 
fera  principalement  sentir  vers  la  conjonctive  mobile  et  facile  à  déplacer  :  s'il 
survient  des  pertes  de  substance  de  la  couche  épitliéliale  entre  les  petits  plis 
de  la  conjonctive  attirée,  soit  par  le  frottement  de  corps  étrangers,  soit  par 
l'action  de  substances  irritantes  ou  caustiques,  elles  s'unissent  entre  eux  et 
forment  alors  un  pli  triangulaire  épais  qui  surpasse  le  niveau  de  cette  der- 
nière, et  converge  vers  le  point  du  bord  cornéen  où  le  petit  ulcère  et  la  perte 
de  substance  ont  eu  lieu. 

Selon  les  différents  degrés  d'inflammation  ou  d'irritation  que  présente 
cette  partie  tiraillée  de  la  conjonctive,  on  la  trouve  plus  ou  moins  injectée, 
gonflée,  pourvue  d'une  masse  de  vaisseaux  rayonnant  vers  la  cornée,  tandis 
que,  dans  d'autres  circonstances,  le  ptérygion  est  pâle,  sec,  peu  saillant  el  peu 
injecté.  Dans  le  premier  cas,  c'est  hptéri/gion  vasculaire,  charnu,  sarcoma- 
teux, tandis  que  l'autre  forme  est  désignée  sous  le  nom  de  ptérygion  ténuou 
membraneux.  Ce  dernier  représentant  une  cicatrice  du  bord  cornéen  a  très- 
peu  de  tendance  à  avancer  sur  la  cornée  ;  il  reste  le  plus  souvent  stationnaire, 
tandis  que  les  causes  encore  peu  étudiées  qui  provoquent  l'hypertrophie 
polypeuse  de  la  conjonctive  et  qui  mettent  l'onglet  dans  un  état  répété  d'in- 
llammation,  facilitent  sa  propagation  sur  la  cornée. 

Le  ptérygion  s'observe  ordinairement  dans  la  direction  du  muscle  droit  in- 
terne; il  est  bien  plus  rare  de  le  voir  en  dehors,  en  haut  ou  en  bas,  et  quand 
on  l'y  rencontre,  il  se  tient  toujours  dans  la  direction  des  muscles  droits.  Il 
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occupe  probablement  celte  position,  parce  que  le  tissu  sous-conjonctival  et  la 
conjonctive  sont  bien  plus  mobiles  et  plus  faciles  à  déplacer  dans  la  direction 
que  nous  venons  d'indiquer  . 

Selon  Middlemore  (1),  le  ptérygion  se  rencontrerait  ordinairement  dans 
l'ordre  suivant  : 

1°  Un  ptérygion  interne  à  un  seul  œil; 

2"  Un  ptérygion  interne  à  chaque  œil; 

'S"  Un  ptérygion  interne  et  un  externe,  situés  sur  le  même  œil; 

4°  Un  ptérygion  interne  associé  à  un  autre,  situé  en  haut  ou  en  bas. 

Le  plus  souvent,  on  ne  trouve  qu'un  seul  ptérygion  sur  un  œil;  néanmoins, 
on  a  observé  des  cas  où  il  en  existait  jusqu'à  cinq  sur  le  même  organe  (Beer, 
trois;  V'elpeau,  cinq).  Il  est  bien  difficile  de  s'expliquer  pourquoi  le  pté- 
rygion se  rencontre  si  fréquemment  du  côté  interne  de  la  cornée,  et  comment 
le  ptérygion  en  dehors  est  comparativement  si  rare. 

L'onglet  situé  en  haut  (Schmidt,  Travers,  de  Ammon,  Knapp)  de  la  cornée 
peut  être  la  conséquence  d'une  ophthalmie  purulente  ou  d'une  ulcération 
formée  sur  le  bord  supérieur  de  cette  membrane;  il  peut  provenir  de  ce  qu'un 
chémosisa  soulevé  la  conjonctive  bulbaire  en  bourrelets  séreux  qui  cachaient, 
en  partie,  la  cornée,  et  de  ce  qu'un  de  ces  bourrelets  s'est  uni  à  l'ulcère  en 
voie  de  cicatrisation. 

Des  ptérygions  très-développés  montrent  parfois  cette  disposition  particulière 
de  leur  corps,  que  les  côtés  latéraux  lisses,  forment  de  véritables  poches  avec 
la  conjonctive  sous-jacente,  tandis  que  la  partie  centrale,  plissée,  adhère  plus 
intimement  à  la  sclérotique,  et  passe  directement  dans  toute  son  étendue  dans 
la  conjonctive  bulbaire.  Une  véritable  discontinuité  de  la  conjonctive  bulbaire 
entre  la  tête  et  le  corps,  de  façon  qu'on  puisse  passer  une  sonde  sous  le  col 
clu  ptérygion.  n'existe  pas.  Si  l'on  a  signalé  pareille  disposition,  il  s'agis- 
sait, comme  le  fait  observer  avec  justesse  M.  Saemisch,  d'un  symblépliarou 
partiel,  et  non  de  la  maladie  en  question.  11  est  vrai  que  la  conformation 
en  poches  s'accuse,  le  plus  particulièrement,  vers  le  col,  qui,  comparative- 
ment avec  le  reste  du  ptérygion,  olï're  le  moins  d'attaches  avec  le  globe  oculaire, 
tandis  que  la  tête  repose  solidement  sur  la  surface  du  limbe  ou  de  la  cornée, 
et  que,  vers  la  périphérie,  le  corps  s'étale  insensiblement  dans  la  conjonctive 
bulbaire,  en  perdant  complètement  ses  bords  et  ses  poches  latérales. 

Il  peut  exister  des  ptérygions  où  le  plissement  du  corps  vers  le  col  soit  tel- 
lement accusé,  qu'un  fort  pli  superposé  à  celui  du  bord  qui  délimite  la  poche, 
produit  l'impression  comme  si  le  ptérygion  s'était  dédoublé  et  formait  des 
étages  superposés.  Du  reste,  la  forme  varie  beaucoup,  et,  soit  dans  la  direc- 
tion, soit  surtout  dans  la  conformation  delà  tête,  qui  est  souvent  très-élargie, 
on  rencontre  des  différences  très-nombreuses.  L'étendue,  la  coloration  et 
l'aspect  de  la  surface  changent  aussi  considérablement,  et  cela  surtout,  sui- 
ivant  que  la  conjonctive  du  globe  de  l'œil  se  trouve  plus  ou  moins  irritée.  En 


(1)  A  Treatise  on  tlie  diseases  of  tlie  vje  and  Us  appendages.  Loudoii,  1835,  t.  1. 
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général,  la  surface  du  ptérygioii  est  aussi  lisse  que  celle  du  globe  oculaire; 
les  inégalités  ([u'elle  présente  dépendent  du  nombre  des  vaisseaux  d'un  cer- 
tain calibre  que  renferme  le  ptérygion. 

On  ne  peut  mieux  étudier  les  dilTéroiices  d'aspect  que  présente  le  ptérygion,  sous  l'in- 
fluence d'une  irritation  de  l'œil,  qu'eu  l'observant  sur  des  yeux  qu'on  soumet  à  une  opéra- 
tion; I  extractiou'de  la  cataracte  nous  fournit  assez  souvent  l'occasion  de  faire  ces  obser- 
vations. 

h'exameii  Itistologique du  ptérygion  le  faitreconnaître,  d'après  Scbreiter  (1), 
comme  une  hypertrophie  d'une  portion  de  la  conjonctive  bulbaire,  affectant 
le  caractère  d'une  pullulation  polypeuse  qui  s'est  développée  aux  dépens  du 
tissu  conjonctival  situé  entre  la  couche  épithéliale  et  la  sclérotique. 

Le  revêtement  épithélial  est  identique  à  celui  de  la  conjonctive  bulbaire. 
Les  faisceaux  de  tissu  cellulaire  du  ptérygion  forment  des  plaques  et  courent 
vers  la  pointe  du  ptérygion  entremêlés  de  fins  vaisseaux  à  parois  très-ténues. 
Le  tissu  cellulaire  situé  dans  la  partie  centrale  est  plutôt  fibrillaire  à  arran- 
gement longitudinal,  suivant  la  direction  que  prend  le  ptérygion;  tandis  que, 
vers  les  côtés,  ce  tissu  est  de  plus  en  plus  remplacé  par  une  substance  homo- 
gène à  nombreuses  cellules  d'un  aspect  gélatiniforine  ou  muqueux.  Vers  la 
pointe  et  sur  les  côtés,  ce  tissu  mollasse  prédomine,  tandis  que  dans  les  parties 
centrales,  surtout  le  long  des  vaisseaux,  le  tissu  conjonctif  fibrillaire  formant 
des  faisceaux  parallèles  est  de  beaucoup  le  plus  prépondérant. 

Sur  la  cornée  la  prolongation  appelée  tête  et  col  montre  une  couche 
épithéliale  qui  revient  en  quelque  sorte  sur  elle-même,  de  façon  que  la 
couche  épithéliale  cornéenne  et  celle  du  ptérygion  se  tronvent  en  contact. 
Il  n'y  a  pas,  d'après  les  recherches  de  M.  Schreiter,  transition  entre  le  tissu 
cellulaire  du  ptérygion  et  le  tissu  cornéen,  et  la  superposition  de  deux  couches 
épithéliales  explique  la  facilité  avec  laquelle  on  peut  dégager  le  ptérygion  de 
la  cornée  dans  un  certain  nombre  de  cas.  D'autres  fois  ce  dégagement  s'opère 
bien  moins  aisément,  et  l'on  voit  de  véritables  traînées  de  tissu  s'implanter 
dans  la  cornée  même,  surtout  si  la  tête  du  ptérygion  se  montre  étalée  et  très- 
large. 

Cette  disposition  particulière  de  la  couche  épithéliale  de  la  tête  et  du  col 
du  ptérygion,  suivant  qu'elle  est  représentée  par  un  capuchon  d'épitliélium 
qui  vient  se  poser  sur  la  cornée  ou  que  le  revêtement  épithélial  du  col  et  de 
la  tête  ne  forme  qu'une  nappe  sur  l'épithélium  cornéen,  nous  conduit  à 
différencier  deux  variétés  de  ptérygion,  d'après  leur  origine.  Dans  la  première, 
un  ptérygion,  c'est-à-dire  une  hypertrophie  polypeuse  de  la  conjonctive,  a 
poussé  sur  la  cornée;  dans  la  seconde,  une  altération  cornéenne  a  amené  une 
pareille  hypertrophie  en  irritant  la  conjonctive  bulbaire  et  en  Vattirant  du 
côté  du  siège  primitif  du  mal  vers  le  bord  cornéen. 

Pour  la  première  variété,  il  s'est  agi  de  préférence  d'altérations  morbides 
de  la  conjonctive  (blessures  réitérées,  éruptions  phlycténulaires)  ayant  amené 

II)  Untersuchungen  uber  i/fw  Flùgelidl.  Inauçj.  Disseii.,  Leipzig-,  1872. 


PTÉMGION.  /m 

cette  hyperplasie  du  tissu  cellulaire  sous  coujoucti val.  Daus  la  seconde,  et 
c'est  elle  qui  probablement  est  la  plus  fréquente,  il  s'est  développé  sur  la 
cornée  même  des  changements  morbides,  et  l'altération  hyperlrophique  de  la 
conjonctive  est  consécutive. 

On  pourrait  demander  pourquoi  tous  les  ulcères  et  toutes  les  pertes  de 
substance  du  bord  de  la  cornée  ne  donnent  pas  lieu  à  la  formation  d'un  onglet. 
D'abord,  toutes  les  affections  de  ce  genre  qui  sonf  accompagnées  d'une 
inflammation  forte,  avec  exsudation  préalable  dans  le  tissu  sous-conjonctival, 
accolent  la  conjonctive  au  bulbe  et  s'opposent  ainsi  à  son  déplacement.  Ce  ne 
sont  que  les  lésions  superilcielles  de  la  cornée  siégeant  sur  l'atineau  conjonc- 
tival,  ou  tout  près  de  lui,  accompagnées  de  peu  de  réaction  inflammatoire, 
qui  peuvent  être  suivies  d'un  ptérygion.  Mais  pour  que  1  onglet  se  forme,  il 
faut  que  la  conjonctive  présente  un  certain  degré  de  relâchement,  que  les  plis 
de  la  partie  tiraillée  vers  la  cornée  persistent  pendant  quelque  temps,  et  que 
le  malade  soit  exposé  à  des  causes  nuisibles  facilitant  des  pertes  de  substance 
de  la  couche  épithéliale  entre  ces  plis  de  la  conjonctive,  et  donnant  lieu  ainsi 
à  leur  accolement. 

Nous  voyons  donc  qu'il  faut  un  certain  concours  de  circonstances,  et  qu'on 
ne  doit  pas  trop  s'étonner  de  ne  rencontrer  le  ptérygion  que  peu  fréquemment. 
Du  reste  la  forme  d'onglet,  qui  n'est  qu'un  bourgeonnement  polypeux  de  la 
conjonctive  et  qui  empiète  sur  la  cornée,  n'est  encore  pas  connue  au  point  de 
vue  des  causes  qui  la  produisent.  Son  apparition  constante  dans  l'espace 
laissé  libre  par  l'écart  des  paupières  fait  présumer  que  c'est  aussi  une  action 
prolongée  ou  réitérée  de  causes  irritantes  qui  s'engendre. 

Marche  de  la  maladie.  —  Le  ptérygion,  une  fois  à  l'état  chronique,  est  ce 
qu'on  désigne  sous  le  nom  de  ptérygion  membraneux.  Il  peut  rester  bien 
longtemps  stationnaire  sans  causer  de  gène  au  malade,  et  ne  faire  de  progrès 
que  lorsqu'une  nouvelle  inflammation  gagne  le  globe  :  c'est  alors  qu'il  devient 
sarcomateux;  la  partie  de  la  cornée  où  repose  la  tête  de  l'onglet  peut  s'ulcérer, 
ce  qui  est  facile  à  constater  en  faisant  miroiter  cette  membrane.  Le  ptérygion 
peut  alors  avancer  vers  le  centre  de  la  cornée  ;  sa  marche  est  susceptible 
de  devenir  tellement  progressive,  que  deux  onglets  peuvent,  en  se  développant 
simultanément  sur  le  même  œil,  se  rencontrer  (Arlt)  et  provoquer  ainsi,  par 
la  production  d'un  astigmatisme  irrégulier,  des  troubles  considérables  de  la  vue. 
Pendant  que  l'onglet  est  enflammé,  il  peut  causer  au  malade  une  gêne  analogue 
à  celle  d'un  corps  étranger.  Aussitôt  que  cet  état  disparaît,  que  le  ptérygion 
devient  membraneux,  cette  gêne  cesse,  et  l'onglet  ne  cause  d'embarras  que 
par  l'altération  de  forme  qu'il  produit  et  par  les  troubles  de  la  vision  auxquels 
il  peut  donner  lieu. 

Pronostic.  —  Si  l'onglet  est  à  l'état  membraneux,  s'il  ne  présente  pas  une 
base  très-large,  et  s'il  s'avance  peu  sur  la  cornée,  on  peut  le  considérer 
comme  assez  inoffensif,  et  l'on  fera  fort  bien  de  ne  pas  y  toucher,  si  toutefois 
le  malade  ne  le  réclame  pas  trop.  Il  faut  mal  augurer  des  ptérygions  qui  occu- 
pent un  grand  espace  de  la  cornée,  qui  sont  fortement  avancés  sur  cette 
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membi-ane,  ou  qui  ont  même  dépassé  son  centre  ;  même  en  exécutant  l'opé- 
ration, la  partie  de  la  cornée  occupée  par  l'onglet  restera  toujours  plus  ou 
moins  trouble,  et  cela  surtout  au  point  où  se  trouvait  le  sommet  du  ptérygion. 
Les  onglets  dont  la  base  est  très-large,  et,  lorsqu'elle  est  placée  en  dedans, 
embrasse  tout  à  fait  la  caroncule  lacrymale,  sont  difficiles  à  traiter  par  l'opé- 
ration, parce  qu'ils  donnent  facilement  lieu  à  une  récidive,  et  que  l'épaissis- 
sement  du  tissu  conjonctival  sur  une  étendue  aussi  considérable  produit 
fréquemment  du  larmoiement  et  une  gêne  assez  prononcée  dans  les  mouve- 
ments de  l'œil,  qui  toutefois,  pour  un  vrai  ptérygion,  ne  va  jamais  assez  loin 
pour  provoquer  de  la  diplopie. 

Étioloc/ie.  —  Le  ptérygion  est  une  maladie  qu'on  ne  rencontre  que  très- 
rarement  cbez  les  enfants  ou  les  jeunes  gens  ;  seul  M.  Hasner  l'a  vu  sur  une 
jeune  lille  de  dix-sept  ans;  l'onglet  ne  s'observe  ordinairement  que  chez  les 
personnes  d'un  certain  âge,  de  préférence  les  hommes.  Presque  toutes  les 
statistiques  ont  démontré  que  le  ptérygion  se  déclare  surtout  chez  les 
personnes  qui  sont  exposées  à  la  poussière,  aux  exhalaisons  ammoniacales, 
chez  les  ouvriers  maçons,  les  journaliers,  les  cochers  et  les  palefreniers  et 
principalement  les  marins.  Comme  ces  sujets  subissent  facilement  de  petites 
perles  de  substance,  soit  sur  l'anneau  conjonctival,  soit  sur  la  conjonctive, 
ils  sont  bien  plus  exposés  à  l'onglet.  Ce  n'est  pas  à  dire  qu'ils  aient  soulTer 
d'une  inflammation  préalable  de  l'œil  ;  les  irritations  prolongées  auxquelles 
cet  organe  a  été  exposé  peuvent  avoir  été  suffisantes  pour  produire  un 
ptérygion,  sans  avoir,  pour  cela,  causé  une  grande  gêne  aux  malades. 

L'hypothèse  de  Winter  (1),  d'après  laquelle  le  ptérygion  résulte  d'une 
hyperhémie  veineuse  et  qu'il  pouvait  être  expérimentalement  provoqué  en  liant 
une  des  veines  ciliaires  courant  dans  la  direction  des  muscles  droits,  a  été 
réfutée  par  de  Hippel  (2)  et  Storogelf  (3). 

M.  F.  Manhardt  (4)  a,  relativement  à  l'étiologie  du  ptérygion,  développé  les 
idées  de  son  maître  le  prof.  Ilorner;  dans  la  plupart  des  cas,  cette  atfection  se 
rattacherait  à  l'existence  préalable  d'une  pinguicula,  celle-ci  résultant  elle- 
même  de  la  vascularisation  avec  épaississement  et  plissement  de  la  conjonc- 
tive. La  pinguicula  attirée  sur  la  cornée  devient  ptérygion.  Cette  attraction 
s'opère  par  ce  fait  que  la  pinguicula  forme  en  se  développant  une  saillie  au-de- 
vant du  bord  cornéen  et  prépare  ainsi  un  réceptacle  pour  les  corps  étrangers,  la 
poussière,  etc.  L'irritation  de  cette  partie,  la  dénudation  de  sa  couche  épithé- 
liale  provoque  une  légère  exulcération  qui,  en  se  cicatrisant,  attire  vers  elle 
la  pinguicula  qui  avance  graduellement  sur  la  cornée  à  mesure  que  ces  petits 
ulcères  se  répètent.  Ce  déplacement  s'arrête  et  a  atteint  son  maximum, 
lorsque  le  ptérygion  a  gagné  le  centre  de  la  cornée  et  que  la  distension  de  la 

(1)  Untersuchungen  ïiber  den  Bau  der  Ilornhaui  u.  des  Fl'ùgelfdles.  Giessen,  185(),  et 
Ex}ieriment(>hlud'ien  ûber  die  Ptillioloijie  des  FlïigeJfeUes.  Eiiangcn,  1866. 

(2)  Ueber  die  Wiiûcr'srhen  Expérimente,  etc.  {Beii.  Klin.  Wocliensclir.,  n"  7,  1868). 

(3)  Kritik  des  Theorien  des  Entstehung  des  Fliigelfelles.  Moskou,  1871. 
(4.)  Archiv  f.  Ophtluihn.,  t.  XXII,  1,  p.  1. 
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conjonctive,  (jiii  mesure  toujours  le  double  de  l'étendue  du  ptérygion  (il  s'agit 
d'un  pli  conjonctival  attiré  sur  la  cornée),  ne  lui  permet  plus  de  se  prêter  à 
une  attraction  plus  considérable. 

M.  F.  Manhardt  emploie  la  désignation  ptérygdide  lorsqu'il  s'agit,  nou  de 
cette  attraction  lente  d'une  pinguicula  qui  se  transporte  sur  la  cornée,  mais 
d'un  pli  conjonctival  qui  s'attache  d'emblée  à  la  cornée  dont  une  partie  péri- 
phérique a  été  dépouillée,  par  un  traumatisme  ou  une  inflammation,  de  son 
revêtement  épithélial.  Une  semblable  réunion  peut  avoir  lieu  à  la  suite  de 
toute  affection  cornéenne  ulcérative  combinée  à  un  très-fort  chémosis.  Une 
fois  le  pli  conjonctival  réuni  à  la  cornée,  et  donnant  lieu  à  ce  que  l'on  consi- 
dère comme  un  ptérygoïde,  il  s'agit  d'une  affection  absolument  stationnaire. 
On  peut  voir  se  développer  un  ptérygoïde  après  une  cautérisation  par  des 
agents  chimiques,  tels  que  les  acides,  qui  ont  pu  attaquer  la  conjonctive 
bulbaire  et  le  bortl  de  la  cornée. 

L'ophthalmie  purulente  et  d'autres  inflammations  conjonctivales,  avec  un 
chémosis  considérable  ou  des  bourrelets  séreux  cachant  le  bord  de  la  cornée, 
peuvent  donner  lieu  à  la  formation  d'un  ptérygoïde  ;  il  offre  une  tête  très- 
large,  et  a  été  autrefois  désigné  comme  faux  ptérygion.  Les  ptérygoïdes  se 
rencontrent  assez  souvent  combinés  avec  un  symblépharon  très-solide,  s'avan- 
çant  parfois  jusque  vers  le  bord  de  la  cornée. 

Tous  les  auteurs  prétendent  que  les  climats  chauds  prédisposent  au 
développement  du  ptérygion.  On  le  rencontre  principalement  dans  l'Inde 
(Lawrence),  à  Constantinople  (Manhardt),  en  Egypte,  à  Madère,  en  Espagne 
et  en  Italie.  Nous  avons  vainement  cherché  une  cause  fondée  à  laquelle 
les  auteurs  pussent  attribuer  la  fréquence  de  cette  maladie  dans  ces 
contrées. 

Traitement.  —  Les  ptérygions  absolument  stationnaires,  qu'on  ne  veut 
pas  opérer,  ne  doivent  être  attaqués  avec  aucun  caustique  ou  autre  agent 
irritant  (|ui,  loin  de  les  faire  disparaître,  ne  réussirait  qu'à  les  enflammer. 
M.  Decondé  (1)  recommande  chaleureusement  l'application  de  l'acétate  de 
plomb  en  poudre  fine  sur  le  ptérygion  ;  il  se  base,  pour  ce  mode  de  traite- 
ment, sur  les  bons  résultats  qu'il  a  obtenus  en  traitant  de  cette  manière 
l'ophthalmie  militaire.  Ce  traitement  n'a  guère  trouvé  d'imitateurs. 

Pour  les  ptérygions  fortement  avancés  sur  la  cornée  et  qui  occupent  par 
leur  base  une  large  portion  de  la  conjonctive  bulbaire,  on  a  recommandé  un 
grand  nombre  d'opérations  tendant,  autant  que  possible,  à  éviter  des  récidives 
malheureusement  trop  fréquentes. 

Un  point  essentiel,  c'est  de  conserver  la  conjonctive  et  de  ne  pas  en  exciser 
une  partie.  Le  procédé  qui  consiste  à  enlever  le  ptérygion  dans  sa  totalité  et  <à 
réunir  la  plaie  conjonctivale  a  surtout  été  préconisé  parCoccius  (2).  Il  détache 
l'onglet  de  la  cornée  au  moyen  d'un  couteau  lancéolaire  coudé  et  en  le  soule- 

(1)  Warlomont  et  Testeliii,  trad.  du  Traité  de  Mackcnzie. 

(2)  Ruete.  Lehrb.  iler  Aiigeuheilk.,     éd.,  p.  192,  1854. 
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vaut  par  le  col,  après  quoi  deux  coups  de  ciseaux  qui  couvergenl  l'enlèvent 
du  globe  oculaire,  et  l'on  réunit  la  plaie. 

Il  est  bien  plus  rationnel  de  pratiquer  le  dégagement  du  plérygion  sans 
l'exciser  en  le  circonscrivant  par  deux  coups  de  ciseaux  à  branches  droites 
dirigés  vers  la  caroncule,  puis  de  dégager  la  conjonctive  au-dessus  et  au- 
dessous  de  la  plaie  afin  de  faciliter  son  glissement  et  de  la  l'éunir  par  deux 
sutures.  Le  ptérygion  est  alors  simplement  refoulé  vers  la  caroncule,  et  si 
quelques  jours  après,  par  suite  d'un  œdème  très-accusé,  il  gène  en  s'interpo- 
sant  entre  les  paupières,  on  en  enlève  la  tète  d'un  coup  de  ciseaux.  Ce  procédé 
fort  simple,  dont  nous  nous  sei'vonsà  l'exclusion  de  tout  autre,  est  aussi  celui 
employé  par  Arlt  et  Pagenstecher  (1). 

M.  Desmarres,  qui  insiste  sur  le  désavantage  que  présentent  les  excisions 
dans  un  ptérygion  à  large  base,  a  indiqué  un  procédé  dont  le  grand  avantage 
est  de  conserver  la  muqueuse,  et  cela  en  déplaçant  simplement  le  ptérygion 
détaché  de  la  cornée  et  de  la  conjonctive  bulbaire. 

((  On  pratique,  dit  l'auteur,  sur  le  bord  inférieur  de  la  plaie  faite  à  la  con- 
jonctive (par  le  détachement  du  ptérygion),  une  incision  suivant  une  direc- 
tion parallèle  à  la  circonférence  de  la  cornée,  dans  l'étendue  de  6  à  8  milli- 
mètres. Celte  incision  longe  la  cornée  en  bas  à  4  millimètres  environ,  et  doit 
ê^re  assez  large  pour  que  l'extrémité  du  ptérygion,  devenue  libre  par  la  dis- 
section, puisse  y  être  introduite.  Les  choses  ainsi  disposées,  le  lambeau  formé 
par  le  ptérygion  est  fixé  dans  l'incision  de  la  conjonctive  par  quelques  points 
de  suture.  »  Ce  mode  opératoire  a  pourtant  l'inconvénient  délaisser  une  partie 
de  la  muqueuse  à  découvert  là  où  l'on  a  dévié  le  ptérygion,  place  vers  laquelle 
la  conjonctive  sera  attirée  pendant  la  période  de  cicatrisation;  ce  qui  facilite 
les  récidives,  qui,  comme  l'a  dit  l'auteiu"  lui-même,  s'observent  quelquefois 
après  cette  opération.  L'idée  de  combler  la  plaie  laissée  ainsi  à  découvert  au 
moyen  de  la  greffe  est  certainement  fort  rationnelle  et  a  été  avantageusement 
mise  à  exécution  par  M.  S.  Klein  (2). 

M.  Knapp  (3)  a  modifié  cette  méthode  de  transplantation  en  partageant  en 
deux  l'onglet,  dont  il  enlève  la  tête  épaissie,  par  une  section  allant  jusqu'à  la 
base  et  en  fixant  une  moitié  en  haut,  l'autre  en  bas,  dans  une  fente  pratiquée  à  la 
conjonctive  du  globe  oculaire,  et  qui  court  parallèlement  au  bord  de  la 
cornée.  Knapp  dégage  comme  nous  le  faisons  la  conjonctive  ambiante  afin  de 
faciliter  son  glissement. 

Le  procédé  de  ligature  de  Szokalski  (i)  est  très-peu  employé  actuelle- 
ment. Un  fil  de  soie  munie  de  deux  aiguilles  courbes  est  passé  sous  le  ptéry- 
gion, une  tout  près  de  la  cornée  au-dessous  de  son  col,  l'autre  à  3  ou  4  mil- 
limètres de  ce  bord  sous  le  corps  de  l'onglet  en  glissant  sur  le  sclérotique.  En 

(1)  Grnefe-Saemiscli,  t.  III,  p.  381). 

(-2)  Zur  Opcration  des  Plenjijhun  u.  zur  TnmspUmtalion  von  Schleimhaut  {Allgem. 
Wiener  nied.  Zcilunfj,  n""  3  et  4,  1876). 

(3)  Archiv  fur  Oiihtlidlmolotjie,  t.  XIV,  1,  p.  267. 

(4)  Sichel,  Iconoijrapliie.  Paris,  pl.  XXVI,  fig.  2,  1852. 
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coupant  le  fil  près  des  aiguilles  on  le  divise  en  trois  portions,  on  lie 
d'abord  les  bouts  de  la  première  portion  près  de  la  cornée  et  on  étrangle  le 
col  de  l'onglet;  après  quoi  on  serre  ceux  de  la  portion  la  plus  externe  qui  en- 
toure le  corps  du  ptérygion.  Si  l'on  prend  alors  la  portion  du  fil  située  entre 
ies  deux  autres  et  si  l'on  ferme  la  ligature,  on  étrangle  la  base  de  l'onglet.  On 
laisse  les  sutures  trois  jours  en  place. 

ARTICLE  XIX 

ÉPANCHEMENTS  SOUS-CONJONCTIVAUX 

i''Êpanchements  séreux.  OEdème  de  la  conjonctive. — Cette  affection,  si  fré- 
quente comme  complication  des  maladies  inflammatoires  de  la  muqueuse,  se 
rencontre  très-rarement  à  l'état  de  maladie  spontanée.  On  observe  souvent 
.un  état  œdémateux  de  la  conjonctive,  lorsqu'il  existe  de  l'inflammation  des 
tissus  voisins  de  cette  membrane,  surtout  de  la  peau  des  paupières.  L'érysi- 
pèle,  le  furoncle,  l'orgeolet,  l'inflammation  du  sac  lacrymal,  peuvent  occa- 
sionner un  épancbement  séreux  sous  la  conjonctive  ;  et  cela  indique  quelque- 
fois qu'une  inflammation  suppurative  doit  siéger  dans  les  parties  environnantes 
de  l'œil.  (Pour  les  diverses  variétés  de  cbémosis,  voy.  art.  Covjonct.  simple 
p.  275).  Il  se  produit  aussi  un  œdème  conjonctival  très-prononcé,  quand 
le  tissu  cellulaire  du  fond  de  l'orbite  s'enflamme  consécutivement  au  déve- 
loppement d'une  périostite  ou  d'une  tumeur  dans  cette  cavité,  etc. 

Il  est  remarquable  de  voir  combien  les  vieillards  sont  quelquefois  sujets 
aux  infiltrations  œdémateuses  de  la  conjonctive,  lorsque  cette  membrane  se 
prend,  cliez  eux,  d'une  inflammation  catarrbale;  il  se  forme  alors  des 
bourrelets  d'une  couleur  jaunâtre,  comme  gélatineux  et  peu  injectés,  surtout 
vers  le  cul-de-sac  conjonctival  de  la  paupière  inférieure.  Cet  état  n'exige  au- 
cun traitement  spécial;  on  remplacera  les  réfrigérants,  généralement  mal  sup- 
portés, par  les  astringents;  mieux  encore  par  le  nitrate  d'argent  en  solution 
appliqué  avec  le  pinceau. 

Les  cas  d'œdème  spontané  de  la  conjonctive  sans  complication  inflamma- 
toire vers  les  tissus  profoiuls  de  l'œil  (sclérotique,  iris,  etc.)  sont  très-rares; 
ils  ne  se  rencontrent  que  chez  des  personnes  faibles,  anémiques,  et,  le  plus 
souvent,  très-âgées.  On  peut  aussi  l'observer  chez  des  femmes  anémiques  à 
la  suite  de  couches,  ou  chez  des  jeunes  filles  clilorotiques.  Dans  ces  circon- 
stances, un  régime  fortifiant,  du  fer  et  une  légère  compression  des  yeux  pen- 
dant la  nuit,  ne  tarderont  pas  à  les  remettre  dans  leur  état  normal.  Si  cela 
ne  suffit  pas,  on  pratiquera  quelques  mouchetures  sur  les  bourrelets  œdéma- 
teux, à  l'aide  de  ciseaux  courbes.  L'excision  d'un  pli  horizontal  dans  le  cul- 
de-sac  inférieur  de  la  conjonctive  de  la  muqueuse  sera  très-rarement  néces- 
saire. Il  faudra  surtout  s'abstenir  de  pratiquer  de  larges  excisions,  afin  de  ne 
pas  déterminer  des  cicatrices  plus  gênantes  pour  le  malade  que  le  cbémosis 
lui-même. 
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Toutes  les  fois  que  des  épanchements  séreux  sous-coiijouctivaux  se  pré- 
senleroiit  à  l'observation,  on  cherdiera,  par  un  examen  attentif,  à  savoir  s'ils 
ne  sont  pas  liés  à  une  alfection  du  cœur  ou  des  reins  :  si  l'on  arrive  à  se 
convaincre  qu'il  faut  principalement  les  attribuer  à  de  la  faiblesse,  on  com- 
battra l'œdème  localisé  sur  la  conjonctive  par  le  régime  et  le  traitement 
général,  en  se  sei'vant  toutefois  du  traitement  direct  que  nous  venons  d'in- 
diquer. 

2"  ÉpaDclieincnts  sanguinolents.  Ecchymoses sous-conjonctivales. —  Onlcs 
observe  assez  fréquemment,  parce  que  la  difformité  qu'ils  produisent  engage 
les  malades  à  consulter  le  médecin.  Les  eccbymoses  peuvent  être  le  résultat 
d'une  lésion  qui  a  atteint  l'œil  même  ou  l'orbite,  d'une  fluxion  intense  vers 
cet  organe.  Les  coups  portés  sur  l'œil,  les  fractures  de  l'orbite,  sont  souvent 
accompagnés  d'épanchements  sanguinolents  sous-conjonctivaux.  (Consultez, 
pour  ces  épanchements,  l'article  Ecchtjuioses  palpébrales  p.  3'2.) 

Les  efforts  qu'on  fait  en  toussant,  en  vomissant,  en  soulevant  un  poids 
considérable,  peuvent  donner  lieu  à  ces  ecchymoses.  On  les  rencontre 
encore,  assez  souvent,  chez  les  enfants  qui  souffrent  de  la  coqueluche. 

Les  épanchements  de  sang  dans  le  tissu  sous-conjonctival  se  présentent 
sous  la  forme  de  taches,  ou  d'un  anneau  rouge  foncé  qui  entoure  toute  la 
cornée.  Quelquefois,  la  muqueuse  est  soulevée  sous  la  forme  d'un  bourrelet 
considérable.  Ces  épanchements  sont  sans  importance.  Ce  n'est  que  dans  les 
cas  où  ils  se  répètent  fréquemment,  qu'ils  peuvent  être  le  symptôme  d'un 
état  maladif  général  (scorbut)  ou  signaler  la  disposition  des  membranes  pro- 
fondes de  l'œil  aux  congestions.  M.  Desraarres  (1)  rapporte  une  observation 
où  des  ecchymoses  sous-conjonctivales  se  sont  produites  dès  la  jeunesse, 
presque  tous  les  mois.  La  personne  dont  il  s'agit  fut  plus  tard  atteinte  d'un 
glaucome  hémorrbagique. 

Les  épanchements  de  sang  sous  la  conjonctive  n'exigent,  le  plus  souvent, 
aucun  traitement.  Pour  calmer  les  malades  etTrayés  par  la  difformité  qui  en 
est  la  conséquence,  on  peut  leur  faire  appliquer  des  compresses  avec  de  l'eau 
mêlée  de  teinture  d'arnica  sur  les  paupières  closes.  L'occlusion  des  yeux 
(qu'on  fera  le  soir  pour  ne  pas  gêner  le  malade)  à  l'aide  d'un  bandeau  com- 
pressif  accélère  considérablement  la  résorption  du  sang.  On  ne  fera  des 
mouchetures  à  la  conjonctive  que  si  l'épanchement  sanguin  est  assez  consi- 
dérable pour  former  un  bourrelet,  et  l'on  aidera  alors  l'écoulement  du  sang 
au  moyen  de  la  compression  exercée  parle  bandeau. 

Épanchements  gazeux.  Emphysème  de  la  conjonctive. —  Cet  état  s'observe 
à  la  suite  de  fractures  qui  mettent  le  tissu  sous-conjonctival  en  communi- 
cation directe  avec  les  fosses  nasales,  les  sinus  frontaux  ou  les  cellules 
ethmoïdales;  l'emphysème  peut  encore  être  le  résultat  d'une  déchirure  des 
ronduits  lacrymaux  ou  du  sac  lacrymal,  déchirure  qui  laisse  échapper  l'air 
dans  le  tissu  sous-conjonctival,  aussitôt  que  le  malade  se  mouche,  et  se 


(1)  Loc.  cit.,  t.  1,  p.  870.  ^ 
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complique  toujours  d'un  emphysème  des  paupières  (voy.  p.  35).  Oa  voit  i'em- 
physème  conjouctival  parfois  se  produire  sous  ses  yeux  eu  pratiquant  des  sec- 
tions près  du  bord  cornéen.  Le  plus  souvent,  on  rencontre  l'emphysème  con- 
jouctival à  la  suite  de  coups  portés  sur  l'œil,  ou  consécutivement  à  des  chutes; 
on  éprouve  alors  parfois  bien  des  difficultés  pour  localiser  la  solution  de  con- 
tinuité qui  a  donné  lieu  à  la  production  de  l'emphysème. 

Il  est  facile  de  constater  l'existence  d'un  emphysème  delà  conjonctive,  par 
l'aspect  direct  et  par  la  sensation  particulière  de  crépitation  qu'on  éprouve  ; 
d'un  autre  côté,  cet  état  se  caractérise,  inmiédiatement  après  l'accident,  par 
la  facilité  avec  laquelle  une  légère  compression  réussit  à  le  faire  disparaître. 

Tandis  que  l'épanchement  de  l'air  sous  la  conjonctive  peut  être  de  la  plus 
haute  importance  pour  le  diagnostic  des  fractures,  surtout  si  elles  ont  leur 
siège  vers  les  parties  profondes  de  l'orbite,  l'emphysème  occasionné  par  la 
déchirure  des  voies  lacrymales  est  sans  importance.  Une  compression  bien 
faite  sur  les  paupières  closes  suffit,  le  plus  souvent,  pour  le  faire  disparaître, 
et  il  est  rare  qu'on  ait  besoin  de  pratiquer  des  mouchetures  pour  faire  échap- 
per l'air  corttenu.  L'épanchement  de  l'air  dans  le  tissu  sous-conjonctival,  par 
suite  de  fracture,  est  généralement  un  symptôme  de  trop  peu  d'impor- 
tance pour  être  pris  en  considération,  vu  la  gravité  de  la  lésion  qui  l'a  pro- 
duit. 

4°  ÉpanchemciUs  purulents,  abcès  de  la  conjonctive.  —  C'est  une  maladie 
rare.  Je  l'ai,  comme  Arlt,  observée  quelquefois  chez  des  enfants  très-déhiles, 
dans  le  tissu  sous-conjonctival,  vers  l'angle  externe  de  l'œil.  M.  Stell\vag(I) 
rapporte  un  cas  d'infdtration  purulente  de  ce  tissu,  consécutive  à  une 
pyohémie  survenue  à  la  suite  d'une  blessure  par  un  instrument  piquant, 
près  de  la  caroncule  lacrymale,  blessure  qui  pénétrait  dans  la  paroi  interne  de 
l'oi'bite.  La  conjonctive  des  deux  yeux  fut  prise  d'infiltration  purulente. 

L'abcès  peut  disparaître  sans  percer,  dans  l'espace  de  quelques  jours.  La 
conjonctive  ne  participe  d'ordinaire  que  très-faiblement  à  cette  suppuration 
localisée  du  tissu  sous-conjonctival. 

ARTICLE  XX 

LÉSIONS  SYPHILITIQUES  DE  LA  CONJONCTIVE 

Généralement  la  conjonctive  n'est  attaquée  par  un  ulcère  syphiliiifiue  que 
secondairement,  celui-ci  ayant  débuté  sur  le  bord  marginal  des  paupières 
(voy.  p.  69).  Pourtant  j'ai  eu  trois  fois  occasion  de  rencontrer  des  chancres 
de  la  conjonctive  siégeant  sur  la  conjonctive  du  globe  de  l'œil  mêmCj  niais 
se  différenciant  si  peu  d'une  large  pustule  exulcérée  et  à  fondpultacé,  que  la 
durée  du  mal,  la  coloration  violacée  du  pourtour  et  la  dureté  de  la  petite 
plaque  exulcérée  ont  pu  seulement,  en  tenant  compte  des  renseignements 


(I)  Loc.  cit.,  t.  ir,  p.  216. 
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des  malades  (il  s'agissait,  dans  les  trois  cas,  de  l'emmes),  nous  mettre  sur  la 
voie  du  diagnostic. 

Dans  les  cas  de  chancres  indurés  que  j'ai  observés,  ils  siégeaient  tous  les 
trois  sur  le  globe  oculaire,  en  dehors  du  bord  cornéeu,  M.  Desmarres  relate 
un  cas  d'ulcère  syphilitique  situé  près  du  cul-de-sac  inférieur.  Voici  cette 
observation  : 

Madame  G...,  sage-femme,  âgée  de  trente  ans,  d'une  constitution  lymphatique,  d'une 
bonne  santé  liabituclle,  bien  réglée,  n'a,  nous  assurc-t-elle,  jamais  été  malade.  Elle  n'est 
pas  sujette  aux  rhumatismes  et  ne  porte  aucune  trace  de  ganglions  engorgés  ou  suppurés. 
Elle  se  présente  à  la  Clinique,  pour  la  première  fois,  le  2  février  1852.  Son  œil  gauche 
est  malade  depuis  quinze  jours.  La  conjonctive  palpébrale  inférieure  est  très-gonflée  de- 
puis cette  époque.  Il  n'y  a  pas  eu  de  douleurs,  et  il  n'en  existe  pas  encore  aujourd'hui.  Sur 
le  milieu  de  la  conjonctive,  dans  le  cul-de-sac  inférieur,  on  voit  une  tumeur  un  peu 
allongée,  du  volume  d'un  pois  vert  environ,  et  au  sommet  de  laquelle  il  existe  une  ulcéra- 
tion à  bords  déchiquetés  et  taillés  à  pic,  donnant  un  peu  de  pus.  Cette  tumeur  allongée, 
disons-nous,  fait  corps  avec  la  conjonctive,  sous  laquelle  elle  est  couchée  en  forme  de 
fuseau;  elle  adhère  complètement  à  la  muqueuse.  Elle  offre  absolument  l'aspect  que  pré- 
senterait une  ulcération  spécifique  primitive  sur  la  muqueuse  préputiale.  L'œil  est  très- 
rouge  et  sécrète  un  peu,  surtout  la  nuit  (conjonctive  palpébro-bulbaire).  Un  ganglion 
pré-auriculaire  volumineux,  de  la  grosseur  d'une  forte  aveline,  se  fait  sentijr  sous  le  doigt 
et  vient  à  l'aide  du  diagnostic;  cependant,  comme  la  malade  n'a  pas  souvenir  d'avoir 
accouché  récemment  de  femmes  infectées  et  qu'elle  affirme  n'avoir  pas  ou  de  rapports 
suspects,  je  l'adresse  à  M.  Ricord  qui,  après  un  examen  attentif,  me  la  renvoie  avec  le 
diagnostic  suivant  :  chancre  de  la  conjonctive,  avec  son  adénopatliie.  Suivant  le  conseil 
de  notre  confrère  et  ami,  je  cautérise  l'ulcération  le  3  février  avec  le  nitrate  d'argent; 
le  i,  au  matin,  des  sangsues  sont  appliquées  sur  le  ganglion  pré-auriculaire.  Dans  la 
soirée,  on  administre  un  purgatif  salin;  le  5,  le  ganglion  est  moins  tuméfié;  la  tumeur 
conjonctivale  n'a  pas  éprouvé  de  diminution.  J'ignore  comment  s'est  terminé  ce  cas,  lâ 
malade  n'étant  pas  revenue  à  la  Clinique. 

Nous  signalons,  en  outre,  une  observation  de  M.  le  docteur  A.  Després', 
publiée  dans  la  Gazette  des  hôpitaux  {^21  yAmner  186G,  n"  li),  et  une  de 
M.  Alf.  Fournier,  relatée  dans  la  thèse  de  M.  Savy(l),  que  nous  repro- 
duisons ici  : 

Un  de  nos  confrères  me  fait  l'honneur  de  me  consulter,  à  propos  d'une  éruption  dont 
il  est  afl'ecté  depuis  quelques  jours.  Cette  éruption  est  très-manifestement  une  siiphilide 
papuleiise,  de  forme  classique:  aucun  doute  ne  peut  être  élevé  à  ce  sujet.  Cependant,  les 
organes  génitaux  sont  sains,  et  le  malade  affirme  n'avoir  jamais  eu  de  chancre.  Les  gan- 
glions inguinaux  sont  indemnes,  lîecherches  faites  sur  les  régions  qui  sont  le  plus  habi- 
tuellement le  siège  des  chancres  extra-génitaux,  ces  régions  sont  trouvées  dans  l'état  le 
plus  normal.  Il  devient  bientôt  évident  (|ue  c'est  à  l'œil  et  sur  la  conjonctive  que  s'est 
produit  l'accident  primitif.  D'abord,  notre  confrère  se  rappelle,  ou  croit  bien  se  rappeler 
que,  cautérisant  un  malade  affecté  d'accidents  syphilitiques  de  la  gorge,  il  a  reçu  dans 
l'œil  droit  une  gouttelette  de  salive,  projetée  par  un  effort  de  toux.  De  plus,  quelque 
temps  plus  tard  (il  y  a  sept  semaines  environ)  il  commença  à  ressentir  dans  cet  œil  une 
légère  douleur,  laquelle  s'accompagna  bientôt  d'une  injection  notable  de  la  conjonctive. 
Ayant  examiné  à  cette  époque  l'état  des  parties,  il  reconnut  dans  le  cul-de-sac  oculo-pal- 
pébral  inférieur  l'existence  de  deux  petites  érosions  rouges,  superficielles,  encore  très- 
petites.  Ces  érosions  se  sont  depuis  élargies,  se  sont  réunies,  et  ont  constitué  une  «  plaie  », 
laquelle  a  persisté  plusieurs  semaines,  et  est  devenue  l'origine  de  complications  ulté- 
rieures, à  savoir  :  conjonctivite  généralisée,  avec  kératite  et  même  inflammation  de  l'iris 
Combattues  par  un  traitement  approprié,  les  complications  ont  cédé  et  sont  presque  éva- 

(Ij  Contribution  à  l'étude  des  éruptions  de  la  conjonctive.  Paris,  187G,  in-8,  p.  813. 
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iiouies  à  l'époque  où  je  suis  appelé  à  voir  le  malade.  A  ce  moment,  il  ne  reste  plus  trace 
de  l'érosion  cuujonctivale,  cicatrisée  depuis  un  certain  temps.  Une  rougeur  vive,  d'un  ton 
tres-sombre,  est  seulemi^nt  appréoii\ble  à  ce  niveau,  et  s'irradie  sur  les  parties  voisines. 
La  conjonctive  oculaire  est  encore  notablement  injectée.  La  vision  est  un  peu  trouble  : 
mais  ce  qui  me  frappe  le  plus,  c'est  l'existence,  au  point  mémo  qui  a  été  le  siège  de  l'éro- 
sion primitive,  d'une  induration  parcheminée  des  plus  nettes  et  des  plus  typiques.  Cette 
induration,  d'abord,  est  nettement  circonscrite,  et  s'arrête  brusquement  sans  se  confondre 
par  transition  avec  les  tissus  voisins.  Elle  présente  l'étendue  et  la  forme  d'une  amande  à 
grand  axe  dirigée  borizontalement.  De  plus,  elle  offre  au  toucher  une  rénitence  tout  à  fait 
spéciale,  rénitence  sèche,  élastique,  comparable  à  celle  du  cartilage.  On  croirait  qu'un 
disque  de  cartilage,  épais  d'un  millimètre  environ,  double  la  pau|iière  en  ce  |ioint.  En  un 
mot,  c'est  un  type,  je  le  répète,  d'induration  cliancreuse  parcheminée,  et  il  n'est  guère 
douteux,  d'après  les  données  fournies  par  la  seule  exploration,  qu'un  chancre  se  soit 
produit  en  ce  point,  quelque  insolite  et  bizarre  d'ailleurs  que  puisse  paraître  cette  locali- 
sation. Un  autre  signe,  et  celui-ci  très-important,  confirme  cette  manière  devoir.  Exactement 
au-devant  de  l'oieille,  à  1  centimètre  environ  en  avant  du  tragus,  se  trouve  un  ganglion 
de  la  grosseur  d'une  petite  olive,  indolent,  dur  et  mobile  sous  le  doigt  (bubon  pré-auri- 
culaire).  En  arrière  du  ganglion  et  inférieurement  on  en  trouve  un  second,  un  peu  plus 
volumineux,  également  dur,  indolent  et  mobile.  Tout  s'accorde  donc  à  confirmer  le  dia- 
gnostic d'un  chancre  conjonctival,  savoir  :  commémoratifs,  production  d'une  érosion 
quelque  peu  persistante  ;  persistance  d'une  induration  caractéristique;  adénopathies  symp- 
tomatiques  présentant  le  caractère  habituel  de  l'adénopathie  du  chancre  syphilitique; 
apparition  d'accidents  de  forme  secondaire  exactement  à  l'époque  où  ces  accidents  ont 
coutume  de  se  montrer  à  la  suite  du  chancre.  De  sorte  que,  sans  iiésitation,  je  crois 
pouvoir  exprimer  à  mon  honorable  confrère  la  double  opinion  suivante:  1°  qu'il  estalfecté 
manifestement  de  syphilis;  2°  que,  très-certainement  aussi,  cette  syphilis  a  pris  son 
origine  dans  son  cliancre  parcheminé  de  la  conjonctive  oculo-palpébrale. 

Oa  remarquera  que  la  plupart  des  observations  analogues  se  rapportent 
à  des  femmes.  I^es  ulcères  syphilitiques,  ne  se  différencianl  guère  d'autres 
éruptions  semblables  sur  des  muqueuses,  se  trouvent  encore  relatés  par 
MM.  Bouchut  (1),  Maulhner(2),  Galezowski  (3),  etc. 

Moins  fréquentes  encore  que  les  manifestations  secondaires  nous  parais- 
sent les  tumeurs  (gommeuses)  de  la  conjonctive.  Nous  citons  une  observa- 
tion qui  offre  un  double  intérêt,  en  raison  d'abord  de  sa  rareté,  et,  en  second 
lieu,  à  cause  de  l'erreur  de  diagnostic  qui  y  est  rapportée.  L'observation  de 
M.  Estlander  (4),  dont  nous  faisons  suivre  un  extrait,  rappelle  d'une  manière 
frappante  le  fait  que  nous  avons  observé  ;  un  troisième  fait  a  été  observé  (de 
même  sur  un  femme)  par  M.  Magni  (voy.  Giorn.  (Vottalm.,  1863). 

Madame  J. . .,  âgée  de  trente-huit  ans,  se  présente  à  ma  clinique  au  commencement  de 
l'été  de  1866,  avec  une  tumeur  de  la  grosseur  d'une  petite  fève  siégeant  près  du  bord 
externe  de  la  cornée  gauche,  entre  ce  bord  et  le  tendon  du  muscle  droit  externe.  Cette 
tumeur,  d'un  aspect  rouge  foncé,  d'une  consistance  élastique,  est  entourée  d'un  cercle 
conjonctival  fortement  injecté,  ainsi  que  d'une  zone  opaque  appartenant  à  la  cornée,  et 
ressemblant  à  un  large  gérontoxon.  Sa  surface  est  légèrement  excoriée  et  couverte  d'une 
petite  quantité  de  liquide  grisâtre.  La  maladie  a  débuté,  il  y  a  environ  six  mois,  par  une 
tache  rougeàtre,"  et  madame  J...  ne  s'est  adressée  à  un  médecin  qu'au  moment  où  elle  a 
vu  la  tumeur  augmenter  de  volume  et  devenir  le  siège  de  douh'urs  lancinantes  fort  pé- 
nibles. Ce  médecin  tenta  l'ablation  de  la  tumeur,  opération  qui  fut  suivie  d'une  recru- 

(1)  Gaz.  den  hôpitaux,  n"  11,  1866. 

(2)  Zeisel,  Lehrbuch  des  Sijphilis.  Vienne,  1872,  p.  279 

(3)  Journal  d'ophlhahnologie,  p.  30>^,  1872. 
(ij  KUn.  iMonatsbIutter,  p.  261,  1870. 
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desceiicc  dans  les  douleurs.  Quelque  temps  après,  on  proposa  une  seconde  opération,  niais 
la  malade  ne  voulut  pas  y  consr^ntir;  c'est  alors  qu'elle  vint  nous  trouver  à  notre  clinique, 
d'après  les  conseils  de  M.  Bazin.  Au  premier  aspect,  je  pensai  à  un  épitliélioma  de  la  con- 
jonctive ;  mais,  apercevant  sur  le  front  et  sur  la  tempe  de  petites  taches  cuivrées,  je  devins 
hésitant,  et  je  soumis  la  malade  à  un  examen  complet.  Je  découvris  alors,  sur  le  bras 
gauche,  une  éruption  caractéristique  de  tubercules  ulcérés,  et  je  diagnostiquai  une  içomme 
du  tissu  conjonctival,  à  cause  de  l'élasticité  particulière  de  la  tumeur  et  de  l'aspect  dia- 
phane de  ses  bords.  Frap[ié  de  la  ressemblance  de  cette  |iroduction  avec  un  épitliélioma, 
je  présentai  la  malade  au  docteur  Sichel  |ière,  mon  ancien  maître.  Cet  éminent  praticien 
n'hésita  pas,  un  seul  instant,  à  déclarer  madame  .1...  atteinte  d'un  épitliélioma  de  la 
conjonctive.  Je  fis  connaître,  alors,  l'état  général  de  la  malade,  et  Sichel  accepta  mon 
diagnostic  en  me  déclarant,  toutefois,  qu'il  n'avait  jamais  rien  vu  d'analogue.  Nous  fûmes 
tous  deux  du  même  avis  pour  faire  subir  à  la  malade  un  traitement  général;  cependant 
Siclicl  seul  proposa  de  faire  l'ablation  de  la  tumeur,  si  elle  tendait  à  progresser  et  si 
l'opacité  de  la  cornée  augmentait.  J'ordonnai  un  traitement  antisyphililique  (frictions 
niercurielles,  pilules  de  sublimé,  tisanes  sudoriliques)  et,  de  plus,  l'instillation,  quatre 
fois  par  jour,  d'une  forte  solution  de  sulfate  neutre  d'atropine.  Ce  traitement  fut  suivi 
des  plus  heureux  résultats  :  bientôt  les  douleurs  cessèrent;  après  quinze  jours,  la 
tumeur  commença  à  pâlir,  devint  diaphane  dans  tout  son  ensemble,  et  la  guérison  fut 
complète  au  bout  de  deux  mois.  Je  fis  revoir  alors  la  malade  à  Sichel;  à  cette 
époque,  on  voyait  seulement  un  léger  épaississement  de  la  conjonctive,  analogue  à  un 
ptérygion  qui  va  envahir  la  cornée,  et  une  très-faible  opacilé  circonscrite  de  cette  der- 
nière membrane. 

Dans  le  cas  de  M.  Estlander,  il  s'agit  d'une  jeune  fille  de  dix-neuf  ans  qui  avait  contracté 
la  syphilis  neuf  ans  auparavant.  Au-devant  du  tendon  du  droit  externe  de  l'œil  gauche,  se 
trouve  sous  la  conjonctive  une  tumeur  allongée,  lisse,  large  |de  2  millimètres  sur  5  milli- 
mètres de  long.  Cette  tumeur  douloureuse  montrait  dans  ses  parties  centrales  une  teinte 
gris-blanchâtre  ;  elle  était  légèrement  exulcéréc  et  la  conjonctive  voisine  présentait  une 
injection  morbide.  La  partie  de  la  cornée  contiguë  à  la  tumeur  se  trouvait  opacifiée. 
Comme  dans  notre  observation,  les  douleurs  et  la  tumeur  disparurent  avec  le  traitement 
antisyphilitique  (cure  d'inonction),  de  façon  qu'après  quatre  semaines  il  ne  restait  qu'une 
cicatrice  d'aspect  grisâtre. 

Les  éruptions  secondaires  localisées  sur  la  conjoactive  paraissent  aussi  ne 
se  présenter  que  fort  rarement  à  l'observation.  M.  Desmarres  père  relate  dans 
son  traité  un  cas  de  syphilide  tuberculeuse  de  la  conjonctive,  et  nous  repro- 
duisons un  cas  de  papule  syphilitique  de  la  conjonctive  observé  par 
M.  A.  Fournier  (Thèse  de  Savy,  p.  71). 

B...  Marie,  entrée  le  27  avril  1873  à  Lourcinc.  Se  dit  malade  depuis  six  mois;  a  eu, 
dit-elle,  des  plaques  muqueuses  qui  furent  cautérisées,  il  y  a  quatre  mois,  à  Saint-Louis, 
et  a  perdu  ses  cheveux.  Elle  porte  sur  la  face  une  syphilide  papuleuse  et  papulo-squa- 
meuse  très-conlluentc,  surtout  au  pourtour  du  nez  et  de  la  bouche,  beaucoup  plus  discrète 
sur  le  corps,  où  on  ne  la  rencontre  guère  qu'au  niveau  des  plis  articulainis.  Les  éléments 
de  cette  éruption  ont  débuté,  il  y  a  trois  mois  et  demi,  par  des  plaques  brunâtres.  Le 
menton  a  d'abord  été  pris,  puis  la  commissure  des  lèvres,  l'espace  naso-lahial,  les  ailes 
du  nez  ont  été  successivement  envahis,  en  dépit  de  l'administration  à  haute  d(^se  de 
l'iodnre  de  potassium.  Aujourd'hui,  ces  lésions  sont  d'une  couleur  plus  claire  et  présentent 
la  forme  squameuse  avec  les  bords  polycydiques  et  la  base  quelque  )ieu  indurée.  Au 
menton,  elles  forment  une  plaque  qui  le  couvre  tout  entier  jusqu'aux  commissures  labiales. 
Au  front,  1  éruption  est  très-conlluente,  cependant  on  peut  distinguer  les  papules  les  unes 
des  autres.  Les  oreilles  sont  aussi  couvertes  de  papules,  ainsi  que  le  cuir  chevelu 
qui  est  en  grande  partie  dépouillé.  A  la  nu(|ue,  au  dos,  l'éruption  est  beaucoup  moins 
confiuente.  Les  paupières  sont  rouges,  l'espace  intersourcillier  couvert  di^  grosses  papules. 
Les  cils  sont  tombés,  les  papules  s'avancent  jusque  vers  la  face  antérieure  des  paupières. 
Enfin,  si  on  enlr'ouvre  ces  voiles,  on  voit  manifestement  sur  la  conjonctive  bulbaire  une 
[lapule  cuivrée  des  plus  caractéristiques.  Elle  siège  sur  l'œil  droit,  à  la  partie  supérieure 
et  à  3  millimètres  au-dessus  du  limbe  cornéen.  Sa  forme  est  absolument  circulaire  et  son 
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diamètre  d'un  demi-centimètro  environ,  l'iaquûe  sur  la  membrane  conjonctivale,  l'aisant 
une  saillie  assez  prononcée,  elle  représente  bien  la  forme  d'une  pustule,  si  caractéristique 
des  éruptions  syphilitiques.  Tout  autour,  on  voit  wne  congestion  assez  marquée  sur  la  con- 
jonctive. Sur  la  jambe  gauche,  à  la  face  externe  et  placée  sur  une  ligne  verticale  suivant 
le  trajet  du  péroné,  on  compte  trois  nodosités  douloureuses  au  toucher  et  pénétrant  assez 
profondément  sous  la  peau;  elles  paraissent  assez  mobiles  (leur  début  remonte  à  trois 
semaines).  Sur  la  crête  tibiale,  on  en  compte  trois  autres.  —  Sur  la  jambe  droite,  cinq 
nodosités  de  même  nature,  doux  sur  le  trajet  du  péroné,  trois  sur  la  crête  tibiale.  Ces 
tubérosités  paraissent  siéger  dans  le  tissu  cellulaire;  quelques-unes  sont  grosses  comme 
des  pois,  d'autres  comme  des  amandes  ou  des  noyaux  d'abricots;  elles  sont  mobiles, 
légèrement  douloureuses  au  toucher.  Celle  de  la  partie  inférieure  de  la  jambe  gauche,  la 
plus  grosse,  déforme  manifestement  le  membre.  A  la  jambe  droite,  elles  affectent  une 
forme  qui  rappelle  les  bosselures  de  l'érythème  noueux.  Pas  de  pléiade  inguinale.  Pas  de 
troubles  généraux  dénotant  une  lésion  splancliniqne.  Pas  de  soul'lle  anémique.  Un  traite- 
ment énergique  est  institué  au  moyen  de  frictions  (6  grammes  jiar  jour).  .-Vu  bout  de  trois 
semaines,  il  ne  reste  plus  que  quel([ues  macules  faciales.  L'œil  est  guéri.  De  nouvelles 
poussées  se  produisirent  et  des  accidents  plus  profonds  survinrent  quelque  temps  après  : 
céphalalgie,  troubles  circulatoires,  perte  d'appétit.  Le  jjrotoiodure  en  eut  facilement  rai- 
son et,  le  27  octobre,  Marie  B. . .  quittait  l'hôpital  à  peu  près  guérie. 

Oii  trouve  dans  la  liltératiire  une  dernière  observation  de  syphilis  secon- 
daire, relatée  par  Smee  {Lond.  iiied.  Gaz.,  déc.  1844),  et  se  rapportant 
aussi  à  une  fennne.  Voy.  aussi  le  cas  d'éruption  syphilitique  relaté  par 
M.  France  {Guys  Hosp.  Rep.,  t.  VU,  p.  109). 

Nous  reviendrons  sur  le  diagnostic  différentiel  des  tumeurs  et  des  ulcéra- 
tions syphilitiques  secondaires  de  la  conjonctive,  en  décrivant  l'épithélioma 
de  cette  région. 

ARTICLE  XXI 

TUMEURS  DE  LA  CONJONCTIVE 

On  peut  diviser  les  tumeurs  de  la  conjonctive  en  deux  catégories  :  en 
tumeurs  bénignes  et  en  tumeurs  malignes.  Parmi  les  premières,  nous  comp- 
terons :  les  polypes  conjonctivaux,  la  pinguicula,  les  verrues  de  la  conjonc^ 
tive  ou  dermoïdes  conjonctivaux,  les  tékmgiectasies,  le  lipome  de  la  conjonc- 
tive et  les  kystes  conjonctivaux.  La  série  des  tumeurs  malignes  comprendra  : 
le  cancroïde  ou  épithélioma  conjonctival  et  le  cancer  de  la  conjonctive. 

I.  —  Tumeurs  bi-nignes. 

A.  —  Polypes  de  la  conjonctive 

On  entend  par  polypes  de  la  conjonctive  de  petites  tumeurs  pédiculées, 
d'une  couleur  pâle,  rosée,  rarement  d'un  rouge  foncé,  qui  sont  mamelonnées 
et  ressemblent  beaucoup  à  un  amas  de  végétations.  Ces  tumeurs  peuvent 
atteindre  un  assez  grand  volume  ;  elles  présentent  toujours  un  pédicule  de 
peu  de  largeur,  pédicule  qui  s'implante  rarement  dans  les  tissus  profonds  de 
la  paupière,  mais  qui  reste  attaché  au  tissu  sous-conjonctival. 
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Au  microscope,  ces  tumeurs  ressemblent  assez  à  des  papilles  hypertro- 
phiées: on  y  trouve  une  masse  de  fibres  de  tissu  cellulaire  formant  un  lacis  à 
larges  mailles,  beaucoup  de  fibres-cellules  entremêlées  de  cellules  lymphoïdes, 
et  le  tout  est  recouvert  d'une  couche  épaisse  de  cellules  épithéliales,  dont  les 
plus  internes  ont  souvent  conservé  leur  structure  polygonale. 

L'ctiologie  do  ces  polypes  est  peu  connue  :  nous  croyons  devoir  les  rapporter 
à  une  hypertrophie  locale  du  corps  papillairc.  On  rencontre  souvent  ces 
polypes  conjonctivaux  sur  la  caroncule  lacrymale  ou  près  du  pli  semi-lunaire. 
M.  de  Arll,  qui  a  observé  trois  cas  de  polypes,  signale,  chez  deux  de  ses  malades, 
une  grande  prédisposition  aux  récidives;  de  sorte  qu'il  fut  obligé,  pour  l'un 
d'eux,  d'avoir  l'ecours  à  l'ablation  et  à  la  cautérisation  des  pédicules  des 
polypes  qui  repullulaicnt  en  diverses  places,  et  cela  pendant  dix-huit  mois. 
Chez  un  autre  malade,  cette  disposition  aux  récidives  persista  pendant  deux 
ans,  de  sorte  qu'après  des  opérations  souvent  répétées,  toute  la  partie  com- 
prise entre  les  points  lacrymaux,  le  pli  semi-lunaire  et  la  caroncule  se  pré- 
senta sous  un  aspect  lisse  et  comme  tanné. 

Les  tumeurs  pédiculées  dont  il  s'agit  ne  causent  que  rarement  de  la  gène 
aux  malades,  si  elles  n'atteignent  pas  un  grand  développement  susceptible 
d'altérer  les  mouvements  ou  de  cacher  une  partie  de  la  pupille. 

J'ai  opéré,  en  186i,  un  jeune  homme  de  trente-quatre  ans,  qui  portait  depuis  six  mois  une 
petite  tumeur  pédiculée  lie  8  millimètres  de  longueur  sur  5  millimètres  de  largeur.  Le 
pédicule,  assez  étroit,  était  implanté  à  1  millimètre  eu  dedans  du  point  lacrymal  supé- 
rieur. Cotte  tumeur,  d'une  couleur  rosée,  à  surface  mamelonnée,  était  assez  lisse  et  glis- 
sait sur  la  conjonctive  bulbaire  sans  gêner  le  malade,  si  ce  n'est  depuis  peu  de  temps 
qu'elle  commençait  à  se  placer,  par  moments,  sur  la  cornée,  et  cachait  ainsi  une  partie 
de  la  pupille.  L'ablation  de  ce  polype  n'offrit  aucune  dilTiculté;  la  petite  plaie  saigna 
beaucoup,  elle  fut  touchée  avec  le  nitrate  d'argent  et  il  n'est  survenu  jusqu'à  présent  au- 
cune récidive.  Examiné  au  microscope,  le  polype  présentait  les  caractères  anatomiques 
que  nous  venons  d'indiquer.  — Une  autre  ablation  de  polype  de  la  conjonctive  fut  faite  à 
ma  clinique;  dans  ce  cas,  la  tumeur  avait  la  grosseur  d'une  petite  fève  et  adhérait  par 
un  pédicule  étroit  au  bord  interne  du  point  lacrymal  inférieur. 

De  Graefe  (1)  rapporte  un  cas  dans  lequel  le  développement  du  polype  fut 
beaucoup  plus  considérable. 

Il  Une  jeune  fdle  de  dix-huit  ans,  d'une  bonne  sauté,  fut  engagée  à  consulter  le  mé- 
decin pour  une  tumeur  à  peu  près  de  la  grosseur  d'une  noisette,  occupant  l'angle  interne 
de  l'œil.  Cette  tumeur  avait  mis  deux  ans  à  se  développer  et  commençait  à  gêner  la 
malade  depuis  plusieurs  mois,  en  ce  qu'elle  occasionnait  une  sensation  de  pression  fort 
désagréable  quand  la  malade  fermait  les  paupières.  La  tumeur  siégeait  sur  la  face  anté- 
rieure de  la  caroncule,  était  nettement  limitée,  couverte  d'une  envéloppe  muqueuse  rouge 
et  lisse.  La  partie  sur  laquelle  la  tumeur  était  implantée  présentait  un  amincissement  en 
forme  de  col,  composé,  comme  le  prouva  l'ablation  ultérieure,  d'un  tissu  cellulaire  très- 
dense.  Une  section  de  la  tumeur  démontra  qu'elle  était  composée  d'un  tissu  cellulaire 
lâche  parfaitement  homogène  et  un  peu  flbrillairé.  En  le  comprimant,  il  n'en  sortait  rien 
qu'un  peu  de  liqnidc  transparent.  Au  microscope,  la  tumeur  présenta  une  couche  uni- 
forme de  noyaux  allongés  et  de  cellules  à  fibres.  La  caroncule  lacrymale,  située  sous  la 
tumeur,  paraissait  complètement  saine,  et,  en  peu  de  jours,  la  petite  plaie  fut  complète- 
ment cicatrisée.  » 


(1)  Arcliii!  fiïr  Oplhahn..  T.d  1,  Abtii.  1,  S.  iSl). 
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Il  est  rare  que  ces  polypes  conjoiictivaux  soient  disposés  par  leur  grande 
vascularisation  à  saigner  spontanément,  lorsqu'ils  sont  comprimés  ou  ijlessés 
par  le  mouvement  des  paupières.  Dans  ces  cas,  l'opération  peut  être  accom- 
pagnée d'une  héraorrhagie  assez  abondante,  mais  facile  à  contenir. 

M.  Scitz  (1)  rapporte  un  cas  observé  clioz  un  employé  portant  une  petite  tumeur  de  la 
forme  d'une  lentille  aplatie  et  sarcomateuse,  implantée  à  la  face  interne  do  la  paupière 
supérieure,  et  qui  donnait  fréquemment  et  très-facilement  lieu  à  des  liémorrhagics  spon- 
tanées. Lorsque  cet  homme  se  baissait  ou  faisait  quelque  effort,  sa  figure  se  couvrait 
immédiatement  de  sang,  provenant  de  cette  excroissance  polypeuse.  L'opération  débarrassa 
complètement  le  malade  de  cette  gène. 

Nous  avons  observé  une  petite  tumeuf"  analogue,  chez  une  jeune  fdle  de  dix-huit  ans. 
Cette  tumeur,  de  la  grandeur  d'une  lentille,  d'une  couleur  vineuse,  lulliéruit  par  une 
large  base  au  bord  inférieur  du  tarse  de  la  paupière  supérieure;  les  moindres  attou- 
chements faisaient  saigner  la  tumeur,  ce  qui  était  fort  gènantpourla  malade.  Une  guérison 
rapide  fut  obtenue  au  moyen  de  la  galvano-caustique. 

Un  pareil  polype  très-volumineux  et  pédiculé  a  été  enlevé  par  moi,  en  mai  1876,  chez 
un  garçon  de  douze  ans.  Ce  polype  s'était  développé  en  haut  de  la  caroncule  de  l'œil 
gauche  et  masquait  un  corps  étranger  arrondi  (morceau  d'écorce  rond,  de  4  millimètres 
de  diamètre).  Cette  formation  polypeuse  se  rapprochait  sensiblement  des  végétations 
charnues  qui  saignent  au  moindre  attouchement. 

On  observe  sur  la  conjonctive  des  excroissances  charnues  consécutives  à 
des  blessures  de  la  conjonctive.  On  a  l'occasion  d'apercevoir  ces  végétations 
lorsqu'on  a  largement  ouvert  la  muqueuse  pour  pratiquer  la  ténotomie  dans 
l'opération  du  strabisme  ou  après  avoir  exécuté  la  syndectomie  (abrasion  con- 
jonctivale.)  On  les  rencontre  aussi  sur  la  conjonctive  palpébrale  après  Topé- 
ration  du  chalazion,  ou  lorsque  celui-ci  s'est  ouvert  à  la  surface  de  la  con- 
jonctive. Dans  ces  derniers  cas,  il  est  quelquefois  possible  d'introduire  un 
petit  stylet  dans  la  cavité  de  l'abcès.  Avant  d'enlever  ces  excroiss;inces,  il  est 
indispensable  d'attendre  qu'elles  soient  devenues  pédiculées  ;  car  si  on  les 
enlève  plus  tôt,  on  risque  des  récidives,  même  en  cautérisant  assez  énergi- 
quement. 

Le  traitement  des  polypes  conjonctivaux  consiste  à  les  enlever,  ce  qu'on 
fait  sans  difliculté  avec  des  ciseaux  courbes.  Une  petite  précaulion  à  prendre, 
c'est  d'enlever  avec  les  ciseaux  une  petite  partie  de  la  conjonctive  sur 
laquelle  est  implanté  le  pédicule.  En  observant  cette  recommandation  et  en 
cautérisant  avec  le  nitrate  d'argent,  on  évitera,  le  plus  souvent,  les  récidives. 

Les  excroissances  charnues  qui  se  développent  sur  le  globe  oculaire,  nais- 
sent du  tissu  sous-cqnjonctival  et  même  épiscléral  et  ne  devraient  pas,  à  la 
rigueur,  être  classées  ici,  tandis  que  celles  qui  apparaissent  près  de  la  con- 
jonctive tarsienne  ou  sur  celle-ci,  consistent  dans  une  puUulation  du  corps 
papillaire  conjonctival  même. 

B.  —  PiNGUicuLA  (ptérygion  pingué). 

On  désigne  sous  le  nom  de  pinguicula  une  petite  élévation  de  couleur 
jaunâtre,  peu  élevée  au-dessus  du  niveau  de  la  conjonctive,  siégeant  à  peu  de 

(Ij  Handbucit  (ter  (jesamnit.  AiigenheHkiinde.  Erlangen,  1855,  p.  90 
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distance  lie  la  cornée,  à  peu  près  dans  la  dire clion  de  l'insertion  des  muscles 
droils  internes  ou  externes.  La  pingiiicnla  occupe  constamment  l'espace  du 
la  conjonctive  bulbaire  laissé  à  découvert,  lorsque  les  paupières  sont  entr'ou- 
vertes  et  de  préférence  le  côté  interne.  C'est  une  petite  élévation  peu  vascu- 
laire,  assez  nettement  limitée,  qui  offre  l'aspect  d'un  lobule  graisseux,  siégeant 
dans  le  tissu  sous-conjonctival.  Lorsque  la  tumeur  est  située  très-près  de 
l'anneau  conjonctival,  un  observateur  peu  attentif  pourrait  la  considérer 
comme  un  ptérygion  commençant,  surtout  quand  la  pinguicula  est  assez  vas- 
cnlaire.  Ces  petites  tumeurs  peuvent  encore  être  prises  pour  des  boutons 
analogues  à  ceux  qu'on  observe  dans  la  conjonctivite  phlycténulaire,  si  la 
conjonctive  se  prend  d'une  inflammation  et  qu'alors  la  petite  élévation  jaune 
contraste  fortement,  par  sa  couleur,  avec  le  reste  de  la  muqueuse  injectée. 

Il  est  bien  rare  que  la  pinguicula  prenne  un  développement  assez  consi- 
dérable pour  gêner  les  mouvements  de  l'œil,  et  je  crois  que  les  observations 
qu'on  a  rapportées  pour  constater  celte  gène  doivent  être  considérées  comme 
relatives  à  des  lipomes  de  la  conjonctive.  La  pinguicula  reste,  le  plus  souvent, 
stationnaire,  et  siège  presque  toujours  dans  la  partie  interne  ou  externe  du 
méridien  horizontal  de  la  conjonctive  bulbaire;  quelquefois  on  trouve  sur  le 
même  œil  deux  petites  tumeurs  de  ce  genre,  une  en  dedans  et  l'autre  en 
dehors  de  la  cornée.  Il  est  bien  rare  de  rencontrer  la  pinguicula  chez  des 
jeunes  gens;  tandis  que  les  personnes  âgées  en  sont  souvent  affectées.  Himly 
est  le  seul  auteur  qui  prétende  avoir  constaté  la  pinguicula  chez  des  enfants, 
peu  de  temps  après  la  naissance. 

Il  semble  que  des  irritations  répétées  de  la  conjonctive  bulbaire  (sous 
l'action  de  petits  corps  étrangers,  par  exemple),  ne  soient  pas  sans  influence 
sur  la  production  de  cette  tumeur;  car  il  est  constant  que  ce  n'est  que  la 
partie  de  la  conjonctive  exposée  à  l'air  qui  est  sujette  à  cette  affection. 
Aussi  le  relâchement  de  la  conjonctive,  son  plissement  et  la  pression  à  laquelle 
cette  partie  de  la  muqueuse  est  exposée  pendant  l'occlusion  des  paupières, 
ne  sont-ils  pas  sans  influence  sur  cette  production  morbide. 

La  pinguicula  est,  tout  simplement,  une  condi'nsntioii  du  lissu  conjonclivol 
avec  ('paississeinent  de  la  couche  épithéliale  et  ohlitération  d'un  certain 
nombre  de  vaisseaux  (^onjonctivaux.  Il  ne  contient  pas  de  graisse,  comme  l'a 
déjà  dit  Weller  (1),  et  ce  n'est  que  sa  couleur  jaunâtre  qui  lui  a  valu  cette 
dénomination. 

Nous  reproduisons  une  recherche  microscopique  que  M.  Robin  a  faite  sur  la  structure 
(l'une  piiiiTuiruhi  qui  lui  avait  été  remisi"  par  M.  Desmarres  (i).  D'après  cet  examen  isolé 
de  M.  Robin,  la  pinguicula  représenterait  une  tumeur  épithéliale;  voici  la  description  que 
cet  habile  niicrographe  en  donne  :  «  La  tumeur  est  dure,  arrondie  et  brillante  à  sa  surface, 
de  couleur  jaunâtre.  Elle  est  composée  exclusivement  d'épithélium  pavimenteux  de  la 
conjonctive  un  peu  hypertrophiée;  elle  manque  complètement  de  vaisseaux.  Le  tissu  du 
derme,  ou  chorion  de  la  muqueuse  qui  la  porte,  est  à  peine  épaissi;  la  surface  de  celui-ci 
est  lisse,  sans  papilles;  mais  l'épilhélium  qui  le  recouvre  lui  adhère  très-fortement, 

(1)  Kniiiklinilcii  (li's  itieiixrlil.  Aiifjes.  Berlin,  1822,  p.  132. 

(2)  Tniite,  t.  Il,  p.  2:i:!. 
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comme  aussi  toutes  les  cellules  de  la  masse  de  la  tumeur  adhèrent  entre  elles  jilus  l'ortc- 
ment  qu'à  l'état  normal.  Ces  cellules  appartiennent  toutes  à  l'épithélium  pavimenleux. 
Elles  augmentent  assez  régulièrement  de  volume  à  partir  de  couches  profondes  (où  les 
cellules  sont  très-petites,  ainsi  qu'on  le  voit  normalement,  c'est-à-dire  de  12  millièmes 
de  millimètre)  jusqu'à  la  surface.  Là  elles  sont  plus  grandes  du  double  ou  de  la  moitié 
qu'à  la  surface  de  la  conjonctive  saine.  Du  reste,  ces  cellules  sont  remarquables  par  leur 
régularité  pavimenteuse,  leur  élégance  et  leurs  fines  granulations  qui  sont  un  peu  plus 
grosses  autour  du  noyau  ovoïde  que  dans  le  reste  de  la  cellule;  nulle  de  celles-ci  ne 
renferme  de  granulations  graisseuses,  ni  d'excavations  ou  d'autres  altérations  qui  sont 
communes  sur  les  éléments  des  tumeurs  épithéliales.  Ainsi,  la  pinguicula  est  une  forme 
de  tumeur  épithélialc  et  ntrn  une  tumeur  graisseuse;  elle  est  donc  mal  nommée.  » 

La  pinguicula  ne  peut  être  gênante  pour  le  malade  que  par  la  légère  tliU'or- 
inité  persistante  qu'elle  provoque;  elle  ne  sera  donc  que  très-exceptionuelle- 
ment  l'objet  d'un  traitement.  Si  cette  tumeur  causait  par  son  développement 
quelque  gène  au  malade,  on  n'aurait  qu'à  la  saisir  avec  des  pinces,  à  l'enlever 
avec  des  ciseau.x  courbes  et  à  réunir  la  plaie  par  un  point  de  salure. 

C.  —  Dermoïdes  conjonctivaux. 

On  , a  désigné  sous  le  nom  de  verrues  de  la  conjonctive  une  foule  de  petites 
élévations  de  la  muqueuse  qui,  le  plus  souvent,  n'étaient  qu'une  liypertropliie 
limitée  et  circonscrite  du  corps  papillaire.  Il  n'existe  qu'une  seule  altération 
de  la  conjonctive  qui  a  pris  autrefois  le  nom  de  verrue,  c'est  le  dermoïde  de 
la  conjonctive,  parce  qu'il  présente  le  plus  de  ressemblance  avec  un  genre  de 
verrues  qu'on  rencontre  sur  d'autres  parties  du  corps  (luevus  pilosus). 

Ces  petites  tumeurs  occupent  constamment  le  bord  de  la  cornée,  de  préfé- 
rence le  côté  inféro-externe,  et  siègent  à  moitié  sur  cette  membrane  en  s'in- 
sérant,  d'autre  part,  sur  la  sclérotique  (1).  C'est  pour  cette  raison  qu'on  a  aussi 
décrit  et  avec  égale  raison  l'affection  comme  dermoïde  de  la  cornée  (Saemisch). 
Le  dermoïde  ainsi  désigné  par  le  professeur  Ryba  (2)  a  une  couleur  gris 
jaunâtre;  il  est  d'une  grandeur  variable,  le  plus  souvent  égale  à  la  moitié 
d'une  lentille  ;  sa  surface  est  lisse  et  présente  un  grand  nombre  de  petites 
sinuosités;  on  la  trouve  assez  fréquemment  garnie  de  poils.  La  conjonctive 
couvre  une  partie  de  la  tumeur,  et  s'y  perd  insensiblement  dans  la  moitié  qui 
repose  sur  la  cornée.  La  couleur  gris  jaunâtre  de  ces  tumeurs  avait  fait 
supposer  qu'elles  étaient  une  production  morbide  contenant  surtout  de  la 
graisse;  voilà  pourquoi  on  les  avait  aussi  désignées  sous  le  nom  de  nœviis 
lipomatodes,  Hpomn  crinosum,  etc.  Ryba  en  a,  le  premier,  signalé  la  structure 
particulière,  et  a  reconnu  qu'elles  ressemblaient  au  derme  par  leur  structure 
et  qu'elles  ne  contenaient  aucune  accumulation  graisseuse  (à  l'exception  de 
quelques  formes  mixtes  qui  s'éloignent  alors  considérablement  dans  leur  forme 
et  dans  leur  grandeur  du  simple  dermoïde).  Cet  auteur  insiste  sur  l'identité  de 

(1)  Le  cas  de  dermoïde  de  la  caroncule,  s'étendant  jusqu'au  bord  interne  de  la  cornée, 
que  rapporte  M.  Scliiess-Gemusens  {Klin.  Monatsbl.,  p.  135,  1877)  est  tout  à  l'ait  excep- 
tionnel. 

(2)  Prager  Vierteljahrschrift,  t.  111,  1853. 
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structure  de  ces  tumeurs  (auxquelles  il  a  donné  le  noui  de  dermoïdes)  avec  la 
peau;  on  y  rencontre  tous  les  éléments  de  cette  dernière,  jusqu'aux  glandes 
sudoripares.  Heyfelder). 

Le  dessin  que  Ryba  donne  d'un  dermoïde  enlevé  sur  une  jeune  fille  d'à  peu  près  sept 
ans  représente  des  poils  avec  leurs  follicules  garnis  de  glandes  sébacées  :  ces  dernières 
sont  entourées  d'un  pannicule  graisseux.  Ryba  croit  qu'il  ne  faut  pas  comparer  le  der- 
moïde conjonctival  avec  les  verrues  de  la  peau,  altération  consistant  essentiellement  dans 
une  hypertrophie  localisée  des  papilles  de  ce  tégument,  avec  allongement  de  ces  der- 
nières, le  tout  recouvert  d'une  couche  d'épitliélium  épaissi  et  boursoullé.  Le  dermoïde  ne 
présente  aucunement  cette  structure;  on  ferait  beaucoup  mieux  de  le  comparer  aux  nœvi 
matenii  qui  représentent  un  changement  de  la  peau  caractérisé  par  des  dépôts  anormaux 
de  pigment,  de  graisse  ou  de  tissu  cellulaire;  de  sorte  qu'on  pourrait  aussi  donner  à  cette 
tumeur  le  nom  de  nœvus  spilus  ou  trichosis  congeniia  conjonctivœ,  comme  cela  a  été  fait 
par  quelques  auteurs  (de  Graefe  père). 

Dans  ces  derniers  temps,  plusieurs  recherches  microscopiques  ont  été 
faites  sur  la  structure  du  dermoïde  conjonctival.  Elles  ont  démontré  son  iden- 
tité plus  ou  moins  complète  avec  la  peau;  mais,  d'un  autre  côté,  la  présence 
de  poils,  que  Ryba  croit  constante,  n'a  pas  toujours  pu  être  constatée 
(encore  moins  celle  des  glandes  sudoripares).  Il  semble  que  ces  petites 
tumeurs  soient  essentiellement  composées  de  tissu  cellulaire,  entremêlé  de 
très-peu  d'éléments  graisseux.  Voici  une  observation  que  M.  Virchow  (1)  a 
publiée  sur  la  structure  du  dermoïde  : 

i(  Au  mois  de  juin  1816,  il  se  présente  à  la  clinique  d'oculistique  de  la  Charité,  un 
jeune  homme  pâle  qui  porte  sur  l'œil  gauche  un*  petite  tumeur  ronde,  aplatie  d'un  blanc 
nacré,  d'une  consistance  très-solide.  Elle  était  nn  peu  plus  grande  qu'une  forte  lentille, 
s'implantant  à  la  partie  supérieure  de  la  cornée,  couchée  moitié  sur  cette  membrane, 
moitié  sur  la  sclérotique.  On  ne  pouvait  constater  aucune  altération  évidente  dans  l'en- 
tourage de  la  tumeur,  si  ce  n'est  que  la  conjonctive  était  un  peu  plissée  au-dessus  de  cette 
dernière.  Sur  l'œil  droit,  juste  au  même  endroit,  moitié  sur  la  cornée,  moitié  sur  la  sclé- 
rotique, se  trouvait  une  tumeur  semblable,  d'une  couleur  blanche  tendineuse,  grosse 
comme  une  forte  cerise.  Cette  tumeur  présentait  une  rainure  peu  profonde  allant  de  haut 
en  bas,  dans  laquelle  venaient  aboutir  des  bosselures  légèrement  rondes,  faiblement 
bleues,  transparentes  et  donnant  une  fluctuation  incertaine.  La  conjonctive  se  trouvait 
aussi  plus  boursouflée  de  ce  coté,  au-dessus  de  la  tumeur  et  formait  des  plis  épais.  Les 
deux  tumeurs  n'étaient  pas  douloureuses  et  la  vision  n'était  affaiblie  qu'à  droite  par  le 
développement  de  la  production  morbide.  Le  malade  no  pouvait  donner  des  renseigne- 
ments sur  l'origine  de  ces  néoplasmes,  et  ne  se  rappelait  plus  dejiuis  combien  de  temps  ils 
avaient  débuté  :  il  disait  cependant  que  le  mal  s'était  développé  pendant  son  enfance,  à 
la  suite  d'une  chute  ou  d'une  blessure.  La  tumeur  de  l'œil  droit  se  serait  lentement 
agrandie,  tandis  que  celle  de  l'œil  gauche  serait  restée  stationnaire,  après  que  le  malade  eut 
été  traité  par  un  menuisier.  Sa  santé  avait  toujours  été  parfaite.  A  part  ces  altérations, 
on  constate  un  changement  particulier  de  la  peau  au-dessus  de  l'œil  droit.  De  la  portion 
externe  du  sourcil,  part  une  élévation  ovalaire  d'une  étendue  d'un  pouce  environ,  qui 
s'étend  vers  la  partie  supérieure  et  postérieure  de  la  tête,  environ  jusqu'à  la  tubérosité 
pariétale,  en  se  rétrécissant  peu  à  peu.  Cette  partie  de  la  peau  n'est,  nulle  part,  couverte 
de  cheveux  ;  elle  est  de  couleur  gris  sale  (tache  de  souris)  ;  sa  surface  est  légèrement 
bosselée  et  inégale;  la  consistance  de  cette  partie  de  la  peau  est  très-prononcée,  elle  est 
dure  au  toucher.  Des  productions  semblables,  ressemblant  à  des  élévations  verru(iueuses, 
de  la  grandeur  d'une  lentille  ou  d'une  fève,  se  trouvaient  dispersées  sur  le  front,  depuis 
le  côté  droit  jusque  vers  le  côté  gauche.  Le  12  juin,  M.  .liingken  pratiqua  Tablation  de 
la  tumeur  de  l'œil  droit.  Pondant  l'opération,  il  s'écoula  de  l'humeur  aqueuse  et  un 


(1)  Archif  fin-  palliolofjische  Annloniie  und  Phij.siologie,  1854,  t.  VI,  p.  555. 
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lambeau  d'iris  fut  enlevé  avec  ses  membranes.  La  partie  enlevée  présentait  une  substance 
épaisse  d'une  consistance  semi-cartilagineuse,  qui  devenait  moins  solide  vers  les  parties 
internes  de  la  tumeur.  La  couleur  était  d'un  blanc  légèrement  bleuâtre.  La  couche  la  plus 
interne  de  cette  tumeur  était  composée  d'un  tissu  cellulaire  lâche.  Les  couches  les  plus 
fermes  présentaient  une  structure  analogue  à  celle  de  la  peau,  des  faisceaux  de  fibres  très- 
fermes,  dans  lesquelles  on  ne  distinguait  pas  de  noyaux,  môme  après  avoir  ajouté  de 
l'acide  acétique,  mais  seulement  quelques  éléments  élastiques.  Le  tout  était  couvert 
d'une  couche  épaisse  d'épiderme  composée  d'un  grand  nombre  de  couches  séparées. 
En  dehors,  on  trouvait  plusieurs  couches  de  cellules  aplaties  contenant,  en  partie,  des 
noyaux;  au-dessous  de  ces  couches,  on  voyait  des  cellules  aplaties,  longues,  présentant 
lui  noyau  bien  distinct,  au-dessous  desquelles  des  cellules  à  noyau,  de  nouvelle  formation, 
rondes,  serrées  les  unes  contre  les  autres,  touchaient  à  une  masse  de  noyaux  paraissant 
libres  à  leur  tour  (non  contenus  dans  une  membrane  cellulaire).  11  nie  fut  impossible  de 
distinguer  ni  poils,  ni  glandes.»  De  Graefe  apublié  une  semblable  observation.  (\oy.Arch. 
f.  ophUialm.,  t.  I,  1,  p.  287.) 

Au  mois  d'avril  ']86'2,  j'assistai  de  Graefe  pour  une  opération  qu'il  pratiqua 
à  Paris  sur  une  jeune  fille  d'environ  huit  ans,  opération  consistant  dans  l'abla- 
tion d'un  dermoïde  de  l'œil  gauche.  De  Graefe  eut  la  complaisance  de  me  re- 
mettre la  tumeur  pour  l'examen  au  microscope. 

Ce  dermoïde  était  d'une  couleur  gris  jaunâtre;  sa  surface  lisse  présentait  beaucoup  de 
pe^ts'  entonce.ments  scmèlables  à  des  piqûres  d'aiguille,  sa  hauteur  était  de  2  millimètres 
à  peu  près;  le  diamètre,  de  6  à  7  millimètres.  La  tumeur  était  recouverte  d'une  couche 
épaisse  d'épithélium  pavimenleux,  solidement  attacliée  surtout  dans  les  parties  qui  avaient 
adhéré  à  la  cornée.  La  substance  de  la  tumeur  était  composée  essentiellement  de  tissu 
cellulaire,  dont  les  fibres  et  les  faisceaux  de  cellules  se  trouvaient  rangés  avec  beaucoup 
de  symétrie,  parallèlement  à  la  surface  de  la  tumeur,  de  sorte  que  le  tissu  du  dermoïde 
présentait,  sur  des  sections  très-fines,  une  image  qui  rappelait  assez  celle  qu'on  aperçoit 
en  examinant,  sous  un  grossissement  faible,  des  tranches  minces  de  la  cornée.  Il  ne  me 
fut  pas  possible  de  distinguer  de  noyaux  da\is  les  cellules  du  tissu  cellulaire.  La  tumeur 
ne  montrait  dans  sa  partie  supérieure  que  très-peu  de  vaisseaux;  elle  était  comjilétement 
dépourvue  de  tout  élément  graisseux.  Aussi  fut-il  impossible  de  trouver  ni  un  follicule 
pileux,  ni  une  glande.  Vers  la  base  de  la  tumeur,  on  rencontrait  un  réseau  riche  de  ca- 
pillaires entremêlés  de  fibres  élastiques.  C'est  seulement  dans  ces  parties-là  que  je  parvins 
à  distinguer  quelques  cellules  de  graisse.  Ce  qui  m'avait  surtout  frappé  dans  cet  examen, 
c'était  le  manque  complet  de  poils  (comme  d'ailleurs  M.  Virchow  l'a  aussi  constaté  dans  le 
cas  rapporté  par  nous),  l'absence  jifesque  complète  de  graisse  et  l'arrangement  si  régulier 
des  éléments  du  tissu  cellulaire. 

La  figure  99  représente  une  verrue  de  la  conjonctive  de  l'œil  gauche,  que 


FiG.  99. 


j'ai  enlevée,  pendant  l'été  de  1866,  sur  une  jeune  fille  de  dix-huit  ans,  atteinte 
m  même  temps  d'un  strabisme  convergent  très-considérable  de  cet  œil  ;  un 
ort  poil  était  planté  au  centre  delà  verrue  qui  était  garnie  d'un  duvet  très-fin. 


420 


DE  WECKER.  —  MALADIES  DE  LA  CONJONCTIVE. 


L'examen  iiiicroscoi)iqiie  montra  la  inème  disposition  des  éléments  du  tissu 
cellulaire  que  dans  le  cas  précité,  ainsi  qu'un  nombre  considérable  de 
follicules  pileux;  mais  pas  une  seule  glande  sudoripare.  Quoique  l'ablation 
complète  de  la  verrue  eût  nécessité  une  légère  érosion  de  la  cornée,  lagué- 
rison  se  fit  assez  rapidement  pour  qu'il  nous  fût  permis  de  pratiquer  la 
ténotomie  du  droit  interne,  sur  ce  même  œil,  huit  jours  après  la  première 
opération. 

Le  dermoide  de  la  conjonctive  siège  constamment  sur  le  bord  de  la  cornée 
et  les  parties  environnantes  de  la  sclérotique.  Jusqu'à  présent,  on  ne  l'a  pas 
encore  rencontré  sur  la  conjonctive palpébr aie.  Cette  tumeur  a  de  la  tendance 
à  s'agrandir  lentement  et  à  donner  lieu  à  des  récidives,  lorsqu'elle  a  été 
enlevée  incomplètement.  Le  dermoide  est  gênant  pour  le  malade,  non-seule- 
ment par  la  difformité  très-évidente  qu'il  occasionne,  mais  encore  parce  qu'il 
provoque  une  disposition  aux  ophtbalmies  par  le  frottement  et  l'irritation 
qu'il  cause,  surtout  lorsqu'il  est  garni  de  poils.  Il  prend  même  quelquefois 
des  dimensions  qui  peuvent  gêner  les  mouvements  de  l'œil. 

Quant  à  ïétiologie  du  dermoide  conjonctival,  nous  devons  l'attribuer  à  un 
vice  de  conformation;  du  moins,  la  plupart  des  cas  se  rapportent  à  des  alté- 
rations congénitales,  et  nous  ne  connaissons  aucune  observation  dans  laquelle 
on  ait  vu  se  développer  cette  tumeur  sur  un  œil  parfaitement  sain. 

Voici  ce  que  dit  Ryba  (1)  sur  l'origine  probable  du  dermoide  congénital  : 

«  II  est  bien  connu  que  la  conjonctive  a,  dans  les  premiers  temps  de  son  développement 
fœtal,  une  structure  complètement  identique  avec  celle  dos  téguments  en  général,  et 
qu'avant  le  développement  des  paupières,  elle  est  lisse  et  tendue  sur  les  yeux.  Cette  partie 
de  la  peau  s'amincit  peu  à  peu  et,  après  la  dixième  semaine,  il  se  forme  à  la  périphérie 
supérieure  et  à  l'inférieure  des  bourrelets  lisses  (rudiments  des  paupières)  qui,  vers  la 
fin  du  troisième  mois  ou  au  commencement  du  quatrième,  se  touchent,  s'aeeolent  et  se 
réunissent.  Il  s'ensuit  que  la  partie  horizontale  de  l'œil,  où  le  dermoide  conjonctival  a 
été  observé  exclusivement  jusqu'à  présent,  se  trouve  plus  longtemps  sans  être  recouverte 
des  paupières.  Toutes  les  parties  du  système  cutané,  qui,  jusqu'au  parfait  développement 
du  fœtus,  restent  exposées  à  la  surface  du  corps,  acquièrent  peu  à  peu  la  structure  con- 
nue des  téguments  cutanés  bien  développés,  tandis  qu'au  contraire  les  parties  de  la  peau 
renversées  en  dedans  se  transforment  en  membranes  muqueuses.  Supposons  maintenant 
que  les  paupières,  qui  doivent  se  toucher  par  la  partie  médiane,  ne  se  ferment  pas 
complètement,  en  sorte  qu'après  le  quatrième  mois  il  reste  encore  une  partie  de  la  con- 
jonctive à  découvert;  il  en  résultera  que  cette  partie  prendra  la  propriété  des  téguments 
externes,  et  que  le  vide  laissé  parla  réunion  incomplète  des  paupières  sera  rempli  comme 
par  une  troisième  paupière  isolée  sur  le  globe.  C'est  pourquoi  j'ai  déjà,  en  1838  (2),  soumi 
à  l'attention  des  observateurs  la  question  de  savoir  s'il  n'y  a  pas  une  concordance  du  der 
moïde  avec  le  colobonia  congénital  des  paupières.  Une  pareille  relation  semble  avoir  été 
constatée,  dans  un  cas  observé  par  M.  Ammon  (3),oîi  le  coloboma  delà  paupière  supérieure 
correspondait  dans  sa  position  et  sa  direction  à  un  dermoide  conjonctival  implanté  à  la 
partie  supérieure  du  globe.  » 

On  peut  voir  (art.  Coloboma  congénital  des  paupières,  p.  241)  que  j'ai  en 
quelque  sorte  renversé  la  proposition  de  Ryba,  en  rapportant  la  formation  de 

(1)  Loc.  cit.,  p.  28. 

(2)  Voy.  Aiitmon's  Momtschrift,  t.  I,  p.  658. 

(3)  Wdther's  imd  von  Amrnon's  Journal,  t.  XXXI,  p.  96. 
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l'écliancrure  palpébrale  à  la  présence  d'une  portion  cutanisée  du  revêlement 
du  globe  oculaire. 

Traitement.  —  Le  dermoïdc  doit  être  toujours  enlevé  lorsque  sa  présence 
est  gênante  pour  le  malade  et  qu'il  montre  de  la  tendance  à  s'agrandir,  il  est 
prudent  d'exécuter  l'opération  le  plus  tôt  possible,  cette  tumeur  ayant  un^ 
tendance  à  faire  des  progrès  lents  et  incessants.  Outre  cela,  il  est  désirabl^ 
que  la  tumeur  n'occupe  pas  un  trop  grand  espace  sur  la  cornée,  parce  que  la 
partie  de  cette  membrane,  sur  laquelle  elle  repose,  ne  recouvre  jamais  sa 
transparence  antérieure. 

L'opération  ne  présente  pas  de  difficultés;  il  importe  toutefois  de  ne  pas 
enlever  la  tumeur  dans  sa  totalité,  car  on  risquerait  de  perforer  la  cornée  et 
de  voir  l'opération  suivie  de  la  perte  de  l'œil  (Jûnken).  On  commencera  par 
détacber  la  tumeur  de  la  cornée  en  laissant  la  partie  qui  pénètre  dans  le  tissu 
cornéen  ;  puis  on  l'enlèvera  de  la  sclérotique,  en  observant  la  précaution  de 
ne  pas  entamer  le  tissu  de  cette  membrane'.  Pour  pouvoir  bien  exactement 
pratiquer  cette  ablation,  on  fera,  de  temps  en  temps,  verser  par  un  aide  une 
petite  quantité  d'eau  sur  les  parties  saignantes,  au  moyen  d'une  seringue. 

Dans  le  but  de  combattre  la  disposition  aux  récidives,  on  propose  de  tou- 
cher le  restant  de  la  tumeur  avec  des  caustiques;  mais  nous  avons  toujours 
observé  qu'il  s'alropbiait  sans  qu'on  eût  besoin  d'employer  ces  cautérisations 
qui  augmentent  l'opacité  de  la  cornée. 

D.  —  Lipome  de  la  conjonctive. 

Les  lipomes  de  la  conjonctive  sont  assez  rares.  La  plupart  des  observations 
de  tumeurs  lipomateuses  qu'on  a  rapportées  pèchent  par  l'absence  d'examen 
microscopique.  On  s'est  fié  à  la  couleur,  à  l'aspect  général  et  à  la  consistance 
de  la  tumeur  pour  la  classer  (1). 

De  Graefe  (2)  a  publié  sur  les  tumeurs  lipomateuses  quelques  observations 
que  nous  reproduirons  en  partie  :  selon  cet  auteur,  le  lipome  conjonctival  a 
pour  siège  principal  l'espace  compris  entre  les  muscles  droit  supérieur  et 
droit  externe,  à  quelque  distance  de  la  cornée.  Sa  couleur  est  jaune,  il  est 
recouvert  par  la  conjonctive  saine.  La  tumeur  est  plate,  de  1  à  2  millimètres 
de  hauteur  et  s'étend  vers  la  région  de  la  glande  lacrymale  légèrement  gon- 
flée. Elle  a  tout  à  fait  les  caractères  du  lipome  qu'on  rencontre  sur  d'autres 
parties  du  corps,  comme  les  recherches  microscopiques  l'ont  démontré.  l\ 
semble  qu'elle  constitue  une  émanation  du  tissu  graisseux  du  fond  de  l'orbite. 

Cette  opinion  se  trouve  encore  confirmée  par  le  fait  qu'il  n'est  guère  pos- 
sible de  circonscrire  la  partie  du  lipome  située  le  plus  en  arrière.  En  1875  et 
1876,  j'ai  opéré  des  jeunes  filles  pour  les  débarrasser  de  lipomes  siégeant 

(1)  Voy.  M.  Kanka,  Tumeurs  lipomateuses  de  la  conjonctive  oculaire  {Annales  d'oculis- 
tique,  t.  XXXt,  p.  105). 
(■2)  Arcliiv  fûr  Ophthalmologie,  Bd  VI,  Ablh.  II,  S.  6. 
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en  liaut  et  eu  dehors  du  bord  coruéen,  et  daus  les  deux  opérations  j'ai  cessé 
de  poursuivre  les  derniers  prolongements  du  lipome  qui  s'insinuaient  eu 
forme  de  bandelettes  jusqu'au  delà  de  l'équateur  de  l'œil.  La  guérison  fut 
très-rapide  et  il  ne  survint  pas  de  récidive. 

Dans  un  cas  de  ce  genre,  où  la  tumeur  s'était  rapidement  agrandie,  et  où 
elle  exerçait  évidemment  une  influence  fâcheuse  sur  l'écoulement  delà  sécré- 
tion lacrymale,  de  Graefe  en  pratiqua  l'ablation  jusque  vers  le  bord  de  la  glande 
lacrymale.  La  conjonctive,  restée  parfaitement  intacte,  fut  réunie  à  l'aide  de 
sutures.  Tous  les  désordres  que  la  tumeur  avait  produits  cessèrent  rapidement, 
ainsi  que  la  tuméfaction  de  la  glande  lacrymale,  la  sécheresse  de  l'œil  et  la 
pression  désagréable  que  le  malade  avait  éprouvées. 

Il  semble  que  ces  tumeurs  lipomateuses,  qui  sont  sous-conjouctivales  ou  se 
confondent  avec  le  tissu  de  la  conjonctive,  soient  toujours  congénitales,  et  ce 
n'est  que  dans  un  temps  ultérieur  que  cette  émanation  du  tissu  graisseux  du 
fond  de  l'orbite  commence  à  grandir  et  peut  devenir  une  source  d'embarras 
pour  le  sujet  qui  en  est  porteur. 

M.  0.  rîecker  (1)  rapporte  un  cas  de  lipomes  sous-conjonctivaux  observés  chez  un" 
dame  de  dix-huit  ans  et  opérés  par  M.  Arll.  Dans  ce  cas,  les  deux  tumeurs  lipomateuses 
coïncident  avec  un  coloboma  de  la  paupière  supérieure  et  de  nombreux  cils  implantés  sur 
la  conjonctive. 

Dans  une  autre  observation  rapportée  par  de  Graefe,  un  homme  de  vingt-trois  ans  pré- 
sentait une  tumeur  lipomateuse  qui  ne  laissait  qu'une  petite  partie  de  la  conjonctive  à 
découvert.  La  tumeur  était  composée  d'une  masse  de  proéminences  globuleuses  d'une  cou- 
leur jaune  bien  accusée;  sa  consistance  était  molle  et  elle  penchait  un  jieu  en  bas  à  cause 
de  son  poids.  En  dehors  de  la  cornée  et  en  dedans  de  cette  membrane,  les  proéminences 
de  la  tumeur  gagnaient  de  5  à  6  millimètres  de  hauteur;  au-dessus  de  la  cornée,  la  pres- 
sion de  la  paupière  les  avait  aplaties.  La  tumeur  s'était  \u\  peu  agrandie,  selon  les  rensei- 
gnements incertains  du  malade,  qui  présentait,  en  outre,  une  ectopie  pupiUaire  du  même 
cùté.  Comme  la  tumeur  ne  causait  pas  de  gène  au  malade  et  qu'elle  occupait  une  grande 
étendue  de  la  conjonctive,  on  se  contenta  d'en  exciser  une  petite  partie  pour  pouvoir 
constater,  à  l'aide  du  microscope,  sa  nature  lipomateuse. 

Le  lipome  sous-conjonctival,  caractérisé  par  sa  couleur  jaune  et  sa  struc- 
ture lobuleuse,  est  généralement  couvert  par  la  conjonctive  parfaitement 
saine.  En  eidevant  cette  tumeur,  lorsqu'elle  cause  de  la  gêne  au  malade,  on 
tâche  de  conserver  la  muqueuse,  qu'on  réunit  après  l'opération  par  quelques 
points  de  suture.  Comme  règle  générale,  on  s'abstiendra  de  poursuivre  les 
émanations  ti*op  en  arrière,  si  Tonne  veut  s'exposer  à  un  accident  redoutable 
comme  le  suivant. 

M.  Fano  ("2)  opéra  une  jeune  fdle  de  vingt-trois  ans  d'un  lipome  siégeant  sous  la  con- 
jonctive vers  la  commissure  externe  de  l'œil  droit.  La  tunmir,  qui  n'élail  pas  une  cause 
de  sou/lrance  pour  la  malade,  ne  devenait  visible  que  lorsque  le  regard  était  dirigé  à 
gauche.  .\près  l'extirpation,  il  survint  un  gonflement  des  paupières,  une  conjonctivite 
avec  kératite  suivie  de  phthisie  de  l'œil.  Onze  jours  plus  tard,  l'autre  œil  fut  pris  de 
kératite  ulcéreuse  avec  perforation,  et  se  perdit  de  même.  On  ajoute  que  l'opération  avait 
été  pratiquée  suivant  le  désir  de  la  malade. 


(Ij  Spilals  Zeilung,  lfi-18,  1863. 
(2)  Gaz.  des  livp.,  n"  27,  18G9. 
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E.  —  Angiomes,  télangiectasies  de  la  conjonctive. 

Assez  souvent  on  est  consulté  pour  des  dilatations  vasculaires  de  la  conjonc- 
tive qui  ont  pour  siège  la  conjonctive  bulbaire  en  dehors  de  la  cornée,  qui 
est  exposée  à  l'air  pendant  l'ouverture  des  paupières.  Plusieurs  grosses  veines 
se  trouvent  distendues  et  tortueuses  et  donnent  à  l'œil  un  aspect  très-disgra- 
cieux. Cette  télangiectasie  circonscrite  se  rencontre  souvent  chez  des  per- 
sonnes assez  jeunes  (de  trente  à  quarante  ans)  et  coïncide  fréquemment  avec 
une  tendance  à  des  télangiectasies  de  la  peau  de  la  face,  ou  avec  de  la  coupe- 
rose. 

Plusieurs  fois,  sur  les  instances  des  malades,  j'ai  enlevé  la  portion  triangu- 
laire de  la  conjonctive  dans  laquelle  rampaient  les  vaisseaux  dilatés  et  tout  en 
obtenant  une  réunion  prompte  par  l'emploi  de  quelques  sutures  ,  la  cicatrice 
elle-même  devenait  le  siège  d'une  vascularisation  serrée  et  assez  apparente 
pour  faire  presque  complètement  perdre  le  bénéfice  de  cette  petite  opération. 

Les  véritables  angiomes  de  la  conjonctive,  qui  siègent  de  préférence  près 
de  la  caroncule,  sont  pour  la  plupart  congénitaux.  Dans  la  majorité  des  cas 
ils  se  sont  propagés  des  paupières  sur  la  conjonctive,  et  il  est  très-excep- 
tionnel de  pouvoir  les  observer  isolés  sur  la  conjonctive  même  [Virchow  (1), 
van  Roosbrœck  (2)].  Une  observation  de  de  Ammon  (3)  prouve  qu'une  pa- 
reille télangiectasie  peut  atteindre  de  telles  proportions  qu'elle  vient  presque 
recouvrir  tout  l'œil.  Cette  tumeur,  partant  de  la  caroncule,  avait  du  reste 
envahi  aussi  la  figure  et  s'étendait  jusque  vers  la  bouche.  Un  cas  remarqua- 
ble d'angiome  constituant  une  véritable  tumeur  caverneuse  a  été  relaté  par 
M.  Blessig  (4)  et  guérit  au  moyen  d'injections  de  perchlorure  de  fer. 

On  observe  chez  un  jeune  homme  de  vingl-quatre  ans  une  tumeur  noirâtre  qui  faisait 
saillie  entre  les  paupières,  elle  était  arrondie  et  recouvrait  toute  la  moitié  inférieure  du 
globe  de  l'œil  en  masquant  une  portion  de  la  cornée.  Cette  tumeur,  dans  latfnelle  se  per- 
dait la  conjonctive,  était  irrégulièrement  lobnlée,  mollasse,  et  aisément  compressible.  Au 
voisinage  de  la  cornée,  cette  tumeur  contenait  deux  concrétions  de  la  forme  de  grains  de 
plomb,  et  la  conjonctive  ambiante  montrait  plusieurs  petites  nodosités  de  la  grosseur 
d'une  lentille  ou  d'un  pois.  Ces  petits  boutons  bleuâtres  ne  communiquaient  nulle  part 
visiblement  avec  des  vaisseaux  conjonctivaux,  ce  qui  fit  supposer  qu'on  avait  affaire  à  une 
dilatation  des  vaisseaux  capillaires  de  la  conjonctive  sans  participation  des  gros  vaisseaux 
épiscléraux.  A  part  cette  altération  morbide  dont  l'origine  remonte  à  l'âge  de  quatre  ou  cinq 
ans,  et  qui  ncs'était  développée  que  très-progressivement,  l'œiletses  annexes  parurent  sams. 
Une  première  injection  d'une  goutte  de  perchlorure  de  fer  (12  pour  100)  fut  suivie  d'une 
réaction  très-violente  avec  injection  considérable  de  la  conjonctive  et  chémosis,  douleurs 
ciliaires  intenses  et  vomissements  occasionnés  peut-être  par  la  thrombose  instantanée  due 
à  l'injection  et  par  la  compression  des  nerfs.  Trois  autres  injections  complétèrent  la  cure 
radicale. 

Tandis  que  les  injections  de  substances  coagulantes  peuvent  être  rendues 

(1)  Krankhaft.  GeachwïUste,  t.  III,  1,  p.  iO'i. 

(2)  Cours  (iophthalinolofjie,  t.  I,  p.  333. 

(3)  Klinische  Darstellungen,  t.  II,  pl.  ix,  fig.  10.  Berlin,  1838. 

(4)  Petersb.  med.  Zeilsch.,  t.  111,  1868,  p.  342. 
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inoffensives  lorsque  la  tumeur  siégeant  sur  les  paupières,  on  l'isole  de  la 
circulation  générale  au  moyen  de  pinces  à  anneau,  pareille  chose  n'est  pas 
exécutable  pour  les  angiomes  de  la  conjonctive  du  globe  oculaire.  Aussi 
aurions-nous  recours,  en  telle  circonstance,  avec  bien  plus  de  tranquillité  à  la 
ligature  au-dessus  d'aiguilles  enfoncées  à  la  base  de  l'angiome  ou  à  la  galva- 
nocaustique. 

F.  —  Kystes  de  la  conjonctive. 

On  peut  distinguer  trois  sortes  de  kystes  conjonctivaux.  D'abord  une  variété 
siégeant  sur  la  conjonctive  bulbaire  de  préférence,  de  forme  arrondie,  mobile 
sous  la  muqueuse  et  ressemblant  beaucoup  comme  aspect  à  une  hydatide. 
Ordinairement  ces  tumeurs  n'acquièrent  pas  un  grand  développement  et  ne 
dépassent  pas  la  grosseur  d'une  lève.  Leur  forme  ronde  et  circonscrite,  de 
même  que  leur  couleur  rose  semi-diaphane,  permettent  de  les  distinguer 
facilement  d'autres  tumeurs.  A  l'aide  de  l'éclairage  oblique,  on  constate  aisé- 
ment qu'elles  ont  un  contenu  séreux.  Pour  bien  faire  le  diagnostic  entre  une 
hydatide,  on  devra  procéder  à  l'examen  microscopique. 

L'observation  suivante  de  BL  Warlon  Jones,  rapportée  par  Mackenzie  (1), 
fera  connaître  la  structure  de  ce  genre  de  tumeurs  : 

i(  M.  Warton  .lones  m'a  communiqué  le  cas  d'un  malade  qui  [vint  le  consulter  pour 
une  petite  tumeur  vésiciilaire  située  sous  la  conjonctive,  entre  le  repli  semi -lunaire  et  le 
bord  interne  de  la  cornée.  On  ])ouvait  la  faire  glisser  au  milieu  du  tissu  cellulaire  sous- 
conjonctival.  M.  Jones  souleva,  à  l'aide  d'une  petite  pince,  un  pli  de  la  conjonctive,  au- 
dessous  de  la  tumeur  qu'il  retranciia  d'un  couj)  de  ciseaux.  La  petite  vésicule  s'écliappa 
et  fut  reçue  sur  le  bord  de  la  paupière  inférieure.  En  la  plaçant  sur  la  paume  de  la  main 
et  en  l'examinant,  il  reconnut  qu'elle  avait  la  forme  ovoiile  :  son  plus  grand  diamètre 
avait  environ  deux  lignes,  elle  était  blancliàtre  comme  wnc.  liydatide,  mais  n'avait  pas  de 
tète.  Un  examen  au  microscope  lui  fit  connaître  que  ce  tissu  ne  ressemblait  pas  à  celui 
d'une  liydatide.  Ses  parois  étaient  constituées  par  une  membrane  finement  granulée;  elle 
contenait  un  fluide  dans  lequel  on  voyait  des  cellules  plates  à  noyaux,  ressemblant  à 
des  cellules  épitliéliales,  les  unes  libres,  les  autres  réunies  de  façon  à  former  une  sorte 
de  membrane.  » 

M.  Seitz  relate  une  observation  qui  se  rapproche  de  la  précédente  (2),  et 
j'ai  enlevé,  au  mois  de  janvier  1877,  une  tumeur  cyslique  ressemblant  à  une 
fève  qui  occupait  le  cul-de-sac  inférieur  de  l'œil  gauche  d'une  jeune  fdle  de 
dix-huit  ans.  Je  croyais  avant  l'opération  avoir  affaire  à  un  cysticenfue. 

Une  seconde  variété  de  kystes,  et  ceu.\-là  ont  probablement  pour  la  plupart 
une  origine  congénitale,  siège  près  du  bord  cornéen,  se  montrant  parfois  à 
l'instar  des  dermoïdes  placés  à  cheval  sur  ce  bord.  L'épaisseur  des  parois  de 
ces  kystes  est  plus  considérable,  ce  qui  leur  donne  aisément  un  aspect  lai- 
teux. Ils  ne  sont  pas  mobiles  sous  la  conjonctive,  mais  cette  membrane 
adhère  solidement  à  la  petite  tumeur  qui  elle-même  ne  se  laisse  pas,  même 
à  la  dissection,  détacher  facilement  du  tissu  sous-jacent,  mais  leur  contenu 
transparent  est  susceptible  de  se  déplacer  facilement  dans  la  paroi  supérieure 
flas(iue  des  kystes. 

(1)  Traduction  de  MM.  Warlomont  et  Testclin,  p.  46'2. 

(2)  Voy.  Flcmdbuch  des  ges.  Augenheilh  unde,  p.  90,  1869. 
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En  18G9,  j'ai  opéré  un  malade,  âgé  de  soixante-ciiici  ans,  qui  portail  sur  l'œil  gauclic, 
à  cheval  sur  le  bord  externe  de  la  cornée,  un  kyste  blanchâtre  de  la  grosseur  d'une  petite 
fève.  Ce  kyste  s'était  développé  depuis  quatre  à  cinq  ans,  mais  il  avait  existé,  suivant  le 
dire  du  malade,  dès  son  enfance  une  très-légère  tache.  Quoiqu'il  ne  résultât,  de  la  pré- 
sence de  cotte  petite  tumeur  flasque  et  compressible  sous  la  pression  des  paupières, 
aucune  gêne  pour  le  malade,  il  désirait  en  être  débarrassé,  voyant  qu'elle  augmentait 
lentement.  L'ablation  do  la  paroi  antérieure  du  kyste  composée  de  conjonctive  épaissie, 
sans  revêtement  épitliélial  intérieur,  montra  que  la  paroi  inférieure  ne  pouvait  que  diffi- 
cilement et  très-incomplétcment  être  détachée  du  tissu  épiscléral  et  de  la  cornée  opacifiée 
en  ce  point.  Le  contenu  de  ce  kyste  était  absolument  limpide  (1). 

M.  Sichul  nous  offre,  dans  son  Iconographie  (2),  deux  excellentes  gravures 
de  kystes  séreux  de  la  conjonctive  ;  l'une  lui  a  été  communiquée  par  le  docteur 
Soemmerring  (de  Francfort),  et  se  rapporte  à  un  cas  où  la  petite  tumeur  se 
trouvait  placée  aussi  tout  près  du  bord  inférieur  de  la  cornée.  On  ignore  si 
le  kyste  ne  contenait  pas  un  cysticerque.  Des  observations  analogues  ont  été 
publiées  par  Schoen  (3),  Saemisch  (4),  etc.  Certains  auteurs  rapportent 
l'origine  de  ces  kystes  voisins  du  bord  cornéen  à  des  traumatismes  (Schoen, 
Arlt  (5),  Zander  et  Geissler  (6)),  et  il  faut  se  demander  s'il  n'y  a  pas  ici  con- 
fusion avec  des  fistules  borgnes  de  la  cornée,  ou  une  cicatrisation  cystoïde 
d'une  plaie  circonscrite  de  cette  région  qui,  du  reste,  par  son  aspect  bosselé 
çomnie  gélatineux,  se  différencie  sensiblement  des  kystes  très-rares  du  reste. 

Une  troisième  variété  de  kystes  se  montrant  sous  l'aspect  d'un  ver  trans- 
parent ou  d'un  chapelet  de  perles  situé  sous  la  conjonctive  se  développe  par 
suite  d'une  dilatation  des  vaisseaux  lymphatiques,  et  constitue  en  quelque 
.sorte  un  angiome  lymphatique  de  la  conjonctive.  On  la  rencontre  souvent 
chez  des  personnes  qui  ont  souffert  de  conjonctivites  chroniques. 

Nous  avons  observé,  chez  un  jeune  homme  de  vingt-deux  ans,  une  élévation  transpa- 
rente de  la  conjonctive  bulbaire  de  l'œil  gauche,  que  nous  ne  saurions  mieux  déci  ire 
qu'en  disant  qu'elle  ressemblait  à  un  ver  de  2  millimètres  d'épaisseur  et  de  2  l/i  à 
'.i  centimètres  de  longueur,  parfaitement  transparent,  qui  se  serait  logé  sous  la  conjonctive. 
L'excision  d'une  partie  do  la  tumeur  et  rcxamcn  microscopique  fait  par  M.  Cornil  ne 
purent  nous  renseigner  sur  sa  nature,  car  on  n'y  trouva  que  des  éléments  normaux  île  la 
conjonctive. 

(1)  Ce  cas  m'est  resté  particulièrement  gravé  dans  la  mémoire,  à  cause  de  l'importance 
que  l'opération  a  eue  pour  la  famille  de  ce  malade.  J'avais,  trois  ans  auparavant,  soigné  la 
petite-lillo  du  malade,  fillette  de  trois  ans,  qui  souffrait  d'une  conjonctivite  plilycténulaire,  elle 
vint  dans  mon  cabinet,  où  en  présence  de  son  petit  frère,  âgé  de  cinq  ans,  on  lui  introduisit 
un  pou  de  calomel  entre  les  paupières.  Le  frère,  à  la  vue  de  ce  pansement,  en  fut  impres- 
sionné au  point  de  se  trouver  mal.  Rentré  à  la  maison,  des  symptômes  cérébraux  se  décla- 
rèrent et  l'enfant  succomba  à  la  suite  d'une  méningite.  Trois  ans  après,  le  père  du  petit 
garçon,  tenant  beaucoup  à  accompagner  son  beau-père  à  la  Clinique  où  l'ablation  de  ce  petit 
kyste  devait  avoir  lieu,  assista  contre  nia  volonté  à  cette  opération  insignifiante.  Lui  aussi 
se  trouva  mal,  rentra  chez  lui  et,  étant  pris  de  symptômes  cérébraux,  succomba  une  dizaine 
de  jours  après,  avec  les  mêmes  signes  que  son  enfant  avait  présentés  trois  ans  auparavant. 

(2)  Planche  LXXI,  figures  1  et  2.  Voy.  aussi  Mémoire  .sur  les  kijstes  séreux  de  l'œil  et  des 
paupières  (Archives  générales  de  médecine,  août  1846).  Un  cas  intéressant  de  kyste  pileux 
de  la  conjonctive  oculaire  se  trouve  rapporté  par  M.  Hizet  (Ann.  d'ocuL,  t.  LIV,  p.  29). 

(3)  Patliol.  Anatomie  des  Auges.  Hambourg,  1828,  p.  1GR. 

(4)  Graefe -Saemisch,  t.  IV,  p.  18'1 

(5)  Son  traité,  t.  I,-p.  169. 

(6)  Die  Verletzungen  des  Ange 
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Celte  affection  de  peu  d'importance  pratique,  et  qu'on  fait  disparaître  en 
piquant  la  paroi  du  petit  kyste,  a  été  représentée  par  M.  Hirschberg  (1). 
V ablation  de  ces  différentes  sortes  de  kystes  ne  présente  guère  de  grandes 
difficultés,  aussi  s'abstiendra-t-on  d'irriter  inutilement  l'œil  par  des  cau- 
térisations d'une  portion  adhérente  qu'on  aurait  négligé  d'enlever. 

G.  —  Fibrome  conjonctival. 

A  part  les  condylomes  que  certains  auteurs  (de  Wallher)  (2)  disent  avoir 
observé,  chez  des  sujets  syphilitiques,  un  fibrome  papilliforme  a  été  incontes- 
tablement rencontré  par  M.  Horner  (.3). 

Chez  un  homme  de  soixantc-deiix  ans,  on  observa  sur  l'œil  droit  une  tumeur  rou- 
geàtre  et  mollasse  qui  recouvrait  la  cornée  sans  y  adhérer,  et  se  trouvait  attachée  à 
2  millimètres  de  distance  du  bord  cornéen  à  la  conjonctive.  Cette  tumeur  ressemblait 
beaucoup  à  un  amas  framboisé  de  condylomes  pointus  et  remontait  jusque  vers  le  cul-de- 
sac  conjonctival.  Seules  la  moitié  inférieure  du  globe  oculaire  et  la  conjonctive  des  pau- 
pières se  trouvaient  libres.  L'ablation  de  cette  tumeur,  qui  récidivait  avec  formation  d'une 
kératite,  permit  de  démonti'er  qu'il  s'agissait  d'un  fibrome  papillaire  typique.  Le  malade 
succomba,  avant  la  perte  complète  de  son  œil,  à  un  carcinome  ventriculaire. 

Reste  à  savoir  ce  qu'il  faut  ranger  dans  les  fibromes  parmi  ce  que  les 
anciens  auteurs  ont  décrit  sous  la  désignation  vague  de  verrues  de  la  conjonc- 
tive (Chelius(4),  Himly  (5),  Mackenzie,  etc). 

H.  —  OSTÉOME  SOUS-CONJONCTIVAL.  ' 

Gomme  se  rattachant  k  la  formation  de  fibromes  sous-conjonctivaux,  doit 
être  envisagée  la  foi"malion  si  rare  d'ostéomes  sous-conjonctivaux.  11  ne  se 
trouve  dans  la  littérature  que  de  très-rares  exemples  de  cette  affection  parmi 
lesquels  il  faut  citer  une  observation  de  de  Graefc. 

Elle  se  rapporte  à  une  jeune  lille  qui  avait  depuis  longtemps  constaté  un  faible  gon- 
flement de  la  paupière  supérieure  (l'œil  n'est  pas  indiqué)  et  souvent  une  gène  par  suite 
de  la  sensation  de  pesanteur.  En  renversant  La  paupière,  une  tumeur  grosse  comme  la 
moitié  d'une  noisette  faisait  saillie  près  de  la  commissure  externe.  Cette  tumeur,  de 
forme  ovalaire,  dure  comme  du  cartilage,  avait  un  prolongement  en  forme  de  col  et 
siégeait  sous  la  conjonctive  dont  l'aspect  était  tout  à  fait  normal.  Enlevée,  cette  portion 
dure,  composée  d'un  tissu  cellulaire  très-épaissi,  renfermait  du  véritable  tissu  osseux 
et  ressemblait  dans  sa  conformation  à  une  dent  incisive  de  3  millimètres  de  longueur 
{Klin.  M<iiiiit>il)l.,  1863,  p.  23). 

L'observation  de  M.  Saemisch  est  la  suivante  : 

(1)  Klinische  Beohachtungen.  Berlin,  1874.,  t.  I,  fig.  2. 

(2)  Lehre  von  den  AiigenkrankheUen.  Fribourg,  1849,  p.  820. 
(3l  Klinische  MonaML,  p.  8,  1871. 

(4)  Handbuch.  1839,  p.  478. 

(5)  Kranlilieilen  u.  Misbild.  t.  11,  p.  I G. 
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Il  s'agit  d'un  jeune  homme  qui,  depuis  longtemps,  s'était  aperçu  d'un  léger  gonfle|j;ient 
sous  la  paupière  supérieure  droite  qui  commençait  à  le  gêner  depuis  (juelques  mois.  On 
trouve  sous  la  conjonctive  bulbaire,  entre  les  droits  externe  et  supérieur,  une  procidence 
qui  allait  jusque  vers  le  cul-de-sac  et  avait  la  grosseur  d'une  fève.  Cette  tumeur  était  peu 
mobile,  très-résistante  et  adhérait  par  sa  surface  sur  une  grande  étendue  avec  la  con- 
jonctive. En  énucléant  cette  tunn'ur  elle  se  montrait  déjà  très-résistante,  les  dents  des 
pinces  ne  pouvaient  y  mordre.  La  tumeur  avait  une  surface  supérieure  convexe  et  une 
inférieure  concave  sur  laquelle  elle  reposait  sur  la  sclérotique.  Les  deux  surfaces  se  con- 
fondaient par  des  bords  arrondis.  La  longueur  de  la  tumeur  ovalaire  était  de  9  milli- 
mètres, sa  largeur  5  millimètres  et  son  épaisseur  3  millimètres;  elle  était  essentiellement 
composée  de  tissu  osseux  avec  une  enveloppe  dense  de  tissu  cellulaire. 

Une  troisième  observation  a  pu  être  prise,  en  1871,  à  ma  clinique  : 

Il  s'agissait  d'une  fdle  de  vingt-six  ans  qui  portait  sous  la  conjonctive  du  cul-de-sac 
supérieur  de  l'œil  droit  une  tumeur  très-résistante  que  je  ne  saurais  mieux  comparer  qu'au 
noyau  d'une  datte  un  peu  aplati.  Cette  tumeur,  de  la  longueur  de  1  centimètre  et  demi, 
n'adhérait  pas  an  fond  avec  le  globe  de  l'œil,  mais  ne  se  laissait  déplacer  que  faiblement, 
attendu  que  la  conjonctive  y  était  fixée  dans  la  moyenne  étendue  de  la  surface  antérieure. 
Elle  s'était  développée  ti'ès-lentemeut  et  n'occasionnait  qu'une  très-faible  saillie  sons  la 
supérieur  paupière,  avec  la  sensation  d'une  pesanteur  en  écartant  les  paupières.  L'ablation 
en  fut  aisément  faite  en  laissant  une  bandelette  de  tissu  conjonctival  à  la  tumeur.  L'examen 
microscopique  montrait  que  ce  noyau  à  surface  antérieure  arrondie,  aplatie  eu  arrière,  était 
composé  d'un  tissu  cellulaire  très-dense  avec  un  noyau  osseux  bien  organisé  sans  éléments 
cartilagineux. 

On  voit  que,  dans  ces  trois  observations,  l'ostéome  s'était  développé  fort 
lentement  et  sans  gêne  sur  de  jeunes  individus,  et  qu'd  siégeait  sous  la  con- 
jonctive de  la  moitié  supérieure  du  globe  oculaire  ou  du  cul-de-sac. 

II.  —  Tumeurs  malignes. 

A.  -r-  ÉpITHÉLIOMA. 

Les  cas  de  tumeurs  épithéliales  se  développant  primitivement  sur  la  con- 
jonctive bulbaire  (ailleurs  que  sur  le  limbe  conjonctival)  ou  la  conjonctive  des 
paupières,  sont  excessivement  rares.  Près  du  limbe  conjonctival  ou  sur 
celui-ci  même,  on  peut  rencontrer  déjà  plus  fréquemment  des  ulcérations  qui 
imposeraient  pour  des  affections  pblycténulaires,  si  ce  n'était  l'âge  de  l'in- 
dividu ;  mais  bien  plus  souvent  encore  on  aura  occasion  d'observer  cette 
néoplasie  sur  la  muqueuse,  comme  s'étant  propagée  des  paupières  sur  elle. 

Une  fois  que  le  néoplasme  a  envahi  les  tissus  profonds  des  paupières,  il  ne 
tarde  pas  à  se  propager  sur  la  conjonctive.  On  observe  des  cas  d'épithélioma 
des  paupières  qui  ont  complètement  envahi  ces  organes  et  la  conjonctive  pal- 
pébrale,  et  où,  néanmoins,  la  conjonctive  bulbaire  et  celle  du  cul-de-sac  ne 
présentent,  sauf  une  vascularisation  anormale,  aucun  changement  appré- 
ciable. 

Dans  le  cancroïde  de  la  conjonctive  bulbaire,  le  mal  se  présente  au  début, 
sous  la  forme  d'un  petit  bouton,  situé  plus  ou  moins  près  du  bord  de  la 
cornée;  couvert  par  la  conjonctive  vascularisée;  il  a  été  souvent  confondu 
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avec  un  bouton  de  conjonctivite  pustuleuse.  Lorsque  l'afTection  est  plus 
avancée,  on  aperçoit  une  petite  tumeur  rougeâtre,  bosselée,  dont  la  surface  a 
un  aspect  papiliairc,  est  parfois  excoriée  et  sécrète  à  peine  un  peu  de  liquide 
purulent.  Le  reste  delà  conjonctive,  ne  présente  aucun  changement,  si  ce 
n'est  un  peu  d'hyperhémie. 

Les  observations  suivantes  publiées  par  de  Graefe  (Archiv  fiir  Oph- 
thalrn.,  Bd.  VII,  Abth.  II)  mettront  bien  en  i-elief  les  ciiractères  que  nous 
offre  cette  production  néoplasique. 

Obseuv.\ti  )N  I.  —  n  Uii  otTiciei'  d'un  âge  moyen,  jouissant  apparemment  d'une  excellente 
santé,  était  traité,  depuis  plusieurs  mois,  par  un  oculiste  érudit  pour  une  ophtlialmie  j 
phlycténulaire  très-persistante  et  d'un  caractère  particulier.  Moi-même,  j'avais  vu  ce  ma- 
lade, quelque  temps  auparavant,  mais  d'une  manière  très-passagère,  et  j'avais  cru  qu'il 
s'agissait  d'une  infdtration  appartenant  à  l'ophthalmie  phlycténulaire.  A  ce  second  examen, 
les  choses  avaient  bien  changé.  Il  existait  une  injection  en  forme  de  faisceau  allant  de  la  ii 
périphérie  de  l'œil  vers  le  bord  externe  de  la  cornée  où  siégeait  une  petite  élévation  à 
peu  près  de  1  millimètre  de  hauteur  et  à  peine  de  2  millimètres  de  diamètre;  cette  éléva- 
tion différait  néanmoins  beaucoup,  quant  à  sa  forme,  de  celles  qu'on  rcnconti'o  à  l'occasion 
d'une  infiltration  ordinaire  et  bien  circonscrite  du  tissu  conjonctival.  Elle  était  taillée  à 
pic,  le  bord  de  cette  partie  élevée  était  couvert  d'un  épithélinni  lisse  qui  se  perdait  vers 
le  milieu  de  celle-ci  ;  examinée  avec  la  loupe,  on  voyait  sa  surface  irrégulière  et  remplie 
d'aspérités  papillaires;  elle  était  complètement  sèche  et  nulle  part  recouverte  de  lambeaux 
de  tissu  en  décomposition  purulente,  comme  on  le  voit  dans  les  infdtrations  c^njonctivales 
ulcérées.  L'élévation  formée  par  la  tumeur  était  entourée  d'une  injection  ai'térielle  peu 
prononcée,  au  contraire  de  ce  qu'on  voit  pour  les  phlyctèncs  de  la  cojijonclive  ;  on  ne 
trouvait  aucun  gonllement  inllammatoire  de  la  mu(]ueuse,  seulement  quelques  veines  tor- 
tueuses et  très-peu  d'infdtratiou  séreuse.  Je  n'hésitai  pas  à  dire  que  cette  production 
morbide  était  un  néoplasme,  quoique  cette  injection  en  forme  de  faisceau,  allant  jusqu'à 
l'angle  externe  de  fœil,  me  parût  bien  singulière.  Après  l'ablation  de  cette  tumeur,  la 
guérison  s'effectua  en  peu  de  jours  et  l'injection  anomale  cessa  complètement.  M.  le  pro- 
fesseur Virchow,  qui  avait  bien  voulu  se  charger  de  l'examen  de  cette  tumeur,  n'hésita 
pas  à  déclarer  que  c'était  un  cancroïde,  car  elle  présentait  une  foule  de  cônes  épithéliaux 
serrés  les  uns  contre  les  autres  et  implantés  dans  un  tissu  cellulaire  très-peu  abondant  (|ui 
les  entourait.  La  tumeur  contenait  aussi,  des  masses  épithéliales  agglomérées  qui  étaient 
sans  aucune  continuité  avec  la  surface;  en  un  mot, 'elle  possédait  tous  les  caractères  d'un 
cancroïde.  Jusqu'à  présent  (une  année)  le  malade  n'a  pas  été  pris  de  récidive,  mais  il  est 
douteux  qu'il  ne  s'en  manifeste  pas,  même  après  une  ablation  faite  si  peu  de  temps  après 
le  début  de  la  maladie.  » 

Nous  avons  reproduit  cette  seconde  observation  parce  qu'il  est  fort  pro- 
bable que  le  premier  développement  du  néoplasme  s'était  fait  dans  le  tissu  de 
la  conjonctive,  c'est-à-dire  dans  l'anneau  conjonctival. 

Oi!SKRv.\TioN'  II.  —  ((  Madame  Léonorc  P.  .,  âgée  de  cinquante-sept  ans,  privée  de  ses 
règles  depuis  six  ans,  s'apercevait  pendant  l'été  1858  ([u'unc  rougeur  se  montrait  à  son 
œil  droit,  dans  l'angle  externe.  Cette  rougeur  se  propageait  de  plus  en  plus  vers  le  bord 
de  la  cornée  et  y  causait  un  gonflement  pour  lequel  elle  venait  me  consulter  le  5  novembre. 
Le  quart  externe  de  la  cornée  était  occupé  par  une  tumeur  plate  d'environ  3  millimètres 
de  hauteur.  Cette  tumeur  se  limitait  nettement  par  un  bord  tranchant  et  presque  vertical. 
Elle  s'étendait  à  peine  sur  la  sclérotique,  était  d'un  gris  brun,  et  se  perdait  en  dehors, 
dans  la  conjonctive  sillonnée  de  grosses  veines,  près  de  la  cornée,  en  se  rétrécissant  vers 
les  angles  de  l'œil.  La  conjonctive  de  toute  cette  partie  semblait  bien  un  peu  gonflée, 
mais  sans  être  dégénérée.  L'opération  montra  que  la  tumeur  n'adhérait  entièrement  que 
par  une  partie  circonscrite  de  2  millimètres  carrés,  au  tissu  de  la  cornée,  et  cela  un  jieu 
au-dessous  du  diamètie  horizontal  de  cette  membrane.  Le  reste  de  la  tumeur  n'était  que 
très-peu  adhérent  à  la  cornée  et  put  être  facilement  et  entièrement  enlevé.  L'inji'ction 
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anomale  de  la  conjonctive  se  dissipa  complètement  et  l'œil  présenta,  dix  jours  après  l'opé- 
ration, un  aspect  parfaitement  sain.  M.  le  professeur  Vircliow,  qui  s'était  chargé  de  l'examen 
de  la  tumeur  et  avait  bien  voulu  me  faire  voir  le  résultat  linal  de  cet  examen,  démontra 
la  nature  typique  d'un  cancroïde.  .l'ai  reçu  des  nouvelles  de  la  malade,  m'informant  qu'elle 
avait  été  prise  d'une  récidive  avant  qu'une  année  entière  fut  passée.  Le  mal  renaissant 
occupait  le  bord  inférieur  do  la  cornée.  » 

J'ai  assisté,  en  1859,  Sicliel  père  pour  l'ablation  d'un  cancroïde  siégeant 
sur  la  conjonctive  bidbaire  et  sur  la  cornée  (J).  Il  eutla  bonté  de  me  remettre 
une  partie  de  la  tumeur  pour  l'examen  microscopique  par  lequel  je  pus  con- 
stater l'existence  évidente  d'un  épithélioma  de  la  conjonctive.  M.  Robin  con- 
firma ce  diagnostic.  Cette  tumeur,  dont  le  diainètre  vertical  mesurait  à  peu 
près  4  millimètres,  siégeait  sur  le  bord  interne  de  la  cornée  qu'elle  cachait  en 
partie,  en  s'étendant  vers  le  grand  angle  de  l'œil.  La  surface  de  la  tumeur 
était  e.xcoriée,  d'un  aspect  papillaire  et  d'un  rouge  pâle.  Elle  n'était  le  siège 
d'aucune  sécrétion  anomale  ni  d'hémorrhagies.  Quoique  cette  tumeur  eût  été 
enlevée  avec  le  plus  grand  soin  possible,  une  rechute  ne  tarda  pas  à  se  inani- 
fester.  Il  en  fut  de  même  pour  le  cas  suivant  : 

Au  printemps  de  1860,  j'ai  opéré  un  nommé  Gosselin,  âgé  de  soixante  ans,  d'un  épi- 
thélioma de  la  grosseur  d'ime  forte  noisette;  cette  tumeur  était  implantée,  par  un  étroit 
pédicule,  sur  le  limbe  conjonctival  de  l'oeil  gauche,  au  bord  externe  de  la  cornée.  Elle 
datait  de  deux  ans  et  avait  une  grande  ressemblance  avec  les  végétations  du  col  de  la 
matrice,  que  les  Anglais  ont  décrites  sous  le  nom  de  cole-flower  tumour.  La  tumeur,  mobile 
sur  la  cornée,  en  recouvrait  les  deux  tiers,  et  avait  opacifié  cette  membrane  dans  presque 
toute  son  étendue;  le  malade  ne  pouvait  plus  fermer  complètement  l'œil,  et  malgré  les 
frottements  continuels  des  paupières  sur  la  surface  de  la  tumeur,  celle-ci  ne  présentait 
aucune  ulcération.  Le  malade,  très-pusillanime,  ne  se  décida  à  entrer  à  ma  Clinique,  pour 
se  soumettre  à  l'opération,  qu'à  bout  de  forces,  et  épuisé  par  des  souffrances  continuelles. 
Ay^nt  vu  souvent  l'abrasion  des  épithéliomas  de  l'œil  suivie  d'une  prompte  récidive,  je 
me  décidai  à  pratiquer  tout  de  suite  l'énucléation  du  globe.  A  cet  effet,  je  détachai  la 
conjonctive  au  niveau  des  insertions  musculaires,  laissant  sur  le  globe  toute  la  partie 
comprise  entre  ces  insertions  et  la  cornée,  et  je  continuai  l'opération  comme  dans  le  pro- 
cédé de  Bonnet.  Huit  jours  après,  le  malade  sortait  parfaitement  guéri;  mais  malheu- 
reusement, au  bout  de  cinq  mois,  il  nous  revint  avec  une  récidive.  Tout  l'orbite  était 
rempli  de  fongosités  sèches,  qui  commençaient  déjà  à  former  une  procidence  entre  les 
paupières.  Je  pratiquai  alors,  avec  des  ciseaux  courbes,  une  nouvelle  extirpation  aussi 
complète  que  possible,  et  je  pansai  la  plaie  au  moyen  de  boulettes  de  charpie  trempées 
dans  une  solution  au  1/3  d'acide  acétique.  La  guérison  marcha  avec  une  grande  rapidité. 
Aujourd'hui,  c'est-à-dire  trois  mois  après  l'opération,  la  rétraction  cicatricielle  est  très- 
prononcée,  et  aucune  récidive  n'a  encore  eu  lieu.  Pourtant  une  nouvelle  récidive  se  dé- 
clara six  mois  après  cette  seconde  opération  et  le  malade  succomba  onze  mois  après 
l'énucléation  présentant  les  signes  du  développement  d'une  tumeur  inter-maxillaire.  La 
tumeur,  examinée  par  M.  Robin,  montrait  tous  les  caractères  d'un  épithélioma,  et  avait 
pris  naissance  dans  le  tissu  conjonctival  périkératique. 

Un  cas  analogue  de  tumeur  cancroïde  ayant  un  diamètre  de  près  de  2  centi 
mètres,  et  siégeant  en  dehors  de  la  cornée  dans  la  direction  du  méridien  hori- 
zontal, a  été  observé  par  M.  Ilorner  (2)  sur  un  homme  de  cinquante-deux  ans. 
Notons  que  dans  toutes  ces  observations  la  néoplasie  a  débuté  sur  la  conjonctive 
bulbaire  située  en  dehors  du  bord  externe  de  la  cornée.  Ce  n'est  qu'au  début  du 

(1)  L'observation  de  ce  cas  se  trouve  dans  El  Eco  de  Paris,  1859,  publié  par  M.  Valdès. 

(2)  Klin.  Monatsb.,  1871,  p.  6. 
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cancroïde  conjonctival  que  le  diagnostic  peut  présenter  des  difficultés.  On  voit, 
à  une  époque  plus  avancée,  plusieurs  boutons  composés  du  tissu  néoplasique 
qui  se  réunissent,  deviennent  plus  pâles  et  se  gonflent  davantage  ;  leur  surface 
s'excorie  parfois  et  il  se  forme  alors  un  ulcère  avec  des  bords  irréguliers.  Le 
fond  de  cet  ulcère  est  bosselé,  comme  infiltré  par  une  masse  pultacée  et  d'une 
couleur  rouge  paie.  Ces  ulcères  peuvent  quelquefois  persister  fort  longtemps 
avant  de  faire  de  grands  progrès.  Dans  d'autres  cas,  la  marche  est  plus  rapide; 
bientôt  la  cornée  est  atteinte  par  l'infiltration  morbide  et  il  en  résulte  une  per- 
foration avec  destruction  du  globe  oculaire.  Un  fait  remarquable,  c'est  la 
résistance  prolongée  de  la  sclérotique  à  cette  dégénération  morbide.  Le  mal 
peut  s'étendre  jusqu'au  fond  de  l'orbite  et  atteindre  les  os  après  avoir  détruit 
les  paupières,  sans  qu'on  trouve  pour  cela  la  sclérotique  envahie  par  la  ma- 
ladie. 

Il  est  important  de  reconnaître  l'épithélioma  aussitôt  que  possible,  car  c'est 
alors  que,  par  une  opération,  on  a  encore  le  plus  de  chances  d'arrêter  le  mal. 
Cette  opération  devient  de  plus  en  plus  délicate  et  incertaine,  lorsque  la  pro- 
duction morbide  s'est  localisée  près  de  la  cornée,  dans  le  tissu  sous-conjonc- 
tival  très-dense  qui  attache  la  muqueuse  à  la  sclérotique,  ou  lorsque  le  néo- 
plasme a  déjà  envahi  la  cornée.  11  en  est  de  même  lorsque  l'épithélioma  a  déjà 
gagné  une  grande  partie  de  la  conjonctive  bulbaire,  et  qu'on  se  trouve  obligé 
de  faire  subir  à  la  muqueuse  une  large  perte  de  substance. 

Si  l'épithélioma  débute  par  la  conjonctive  des  paupières,  on  fera  bien  de 
sacrifier  une  partie  de  ces  dernières,  en  ne  conservant  autant  que  possible 
que  le  tissu  sain.  On  tâchera  de  combler  la  perte  de  substance  par  une  opéra- 
tion plastique,  et  si  l'on  a  dû  exciser  une  partie  de  la  conjonctive  bulbaire, 
on  détachera  la  muqueuse  sur  une  grande  étendue  pour  faciliter  son  glisse- 
ment et  pouvoir  la  réunir;  à  moins  que  la  perte  de  substance  qu'elle  vient  de 
subir  ne  soit  trop  considérable.  Au  besoin  on  aura  recours  à  la  greffe,  car  il 
importe  d'obtenir  une  guérison  rapide  de  la  plaie  avec  le  moins  possible 
d'irritation. 

Lorsque  l'épithélioma  a  récidivé,  qu'il  occupe  une  grande  étendue  du 
globe,  on  fera  bien  de  sacrifier  cet  organe,  même  s'il  est,  du  reste,  parfaite- 
ment sain,  car  il  est  impossible  d'arrêter  autrement  la  marche  funeste  du 
mal,  une  fois  qu'il  s'est  propagé  dans  le  tissu  sus-sclérotical,  au  delà  de  l'in- 
sertion des  muscles  droits. 

B.  —  Sarcome,  mélanosarcome. 

11  parait  que  le  développement  de  sarcomes  prenant  leur  origine  sur  le 
bord  cornéen,  pour  se  propager  de  là  sous  la  conjonctive,  a  été  observé  dans 
un  nombre  restreint  de  cas  (H.  MuUer,  Lebert,  Schoen)  (1)  et  nous  aurons 
occasion  de  revenir  sur  ce  sujet  en  parlant  des  tumeurs  de  la  cornée. 


(1^  Voy.  Saemiscli,  lue.  cit.,  p.  152. 
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Les  sarcomes  qui  débutent  sur  la  conjonctive  bulbaire  ou  palpébrale  sont 
dans  la  majorité  des  cas  des  mélanosarcomes  et  s'observent  avec  l'aspect  de 
tumeurs  pédiculées  partant  de  la  conjonctive  tarsienne  (llorner)  (1)  ou  bien 
apparaissent  sous  l'orme  de  taches  siégeant  sur  la  conjonctive  bulbaire  près  du 
bord  cornéen  (de  préférence  l'externe).  Dans  les  observations  de  mélano- 
sarcomes on  a  parfois  accusé  comme  cause  occasionnelle  du  mal  un  trauma- 
tisme, plus  souvent  encore  les  malades  ont  rapporté  son  origine  à  une  tache 
regardée  comme  congénitale. 

Il  ne  faudrait  pas  confondre  ces  taches  mélaniques  que  j'ai  rencontrées  chez 
plusieurs  malades,  avec  des  taches  piginentaires  de  la  sclérotique  qu'on 
observe  fréquemment  chez  des  sujets  à  teint  foncé.  Les  taches  suspectes  de 
la  mélanose  apparaissent  comme  un  petit  amas  de  sépia  sous  la  conjonctive,  et 
lorsqu'elles  menacent  de  s'étendre  elles  s'agrandissent  par  de  petits  foyers 
voisins  qui  finissent  par  devenir  confluents  avec  la  tache  primitive.  La  colo- 
ration de  ces  taches  est  d'un  noir  intense,  tandis  que  la  pigmentation  la  plus 
accusée  de  la  sclérotique  ne  revêt  qu'une  teinte  ardoisée. 

La  marche  accidentée  et  parfois  très- traînante  qu'affecte  la  mélanose  con- 
jonctivale  ressort  des  observations  suivantes  : 

Un  ancien  notaire,  ngé  de  soixante-dix  ans,  avait  perdu  l'œil  droit  à  la  suite  d'une 
affection  cornécnne.  Il  se  présenta  chez  moi,  pour  la  première  fois,  en  été  (1862),  avec 
une  tumeur  mélanique  de  la  grosseur  d'une  forte  fève,  siégeant  sur  l'œil  gauche,  sous 
la  conjonctive,  au-devant  de  l'insertion  du  droit  supérieur.  Comme  la  tumeui-  commençait 
à  gêner  beaucoup  le  malade,  par  sa  procidence  et  par  le  frottement  qu'elle  exerçait  contre 
la  paupière  supérieure,  je  conseillai  au  malade  de  se  faire  opérer.  Par  suite  de  cir- 
constances particulières,  l'opération  fut  exécutée  par  un  confrère.  Six  mois  après,  je  revis 
le  malade;  on  avait  pratiqué  l'abrasion  de  la  tumeur,  la  cicatrice  était  fortement  adhé- 
rente à  la  sclérotique,  qui  était  marquée  çà  et  là  de  petites  taches  noires;  de  plus,  deux 
nouvelles  tumeurs  s'étaient  développées  de  chaque  côté  de  la  cicatrice.  Celles-ci,  de  la 
grosseur  d'une  petite  lentille,  étaient  peu  saillantes,  et  d'une  couleur  noire  très-foncée; 
j'observai  le  malade  jusqu'au  mois  d'avril  1866,  m'abstenant  de  toute  intervention  chirur- 
gicale, vu  la  lenteur  de  l'affection  et  le  peu  de  gène  qu'accusait  le  malade.  A  cette  époque, 
les  tumeurs  avaient  acquis  le  volume  de  deux  grosses  fèves;  de  plus,  le  limbe  conjonctival 
était  tatoué  de  noir,  et  l'éclairage  oblique  révélait  la  présence  de  dépôts  noirs  analogues 
dans  la  couciie  épithéliale  de  la  cornée  jusqu'à  3  millimètres  de  distance  de  son  bord.  Je 
fis  alors,  avec  facilité,  l'abrasion  des  deux  petites  tumeurs,  laissant  toutefois  un  fond 
parsemé  de  petits  dépôts  mélaniques.  La  guérison  marclia  très-vite,  mais  quelques 
mois  après  une  nouvelle  tumeur  se  développa  avec  assez  de  rapidité  dans  le  cul-de-sac 
supérieur.  Je  proposai  une  nouvelle  opération,  mais  le  malade  ne  voulut  pas  y  consentir, 
il  s'adressa  à  un  autre  confrère  et  je  le  perdis  de  vue.  L'examen  de  la  tumeur  fait  par 
M.  Cornil  démontra  qu'il  s'agissait  bien  d'un  sarcome  mélanique. 

L'observation  suivante  démontre  la  malignité  d'une  maladie  qui  débute  par 
une  simple  tache  restant  stationnaire  pendant  des  années. 

M.  le  docteur  S.  de  L.  me  conduisit,  le  3  juillet  1871,  son  fils  âgé  de  vingt-huit  ans, 
jeune  officier  vigoureux  et  en  apparence  d'une  brillante  santé,  pour  le  débarrasser  d'une 
petite  tumeur  qui  siégeait  près  du  bord  externe  de  la  cornée  gauche.  Il  s'agissait  d'une 
excroissance  mamelonnée,  de  la  grosseur  d'une  toute  petite  fève,  implantée  sur  la  con- 
jonctive bulbaire  près  du  limbe  externe  de  la  cornée;  elle  mesurait  un  denii-centimètre  de 


(1)  Klin.  MonalshUiller,  p.  4,  1871. 
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long  sur  4  millimètres  de  large  et  était  couchée  dans  un  tiers  de  sa  longueur  sur  la  cornée 
même,  sans  y  adiiérer.  Cette  petite  tumeur  avait  une  couleur  vineuse,  et  dans  les  parties 
les  plus  saillantes  même  ardoisée;  elle  faisait  suffisamment  saillie  pour  gêner  les  mouve- 
ments des  paupières.  Le  père  m'amena  son  lils  d'abord  parce  qu'on  avait  observé  dans 
ces  derniers  temps  un  accroissement  de  la  tumeur  et  en  second  lieu  parce  que  le  jeune 
homme  voulant  se  marier  désirait  se  débarrasser  de  cette  difformité.  Mon  confrère  me 
raconta  que,  étant  enfant,  son  fds  avait  déjà  eu  une  petite  tache  noirâtre  près  du  bord 
externe  de  la  cornée  gauclie,  tache  dont  on  ne  se  préoccupa  pas,  jusqu'à  ce  que,  vers 
l'âge  de  quinze  ans,  elle  devint  assez  apparente  pour  que  le  père  allât  consulter  Michon, 
qui  pratiqua  une  ablation  d'une  portion  de  la  conjonctive,  mais  n'obtint  qu'une  cicatrice 
légèrement  pigmentée.  Pendant  douze  ans  l'œil  resta  dans  le  même  état,  alors  cette  cica- 
trice commença  à  se  soulever  et  à  former  la  tumeur  sus-décrite.  Je  ne  cachai  pas  la  gra- 
vité du  mal  et  proposai  au  père  l'énucléation  de  l'œil,  quoique  celui-ci  montrât  une  acuité 
parfaite,  me  basant  sur  le  fait  d'une  récidive>  et  sur  la  très-grande  difficulté  de  pouvoir 
extirper  en  entier  la  tumeur.  Sur  les  vives  instances  de  mon  confrère  et  de  toute  sa 
famille  je  me  résignai  à  une  simple  ablation  qui  fut  faite  le  5  juillet  et  j'eus  soin  de 
pousser  nu  couteau  à  cataracte  dans  les  lames  de  la  sclérotique,  afin  d'enlever  les  couches 
sur  lesquelles  le  pédicule  delà  tumeur,  large  de  2  millimètres  carrés,  se  trouvait  implanté. 
La  conjonctive  environnante  fut  enlevée  à  1/2  centimètre  au  pourtour  de  la  tumeur  et  la 
plaie  réunie  après  le  dégagement  (1)  de  la  muqueuse,  avec  toute  l'exactitude  désirable.  La 
cornée  même  avait  té  légèrement  entamée  en  enlevant  la  couche  de  tissu  scléral  voisin. 
En  dépit  de  cette  facette  la  giiérison  marcha  très-rapidement;  mais  six  mois  après  je  fus 
déjà  obligé  de  réséquer  la  cicatrice  qui,  adhérente  au  bord  cornéen,  commençait  à  se 
tatouer  de  noir.  Une  semblable  ablation  fut  encore  faite  trois  mois  après.  La  guérison 
parut  alors  obtenue,  le  jeune  homme  se  maria,  se  souciant  fort  peu  de  son  œil,  et  je  ne 
le  revis  qu'en  octobre  1872.  Une  récidive  très-étendue  s'était  développée  et  de  nombreuses 
tumeurs  occupaient  toute  la  conjonctive  bulbaire  de  la  moitié  inférieure  du  globe  de  l'œil, 
de  façon  à  former  une  tumeur  qui  faisait  même  saillie  sous  la  paupière  inférieure.  Le  mal 
n'empiétait  que  du  côté  externe  sur  la  cornée  et  la  pupille  laissée  libre  permettait  au 
malade  une  vision  parfaite.  Dans  une  consultation  avec  MM.  Giraud-Teulon  et  Duplay,  je  ne 
cachai  pas  au  père  qu'une  énucléation  pratiquée  après  la  quatrième  récidive  me  faisait 
beaucoup  redouter  une  métastase  hépatique  et  que  je  ne  me  résignais  qu'à  contre-cœur  à 
une  opération  dont  l'opportunité  ne  lui  avait  pas  paru  suffisante  à  la  première  pj'éscntation 
du  malade.  Assisté  de  mes  confrères,  je  pratiquai  l'énucléation  de  l'œil  et  pus  me  convain- 
cre que  ni  la  conjonctive  des  paupières,  ni  le  contenu  de  l'orbite  n'avaient  été  envahis  parle 
mélanosarcome,  reconnu  comme  tel  au  microscope.  Tout  parut  marcher  à  souhait,  l'œil 
artificiel  fut  bien  porté  quoiqu'on  eût  été  obligé  desacrifier  une  grande  partie  de  la  conjonc- 
tive bulbaire,  lorsque  six  mois  après  cette  opération  le  jeune  homme  fut  pris  de  douleurs 
opiniâtres  et  très-pénibles  dans  les  lombes.  En  dépit  de  mou  avis,  une  médication  déi  ivative 
énergique  fut  instituée  sans  le  moindre  succès,  car  ces  douleurs  n'étaient  que  le  premier 
signal  d'une  mélanose  des  os  ayant  envahi  la  colonne  vertébrale.  Elle  éclata  alors  dans  le 
fémur  gaucho  (qui  se  fractura  pendant  un  mouvement  du  malade  dans  son  lit),  dans  les  os 
du  crâne,  les  côtes  et  les  clavicules.  De  nombreux  boutons  apparurent  dans  tout  le  tissu 
sous-cutané  et  ce  malheureux  jeune  homme  succomba  à  peine  deux  ans  après  que  l'ablation 
de  la  tumeur  mélanique  avait  été  pratiquée,  sur  le  bord  de  la  cornée  et  sans  qu'une  récidive 
locale  lie  se  fût  développée.  Une  tante  du  malade  avait  succombé  après  l'ablation  d'une 
mélanose  de  la  joue  dans  des  circonstances  analogues. 

Une  semblable  observation,  pour  ce  qui  regarde  la  tendance  aux  récidives, 
a  été  rapportée  par  M.  Seilz  (2),  mais  le  malade  n'a  pas  pu  être  suivi  assez 
longtemps  pour  qu'on  ait  pu  être  fixé  sur  l'issue  de  ce  cas. 

(1)  Je  ne  saurais  recommander  avec  assez  d'insistance  de  recourir  pour  ce  dégagement  à 
des  ciseaux  absolument  propres  et  non  à  ceux  qui  ont  servi  à  l'ablation  de  la  tumeur;  en 
agissant  autrement  on  peut  soi-même  transporter  des  germes  de  la  tumeur  assez  loin  du 
foyer  primitif. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  99. 
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«  Un  paysan,  de  cinquante  et  un  ans,  d'une  constitution  parfaite,  s'aperçoit  depuis  un  an 
qu'il  est  porteur  d'une  petite  taclie  d'un  rouge  noirâtre  au  coin  interne  de  l'œil,  tache 
qu'il  ne  savait  attribuer  à  aucune  cause.  Cette  tumeur  indolente  était  à  peine  visible  au 
début,  n'augmentait  rapidement  que  depuis  dix-huit  mois.  L'œil  était  un  peu  irrité  et  il  y 
avait  une  augmentation  dans  la  si'-crétion.  Lorsque  le  malade  se  présenta  pour  la  première 
fois  à  l'hôpital  de  Tiibingen,  on  constata  dans  l'angle  interne  de  l'œil  une  tumeur  nii'da- 
niquc  de  la  grosseur  d'une  petite  fève,  d'un  bleu  noirâtre,  semblable  par  sa  couleur  à  une 
rate  foncée.  La  structure  était  un  peu  lobuleuse,  avec  un  bord  concave  qui  touchait  la 
cornée  lorsque  le  malade  regardait  droit  devant  lui.  La  tumeur  adhérait  déjà  à  la  scléro- 
tique et  était  réunie  avec  la  partie  interne  de  la  paupière  supérieure,  en  sorte  qu'elli- 
obstruait  le  point  lacrymal  supérieur.  Ce  ne  fut  que  cette  dernière  partie  de  la  tumeur  qui^ 
se  propageant  assez  loin  en  haut  sous  la  paupière  supérieure,  causa  des  difficultés  pendant 
l'opération.  On  parvint  néanmoins  à  enlever  complètement  la  tumeur.  Dans  les  huit  pre- 
miers mois  qui  suivirent  l'opération,  trois  récidives  survinrent  :  la  première  se  présenta 
sous  forme  de  deux  grains  noirâtres  de  la  grandeur  d'une  tète  d'épingle,  siégeant  à  la  face 
interne  de  la  paupière  supérieure;  la  socoiulo  récidive  montrait  une  tumeur  grande  comme 
une  fève,  située  entre  le  globe  et  la  paupière.  Pour  enlever  cette  dernière,  il  fallut  fendre 
la  paupière  au  milieu  jusqu'à  son  bord  orbitaire  et  la  renverser  en  deiiors,  non-seulement 
pour  mettre  la  sclérotique  à  découvert  sur  une  grande  étendue,  mais  aussi  pour  enlever 
une  mince  couche  de  cette  membrane,  vu  qu'elle  montrait  déjà  des  points  noirâtres.  A  la 
troisième  récidive,  il  repoussa  une  petite  tumeur  au  même  endroit,  qui  fut  facilement 
enlevée.  Dans  toutes  ces  opérations,  le  globe  oculaire  n'avait  nullement  souffert,  et  il  n'en 
résulta  d'autres  inconvénients  qu'un  symblépharon  ])artiel.  On  avait  réussi  à  combaltro  le 
mal,. niais  il  sembla  bi(Mi  douteux  qu'on  put  être  sûr  du  succès  pour  l'avenir.  L'examen 
microscopique  du  néoplasme  démontrait  de  grandes  cellules  rondes  composant  la  tumeur  et 
contenant  une  quantité  variable  de  molécules  de  pigment,  ce  qui  donnait  à  la  tumeur  une 
couleur  d'un  rouge  brun,  d'une  intensité  variable  sur  différents  points.  « 

Des  observations  semblables  de  mélano-sarcoiiie  ont  encore  été  relatées  par 
MM.  Estiander  (1),  Talco  (2),  etc.,  tandis  qu'il  n'existe  qu'une  seule  observation 
011  le  sarcome  ait  ciiangé  de  caractère  anatomique  en  prenant  celui  du  glio- 
sarcome.  Dans  l'observation  de  M.  Boettclier  (3)  la  tumeur  très-voluiTiineuse 
recouvrait  toute  la  cornée  et  privait  l'reil  de  sa  fonction  qui  fut  rétablie  après 
l'ablation  du  glio-sarcome. 


Le  cancer  débute  encore  bien  plus  rarement  que  les  autres  tumeurs  ma- 
lignes sur  la  conjonctive  :  il  n'atteint  .guère  cette  membrane  qu'après  avoir 
envahi  les  paupières  ou  les  membranes  profondes  de  l'œil,  et  s'être  fait 
jour  par  la  cornée.  Il  arrive  alors  assez  souvent  que  le  cancer  laisse  fort 
longtemps  la  muqueuse  intacte,  comme  on  a  occasion  de  le  voir  pour  les  tu- 
meurs de  ce  genre  qui  se  développent  dans  le  tissu  cellulaire  de  l'orbite  ou 
des  paupières.  Ce  n'est  que  lorsqu'une  ulcération  s'est  produite  que  la  con- 
jonctive est  rapidement  atteinte  et  détruite  par  le  cancer. 

Le  cancer  conjonctival  se  présente  soit  à  l'état  médullaire,  soit  sous  une 
forme  gélatineuse. 

Parmi  les  formes  de  cancer  médullaire,  nous  devons  ranger  le  cas  d'Aber- 

(1)  Finska  làlcaresulls  Kapets  haïullingar,  t.  Xlll,  p.  256. 
r2j  Klin.  Monatsblàtter,  p.  326,  1873. 
(3)  Dorpater  med.  Zeilschrifl,  t.  I,  1871. 
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nethy  (1),  dans  lequel  il  s'aj^it  d'une  tumeur  qui  se  développa  au-dessous  de 
la  conjonctive;  elle  avait  7  pouces  de  long  et  3  pouces  et  demi  de  circonfé- 
rence. Après  l'avoir  enlevée,  elle  pesait  2  livres  et  demie. 

Nous  avons,  en  1862,  ou  l'occasion  d'observer,  dans  le  service  de  Morel- 
Lavallée,  un  cas  de  cancer  conjonclival  qui,  à  cause  de  sa  localisation  sur  la 
muqueuse,  offrait  beaucoup  d'intérêt.  M.  Morax,  à  cette  époque  interne 
dans  ce  service,  a  eu  la  l)onté  de  nous  communiquer  l'observation  suivante: 

ic  Pélagie  l'igeon,  cinquante-six  ans,  couliirière,  a  toujours  joui  d'une  excellente  sauté; 
mère  de  neuf  enfants,  elle  n'a  cessé  d'être  réglée  qu'à  cinquante-cinq  ans.  Il  y  a  six  mois 
environ,  à  la  suite  de  grands  chagrins,  cette  femme  s'aperçut  que  son  œil  droit  pleurait 
continuellement  et  que  la  vision  était  fort  gênée  de  ce  côté  par  l'abaissement  de  la  pau- 
pière supérieure.  Ces  phénomènes  se  prononçaient  de  plus  en  plus  sans  s'accompagner  de 
douleurs,  quand  la  malade  vint  à  la  consultation  de  Morel-Lavallée,  à  l'hôpital  Beaujon. 
Voici  ce  que  l'on  constata  à  cette  époque  (15  avril  180:2)  :  L'œil  droit  est  caché  par  la 
paupière  suoérieure,  dont  la  couleur  est  normale  et  qui  présente  dans  sa  partie  moyenne 
une  saillie  très-évidente,  dépassant  le  niveau  du  bord  sourciller.  La  fente  palpéhrale  est 
li-ès-reslreinte  quand  la  malade  laisse  son  œil  en  repos.  En  écartant  les  voiles  palpébraux, 
on  voit  deux  tumeurs  :  l'une  volumineuse  supérieure,  adhérente  à  la  paupière  supérieure; 
l'autre  petiT,e,  sur  le  bord  externe  de  la  cornée.  Cette  deAiière  tumeur  se  trouve,  entre  la 
commissure  externe  et  le  bord  de  la  cornée,  sur  laquelle  elle  enqiiètc  de  quelques  milli- 
mètres. De  la  grosseur  et  de  la  forme  d'un  pois,  elle  a  une  couleur  rosée,  presque  transpa- 
rente; à  sa  surface  courent  de  très-nombreux  petits  vaisseaux,  très-apiiarcnts  à  cause  de 
leur  couleur  d'un  rouge  vif.  Cette  tumeur  est  immobile,  adhérente  à  la  sclérotique  et  à  la 
cornée  sur  une  large  base.  La  conjonctive  n'est  rougeàtre  et  injectée  que  sur  les  bords  de 
cette  "tumeur  ;  la  corruie  est  saine  et  la  vision  parfaite.  La  tumeur  principale  a  des  dimen- 
sions bien  plus  considérables;  elle  s'enfonce  dans  la  partie  supérieure  de  l'orbite.  On  la 
fait  saillir  en  retoVu-nant  la  paupière.  De  la  grosseur  d'une  petite  noix,  bilobée  à  sa  surface 
libre,  elle  s'attache  au  bord  supérieur  du  cartilage  tarse  par  un  pédicule  très-mince,  formé 
par  les  deux  feuillets  réunis  de  la  conjonctive.  On  mesure  facilement  le  peu  d'épaisseur  de 
ce  pédicule  en  le  comprimant  entre  deux  stylets.  La  hauteur  et  la  largeur  de  la  tumeur 
sont  presque  égales  et  sont  de  2  centimètres.  La  coloration  n'est  pas  la  même  partout: 
rosée  et  transparente  dans  la  plus  grande  étendue,  elle  est  d'un  rouge  foncé,  violacée 
dans  certains  points.  La  consistance  est  molle,  la  pression  n'est  pas  douloureuse,  mais 
produit  de  l'hémorrhagie  à  cause  de  sa  très-grande  vascularité.  Queli|ues  |iarlies  de  la 

.tumeur  sont  recouvertes  d'une  sécrétion  puriforme;  il  n'existe  pas  d'ulcération.  On  dia- 
gnostique un  polype  (fongus)  de  la  conjonctive,  tumeur  de  mauvaise  nature.  On  pratiqua 
l'opération  le  8  mai.  La  tumeur  supérieure  fut  facilement  enlevée  avec  les  ciseaux  courbes; 
pour  extirper  la  petite  tumeur,  il  fallut  disséquer  avec  le  bistouri  en  enlevant  la  lame 
superficielle  de  la  cornée.  L'hémorrhagie  fut  insignifiante;  la  cicatrisation  se  fit  très- 
rapidement.  On  cautérisa  à  deux  reprises  les  parties  occupées  autrefois  par  les  tumeurs. 
La  malade  quitta  l'hôpital  le  20  mai,  les  plaies  étaient  parfaitement  guéries.  M.  Cornil, 
qui  avait  bien  voulu  se  charger  de  l'examen  microscopique,  nous  communiqua  le  résultat 

•  suivant  :  le  parenchyme  de  cette  tumeur  est  uniquement  composé  dé  cellules;  ces  cellules, 
étudiées  à  un  grossissement  de  500  diamètres,  se  présentaient  sous  foraie  de  larges  plaques 
arrondies  ou  ovalaires,  mesurant  de  0""",020  à  0""",0.i6  dans  leur  diamètre.  Les  contours 
étaient  parfaitement  nets  et  ombrés.  Elles  renfermaienfun  ou  deux  noyaux;  ces  noyaux, 
eux-mêmes  ovalaires  ou  ronds,  mesuraient  0""°,0l;]  à  0""°,01(j  et  contenaient  un  ou  deux 
nucléoles  saillants  et  brillants  de  0""°,002  à  0'°"',003.  Le  plus  grand  nombre  d'entre  eux 
étaient  transparents  et  finement  granulés,  mais  quelques-uns  commençaient  à  s'infiltrer 
de  granulations  graisseuses.  Au  centre  de  la  tumeur  on  ne  voyait  rien  auti-e  chose  que  ces 
cellules  et  ces  noyaux  cancéreux,  mais  à  la  périphérie  de  la  tumeur  principale,  et  surtout 
dans  la  petite  portion  enlevée,  il  était  facile  de  s'assurer  que  ces  éléments  nouveaux 
s'étaient  développés  au  milieu  et  aux  dépens  du  tissu  cellulaire.  Là,  eu  effet,  on  apercevait 
tout  d'abord  une  grande  iiuantité  de  fibres  allongées  et  onduhies  du  tissu  cellulaire.  Entre 

(1)  Surgical  observations  on  tumours,  etc.  Loudon,  1811  (M.M.  Warlomout  et  Testeliu, 
toc.  cit.). 
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ces  fibres  existaient  los  noyaux  du  lissu  cancéreux.  En  écartant  et  ililacéranl  les  pré'para- 
tions,  on  voyait  l'union  intime  des  éléments  de  nouvelle  formation  avec  le  lissu  cellulaire 
préexistant.  Plusieurs  cellules  contenant  un  noyau  cancéreux  avec  son  nucléole  avaient 
une  forme  allongi'e  et  se  prolongeaient  sur  leurs  bouts  en  pointes  effilées,  justifiant  ainsi 
rhv|i(itlu'se  que  les  éléments  nouveaux  se  seraient  développés  dans  les  cellules  du  tissu 
cellulaire  décrites  par  M.  Virchow.  » 

Une  observation  qui  se  rapproche  de  cello-ci  a  ('té  relatée  par  M.  Ilirsch- 
berg  (1).  La  tnnienr  d'aspect  ganglionnaire  était  partie  de  la  conjonctive 
palpébrale  supérieure. 

La  seconde  forme  de  cancer  conjonctival  a  un  aspect  gélatineux  avec  des 
excroissances  polypeuses  et  correspond  à  ce  que  Beer  a  autrefois  indiqué 
comme  exophthalmia  fungosa;  elle  a  été  décrite  par  Chelius  (2)  et  Mac- 
kenzie  (3).  Voici  comment  ce  dernier  auteur  s'exprime  sur  cette  forme  de 
cancer,  dont  il  ne  semble  pas  avoir  bien  connu  exactement  la  structure 
microscopique  : 

«  La  seconde  variété  de  fongus  de  la  conjonctive  a  une  consistance  presque,  gélatineuse, 
elle  est  d'un  jaune  clair  ou  brun.  On  la  rencontre  principalement  à  la  face  interne  des 
paupières,  surtout  à  la  supérieure,  et  dans  le  repli  supérieur  de  la  conjonctive.  Elle  atteint 
quelquefois  un  volume  considérable,  et  bien  qu'elle  soit  molle  et  privée  de  vaisseaux 
rouges,  elle  détermine  parfois  la  destruction  du  globe  de  l'œil,  par  suite  de  la  pression 

qu'elle  exerce  sur  lui        Lors  même  que  l'œil  a  été  détruit  par  la  pression  qu'elle  exerce, 

elle  peut  encore  continuer  à  s'accroitro,  attaquer  les  os  de  l'orbite  et  user  le  malade  par 
la  douleur  et  la  fièvre.  J'ai  quelquefois  été  amené  à  soupçonner  que  cette  variété  pourrait 
bien  être  de  nature  cancéreuse,  n 

Les  observations  de  cette  forme  polypeuse  de  cancer  ressemblant  aux 
polypes  gélatineux  du  nez  sont  assez  rares,  nous  nous  bornons  à  un  cas 
publié  par  Chélius  : 

On  observa,  dit  cet  auteur,  chez  un  homme  de  cinquante  ans,  d'une  bonne  santé  selon 
son  extérieur,  dans  la  conjonctive  bulbaire,  plusieurs  tumeurs  indolentes  et  mobiles,  res- 
semblant parfaitement  aux  polypes  muqueux;  les  tumeurs  n'occasionnaient  aucun  change- 
ment dans  les  fonctions  de  fœil,  si  ce  n'est  un  peu  de  gêne  que  le  malade  éprouvait 
quand  il  mouvait  les  paupières.  On  les  enleva  à  l'aide  de  pinces  et  de  ciseaux;  les  plaies 

,  se  guérirent  vite  et  sans  aucun  accident.  Peu  de  temps  après,  même  production  de  tu- 
meurs sur  la  conjonctive,  accompagnées  cette  fois  d'un  gonflement  de  l'amygdale  gauche 
et  de  gêne  pour  la  déglutition.  Après  avoir  cette  fois  enlevé  les  tumeurs,  on  soumit  le 

.  malade  à  des  frictions  mercurielles  et  à  un  régime  des  plus  sévères,  parci'  qu'on  avait 
reconnu  les  symptômes  afiligeants  de  la  maladie.  Cette  cure  affaiblit  beaucoup  le  malade, 
il  maigrit  considérablement,  et  l'engorgement  de  l'amygdale  disparut.  Le  malade  se  remit 
bientôt.  On  lui  appliqua  un  séton  à  la  nuque  qu'on  discontinua  de  lui  faire  porter  après 
qu'il  eut  joui  longtemps  d'une  parfaite  santé.  Bientôt  de  nouvelles  tumeurs  semblables 
aux  premières  se  développèrent  dans  les  fosses  nasales,  gagnèrent  rapidement  en  exten- 

.  sion,  de  manière  que  les  niasses  enlevées  avec  des  pinces  à  polypes  remplissaient  le  creux 
de  la  main.  Peu  de  temps  après,  la  racine  du  nez  se  gonfla,  il  survint  une  perforation 
"des  os  et  il  se  développa  un  fongus  de  la  grandeur  de  la  paume  de  la  main.  Il  saignait 
fréquemment  et  s'élimina  tout  d'un  coup  en  causant  de  vives  soulTrances.  Le  malade  se 

,  remit  et  l'on  aurait  cru  que  la  plaie  eu  suppuration  se  cicatriserait,  mais  la  repuUulation 
du  fongus  commença  de  nouveau  et  le  malade  succomba  à  la  suite  d'accidents  cérébraux. 
Il  est  à  peine  utile  d'ajouter  qu'en  présence  de  ces  formes  de  tumeurs  malignes,  il  faut 

(1)  Klinische  Moiiiibhliitler,  p.  1)1,  U'/l. 

(2)  Handimch  iler  Aufienlieilkunde.  Stuttgard,  I8.V.I,  t.  11. 

(3)  Loc.  cit. 
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s'cfforcor  d'agir  promptement  et  d'opérer  autant  que  possible  dans  des  parties  tout  à  fait 
saines.  De  larges  portions  des  paupières  et  le  globe  de  l'œil  doivent  donc  être  sacrifiés 
sans  hésitation. 

ARTICLE  XXII 

MALADIES  EXCEPTIONNELLES  DE  LA  CONJONCTIVE  :  LEPRA,   LUPUS,  PITYRIASIS, 
PSORIASIS,  PEMPHIGUS,  TUBERCULES  DE  LA  CONJONCTIVE.  j 

I.  Lepra. 

D'après  les  recherches  de  MM.  Bull  et  Ilanseii  (1),  qui  ont  étudié  à 
Christinnia,  avec  le  plus  grand  soin,  les  affections  lépreuses  de  l'œil,  quoique 
les  lésions  de  la  cornée  débutent  généralement  par  une  infdtration  épisclérale 
voisine  de  la  cornée,  la  conjonctive  n'est  comprise  que  secondairement  dans 
ce  processus  destructif. 

Au  Brésil  nous  avons  des  relations  sur  cette  maladie  par  M.  Petraglia  (2), 
((ui  indique  que  dans  les  cas  de  lèpre  avec  rougeur  et  plissement  de  la  peau, 
il  se  formerait  une  pullulation  de  la  conjonctive  se  présentant  comme  une 
boursouflure  mal  limitée,  arrondie,  blanchâtre  ou  blanc  jaunâtre,  d'aspect 
luisant  et  lardacé  et  sans  vascularisation.  Cette  pullulation,  qui  n'est  autre 
chose  que  l'infiltration  épisclérale  que  Bull  et  Ilansen  ont  si  bien  reproduite 
(loc.  cit.,  fig.  5,  6  et  7),  tranche  sur  la  cornée  avec  un  bord  à  pic  de  un 
millimètre  de  hauteur,  en  se  perdant  insensiblement  vers  la  périphérie  du 
globe  de  l'œil;  elle  fuse,  comme  dans  les  cas  de  Bull  et  Hansen,  dans  le 
tissu  cornéen  même. 

M.  Sylvester  (3),  qui  a  étudié  cette  triste  maladie  aux  Indes  (Bombay),  est 
aussi  de  l'avis  que  c'est  de  la  cornée  et  non  de  la  conjonctive  que  part  la 
localisation  lépreuse.  «  D'après  tous  les  renseignements  que  j'ai  pu  recueillir 
sur  cette  maladie,  il  paraîtrait  que  la  lèpre  s'attaquerait  rarement,  si  non 
jamais,  au  globe  de  l'œil,  sous  une  autre  forme  que  le  tubercule  de  la  cornée 
et  même,  quand  l'œil  arrive  à  se  perdre,  c'est  par  une  extension  de  la  tumeur 
cornéenne  dont  la  base  envahit  successivement  la  chambre  aqueuse,  l'iris  et 

les  autres  tuniques  de  l'œil  »  A  priori  est-ce  la  conjonctive  et  non  les 

membranes  profondes  du  globe  que  l'on  s'attendait  à  voir  atteintes  en  premier 
lieu  dans  la  lèpre  ? 

II.  Lupus  coujonctival. 

Le  lupus,  même  lorsqu'il  a  envahi  les  paupières,  n'a  pas  une  grande 
tendance  à  empiéter  sur  la  conjonctive.  Les  lésions  concomitantes  de  cette 
membrane  se  traduisent  plutôt  par  une  hyperhémie  et  un  état  hypertrophique 
causé  par  l'ectropionnement  et  la  dénudation  du  globe  de  l'œil  à  la  suite  de 
la  destruction  de  ses  voiles  protecteurs. 

(1)  The  leprous  disenses  of  the  eije,  etc.  Christiania,  in-8»,  p.  27,  1873,  avec  6  planclies. 

(-2)  Klin.  Momlsblaller,  p.  G5,  1872. 

(3)  Annales  d'oculistiqiie,  l.  LXVI,  p.  235. 
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Pourtant,  à  de  rares  exceptions,  une  véritable  éruption  de  boutons  de  lupus 
peut  avoir  lieu  sur  la  conjonctive  tarsienne,  de  préférence  l'inférieure, 
formant  des  procidences  arrondies  ou  papilliformes  qui,  réunies  en  groupes, 
ressemblent  aux  bourgeons  charnus  et  se  rapprochent  comme  aspect  des 
granulations  très-développées.  Comme  pour  le  lupus  cutané,  ces  boutons  se 
cicatrisent  en  même  temps  que  de  nouveaux  poussent  en  d'autres  points,  de 
façon  qu'un  treillage  de  tissu  cicatriciel  se  forme  sur  cette  muqueuse  bour- 
geonnante. Finalement  des  pertes  considérables  delà  conjonctive  déterminent 
le  renversement  de  la  paupière  avec  symblépharon. 

Le  diagnostic  est  en  général  facilité  et  la  confusion  -avec  un  trachome 
rendue  impossible,  par  la  présence  d'altérations  semblables  sur  la  peau  de 
la  figure  et  par  la  tendance  de  l'affection,  même  lorsqu'elle  a  débuté  sur  la 
muqueuse,  à  empiéter  sur  le  bord  libre  de  la  paupière,  ce  que  les  granulations 
ne  font  pas. 

Le  lupus  conjonctival  peut  précéder,  comme  dans  l'observation  de 
Arlt  (1),  de  plusieurs  semaines  l'éruption  de  la  joue  et  du  nez.  Nous 
donnoos  une  observation  instructive  à  cet  égard  qui  a  été  relatée  par 
M.  Pfluger  (2). 

A.  M.,  âgée  de  vingt  ans,  donicstiiiuo,  venait  en  juillet  dernier  consulter  pour  un  mal 
d'yeux  qui  durait  à  peu  près  depuis  six  mois.  Au  début  la  paupière  dont  elle  souffre 
n'avait  été  qu'épaissie,  roiigie  et  avait  rendu  beaucoup,  mais  depuis  deux  mois  elle  com- 
mençait à  se  ronger.  Il  s'agit  de  la  paupière  supérieure  de  l'œil  gaucho  qui  en  vérité  est 
très-épaissic  et  pend  de  fai,'on  rpie  le  relcveur  ne  peut  la  soulever  qu'insensiblement, 
néanmoins  la  pupille  était  mise  à  découvert  par  une  perle  de  substance  irrégulière  et 
arquée,  qui  commençait  à  peu  jirès  à  2  millimètres  en  dehors  du  point  lacrymal  supé- 
rieur, avait  une  base  de  II  millimètres  et  une  hauteur  maximum  de  5  millimètres.  La 
muqueuse  de  la  paupière  supérieure  se  montrait  énormément  injecti'i;  et  gonllée,  et  son 
tiers  interne  était  garni  d'une  grande  procidence  à  aspect  exulcéré  autour  de  laquelle  se 
groupaient  plusieurs  excroissances  de  moindres  dimensions.  La  perte  de  substance  tran- 
chait uettement  vers  le  tégument  externe  et  il  était  impossible  de  découvrir  dans  les 
parties  ambiantes  de  celui-ci  trace  de  maladie;  l'affection  n'avait  manifestement  atteint 
les  parties  externes  que  secondairement.  La  conjonctive  de  la  paupière  inférieure  était 
également  très-gonflée  et  rougeàtre,  mais  indemne  de  lupus,  la  conjonctive  bulbaire  de 
son  côti'  ne  montrait  qu'une  faible  injection  striée.  Derrière  l'oreille  du  même  coté  se 
trouvait  un  ulcère  allongé  d'à  peu  près  1  t/2  centimètre  d'étendue,  avec  des  bords  minés 
et  é'paissis  de  nature  manifestement  lupeuse.  La  malade  affirmait  positivement  que  cet 
ulci're  ne  s'était  développé  qu'après  son  mal  d'yeux.  Le  bouton  de  lupus  fut  attaqué  avec 
l'instrument  à  tatouage  de  Wecker,  en  y  faisant  dans  chaque  séance,  avec  les  quatre 
aiguilles,  un  grand  nombre  de  piqûres  et  en  cautérisant  ensuite  avec  le  crayon  de  nitrate 
d'urgent.  A  part  cola,  ou  instilla  une  faible  solution  de  ce  même  caustique.  A  partir  du 
début  de  ce  traitement  la  destruction  de  la  paupière  s'arrêta.  La  malade  pouvait  partir 
après  quatre  semaines  de  traitement,  le  bouton  avait  disparu  et  la  perte  dans  la  paupière 
sensiblement  moins  arquée  présentait  des  bords  parfaitement  cicatrisi's.  La  paupière  était 
presque  tout  à  fait  dégonlli'e  et  pouvait  être  relevée  comme  l'autre;  l'ulcération  derrière 
l'oreille  était  aussi  en  pleine  voie  de  cicatrisalion.  Deux  mois  après,  la  malade  se  pré- 
senta de  nouveau  et  tonte  cautérisation  nouvelle  parut  superflue.  Cette  malade  avait  coha- 
bité et  couché  dans  le  même  lit  avec  une  parente  souffrantd'nu  Inpus  qui  lui  aurait  rongé 
le  nez. 

Le  traitement  doit  consister  soit  dans  un  raclage  avec  un  instrument 

(1)  KUnische.  MonaLsId.,  p.  330,  1869.' 
(2l  Ibidem,  p.  1C.2,  1H70. 
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analogue  à  celui  (jue  Borelli  a  reconiuiamlé  pour  le  raclage  des  granulations, 
suivi  d'une  cautérisation  avec  le  nitrate  d'argent  pur  ou  mitigé,  ou  bien  on 
aura  recours  au  mode  de  traitement  que  M.  Ptlûger  a  institué  avec  tant  de 
succès  dans  l'observation  précédente. 

III.  PeiMphigus  de  la  conjonctn  e. 

Le  pempiiigus,  même  en  se  généralisant,  n'éclate  que  Irès-rarement  sur  la 
conjonctive.  Cette  altération,  qu'Alibert  a  déjà  signalée,  a  été  observée  par 
White  Couper  (i),  Hardy  (2)  et  moi  (3). 

Dans  l'observation  do  notre  confrère  anglais,  il  s'agissait  d'une  jeune  femme  de  vingt- 
quatre  ans  qui,  atteinte  depuis  plusieurs  semaines  déjà  d'un  ])emphigus  chronique  localisé 
aux  extrémités,  fut  prise  d'une  affection  de  l'uîil  droit  huit  jours  avant  de  venir  consulter. 
Il  s'était  formé  une  large  bulle  située  en  partie  sur  la  surface  interne  de  la  paupière  infé- 
rieure, en  partie  sur  la  conjonctive  oculaire.  Cette  vésicule  s'était  rompue  et  à  sa  place  se 
voyait  une  surface  inégale  sécrétant  d\i  pus.  Huit  jours  après,  il  se  forma  sur  l'autre  œil, 
près  de  la  commissure  interne,  une  vésicule  do  la  grandeur  d'un  pois  et  remplie  d'une 
sérosité  trouble.  Après  l'avoir  piquée,  on  appliqua  le  nitrate  d'argent,  l'endant  plusieurs 
mois,  il  se  forma  ainsi  de  pai'eilles  bulles  alternativement  sur  les  deux  yeux,  jusqu'à  ce 
que  la  maladie  disparût  laissant  des  cicatrices  comme  si  la  con|nnclive  avait  été  partielle- 
ment détruite  par  des  agents  caustiques  violents,  cicatrices  qui  formaient  des  adhérences 
et  des  brides  nombreuses. 

Le  malade  de  M.  Hardy  était  âgé  de  71  ans.  11  souffrait  à  l'âge  de  OU  ans  d'un  peni- 
phigus  dont  il  guérit.  Depuis  trois  ans,  il  est  atteint  d'un  pempiiigus  facial  qui  a  cnvalii 
tout  le  corps,  sans  épargner  le  cuir  chevelu  et  les  deux  conduits  auditifs  externes.  On 
constate,  du  coté  des  yeux,  que  les  bords  des  paupières  sont  un  peu  enllés,  rouges,  mouillés 
de  larmes  et  de  mucosités,  on  y  voit  même  de  petites  croûtes  lanielleuses.  Un  cclropion 
est  surtout  marqué  aux  paupières  supérieures  par  suite  de  l'aircction  cutanée  de  la  face. 
La  conjonctive  oculaire  est  rouge  à  droite  et  à  gauche,  mais  surtout  à  gauche;  elle  est 
œdémateuse  et  présente  de  nombreux  vaisseaux.  A  la  partie  interne  de  l'œil  gauche,  la 
conjonctive  n'a  plus  son  poli  ordinaire,  et  l'on  voit  sur  elle  trois  petites  bulles.  Pendant 
une  forte  poussée  générale  de  pempiiigus,  on  constate  la  présence  de  bulles  dans  le  cul- 
de-sac  oculo-palpébral  gauche;  le  même  phénomène  s'observe  à  droite,  mais  en  moindre 
abondance.  Des  adhérences  se  sont  établies  entre  la  conjonctive  des  paupières  supérieures 
et  celle  du  globe  des  yeux.  L'ouverture  même  des  paupières  est  rétrécie  par  les  adhé- 
rences. L'œil  gauche  présente  une  cornée  terne,  dépolie,  offrant  à  sa  partie  inf(''rieure  une 
petite  vésicule. 

Nous  ajoutons  aux  deux  observations  précédentes  la  relation  des  cas  que 
nous-même  avons  eu  occasion  de  rencontrer. 

M.  llaqnet,  âgé  de  soixante-huit  ans,  souffre  depuis  douze  ans  d'un  pempiiigus  qui  se 
borne  exclusivement  à  la  figure  incz  et  les  environs)  et  à  la  iiiembranc  muqueuse  buc- 
cale, l'état  général  du  malade  est  bon.  Depuis  six  ans,  le  malade  suit  le  traitement  du 
professeur  Hardy,  qui  l'a  soumis  à  plusieurs  reprises  au  traitement  arsenical  sans  pouvoir 
empêcher  le  mal  de  s'étendre.  Un  an  après  l'apparition  de  l'éruption,  les  yeux  commen- 
çaient à  rougir,  il  sortait  un  peu  de  chassie,  qui  a  cédé  à  un  collyre  do  sulfate  de  zinc. 
En  18G2,  le  malade  a  consulté  Siebel  père  pour  une  rechute  d'hyperhémie  des  yeux.  Notre 
collègue  a  donné  le  diagnostic  suivant  :  conjonctivite  palpébro-oculaire,  avec  brides  du 
grand  pli,  disposition  dyscrasique.  Un  an  plus  tard,  le  malade  consulta  M.  Liebreich,  qui 
croyait  devoir  attribuer  l'irritation  continuelle  de  la  conjonctive  à  une  stagnation  de 

(I)  Opiitliiiliii.  Ilusp.  Ilep..  n"  4,  p.  155. 
(:2)  Hassan,  Tliése  de  Paris,  18()8. 
i'i)  /(lin.  Monatshlutler,  18G8,  p.  23'2. 
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larmes  tl  qui  a  sondé  le  canal  lacrymal  du  malade  en  question.  Ce  catliéléi'isme  du  canal 
des  deux  yeux  n'a  fait  qu'augmenter  sensiblement  l'irritation  des  yeu.\.  La  bride  du  grand 
pli,  qui  a  été  mentionnée  par  Sichel,  s'étendait  du  grand  pli  à  l'angle  de  l'œil  et  s'avançait 
vers  la  cornée;  de  là,  le  mouvement  de  l'œil  gauche  est  devenu  de  plus  en  plus  difficile. 
Il  se  développa  une  ulcération  de  la  cornée.  Quinze  mois  après,  l'œil  est  devenu  le  siège 
d'un  symblépharon  complet.  Lorsque  le  malade  se  présenta  pour  la  première  fois  chez 
moi,  j'ai  cru  que  les  yeu.K  avaient  été  soumis  à  une  cautérisation  très-violente  et  souvent 
répétée.  Il  semble  que  les  bords  de  la  paupière  de  l'œil  gauciie  soient  adhérents  au  globe 
de  l'œil,  il  y  a  un  petit  canal  profond  de  2  millimètres.  Enlin  l'espace  entre  la  paupière 
'est  de  6  millimètres  de  hauteur.  La  partie  visible  de  la  cornée  est  le  siège  d'un  xérosis 
prononcé.  Le  malade  ne  peut  rien  voir  que  le  jour.  L'œil  droit  est  moins  lésé,  quoique 
les  bords  de  la  paupière  soient  collés  au  globe  dans  les  deux  tiers  supérieurs.  L'angle 
externe  est  effacé;  quand  on  ouvre  les  paupières,  il  se  forme  un  pli  vertical  vers  le  bord 
externe  de  la  cornée.  Les  bords  des  paupières  sont  arrondis  et  garnis  de  cils  rares  et  en 
mauvais  état.  La  conjonctive  est  hyperhémiée,  présente  peu  de  gonflement  des  papilles  et 
est  couverte  d'une  couche  épitliéliale  lisse.  La  cornée  est  tout  à  fait  normale;  seulement 
l'œil  est  incommodé  par  la  sécrétion  des  larmes  et  de  la  chassie.  Le  malade  nous  dit  que 
l'œil  s'etiflamrae  de  temps  en  temps.  Cette  inllammation  douloureuse  dure  de  trois  à 
quatre  jours.  Ayant  l'occasion  de  voir  M.  Raquct  pendant  plusieurs  mois,  j'ai  pu  me 
confirmer  dans  la  pensée  que  cette  exacerbation  résulte  d'une  éruption  de  pemphigus, 
*omme  il  s'en  forme  toutes  les  trois  ou  quatre  semaines  sur  le  nez  et  la  figure.  Deux  fois 
le  malade  se  présenta  chez  moi  avec  un  œil  beaucoup  plus  rouge  que  d'habitude,  et  j'ai 
trouvé  toutes  les  fois  sur  la  conjonctive,  tout  près  du  pli  conjonctival,  une  élevure  de  cou- 
leur grise  de  la  grandeur  d'une  grosse  lentille.  Cette  bulle  paraît  contenir  un  liquide 
trouble.  Vingt-quatre  heures  après,  la  conjonctive  montre  à  la  môme  place  une  érosion 
couverte  d'une  concrétion  desséchée  et  qui  paraît  tout  à  fait  guérie  au  bout  de  deux  jours. 
Toutes  les  fois  qu'il  y  a  des  éruptions,  le  sac  conjonctival  se  raccourcit  de  plus  en  plus 
et  le  mouvement  de  la  paupière  devient  difficile  parce  que  l'adhérence  fait  des  progrès. 
Notre  traitement  consiste  à  épiler  les  cils  et  k  laver  l'œil  avec  une  lotion  de  sel  de  plomb. 
Nous  faisons  faire  également  des  onctions  de  glycérine  sur  la  conjonctive  et  les  paupières. 
Conmie  médication  interne,  nous  avons  fait  prendre  de  l'arsenic. 

Une  autre  observation,  se  rattachant  très-probableinent  aussi  à  un  pem- 
phigus buccal,  a  été  faite  à  noire  clinique  et  publiée  dans  la  thèse  de  M.  Savy(l). 
A  notre  regret,  nous  n'avons  pu  vérifier  l'éruption  même.  Ce  qui  rend  tout 
particulièrement  ce  cas  intéressant,  c'est  la  coïncidence  d'une  adhérence  mor 
bide  des  pavillons  de  l'oreille  à  la  peau  de  la  région  mastoïdienne,  avec  le 
symblépharon  et  le  xérosis  conjonctival,  ainsi  que  la  présence  de  brides  cica- 
tricielles intra-buccales. 

^1""=  N...,  âgée  de  soixante-trois  ans;  aucun  antécédent  d'affeetion  vénérienne  ou  cutanée.' 
En  186'J,  sans  cause  appréciable,  survient  une  éruption  huileuse,  qui  paraît  avoir  été  un 
psmphigus  buccal.  Des  cloches,  dit-elle,  parurent  sur  la  face  interne  des  joues  et  sur  la 
gencive  supérieure;  leur  durée  était  d'environ  un  jour,  s'accompagnait  de  sensation  de 
briilure  et  de  prurit.  Depuis  cette  époque,  elle  n'a  cessé  de  voir  de  temps  en  temps  des 
poussées  se  produire  en  des  sièges  divers,  et  notamment  derrière  les  oreilles,  sur  la  con- 
jonctive, et  une  l'ois  ou  deux  seulement  sur  le  thorax  et  à  la  jambe.  Nous  ne  pouvons 
aujourd'hui  que  constater  les  désordres  qu'a  jjroduits  la  maladie.  On  remarque  un  accole- 
ment  complet  du  pavillon  de  l'oreille  droite  contre  les  téguments  de  la  région  mastoïdienne. 
L'oreille  gauche,  qui  a  été  également  le  siège  de  bulles  p-mphigoïdes,  mais  à  moins  fré- 
quentes reprises,  n'est  adhérente  que  par  le  lobule.  La  face  interne  des  joues  présente  des 
brides  cicatricielles  qui  empêchent  la  malade  d'ouvrir  la  bouche  aussi  largement  qu'autre- 
fois. La  mâchoire  supèrieiu'e  est  complètement  privée  de  ses  dents,  et  la  gencive  est  usée  ' 
sur  tout  son  bord.  Les  paupières  de  l'œil  droit  présentent  un  symblépharon  complet;  les 
cils  sont  tombés  en  partie  ;  ceux  qui  restaient  sont  lanugineux.  Depuis  un  an  et  demi 

(1)  Contribution  à  l'étude  des  éruptions  de  la  conjonctive.  Paris,  187(3. 
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l'occlusion  est  compléta.  L'œil  gauche  n'est  pas  entièi-ement  feriiiù,  et  les  deux  bords  pal- 
pébraux  sont  écartés  l'un  de  l'autre  de  5  à  G  niilliniètros,  et  réunis  par  un  potit  membra- 
neux, à  moitié  transparent,  à  travers  lequel  ou  peut  distinguer  la  sclérotique.  Depuis  huit 
mois  l'état  est  le  même.  La  malade  peut  à  peine  distinguer  le  jnur  de  la  nuit. 

Des  quatre  observalioas  précédentes,  il  ressort  avec  évidence  que  l'érup- 
tion de  bulles  de  peinphigus  sur  la  conjonctive  est  suivie  d'une  destruction 
de  la  muqueuse  au  point  oii  l'éruption  a  eu  lieu,  et  qu'en  persistant  long- 
temps, la  maladie  entraine  le  développement  d'un  symblépliaron  et  d'un  xcro- 
sis  plus  ou  moins  complets. 

IV.  Pityriasis  et  Psoriasis  conjonclival  (Herpès  iris). 

M.  Blazy  (de  Bayonne)  a  attiré  l'attention  sur  une  certaine  forme  de 
conjonctivite  très-tenace  qui  éclate  chez  des  personnes  soumises  à  l'influence 
dartreuse  et  atteintes  de  pityriasis  de  la  face,  principalement  des  paupières, 
du  cuir  chevelu  ou  d'autres  régions  du  corps.  A  cette  inflammation,  envahis- 
sant presque  toujours  les  deux  yeux,  M.  Blazy  a  donné  le  nom  de  conjonc- 
tivite 'pityriasique  (1).  Elle  se  caractériserait  (en  l'absence  de  pityriasis 
palpébral)  par  une  desquamation  très-active  de  l'épithélium  conjonctival.  De 
la  présence  de  ces  produits  de  desquamation  au-devant  de  la  pupille  résultent 
pour  le  malade  des  scotomes  gênants  et  qui  sont  susceptibles  de  se  déplacer 
par  les  mouvements  des  paupières.  La  rougeur  de  la  conjonctive  enflammée 
prédomine  comme  symptôme  sur  la  sécrétion.  Cette  affection  est  peu  pénible 
pour  le  malade  qui  souvent  ne  porte  guère  une  grande  attention  à  une  maladie 
qui  le  défigure  plus  qu'elle  ne  le  tourmente.  Le  caractère  de  cette  conjonc- 
tivite ne  se  tro\ive  modifié  que  dans  les  cas  où  le  pityriasis  palpébral  entraîne 
de  la  blépharo-adéuite,  une  déviation  des  points  lacrymaux,  etc. 

Une  autre  particularité  de  cette  variété  de  conjonctivite  serait  l'inefficacité 
des  topiques  ordinaires.  M.  Blazy  recommande  l'usage  des  médicaments 
arsenicaux  et  des  fomentations  arsenicales  (collyre,  compresses  ou  pom- 
mades). 

Le  psoriasis  a  déjà  été  mentionné  àl'occasion  de  l'article  «  Xérosis  ».  Nul 
doute  que  des  maladies  invétérées  de  la  peau,  qui  se  propagent  ou  se  locali- 
sent sur  les  muqueuses  qui  tapissent  les  orifices  naturels  (en  particulier  la 
bouche),  ne  puissent  aussi  apparaître  simultanément  sur  la  conjonctive.  Nous 
ne  saurions  trop  appeler  l'attention  sur  cette  forme  d'inflammation  conjonc- 
tivale  dans  laquelle  il  se  développe  rapidement  un  rapetissement  du  ctil-de- 
sac  conjonctival,  des  adhérences  morbides  *des  paupières  avec  le  globe 
oculaire  (symblépharon),  afin  que  l'on  recherche  si  cette  afl"ection,  souvent 
Irès-peu  accusée,  à  peine  gcnanle,  mais  fort  pernicieuse,  ne  se  rattache  pas 
à  un  psoriasis. 

Nous  trouvons  rapportés  dans  la  thèse  de  M.  Tixier  (2)  des  exemples 

(1)  De  la  conjonctivite  pityriasique  {.\rcli.  yén.  ilc  meileciiie,  mars  1874). 
(2j  De  la  xérophthalmie,  lliese  de  l'arix,  187,"),  p.  70. 
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irréfutables  de  localisation  de  psoriasis  sur  la  conjonctive  sous  iornie  de 
papules  plates,  de  couleur  cuivrée,  tranchant  nettement  sur  la  conjonctive 
voisine,  et  offrant  la  grosseur  d'une  lentille.  M.  Savy(l),  de  son  côté,  cite  une 
observation  où  la  xérophthalmie  avec  symblépharon  très-étendu  s'est  déve- 
loppée chez  une  femme  atteinte  de  psoriasis  des  niendjros. 

Voyez  aussi  comme  éruption  rare  de  la  conjonctive  le  cas  LVherpcs  iris, 
observé  à  la  clinique  de  M.  de  Arlt  et  relaté  par  M.  Fuchs  (Klin.  Monatsbl., 
p.  333,  187G). 

V.  Tubercules  de  la  conjonctive. 

Il  parait  que,  très-exceptionnellement,  la  conjonctive  peut  devenir  le  siège 
de  tubercules,  ou  que  le  tissu  bourgeonnant  de  la  conjonctive  subit  une 
phase  régressive  de  tuberculisation. 

M.  Koesler  (2)  relate  brièvement  un  cas  de  tumeur  de  la  conjonctive  de  la  pau]iière 
supérieure  qui,  gagnant  le  cul-de-sac,  est  venu  croître  sur  le  globe  de  l'œil  même.  Dans 
cette  tumeur  on  reconnut  de  nombreux  tubercules  miliuires.  11  s'agissait  ici  d'un  granu- 
lome développé  probablement  sous  l'influence  de  l'irritation  causée  par  le  contact  de  la 
sécrétion  d'une  dacryocystite,  granulome  qui  avait  subi  la  dégénérescence  tuberculeuse. 

Une  seconde  observation  par  M.  Walb(3),  tout  en  donnant  le  dessin  des  tu- 
bercules miliaires,  ne  nous  éclaircit  guère  sur  l'évolution  et  le  début  de  la 
tuberculose  conjonctivale. 

11  s'agit  d'un  garçon,  dont  l'âge  n'est  ))as  indiqué,  qui  avait  autrefois  soufTert  d'une  carie 
du  rocber  droit  et  d'engorgements  considérables  des  glandes  du  cou  derrière  l'oreille.  11 
est  né  d'une  famille  d,"  tuberculeux  et  un  fière  et  une  s(Dur  ont,  dans  leur  jeune  âge, 
succombé  à  une  méningite  basilaire.  L'enfant  souffrait  depuis  plusieurs  semaines  de  son 
œil  droit  qui,  à  part  les  symptômes  d'une  opbllialniie  purulente  clironique  avec  goullement 
papillaire,  montrait  en  liuut,  dans  la  région  éqnatoriale  du  globe  oculaire,  «  une  puUula- 
tiou  de  la  conjonctive,  recouverte  encore  en  partie  [lar  l'épitbélium,  située  par  conséquent 
dans  la  muqueuse  nicine.  Eu  certaines  parties  rouge,  paie,  çà  et  là  lii-ant  sur  le  jaune, 
elle  ne  montrait  nulle  part  la  teinte  ronge  intense  d'une  muqueuse  fortement  enflammée 
et  injectée.  On  constatait  de  légères  inégalités  de  la  surface,  et  la  tumeur  augmenta  d'épais- 
seur en  arrière,  de  façon  ((ue  le  globe  de  l'œil  fut  repoussé  en  dedans  et  en  bas.  »  Des 
masses  blane-jaunàtrc,  grnmeuses,  remplissaient  le  fond  des  parties  cxulcérées  qui  faisaient 
l'impression  comme  si  la  sclérotique  avait  été  usée,  et  en  effet  la  sonde  pénétrait  aisément 
dans  l'intérieur  de  l'œil.  Pourtant  la  façon  dont  se  comportait  le  segment  antérieur  (avec 
<'ornée,  cbambre  antérieure  normales  et  cristallin,  quoique  cataraeté,  à  sa  place  ordinaire) 
ne  permit  pas  de  supposer  qu'une  tumeur  intra-oculaire  se  fût  fait  jour  en  dehors.  Au 
contraire  tout  faisait  présumer  qu'une  irritation  locale,  la  présence  d'un  eoj-ps  ('tranger 
devait  avoir  déterminé  le  bourgeonnement  de  la  portion  supérieure  de  la  conjonctive  bul- 
baire. Rien  de  pareil  ne  pouvait  néanmoins  être  constaté.  Une  panophthulmitis  qui  éclata 
peu  de  temps  après  amena  la  di'structiou  de  l'œil,  mais  non  de  la  tumeur  qui  n'avait 
guère  changé  d'aspect.  Ce  n'est  que  peu  à  peu  qu'elle  s'aplatissait  et  qu'après  l'élimina- 
,  (ion  des  masses  casécuses,  un  nouveau  tissu  cellulaire  bourgeonnait  sur  la  partie  exulcérée; 
mais  il  apparut  dans  les  autres  points  de  petits  foyers  ponctués  et  d'aspect  caséeux.  L'abla- 
tion de  quelques  parcelles  di;  cetti-  tumeur,  qui  furent  durcies  et  examinées,  permit  de 
constatai'  la  présenciî  d:^  nombreux  tubercules.  «  Dans  un  tissu  cellulaire  de  nouvelle  for- 
mation à  petites  cellules  rondes,  tissu  qui  est  parcouru  par  de  nombreux  vaisseaux  ayant 

(1)  Contiibution  à  l'étude  des  éruptions  de  la  conjonctive,  lliese  de  Paris,  1876,  p.  86 
("1)  Cenlralblutt  [tir  die  ined.  W'sseiisch.,  1874. 
i'i)  Klii).  Monalublàller,  1875,  p.  257,  avec  planciies. 
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une  direction  verticale  à  la  surface  de  la  tumeur,  se  trouvent  des  masses  arrondies,  de 
grandeur  dilTérente,  agglomérées  parfois,  et  qui  ont  absolument  la  structure  du  tubercule.  » 
Ces  tubercules  se  trouvent  aussi  bien  dans  les  couches  superficielles  que  dans  les  couches 
profondes  de  la  tumeur. 

M.  Walb  insiste  sur  la  disposition  de  la  conjonctive  à  bourgeonner  autour 
d'un  corps  étranger  à  la  suite  du  frottement  d'une  pièce  artificielle,  consécu- 
tivement à  des  lésions,  à  l'action  de  corps  chimiques  et  de  brûlures.  Cette  dis- 
position donnée,  la  diathèse  d'un  individu  sur  lequel  pareil  bourgeonnement  de 
la  conjonctive  a  eu  lieu,  peut  faire  que  la  manière  de  voir  des  anciens  auteurs 
se  réalise,  c'est-à-dire  que  ces  masses,  nouvellement  formées,  se  tuberculisent. 

Une  troisième  observation  de  véritable  éruption  tuberculeuse  de  la  con- 
jonctive a  été  relatée  par  M.  Ilock  (1). 

ARTICLE  XXIII 

ENTOZOAIRE  DE   LA  CONJONCTIVE. 

Le  professeur  Baum  observa  le  premier  le  cysticerque  sous-conjonctival, 
quiestl'entozoaire  qu'on  rencontre  le  plus  fréquemment  sous  cette  muqueuse; 
son  observation  fut  publiée  par  Siebold  (2).  Peu  de  temps  après  Hœring  (3)  si- 
gnala une  semblable  observation,  mais  c'est  surtout  Sicliel  père  (4)  qui  a  eu 
occasion  de  rencontrer  plusieurs  fois  le  cysticerque  sous-conjonctival,  tandis 
que,  précisément  en  France ,  cet  entozoaire  se  rencontre  fort  rarement  dans 
l'd'il  et  ses  annexes  ;  en  Allemagne,  où  de  Graefe  (5)  a  eu  plus  de  quatre-vingts 
fois  l'occasion  de  trouver  le  scolex  tœnia  dans  l'intérieur  de  l'organe  de  la 
vision,  il  ne  l'a  observé  que  cinq  fois,  sur  80,000  malades,  sous  la  conjonctive. 
Nous  compléterons  la  série  de  ces  observations  en  citant  celles  de  Arlt(G), 
O.Weber(7),Rohde(8),Viollet(9),  Sichel  fils  (10)  et  Hock(H),  et  en  renvoyant 
aux  observations  de  cysticerques  des  paupières  (p.  107)  dont  quelques-unes 
peuvent  être,  ajuste  titre,  classées  ici.  Sichel  père,  qui  a  plus  souvent  ren- 
contré cette  affection,  en  donne  la  description  suivante  : 

On  pourra  se  prononcer  sans  hésitation  sur  la  présence  d'un  cysticerque 
sous  la  conjonctive  ,  toutes  les  fois  qu'on  trouvera  ,  vers  l'un  des  angles,  plus 
ou  moins  rapprochée  du  diamètre  transversal  de  l'hémisphère  antérieur  de 

(1)  Klin.  MonatsbI.,  p.  309,  1876. 

(2)  Zeitsch.  des  med.  Vereins  in  Preussen,  1838,  n"  16. 

(3)  Voy.  Ammon's  Monatsschrift,  1839,  H.  5. 

(4.)  Revue  médicn-chirurg.  de  Malgairjne,  1847,  p.  2"24,  et  [coiiofiraphie  ophllialm.,  1852-59, 
I>.-702,  pl.  LXXII,  fig.  1  et  2. 

(5)  Archiv  f.  Ophtitalm.,  t.  XII,  2,  p.  174. 

(6)  Son  traité,  l.  I,  p.  170. 

(7)  Med.  def:  aent.  Vereines  in  Wien,  1874,  t.  III,  n"  f). 

(8)  VerhnniU.  des  naturhist  Vereins.  Bonn,  1863,  .lahrg  X\,  1,  p.  42. 

(9)  Derl.  Klin.  Wocliensch.,  n"  13,  1865. 

(10)  Gaz.  des  hop.,  n"'  19  et  29,  1873. 

Ml)  Dericht  d.  K.K.  Ihidolfsslifliinn,  1867,  p.  238. 
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l'œil,  une  lunieiir  recouverte  par  la  conjonctive,  arrondie,  rose  pâle,  senii- 
tliapiiane  au  centre,  où  l'on  reconnaîtra  presque  toujours  son  disque  blan- 
châtre ou  jaunâtre,  circonscrit;  que  cette  tumeur  sera  d'un  rouge  plus  l'once 
et  plus  vascularisée  à  sa  circoniërence,  élastique,  mais  plus  dure,  se  dépla- 
(;ant  latéralement  dans  une  certaine  étendue,  mais  adhérente  parle  centre 
de  sa  face  postérieure  â  la  sclérotique.  Il  n'existe  aucune  douleur  spontanée  ; 
quelquelbis  seulement  le  malade  accuse  la  sensation  d'une  légère  pression 
ou  d'une  gène  lorsque  les  paupières  se  l'approchent.  Au  loucher,  la  tumeur 
ne  montre  que  la  sensibilité  ordinaire  de  la  conjonctive.  La  vision  n'éprouve 
point  de  trouble  réel,  accompagné  de  changement  dans  la  forme  et  dans  la 
mobilité  de  la  pupille;  mais  seulement,  dans  quelques  cas  exceptionnels,  une 
gêne  plus  ou  moins  grande  dépendant  de  la  position  du  kysle.  » 

Sichel  père  a  publié  un  cas  dans  lequel  le  cysticerque  se  trouvait  sous  la 
conjonctive  palpébrale.  Un  fait  analogue  a  été  relaté  par  son  fils.  Ces  au- 
teurs regardent  la  tache  arrondie,  blanchâtre  ou  jaunâtre,  au  centre  de  la 
face  antérieure  de  l'élévation  de  la  conjonclive,  comme  un  signe  pathognomo- 
nique  des  plus  importants  et  des  plus  décisifs. 

On  a  rapporté  des  cas  de  cysticerques  placés  dans  le  tissu  sous-conjonc- 
tival,  dans  lesquels  il  a  été  constaté  line  certaine  mobilité  de  l'hydatide  qui 
ji'était  pas  entourée  d'une  capsule  solide,  comme  cela  s'observe  quelquefois.  Il 
l'ut  impossible  de  trouver,  chez  les  sujets,  qui  étaient  presque  tous  jeunes, 
une  disposition  particulière  à  cette  affection.  L'animalcule  n'avait  pas  produit 
de  phénomènes  inflammatoires  bien  prononcés,  et  la  guérisou  fut  facilement 
obtenue  par  l'opération  en  énucléant  le  petit  kyste. 

Un  autre  entozoaire  qu'on  rencontre  dans  le  tissu  sous-conjonctival,  mais 
seulement  dans  les  climats  chauds,  c'est  la  Filaire  de  Médine  (Fiiaria  medi- 
nensis).  On  l'a  de  même  observé  dans  la  caroncule  lacrymale.  Ce  ver,  qu'on 
trouve  aussi  dans  le  tissu  graisseux  de  l'orbite,  peut  se  transporter,  de  là, 
sous  la  conjonctive,  et  y  causer  des  inflammations  très-intenses.  Les  mouve- 
ments de  l'animalcule  sont  très-rapides  ;  il  est  blanc,  de  25  â  30  millimètres 
de  longueur,  et,  à  peu  près,  d'un  demi-millimètre  d'épaisseur.  Les  douleurs 
que  la  présence  de  ce  ver  provoque  sont  très-intenses,  et  souvent  l'inflamma- 
tion qu'il  cause  est  fort  grave.  On  n'a  observé,  dans  la  plu]»art  des  cas,  qu'un 
seul  ver  sur  le  même  sujet. 

ARTICLE  XXIV 

AFFECTIONS  DE  LA  CAnO^'CULE  ET  DU  PLI  SEMI-LUNAIRE  .  EMCANTHIS. 

M.  Merkel  (1)  décrit  la  portion  conjonctivale  dont  nous  nous  occupons  ici 
de  la  manière  suivante  : 

«  A  parties  plis  transitoires  de  la  conjonctive,  qui  sont  en  rapport  avec  les 


(I)  Graefe-Saemiscli,  t.  I,  p.  6'J. 
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mouvements  des  p;>upières,  il  s'en  trouve  un  fixe  qui  ne  s'efface  même  pas 
pendant  l'occlusion  des  paupières,  et  renferme  assez  de  tissu  pour  permettre 
à  la  conjonctive  de  céder  à  tous  les  mouvements  du  globe  oculaire  sans  subir 
de  tiraillements.  En  écartant  les  paupières  au  moyen  de  crochets  mousses 
ce  pli  devient  visible.  Il  court  tout  autour  du  globe  de  l'œil,  mais  est  sur- 
tout prononcé  du  côté  médial.  Il  est,  dans  tout  ce  parcours,  recouvert 
par  les  paupières,  et  ne  se  voit  pas  pendant  leur  écartement  normal,  sauf 
dans  un  seul  endroit,  à  l'angle  interne.  Celui-ci  s'écarte  de  telle  façon, 
et  est  éntre-bâillé,  grâce  à  sa  conformation  arrondie,  de  manière  qu'ici 
le  pli  circulaire  devient  visible  comme  plica  semi-luiiaris.  Il  délimite  la 
conjonctive  bulbaire  du  sac  lacrymal. 

»  Du  côté  externe  (médial)  de  la  plica  semi-lunaire  se  trouve  \a.carimcula 
lacnjmalis.  Elle  se  présente  comme  un  monticule  aplati  sous  forme  de  cône. 
La  portion  arrondie  et  obtuse  se  trouve  placée  au  milieu  du  sac  lacrymal,  et  se 
voit  sur  l'œil  ouvert.  L'extrémité  pointue  se  cache  sous  la  paupière  supérieure 
et  finit  par  se  perdre  dans  le  pli  circulaire  . 

»  La  surface  de  la  caroncule  se  montre,  il  est  vrai,  aussi  miroitante  que  la 
conjonctive  en  général,  mais  elle  offre  un  aspect  un  peu  bosselé.  Cela  résulte 
de  ce  que  de  sa  surface  émanent  quelques  (13  à  15)  poils  très-ténus  et  fins. 
Ils  sont  munis  de  glandes  folliculaires  relativement  volumineuses  qu'on  peut 
encore,  à  I'omI  nu,  reconnaître  connue  des  points  blancs.  L'épaisseur  de  la 
caroncule  résulte  de  la  présence  en  ce  point  d'un  petit  coussinet  de  graisse.  » 

Nous  avons  eu  l'occasion  de  voir  que  la  caroncule  lacrymale  de  même  que 
la  membrane  semi-lunaire  participent  plus  ou  moins  aux  inflammations  de 
la  muqueuse  dont  elles  constituent  des  parties  intégrantes;  c'est  donc  à  tort 
qu'on  a  tenté  de  séparer  leurs  maladies  de  celles  de  la  conjonctive  en  géné- 
ral. Le  plus  souvent,  l'état  de  la  caroncule,  son  injection  plus  ou  moins  pro- 
noncée, son  gonflement  peuvent  nous  permettre  de  déterminer  l'état  général 
de  la  muqueuse. 

Nous  avons  vu  que  la  caroncule  et  la  membrane  semi-lunaire  sont  les  par- 
ties de  la  conjonctive  sur  lesquelles  on  rencontre  principalement  les  végéta- 
tions décrites  sous  le  nom  de  polypes  de  la  conjonctive  (1). 

Cette  portion  de  la  membrane  peut  être  prise  d'infarctus  de  ses  glandes 
et  présenler  alors  une  prédisposition  à  des  inflammations  réitérées  [encanthis 
calculom). 

Le  développement  excessif  des  poils  placés  sur  la  caroncule  a  été  quelquefois 
observé  et  décrit  sous  le  nom  de  trichosis  caronculœ.  Il  faut  arracher  fré- 
quemment ces  poils  pour  débarrasser  le  malade  d'une  irritation  permanente 
des  yeux. 

Après  des  inflammations  chroniques  de  la  muqueuse,  on  peut  observer  un 
engorgement  de  la  caroncule,  décrit  sous  le  nom  iVencnntliis.  Cet  engorge- 
ment, qui  peut  être  la  cause  unique  d'un  larmoiement  persistant,  cède  facile- 

(Ij  Voy.  aussi  robservation  de  M.  Schicss-Ofinuseus  de  dennoïde  de  la  caroncule  (Klin 
Monatsbl.,  p.  t35,  1877). 
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ment  à  un  traitement  convenable,  c'est-à-dire  à  des  cautérisations  légères  et 
à  des  attouchements  répétés  avec  la  teinture  d'opium.  On  a  distingué  cette 
forme  d'inflammation  chronique  de  la  caroncule  ou  encanthis  bénin  d'un  en- 
canthis  malin  produit  par  le  développement  de  tumeurs  (le  plus  souvent  de 
mauvaise  nature)  dans  cette  partie  delà  muqueuse.  Sichel  père  (1)  a  publié, 
sous  le  titre  iVencanthis  fongueux,  une  observation  relative  à  une  tumeur 
sanguine  bien  circonscrite  sur  la  caroncule  lacrymale. 

Nous  dirons  encore  quelques  mots  d'un  état  morbide  localisé  sur  la 
caroncule  lacrymale  et  qu'on  a  désigné  sous  le  nom  à'encanthis  inflamma- 
toire.  Cette  maladie  est  fort  rare  et  nous  n'avons  eu  occasion  de  l'observer 
qu'une  seule  fois  chez  un  homme  âgé  de  quarante  ans.  Sa  caroncule  fut  subite- 
ment prise  d'une  in  jection  et  d'un  gonflement  assez  considérable,  sans  partici- 
pation sensible  du  restant  de  la  conjonctive;  deux  jours  après  il  se  forma  un 
petit  abcès  qui  s'ouvrit  et  l'inflammation  disparut  très-vite.  Comme  nous  n'a- 
vions pas  observé  le  malade  dès  le  début  de  la  maladie  il  nous  fut  impossible 
de  savoir  si  cette  inflammation  localisée  sur  la  caroncule,  n'avait  pas  été  la 
suite  de  l'inflammation  d'une  glande  infarctée.  M.  Arlt(2)fait  remarquer  éga- 
lement le  peu  de  .fréquence  de  l'encanthis  inflammatoire.  Cet  auteur  n'a  aussi 
observé  qu'un  cas  de  ce  genre  : 

Une  fille  de  neuf  mois,  en  apparence  d'une  lionne  santé,  mais  appartenant  à  une  mère 
très-scrofuleuse,  présenta,  vingt-quatre  heures  après  une  promenade,  une  rougeur  de 
l'angle  interne,  de  la  pliotopliobie  et  du  larmoiement.  L'enfant  accusait  de  vives  douleurs. 
Le  troisième  jour,  l'a/il  gauche  était  fortement  poussé  en  dehors,  on  trouvait  dans  le 
grand  angle  une  élévation  d'un  rouge  clair,  de  la  grandeur  d'une  fève,  qui  atteignit  plus 
tard  le  volume  d'une  noisette.  Cette  élévation  occupait  la  place  de  la  caroncule  et  de  la 
membrane  semi-lunaire.  Comme,  à  cette  époque,  je  ne  croyais  pas  à  l'existence  d'un 
encantiiis,  vu  que  pendant  six  ans  je  n'en  avais  observé  aucun  cas,  mon  diagnostic  se 
porta  sur  le  développement  d'une  tumeur  cancéreuse  dans  cette  région,  et  je  ne  pres- 
crivis aucun  traitement,  si  ce  n'est  un  régime  sévère.  Après  cinq  jours,  la  tumeur  dis- 
paraissait, il  semblait  que  du  pus  se  fût  écoulé  en  partie.  Le  globe  rentra  à  sa  place  nor- 
male et  il  ne  resta  plus  trace  de  la  maladie. 

Un  traitement  antiphlogistique  fera  vite  disparaître  les  symptômes  d'inflam- 
mation. Quand  on  se  sera  convaincu  qu'il  y  a  suppuration  de  la  partie  enflam- 
mée, on  pratiquera  une  ponction  de  la  tumeur  pour  abréger  le  cours  de  la 
maladie. 


Les  lésions  traumaliques  (brûlures)  et  les  corps  étrangers  de  la  conjonctive 
sont  traités  en  commun  avec  ceux  de  la  cornée  et  de  la  sclérotique  à  la  fm 
des  chapitres  relatifs  à  ces  maladies. 

(1)  Iconographie  ophthalmologique,  p.  590,  pl.  LIX,  fig.  3. 

(2)  Loc.  cit.,  t.  I,  p.  172. 
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—  Jacob.  De  l'inflammation  de  la  conjonctive  et  de  l'ophthalmie  purulente  (Dubl.  med. 

Press,  oct.,  p.  612-616). 

—  Jacob.  A  treatise  on  inllammation  of  the  eycball.  Dublin,  in-S",  p.  348. 
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(Prager  Vierteljahrsschr.,  Jahrg.  VII,  t.  II  et  III). 

—  Seidl.  Die  granuluese  Ophthalmic  oder  die  sogenn.  egyptische  Augenentziindung. 
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—  Lauer.  Ueber  die  ophtlialmia  granulosa  (Med.  Zeittchr.  des  Ver.  f.  Heilk.  in  Preussen, 

n"  38;. 

—  ROLLET.  De  l'oplithalmie  purulente  en  Algérie.  Thèse  de  Strasbourg,  in-4.". 

—  Salomon.  De  l'action  du  nitrate  d'argent  sur  la  conjonctive  (Med.  Times,  octob.). 
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1852.  Adams.  Cas  d'ophthalmie  gonorrhéique  (Lancet,  july). 
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—  Bonnet  (de  Lyon).  De  l'emploi  endermique  de  l'iode  dans  les  ophthalmies  scrofuleuses 

(Acad.  des  sciences  de  Paris,  23  févr.). 

—  Breuning  (de).  Ueber  die  Augenentziindung  der  Neugeborenen  und  jene  der  scrophel- 

kranken  Kinder.  Wien,  in-8°,  p.  4.2. 

—  BuviER.  Quelques  mots  sur  les  granulations  palpébrales  compliquées  d'inflammation 

et  de  blennorrhée  uréthrale  (A7in.  cVOcul.,  t.  XXVIII,  p.  175). 

—  Coursserant.  Des  granulations  des  paupières  (Gaz.  des  hôp.,  n"  43). 

—  Forget.  Du  traitement  de  l'ophthalmie  notamment  par  l'occlusion  des  paupières 

(Ann.  d'OcuL,  t.  XXVII,  p.  131). 

—  Getz  (M.).  De  ptcrygio.  Gœltingue,  in-8". 

—  OuLZ.  De  l'oplithalmie  qui  règne  dans  l'armée  italienne  (Wien.  med.  Wochenschr., 

T\''  27). 

■  —  GUYON.  De  la  cause  principale  des  violentes  douleurs  qui  accompagnent  l'ophthalmie 
purulente  et  des  moyens  d'y  remédier  (Comptes  rendus  de  l'AcaiL  des  sciences, 
t.  XXV). 

—  Jones.  Nature  et  traitement  de  l'ophthalmie  pustuleuse  (Med.  Times,  jan.). 
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Europa.  Copenhague,  in-8°,  p.  72  (Notes  historiques  sur  l'ophthalmie  égyptienne  et 
la  manière  dont  elle  s'est  répandue  en  Europe). 

—  Tourbes.  Épidémie  d'ophthalmie  purulente  observée  à  la  clinique  des  maladies  des 

enfants,  à  Strasbourg  (Ann.  d'Ocul.,  t.  XXVIII,  p.  193). 
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L'étude  des  maladies  de  la  cornée  pouvant  réclamer  des  procédés  d'ex- 
ploration compliqués,  nous  avons  cru  bien  faire  de  donner,  avant  d'aborder 
cette  partie  de  la  pathologie  oculaire,  l'ensemble  des  méthodes  d'explora- 
tion :  VOphthalmométrologie.  L.  de  W.  et  E.  L. 


OPHTHALMOMÉTROLOGIE 


DE  SNELLEN  et  LANDOLT. 


Nous  appelons  ophthalmométrologie  la  doctrine  de  l'exploration  de  l'œil 
compremnt  les  méthodes  pour  déterminer  la  forme  ou  l'état  anatomique  de 
l'organe  et  pour  mesurer  ses  fonctions. 

Cette  doctrine  mérite  de  faire  l'objet  d'un  chapitre  spécial.  L'étendue  du 
sujet  anssi  bien  que  son  importance  le  réclament.  L'œil  est  en  effet,  plus 
que  tout  autre  organe  du  corps  humain,  accessible  à  des  explorations  nom- 
breuses, variées,  fournissant  des  résultats  exacts,  quelquefois  même  mathé- 
matiques. Ces  explorations  constituent  les  éléments  indispensables  à  l'oph- 
thalmologiste  pour  la  solution  des  problèmes  que  lui  posent  la  théorie  et 
la  pratique.  Bien  plus,  elles  sont  pour  tout  médecin  un  auxiliaire  précieux  : 
toutes  les  maladies  générales  se  manifestent  occasionnellement  dans  l'organe 
visuel.  On  obtiendra,  en  l'explorant,  des  résultats  nets,  précis,  qui  aideront 
à  poser  le  diagnostic  ou  le  pronostic  de  la  maladie  et  à  en  suivre  plus  sûre- 
ment la  marche. 

Si  depuis  quelque  vingt  ans  l'ophthalmologie  a  pris  rang  dans  la  science, 
elle  le  doit  aux  procédés  exacts  dont  on  l'a  enrichie. 

L'idée  de  recueillir  les  méthodes  de  l'exploration  de  l'œil  et  d'en  faire  une 
étude  spéciale  est  due  à  notre  excellent  ami  Ilerman  Snellen,  avec  lequel  nous 
avons  eu  le  bonheur  de  travailler  ce  sujet  pour  la  première  fois  à  Utrecht. 

Pour  la  première  édition,  qui  a  paru  dans  le  Compendium  d'ophthalmologie 
de  Graefe  et  Saemisch,  nous  avons  divisé  la  métrologie  en  un  certain  nombre 
de  chapitres  que  nous  avons  étudiés  ensemble  et  dont  nous  nous  sommes 
partagé  la  rédaction. 

M.  llerman  Snellen  avait  rédigé  surtout  les  chapitres  : 

Eidoptométrie,  détermination  de  l'acuité  visuelle; 

Dioptométrie,  détermination  de  la  réfraction  et  de  l'accommodation  ; 

Entoptoscopie,  observation  des  ombres  intraoculaires  ; 

Optasioscopie,  examen  de  la  sensibilité  rétinienne  lorsque  la  rétine  est 
soumise  à  d'autres  actions  que  celles  de  la  lumière  ; 

Ophthalmotonométrie,  détermination  de  la  tension  intraoculaire  ; 

Ophthalmostatdmetrie,  détermination  de  la  position  des  yeux. 
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Quant  à  nous,  nous  avions  pris  plus  spécialement  les  chapitres  suivants  : 
Influence  des  verres  correcteurs  sur  Vacuité  visuelle  ; 
Chromatoptométrie,  détennination  de  la  perception  des  couleurs  ; 
Périoptométrie,  examen  de  la  vision  indirecte  ; 
Ophthalmoscopie  ; 
Ophthalmoinétrie  ; 

Et  la  Tropométrie,  la  détermination  des  mouvements  des  yeux. 

Nous  avons  fait  traduire  les  chapitres  de  M.  Snellen  sans  y  rien  changer, 
l'auteur  nous  ayant  promis  d'y  apporter  les  modifications  qu'il  jugerait  néces- 
saires.  Nous  nous  sommes  limité  à  tenir  compte  du  système  métrique  dans  la 
dioptométrie  et  à  compléter  la  bibliographie. 

Quant  à  nos  chapitres  nous  avons  refondu  et  augmenté  la  plupart  d'entre 
eux  et  de  plus  nous  y  avons  ajouté  un  chapitre  sur  Ylntroduction  du  système 
métrique  dans  Vophthalmologie,  et  un  autre  chapitre,  la  pupillométrie,  sur 
la  mesure  du  diamètre  de  la  pupille. 

Les  chapitres  sur  la  iihotom.étrie,  détermination  de  l'intensité  lumineuse, 
et  sur  la  photoptométrie,  explorations  de  la  faculté  que  possède  l'œil  de  dis- 
tinguer des  différences  de  clarté,  ont  été  rédigés  en  commun  avec  M.Herman 
Snellen. 

Landolt. 


CHAPITRE  PREMIER 
Détermination  de  l'acuité  visuelle.  —  Eidoptométrie. 

§  I.  —  L'appréciation  de  l'acuité  visuelle  consiste  dans  la  détermination 
du  plus  petit  angle  sous  lequel  l'œil  peut  encore  reconnaître  la  forme  d'ob- 
jets donnés. 

Nous  admettons  l'angle  visuel,  pour  des  distances  égales,  proportionnel  à 
la  grandeur  de  l'objet,  ce  qui  est  suffisamment  exact.  Pour  un  angle  plus 
grand,  la  grandeur  de  l'objet  doit  être  évaluée  comme  la  ciouble  tangente  du 
demi-angle. 

La  grandeur  de  ce  plus  petit  angle  visuel  dépend  de  trois  conditions  : 
1"  De  la  netteté  de  l'image  rétinienne  ; 
2°  De  la  grandeur  de  cette  image  ; 

3°  De  la  faculté  de  percevoir,  ou  perceptibilité  de  la  rétine. 

1.  L'image  rétinienne  doit  sa  netteté  à  la  transparence  et  à  rhomogénéité 
des  différents  milieux  réfringents  et  à  la  régularité  de  courbure  de  leurs  sur- 
faces limitantes. 

2.  La  grandeur  de  l'image  rétinienne  peut,  malgré  l'égalité  de  l'angle, 
être  différente  dans  les  différents  yeux,  selon  la  structure  dioptrique  de 
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l'œil.  Eli  elTet,  elle  ne  dépend  pas  seulement  de  l'angle  visuel,  mais  aussi 
de  la  dislance  entre  le  second  point  nodal  k"  et  la  rétine.  Voy.  (ii^.  100,  qui 
donne  la  fornmle  ; 

a  13  =  2  k"  y.  ta  I 

La  position  du  second  point  nodal,  et  avec  elle  la  grandeur  de  l'image 
rétinienne,  est  modifiée  par  l'influence  de  l'accommodation,  plus  encore  par 


Fie.  100.  —  AB  =  l'objet.  // =  premier  point  nodal,  le'  =  ileiixiènie  point  noJal  de  l'œil 

V 

seliématique.  afi  =  l'image  rétinienne,  v  =  angle  visuel.  A  I!  =  2  0/,'.  Ig  —. 


l'influence  des  verres  de  lunettes,  et  surtout  par  celle  des  systèmes  de  verres 
combinés  (télescopes,  etc.). 

Nous  déterminons  l'acuité  visuelle  à  une  distance  telle  que  la  direction  des 
rayons  lumineux  provenant  de  l'objet  fixé  puisse  être  considérée  comme 
parallèle,  afin  que  le  besoin  de  l'accommodation  soit  superflu.  Tout  degré 
d'amétropie  doit  être  corrigé. 

La  détermination  de  l'acuité  visuelle  marche  ainsi  de  pair  avec  la  déter- 
mination de  la  réfraction,  postulalum  que  nous  retrouverons  également  dans 
la  détermination  de  la  réfraction. 

(Pour  l'influence  de^  modifications  de  la  distance  du  point  nodal  par  les 
verres  de  lunettes  sur  l'image  rétinienne,  voy.  §  5.) 

M.  Giraud-Teulon  (1)  avait  proposé  de  ne  pas  tenir  compte  de  la  réfraction  dans  l'appré- 
ciation de  l'acuité  visuelle,  mais  d'éliminer,  au  moyen  d'une  ouverture  sténopéique,  les 
cercles  de  diffusion  que  produit,  sur  la  rétine  do  l'œil  amétrope,  l'objet  placé  à  distance. 
Mais  |iar  ce  moyen  on  n'obtient  pas  le  vrai  degré  de  l'acuité  visuelle,  attendu  qu'on 
supprime  en  partie  l'inlluencc  des  troubles  des  milieux  réfringents,  et  de  même  que  la 
petitesse  de  l'ouverture  diminue  l'intensité  lumineuse  de  l'image  rétinienne. 

Dans  des  circonstances  d'ailleurs  égales,  la  netteté,  avec  laquelle  un  objet  est  vu, 
augmente  avec  la  grandeur  de  l'image  rétinienne;  mais  ce  n'est  pas  un  accroissement 
proportionnel,  car  la  perceptibilité  n'est  pas  également  répartie  sur  toute  la  rétine;  elle 
diminue  vers  la  périphérie  à  partir  de  la  fosse  centrale. 


(1)  Giraud-Teulon.  Instruction  porr  l'emploi  de  l'échelle  régulièrement  progressive.  Paris, 
1863. 
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3.  En  troisième  lieu,  la  petitesse  de  l'angle  visuel  dépend  encore  de  la 
perceptibilité  de  la  rétine.  Perceptibilité  rétinienne  et  acuité  visuelle  ne 
doivent  pas  être  confondues.  L'acuité  visuelle  est  déterminée  d'une  façon 
empirique.  Si  l'on  connaît  la  grandeur  de  l'image  rétinienne  d'après  la  con- 
stitution dioptrique  de  l'œil,  et  si  par  l'examen  objectif  des  milieux  réfrin- 
gents on  s'est  rendu  compte  de  sa  netteté,  il  est  facile  d'en  déduire  le  degré 
de  perception  de  la  rétine. 

Si  l'intensité  de  l'éclairage  est  inférieure  au  degré  de  lumière  auquel 
l'œil  est  adapté,  alors  la  perceptibilité  diminue  à  mesure  que  l'intensité  de 
l'éclairage  diminue. 

Pour  apprécier  Vaciidté  visuelle,  dans  un  but  pratique,  nous  avons  recours 
à  la  lumière  du  jour,  car,  c'est  dans  les  conditions  ordinaires,  que  malgré  de 
petites  variations  de  l'éclairage,  l'adaptation  de  l'œil  reste  la  plus  constante. 

§  2.  Mesure  de  l'acuité  visuelle.  —  Pour  exprimer  l'angle  visuel  par  des 
mesures  facilement  comparables,  il  faut  adopter  comme  base  de  détermina- 
tion une  unité  conventionnelle.  L'unité  que  H.  Snellen  a  proposée  (1)  et  qui 
est  aujourd'hui  généralement  adoptée  est  un  angle  de  5',  pour  l'econnaitre 
des  lettres  dont  l'épaisseur  a  le  cinquième  de  leur  hauteur.  La  distance  d,  à 
laquelle  ces  lettres  sont  encore  nettement  distinguées  par  l'œil  examiné, 
divisée  par  la  distance  D  à  laquelle  elles  apparaissent  sous  un  angle  de  5', 
exprime  alors  l'acuité  visuelle  V, 


A  distance  égale  la  grandeur  de  l'angle  visuel  dépend  de  la  dimension  de 
l'olijet.  On  peut  donc  exprimer  V  également  par  la  grandeur  de  l'objet,  la 
distance  étant  constante. 

Soit  G  la  grandeur  d'une  figure  qui  apparaît,  à  une  distance  donnée,  sous 
un  angle  de  5',  g  la  grandeur  de  l'objet  que  distingue  l'œil  examinant  à  la 
même  distance;  alors  l'acuité  visuelle  est 

V  =  ^. 
a 

Si  l'on  voulait  déterminer  l'acuité  visuelle  exclusivement  à  une  seule  et 
même  distance,  il  faudrait  disposer  d'un  nombre  infini  d'objets  témoins. 
Mais  il  est  plus  rationnel  de  se  servir  simultanément  des  deux  méthodes, 
c'est-à-dire  de  varier  et  la  grandeur  de  l'objet  et  sa  distance.  On  détermine 
d'abord  la  grandeur  des  lettres  qui  peuvent  être  reconnues  à  une  distance 
donnée,  puis  on  augmente  celle-ci,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  trouvé  la  plus  grande 
distance  à  laquelle  ces  lettres  sont  encore  vues  distinctement. 

Si  l'on  mesure,  par  exemple,  l'acuité  visuelle  d'un  œil  à  une  distance  de 
G'",  et  si  l'on  trouve  qu'il  ne  distingue  que  les  lettres  n°  12,  qui  convien- 
nent à  une  distance  de  12"',  on  recherchera  si  ces  lettres  ne  pourraient  pas 

(l)  Snellen,  Echelles  typographiques.  Utrecht,  1862. 
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encore  être  reconnues  à  une  plus  grande  distance.  Si  celle-ci  est  de  7'",  [lar 
exemple,  on  aura 

7 

^  =  Fr 

Il  en  est  de  même  pour  les  distances  plus  rapprochées  :  si,  à  une  distance 
de  O^.S,  les  n"'  0.4  et  0.5  ne  sont  plus  reconnaissables,  tandis  que  le  n°  0.8 

l'est  encore,  on  aura  pour  le  moins  V  =  ^  mais  si  l'on  peut  encore  éloi- 
gner le  livre  jusqu'à  0"\i,  sans  rendre  la  lecture  impossible,  on  aura 

O.i'  l 

Sous  l'influence  de  l'éclairage,  sous  celle  de  l'action  des  verres  correc- 
teurs, ou  de  l'accommodation,  peut-être  aussi  sous  l'influence  de  la  netteté 
des  caractères  témoins,  qui  est  plus  ou  moins  variable  suivant  les  numéros, 
il  peut  se  produire  des  différences  dans  les  diverses  appréciations  de  l'acuité 
visuelle.  Aussi  est-il  désirable  de  ne  pas  réduire  la  formule  pour  l'acuité 
visuelle,  mais  de  s'en  tenir  pour  D  et  d  aux  chiffres  réels  qu'on  a  obtenus. 

L'angle  de  5'  qui  sert  de  mesure  fondamentale  aux  types-témoins  (opto- 
typi)  de  Snellen  a  été  choisi  arbitrairement.  Il  ne  correspond  pas  à  l'acuité 
visuelle  moyenne.  D'ailleurs,  il  est  impossible  de  fixer  une  acuité  moyenne, 
parce  que  celle-ci  est  influencée  par  des  causes  trop  nombreuses.  On  ne 
pourrait  non  plus  prendre  pour  unité  l'acuité  visuelle  maxima,  puisqu'elle 
aussi  n'est  pas  aisée  à  établir  avec  une  sécurité  absolue. 

L'angle  de  5'  représente  l'acuité  visuelle  à  peti  près  moyenne,  si  dans 
la  statistique  des  recherches  on  comprend  aussi  les  yeux  des  vieillards;  mais 
il  ne  représente  nullement  le  maximum  de  la  vue  normale,  attendu  que  bien 
des  yeux,  et  particulièrement  les  jeunes,  possèdent  une  acuité  visuelle  beau- 
coup plus  grande. 

M.  Vierordt  (I)  a  proposé  d'exprimer  d'une  autre  façon  la  valeur  de  l'acuité 
visuelle  :  il  dit  que  les  acuités  visuelles  sont  inversement  proportionnelles 
aux  carrés  des  images  rétiniennes,  et  non  pas  à  leur  simple  diamètre.  Aussi 
veut-il  formuler  la  valeur  de  V,  de  la  manière  suivante  :  F  —  1/9  ou  1/16 
et  non  V=  1/3  ou  1/4.  II  nous  semble  que  cette  modification  ne  présente 
aucun  avantage,  et  nous  préférons  l'expression  plus  simple  (2).  On  exprime 
du  reste,  suivant  le  même  principe,  la  grandeur  des  images  fournies  par  des 
instruments  d'optique  en  valeurs  linéaires. 

§  3.  Objets  types  destinés  a  la  détermination  de  l'acuité  visuelle. — 
Les  figures  destinées  à  la  détermination  de  l'acuité  visuelle  doivent  être 
telles  que  pour  les  reconnaître  il  faille  distinguer  dans  leur  étendue  plu- 
sieurs points  isolés  comme  étant  séparés  les  uns  des  autres. 

(1)  A.  Viei-orclt,  Arch.  f.  OphUi.,  IX,  I,  p.  103.  —  Ihid.,  IX,  III,  p.  219. 
C2)  F  -C.  Dondois,  Arcli.  f.  Ophtii.,  IX,  II,  p.  220. 


SNELLEN  ET  LANDOLT,  —  ACUITÉ  VISUELLE. 


La  perception  d'un  seul  point  isolé  dépend  uniquement  de  son  intensité 
lumineuse,  car,  avec  un  éclairage  suffisant,  le  plus  petit  point  serait  encore 
distingué.  Avec  un  seul  point  isolé,  on  apprécie  donc  seulement  la  per- 
ception lumineuse  de  la  rétine,  mais  nullement  l'acuité  visuelle  de  l'œil, 
qui  a  en  vue  la  perception  des  formes. 

Le  premier  qui  ait  exposé  ces  questions  avec  précision  est  Hooke.  Il 
chercha  à  établir  chez  différentes  personnes  l'angle  sous  lequel  deux  étoiles 
pouvaient  être  distinguées  comme  séparées. —  Hueck  fit  les  mêmes  expé- 
riences avec  des  points  noirs  sur  fond  blanc  ;  Aubert  se  servit  de  carrés 
blancs  sur  fond  noir,  et  de  carrés  noirs  sur  fond  blanc;  Tob.  Mayer, 
Th.  Weber,  Bergmann  expérinientaient  avec  des  lignes  parallèles;  Volk- 
niann,  avec  des  fds  d'araignée;  Helmholtz,  avec  un  treillage  (1). 

D'après  le  calcul,  à  l'aide  de  l'œil  schématique,  le  diamètre  d'une  image 
rétinienne  sous  un  angle  visuel  de  1'  est  d'environ  0,004""".  Comme  le  dia- 
mètre des  cônes  est  à  leur  base  d'environ  0,003"'",  on  a  admis  que  les  cônes 
étaient  les  éléments  de  perception.  —  Mais  M.  Volkmann  objecta,  en  1803, 
qu'il  fallait  déduire  de  la  distance  des  deux  points  la  largeur  de  l'image  de 
diffusion,  et  que  par  conséquent  la  distance  entre  deux  points  devait  être 
beaucoup  plus  grande,  si  elle  devait  correspondre  à  l'intervalle  des  deux 
cônes. 

M.  Hensen  établit  la  théorie  que  ce  n'étaient  pas  les  cônes  eux-mêmes,  mais 
leurs  parties  externes  qui  constituaient  les  éléments  de  perception.  Ceux-ci 
ont  un  diamètre  plus  petit  que  les  segments  internes.  —  D'après  les  mensu- 
rations de  M.  Max  Schultze,  leur  diamètre  est  de  0,001'""',  dimension  qui 
pourrait  s'accorder  parfaitement  avec  la  manière  de  voir  de  M.  Volkmann. 

D'après  les  recherches  de  M.  Hirschmann  (1807),  pratiquées  à  l'instiga- 
tion de  M.  Helmholtz,  on  obtient  dans  des  conditions  convenables  un  angle 
visuel  d'environ  50". 

5^  4.  Des  différents  objets  types  eïn'  particulier.  —  En  pratique  la  dé- 
termination de  l'acuité  visuelle  nécessite  l'emploi  de  figures  faciles  à  décrire 
et  à  nommer.  Les  figures  tant  soit  peu  compliquées  présentent  un  avantage  sur 
les  groupes  de  points,  en  ce  sens  qu'elles  sont  moins  sujettes  que  ces  der- 
niers à  l'influence  de  l'éclairage.  Outre  cela,  la  manière  dont  le  sujet  examiné 
confond  ces  figures  avec  des  figures  analogues  nous  doime  des  indications 
sur  le  degré  de  la  défectuosité  de  son  acuité  visuelle,  ce  qui  n'est  pas  le  cas 
lorsqu'il  s'agit  de  distinguer  deux  points  comme  séparés. 

Les  lettres  sont  des  objets  Irès-convenables,  attendu  qu'avec  les  différences 
qu'elles  comportent,  elles  présentent  néanmoins  une  harmonie  suffisante  en 
forme  et  en  netteté.  H  est  désirable  d'adopter  comme  objets  témoins  une 
forme  de  lettres  déterminée.  Comme  telles,  le  type  de  Snellen  est  repré- 
senté par  les  grosses  lettres  latines,  carrées,  dont  les  lignes  et  les  interlignes 
ont,  autant  que  possible,  le  cinquième  de  leur  hauteur.  Pour  la  détermination 


I;  IlelinliDltz,  Optique  pliijsiuL,  p.  293. 
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(le  l'acuité  visuelle  à  distance,  on  se  sert  d'un  tableau  de  lettres  de  huit 
grandeurs  différentes,  et  les  numéros  de  ces  grandeurs  donnent  la  distance 
à  laquelle  cliaque  série  de  caractères  apparaît  sous  un  angle  de  5'. 

Dans  la  cinquième  édition  des  échelles  typograpiiiques,  qui  a  paru  dans  le 
titre  de  Optotypi  ad  rimm  determinandum ,  les  distances  sont  indiquées  eu 
mesures  métriques.  Pour  obtenir  des  chitTres  facilement  divisables,  la  gran- 
deur des  lettres  et  des  figures  diffère  un  peu  de  celle  des  éditions  précé- 
dentes, de  sorte  que  le  grand  tableau  contient  les  numéros  suivants  :  60,  36, 
24,  18,  12,  9,  6.  Ces  objets-témoins  sont  donc  placés  de  préférence  à  une 
distance  de  6  mètres,  et  l'acuité  visuelle  normale  moyenne  devient  donc  =  {y. 

Il  est  vrai  qu'on  peut,  dans  la  pratique,  se  heurter  contre  une  difficulté  qui 
consiste  en  ce  fait  que  tout  le  inonde  ne  sait  pas  lire.  Dans  ce  cas,  les  carac- 
tères ne  sont  pas  des  objets  faciles  à  décrire,  et  l'on  se  sert  alors  de  préférence 
des  simples  figures  carrées  du  même  auteur.  Les  enfants  ou  les  personnes 
qui  ont  de  la  peine  à  exprimer  leurs  impressions  n'ont  ainsi  qu'à  indiquer 
le  côté  où  la  figure  est  ouverte. 

Les  figures  de  ce  genre  sont,  sous  le  rapport  de  la  netteté,  identiques  aux 
lettres,  si  les  interlignes  représentent  toujours  le  cinquième  de  la  hauteur  de 
la  figure.  Dans  la  troisième  édition  de  ses  échelles  typograplii([ues,  les 
interlignes  ont  au  contraire  les  3/5  de  la  hauteur  ;  aussi  est-il  plus  aisé  de 
les  reconnaître  que  les  lettres;  mais  leur  plus  grande  netteté  peut  suppléer 
au  défaut  d'intelligence  des  malades. 

En  Allemagne,  il  arrive  assez  fréquemment  que  les  lettres  latines  ne  sont 
pas  lues  par  tout  le  monde,  mais  seulement  les  lettres  gothiques.  Aussi 
les  éditions  allemandes  contiennent-elles  un  tableau  composé  de  lettres  go- 
thiques. Les  lettres  gothiques  compliquées  sont  relativement  moins  nettes 
que  les  lettres  latines  simples.  On  doit  donc,  pour  les  recherches  compara- 
tives, se  servir  toujours  du  même  tableau,  et  indiquer  dans  les  détermina- 
tions exactes  le  genre  de  lettres  avec  lesquelles  elles  ont  été  faites.  Des  mor- 
ceaux de  lecture  ou  des  mots  entiers  employés  comme  objets  témoins  dans 
les  déterminations  eidoptométriques  ne  sont  pas  comparables  à  des  lettres 
isolées.  D'une  part  ils  sont  lus  à  une  distance  relativement  grande,  cardes 
personnes  instruites  devinent  les  lettres  difficiles  en  les  associant  à  leurs 
voisines;  d'autre  part  les  lettres  isolées  sont  plus  faciles  à  distinguer,  sur- 
tout celles  des  échelles  typographiques,  parce  que  les  lettres  compliquées  y 
ont  été  supprimées. 

Si  les  morceaux  de  lecture  sont  peu  convenables  pour  l'appréciation  de 
l'acuité  visuelle,  ils  sont  toutefois  indispensables  dans  la  pratique.  Dans  la 
vie  de  chaque  jour  la  lecture  représente  l'application  la  plus  commune  de 
l'acuité  visuelle;  aussi  les  caractères  en  initiales  seuls  ne  suffiraient  pas,  et 
on  a  besoin  encore  des  imprimés  ordinaires,  c'est-à-dire  ceux  dont  on  se 
sert  généralement. 

On  trouve  en  outre,  dans  l'édition  anglaise  des  test-types  de  Snellen,  un 
tableau  avec  des  points  rondo  dont  le  diamètre  est  égal  à  leur  distance  réci- 
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j)rof[ue.  Ils  y  ont  été  exécutés  sur  les  données  de  M.  Longmore,  pour  les  con- 
seils de  révision  de  l'armée  anglaise,  où  la  mesure  de  l'acuité  visuelle  consiste 
à  reconnaître  les  points  l'onds  sous  un  angle  de  moins  de  six  minutes. 
Comme  la  lecture  dans  la  vie  civile,  c'est  la  reconnaissance  des  cibles  qui 
pour  les  militaires  donne  la  mesure  de  l'acuité  visuelle. 

Les  degrés  d'acuité  visuelle  obtenus  par  les  trois  méthodes  (1"  grands 
caractères  carrés  et  isolés;  2°  caractères  d'impression  ordinaires  ;  3°  points 
ou  disques)  ne  peuvent  être  comparés  entre  eux  que  jusqu'à  un  certain  point, 
sans  qu'il  soit  possible  de  conclure  avec  une  rigueur  mathématique,  d'après 
les  résultats  de  l'une,  aux  résultats  de  l'autre. 

Même  si  l'on  avait  déterminé  avec  la  plus  grande  exactitude  comment  se 
comportent  entre  eux  les  angles  visuels  pour  l'œil  sain,  mesurés  d'après  les 
trois  différentes  méthodes,  on  ne  pourrait  nullement  en  conclure  que 
ces  rapports  de  l'acuité  visuelle  restassent  les  mêmes  dans  d'autres 
conditions.  (Différences  de  l'éclairage  absolu  ou  relatif,  différentes  mala- 
dies de  l'œil,  différents  degrés  de  développement  intellectuel  des  indi- 
vidus.) 

Nous  ne  pouvons  nous  ranger  à  l'opinion  de  ceux  qui  veulent  qu'on  prenne 
pour  base  de  comparaison  des  différents  objets  témoins  la  distance  moyenne 
à  laquelle  les  yeux  normaux  peuvent  les  reconnaître,  attendu  que  telle  valeur 
moyenne,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  ne  saurait  être  déterminée  avec 
une  exactitude  mathématique.  Il  nous  semble,  au  contraire,  désirable  d'a- 
dopter l'angle  visuel  conventionnel  pour  base  dans  l'expression  de  l'acuité 
visuelle. 

Des  lettres-témoins  ont  été  imaginées  en  1854  par  M.  Alfred  Smee  (I).  Les 
plus  répandues  sont  sans  doute  celles  de  M.  Ed.  Jaeger  (de  Vienne),  qui  les 
publia  pour  la  première  fois  en  1854  sous  le  titre  de  Schrift-Scalen.  Elles  se 
distinguent  par  le  grand  nombre  de  différentes  grandeurs,  par  la  finesse  de 
l'exécution  et  l'harmonie  de  forme  des  caractères  des  différents  numéros. 
Les  grands  caractères  (n°'  19  à  24)  en  lettres  latines  font  seuls  exception.  Ici 
les  intervalles  qui  séparent  les  traits  des  lettres  les  uns  des  autres  sont  rela- 
tivement plus  étroits  que  dans  les  petits  numéros.  Il  y  a  dans  ces  échelles 
encore  une  lacune  :  Jaeger  n'y  a  pas  indiqué  à  quelle  distance  elles  appa- 
raissent sous  un  angle  donné.  En  pratique,  il  est  indispensable  de  marquer 
cette  distance  pour  chaque  numéro.  D'après  la  nouvelle  édition  des  échelles 
typographiques  de  Snellen,  les  caractères  latins  des  «  Schrifiscalen  »  de 
Jaeger  se  présentent  sous  un  angle  de  5'  aux  distances  suivantes  : 

N°'  1  avec  un  rlinmèlre  d'oiiviron    0.6"""'.  à  la  distance  de  0.4-  mètres. 

—  i                    -  0.7"'™.  —  0.5  — 

—  3                   _  O.g'""-.  —  O.C  — 

—  i                  —  1.  ■»"■.  —  0.7  — 

—  5                   —  1.15'»'°.  —  0.8  — 

(1)  .Mfrcd  Smoc,  The  eije  in  heallh  and  diseuse.  London,  1854,  p.  70. 
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6  avec  un  diamètre  d'environ  1.3' 


7  —  1.45""" 

8  -         —  1.6'""'. 

9  —  1.7"-"'. 


à  la  di 


listance  de   0.9  mètres. 

1.  — 


—  10 

—  11 
  j2 

—  13 

—  14 

—  15 

—  16 

—  17 

—  18 

—  19 

—  20 


3  —  2.6'""'. 


1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.8 


3.5 
-1.5 
6. 
9. 
12. 


7  —  6.5' 


M.  Giraud-Teiilon  a  édité  des  lettres-types  auxquelles  il  donne  pour 
mesure  seulement  l'épaisseur  des  lignes,  de  telle  façon  qu'à  la  distance 
déterminée  l'image  rétinienne  doit  être  de  0,005""".  Les  hauteurs  des  carac- 
tères des  différents  numéros  ne  sont  en  rapport  constant  ni  entre  elles  ni 
avec  l'épaisseur  des  lignes,  si  bien  qu'elles  portent  à  tort  le  titre  d'Échelle 
régulièrement  progressive.  Ces  lettres-témoins  n'ont  d'ailleurs  aucun  avan- 
tage sur  celles  que  nous  avons  signalées  plus  haut. 

Il  est  vraiment  à  regretter  que  l'on  n'ait  pas  pris  en  plus  grande  considé- 
ration l'égalité  de  mesure  pour  la  détermination  de  l'acuité  visuelle.  Tandis 
que  pour  les  monnaies,  les  poids  et  les  mesures,  on  marche  énergiquement 
vers  l'unité,  on  semble,  au  contraire,  en  ophthalm.ologie,  vouloir  faire  la 
mesure  aussi  variée  que  possible. 

M.  Boettcher  a  édité  des  lettres-témoins  allemandes  avec  des  caractères  go- 
thiques qui  coïncident  d'autant  plus  avec  les  caractères-témoins  de  Snellen, 
qu'ils  ont  été  imprimés  chez  le  même  typographe  avec  les  mêmes  types.  En 
outre,  il  a  donné  une  série  consistant  en  des  groupes  quadrilatères  noirs 
de  grandeurs  différentes  au  nombre  de  trois,  quatre  ou  cinq,  et  à  distances 
différentes. 

Les  groupes  de  points  noirs  de  M.  Burchardt,  intitulés  Internationale  Seh- 
proben,  sont  plus  comparables  entre  eux,  plus  uniformes,  et  mieux  exécutés. 
Pour  l'appréciation  de  la  vue,  au  point  de  vue  militaire,  ils  sont  très-re- 
commandables.  Dans  la  pratique,  ils  sont  inférieurs  aux  caractères,  parce 
que  leur  application  répond  à  des  données  plus  difficiles  à  contrôler.  Les 
enfants  et  les  gens  peu  instruits,  qui  ne  savent  pas  lire,  ont  beaucoup  de 
peine  à  compter  rapidement  quatre  à  huit  points.  En  tout  cas,  ainsi  que 
nous  l'avons  déjà  fait  remarquer,  des  morceaux  de  lecture  types  sont  indis- 
pensables dans  la  pratique,  et  il  nous  semble  qu'ils  sont  plus  facilement 
comparables  avec  les  gros  caractères  qu'avec  les  points-témoins  de  M.  Bur- 
chardl . 

Le  docteur  John  Green  (de  Saint-Louis)  attache  une  grande  valeur  à  ce 
que  les  différents  numéros  des  caractères-témoins  soient  entre  eux  dans  un 
rapport  de  grandeur  déterminé,  et  représentent  ainsi  une  progression  géo- 
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métrique.  Il  propose  pour  raison  de  la  progression  ^^0,5  =  0,795.  C'est 

ainsi  qu'il  obtient  la  série  suivante  : 


Série  exaele. 


Série  approximative. 


Série  exacte, 


Série  approximative. 


200 

159 

126,4 

100 
79,5 
G3,2 
.50,0 
.39,7 
31,5 
25 
19,8 
15,75 


200 
1(10 
120 
100 
80 
Oi 
50 
40 
32 


12,5 
9,9 
7,87 
6,25 
4,96 
3,93 
3,125 
2,48 
1,96 
1,56 
1,24 
0,98 


12,5 
10 
8 


6,25 


Sa  manière  de  voir  est  parfaitement  exacte,  et  une  série  semblable  serait 
de  la  plus  haute  importance,  si  l'on  s'arrêtait  à  pratiquer  toutes  les  détermi- 
nations eidoploniétriques  à  une  seule  et  même  distance.  Mais  la  variation  des 
distances  est  très-commode,  parce  qu'on  peut,  grâce  à  elle,  combler  facile- 
ment les  lacunes,  même  dans  une  série  qui  n'est  pas  absolument  rigoureuse, 
(j'est  pourquoi  nous  préférons  des  nombres  qui  nous  fournissent  des  rapports 
représentant  des  nombres  simples.  Par  exemple,  si  l'on  reconnaît  le  n"  00 
de  Snellen  à  G"\on  reconnaît  le  n°  6  à  0,6  eto 

M.  Green  veut  aussi  substituer  aux  caractères  plus  compliqués  du  type 

égyptien  (Blockletters)  'es  caractères  antiques  et  pour  obtenir 

plus  de  ressemblance  entre  eux,  il  laisse  de  côté  les  plus  difficiles  AB  KRM 
N S V W X Y Z,  et  se  contente  des  caractères  GDEFGHIJLOPQTU. 

Nous  préférons  les  égyptiennes,  précisément  parce  que  leur  forme  peut 
donner  lieu  à  des  confusions  qui,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  fournissent 
un  point  de  repère  pour  le  degré  et  le  genre  de  défaut  de  l'acuité  visuelle, 
G'est  ainsi,  par  exemple,  que  dans  l'astigmatisme  régulier,  les  caractères 
compliqués  sont  la  source  d'erreurs  tellement  constantes,  que  l'on  peut  con- 
clure souvent  à  l'existence  de  l'astigmatisme  pour  cette  simple  raison.  Nous 
ne  pouvons  non  plus  adopter  l'idée  de  négliger  tous  les  caractères  plus 
difficilement  reconnaissables.  Ils  nous  sont  utiles  précisément  parce  qu'ils 
servent  de  transition  pour  les  lettres-témoins  de  la  série  suivante.  Lorsque 
les  caractères  faciles  sont  reconnus,  mais  lorsque  les  difficiles  ne  le  sont  plus, 

on  sait  que  le  numérateur  de  la  fraction  ^'  doit  être  choisi  un  peu  plus  petit. 

Quant  aux  caractères  les  plus  compliqués  qui  sont  par  trop  difficilement 
reconnaissables,  ils  sont  laissés  de  côté  dans  les  optotypes. 

Il  a  paru  encore  un  grand  nombre  d'échelles  typographiques  dont  la  valeur 
scientifique  ne  nous  paraît  pas  fondée.  Nous  citerons  dans  ce  nombre  les 
■échelles  typographiques  et  chromatiques  du  docteur  Galezowski.  Ce  n'est 
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qu'une  imitation  des  «  optotypes  »,  comme  l'auteur  l'affirme  du  reste  dans 
sa  première  édition. 

L'échelle  chromatique  est  empruntée  à  M.  Chevreul.  Pour  des  personnes 
illettrées,  M!  Gralezowski  donne  un  tableau  avec  des  traits  et  des  fij^ures  de 
cartes  à  jouer.  M.  Galezowsld  ne  paraît  pas  corriger  l'amétropie  à  l'aide  des 
verres  correcteurs  pour  l'examen  de  l'acuité  visuelle,  mais  il  recommande, 
suivant  M.  Giraud-Teulon,  d'éclairer  fortement  l'échelle  et  de  faire  voir  à 
travers  un  petit  trou  pratiqué  dans  une  carte.  Nous  avons  déjà  dit  plus  haut 
pourquoi  nous  ne  pouvons  pas  recommander  cette  méthode. 

M.  Monoyer,  professeur  à  la  Faculté  do  médecine  de  Lyon,  a  fait  litho- 
graphier  chez  Berger-Levrault,  à  Nancy,  une  échelle  typograpiiique  déci- 
male qui  contient  les  numéros  suivants  :  5;  5,55:  6,25;  7,14;  8,33; 
10;  12,5;  25;  50.  M.  Monoyer  a  choisi  cette  série,  parce  qu'à  la  distance 
de  5  mètres  elle  donne  comme  expression  de  l'acuité  visuelle  toujours  des 
dixièmes  de  l'unité  (f).  Nous  préférons  ne  pas  être  limités  à  une  seule 
distance,  et  nous  choisissons  pour  cela  des  chiffres  ronds  et  facilement  divi- 
sibles. 

Le  professeur  Schweigger  (de  Berlin)  a  édité,  en  1876,  des  échelles  typo- 
graphiques qui  ne  se  distinguent  en  général  pas  des  échelles  de  Snellen.  On 
peut  par  conséquent  s'en  servir  pour  changer,  dans  les  cas  où  l'on  répète 
souvent  1  exploration  de  l'acuité  visuelle.  L'édition  de  M.  Schweigger  con- 
tient en  outre  des  échelles  de  chiffres.  L'auteur  propose  dans  l'introduction 

d'abandonner  la  formule  adoptée  V  =     pour  l'acuité  visuelle  et  de  la 

remplacer  par  une  autre,  dont  le  numérateur  est  le  plus  petit  numéro  que 
l'examinateur  lui-même  dislingue  à  la  distance  donnée,  le  dénominateur  celle 
que  le  malade  distingue.  11  croit  de  cette  façon  éviter  les  erreurs  (pii  résultent 
des  différences  de  l'éclairage.  Nous  ne  saurions  souscrire  à  cette  propo- 
sition :  1°  parce  que  l'acuité  visuelle  du  médecin  n'est  pas  une  grandeur 
constante  et  indépendante  d'autres  influences  ;  2"  parce  que  l'intensité  de 
l'éclairage  a,  dans  différentes  affections  oculaires,  une  influence  différente 
sur  la  vue.  Nous  préférons  de  beaucoup  la  méthode  des  Anglais,  qui  aug- 
mentent l'éclairage  par  des  moyens  artificiels  dans  le  cas  où  il  devient  défec- 
tueux. 

Nous  devons  aux  soins  de  M.  de  Wecker  un  recueil  (1)  d'échelles  mé- 
triques édité  chez  Octave  Doin,  Paris,  1877,  choisies  parmi  les  différentes 
qchelles  indiquées  ci-dessus  et  déduites  de  celles-ci.  Cette  édition  arrangée 

(1)  C'est  avec  raison  que  M.  Snelleii  désigne  la  collection  de  mes  échelles  métriques  sous 
le  nom  de  «  Hecueil  «,  et  qu'il  l'ait  ressortir  que  l'éditeur,  l'imprimeur  et  même  le  relieur 
sont  appelés  à  jouer  le  rôle  le  plus  important  ;  aussi  m'a-t-il  paru  superflu  de  faire  suivre 
ces  spécimens  typographiques  d'un  texte  explicatif,  d'autant  plus  que  ces  échelles  étant 
entrées  depuis  longtemps  dans  le  domaine  public,  il  ne  pouvait  être  ici  question  de  la 
moindre  accusation  de  plagiat.  Pourtant,  pour  calmer  toute  susceptibilité  exagérée,  la  cri- 
tique de  notre  conlrëre  Hollandais  qui  précède,  ainsi  que  cette  note  serviront  au  l)esoin  de 
préface  à  la  deuxième  édition  des  échelles  métriques.  L.  de  Weckeu. 
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d'après  le  principe  de  H.  Snelien,  contient  la  lorniule  de  Snellen,  les  numé- 
ros 50,  40,  30,  i20,  15,  10,  7.5,  5,  2.5  des  caractères  et  des  figures  corres- 
pondant à  la  troisième  édition  des  optotypes  de  Snellen  ;  une  table  de  lignes 
parallèles  d'après  Becker  de  Heidelberg,  la  figure  semi-circulaire  de  Snellen 
un  peu  modifiée,  la  figure  radiaire  de  Green,  et  des  séries  d'épreuves  pour  la 
ecture,  imprimées  en  caractères  ordinaires,  scion  les  excellentes  Schrift- 
tscalen  »  de  Jaeger.  Ces  échelles  sont  reliées  et  arrangées  dans  un  étui  à  la 
manière  de  l'édition  de  1863  de  Giraud-Teulon.  Nous  regrettons  que  l'auteur 
distingué  se  soit  dispensé  d'indiquer  lui-même  les  noms  des  auteurs  auxquels 
il  a  emprunté  ce  spécimen  d'une  anthologie  optométrique.  (Herman  Snellen, 
Compte  rendu  du  Congrès  néerlandais.  Utrecht,  juin  1877.) 

§  5.  Influence  des  verres  correcteurs  sur  l'acuité  visuelle.  — 
Comme  nous  pratiquons  nos  déterminations  de  l'acuité  visuelle  à  distance, 
nous  sommes  tenus  de  corriger  les  anomalies  de  réCraclion  de  l'œil  que 
nous  examinons. 

Ici  se  pose  donc  naturellement  la  question  suivante  :  L'œil  amétrope 
devient-il,  par  le  fait  de  la  correction  de  son  amétropic,  égal  sous  tous  les 
rapports  à  l'œil  emmétrope?  ou  bien,  la  correction,  outre  qu'elle  pro- 
duit la  réunion  des  rayons  lumineux  sur  la  rétine,  a-t-elle  encore  une 
influence  sur  la  grandeur  des  images  rétiniennes,  c'est-à-dire  sur  l'acuité 
visuelle  ? 

Comme  nos  connaissances  sur  la  structure  intime  et  sur  la  physiologie  de 
la  rétine  en  général  et  de  celle  de  l'œil  amétrope  en  particulier  sont  encore 
très-insul'fisantes,  nous  ne  pouvons  répondre  à  cette  question  que  par  le 
calcul  de  la  grandeur  des  images  que  ces  yeux  reçoivent  sur  leur  rétine  au 
moyen  de  la  correction  (1). 

Il  serait  désirable  de  déterminer  empiriquement  si  l'acuité  visuelle  aug- 
mente et  diminue  proportionnellement  à  ces  images  rétiniennes,  en  tenant 
compte  toutefois  de  la  cause  de  l'amétropie  (voy.  chapitre  Réfraction).  Si 
l'amétropie  dépend  d'une  modification  de  la  longueur  de  l'axe  ou  d'une 
augmentation  du  pouvoir  réfringent  de  l'œil,  la  grandeur  de  l'image  réti- 
nienne dépend  de  l'angle  visuel  et  de  la  distance  qui  sépare  le  second  point 
nodal  et  la  rétine. 

Pour  trouver  la  grandeur  de  l'image  rétinienne,  il  faut  donc  avant  tout 
connaître  la  situation  des  deux  points  nodaux  de  l'œil. 

Nous  prenons  pour  base  des  considérations  suivantes  l'œil  réduit  de  Listing 

(1)  On  a  voulu  mettre  à  profit,  pour  la  solution  de  ce  problème,  la  réprirtition  des  cônes 
et  des  bâtonnets  de  la  rétine  dans  l'œil  emmétrope  et  dans  l'œil  amétrope.  Mais  nous  ne 
savons  pas  encore  quel  rôle  jouent  les  cônes  et  les  bâtonnets  dans  l'acte  de  la  vision.  Nous 
ignorons  de  plus  absolument  si  leur  structure,  leur  nombre,  leurs  dimensions,  leur  disposi- 
tion correspondent  dans  l'œil  amétrope  à  ceux  de  l'œil  emmétrope.  Et  quand  même  nous  le 
saunons,  cela  ne  nous  serait  pas  bien  utile,  attendu  que  Tacuité  de  la  vue  dépend,  selon 
toute  vraisemblance,  beaucoup  plus  du  nombre  des  terminaisons  et  des  fibres  nerveuses 
que  de  la  (lisi)osition  et  du  nombre  des  bâtonnets. 
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et  Doiulers  (fig.  101),  qui  n'a  qu'une  seule  surface  réfringente  sphérique  avec  un 
point  nodal  unique  K  au  centre  de  courbure  de  cette  surface,  et  qui  est  rem- 
pli par  un  seul  milieu  réfringent  dont  l'indice  de  réfraction  est  celui  de 
l'air  étant  =  1. 


H 

:   

S.  G" 

Fig.  101. 


Le  rayon  de  courbure  r  de  la  surface  réfringente  est  ==  5  millim.,  donc  la 
première  distance  focale  «'^j' =  F'  de  cet  œil  =  15  millim.  ;  la  seconde  dis- 
tance focale  a/  =  F"  =  30  millim.  C'est  la  longueur  de  Vœil  réduit  à  l'état 
'Xemmétropie. 

Ladistance  du  point  nodal  au  premier  foyer  K'f;'=:F'-|-''  =  G'est  =  20  mil- 
limètres ;  celle  du  point  nodal  au  second  foyer  K-/'  =  F"  —  r  =  lô  millim. 
Nous  pouvons  donc  mettre  F'  =  G"  et  F"  =  G'. 

L'œil  enmiétrope  peut  devenir  amétrope,  soit  par  un  changement  de  lon- 
gueur, soit  par  un  changement  de  courbure  de  sa  surface  réfringente,  soit 
par  un  changement  de  l'indice  de  réfraction,  ou  enfin  par  une  combinaison 
de  ces  différentes  causes. 

Prenons  le  cas  le  plus  fréquent,  l'aînéïrojjte  axile,  produite  par  un  change- 
ment de  la  longueur  de  l'axe  de  l'œil.  Le  rayon  de  courbure  de  l'œil  réduit 
reste  donc  le  même  que  dans  l'emmétropie. 

Pour  devenir  myope  sans  changement  de  réfraction,  il  faut  que  l'axe  de 
l'œil  s'allonge,  puisque  sa  rétine  doit  se  trouver  au  point  où  se  réunissent 
les  rayons  lumineux  émanés  d'un  point  défini  (punctum  remotum),  c'est- 
à-dire  en  arrière  du  foyer  principal,  en  t"  (fig.  102). 

La  situation  du  punctum  remotum  R  donne  le  degré  de  la  myopie.  Il  s'agit 
de  connaître  l'allongement  qui  a  produit  ce  degré  de  myopie. 

Il  y  a  plusieurs  moyens  pour  calculer  la  longueur  de  l'œil  amétrope. 

On  peut  se  servir  d'abord  de  la  formule  qui  sert  à  calculer  les  distances 
focales  conjuguées  du  plus  simple  des  systèmes  dioptriques,  celui  d'une  seule 
surface  sphérique  qui  sépare  deux  milieux  d'indice  de  réfraction  différent, 
comme  le  nôtre. 

En  effet,  le  punctum  remotum  Pi  étant  donné,  il  s'agit  simplement  de  sa- 
voir à  quelle  distance  en  arrière  de  la  surface  «  se  forme  son  image,  pour 
avoir  la  longueur  de  l'œil. 

Désignons  «R,  la  première  distance  focale  conjuguée,  par  la  lettre  f. 
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Désignons  at",  la  seconde  distance  focale  conjuguée,  par/"  =  longueur  de 
l'œil  amétrope. 

Désignons  KR  =  /""  +  r  par  g',  enfin  Kt"  =  f"  —  r  par  g". 
De  ces  grandeurs  toutes  sont  connues,  sauf  f  et  g".  Pour  f  nous  avons  la 
formule  connue  : 

r==£I-  1) 

et  pour  g"  la  formule  analogue  : 


Enfin  on  peut  encore  trouver  par  une  troisième  méthode,  la  longueur  de 
l'œil  amétrope,  et  cela,  en  calculant  la  différence  de  longueur  de  l'œil  amé- 
trope et  de  l'œil  emmétrope  : 

/"'  —  F"  ou  g"  —  G" 


Avec  Donders,  nous  désignerons  cette  différence  par  r,. 


FiG.  102. 


Supposons  notre  œil  myope  muni  d'une  lentille  correctrice,  placée  en  tp'. 
Cette  lentille  corrige  la  myopie,  parce  qu'elle  adapte  l'œil  à  la  vision  à  l'in- 
fini, en  d'autres  termes,  parce  qu'elle  donne  aux  rayons  parallèles  une 
direction  telle  qu'ils  peuvent  être  réunis  sur  la  rétine  [t")  de  l'œil.  Celte 
direction  est  évidemment  celle  que  les  rayons  auraient  s'ils  provenaient  de  R. 
Or,  toute  lentille  concave  imprime  aux  rayons  parallèles  une  divergence 
comme  s'ils  provenaient  de  son  foyer.  Le  foyer  de  la  lentille  correctrice  doit 
donc  coïncider  avec  \e  pnnctum  reniotum  de  l'œil. 


(1)  Hi'lmhollz,  Optique  phiisiologique.  p.  63. 
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La  distance  focale  de  celte  lentille  est  dans  notre  cas  y'R,  soit  F. 


Or,  (f'Pi  =  aR  —  a?' 

Et  puisque  aR=  f  et      =  F',  nous  pouvons  écrire  : 

F  =  r  -  F' 

f  =  F'  +  F 

Introduisons  ces  expressions  dans  notre  formule  1),  et  nous  obtiendrons  : 

„  _  F"(F'  +  F) 
'   ~  F 


F'  F"  n 

Donc  /'  —  F'  =    =  r, 

'  F  ' 

Or  F'  F'  =  15.20  =  300. 

Nous  avons  donc  pour  la  différence  de  longueur  de  l'œil  emmétrope  et  de 
l'œil  amétrope  la  simple  formule  : 

300 

^  =  "F    •  ■ 

où  F  =  distance  focale  du  verre  correcteur,  placé  en  y'. 

Cetïj  est  posilif,  c'est-à-dire  qu'il  doit  être  ajouté  à  la  longueur  de  Fœil 
emmétrope  (20  millim.)  dans  le  cas  de  myopie.  Il  devient  négatif  pour  l'hy- 
permétropie, où  il  faut  le  soustraire  de  la  longueur  de  l'œil  emmétrope. 

Si  l'on  désire  connaître  g",  la  distance  du  point  nodal  à  la  rétine  de  l'œil 
amétrope  on  a  à  ajouter  ou  à  soustraire  n  de  15  millim.  (G"  de  l'a^l  emmé- 
trope, suivant  que  l'œil  est  hypermétrope  ou  myope). 

Prenons  comme  exemple  un  œil  myope  dont  le  punctum  remotum  est  à 
140  millim.  en  avant  de  sa  cornée,  /'  =  140,  ce  qui  donne  une  myopie 
d'environ  7D,  corrigée  par  la  lentille  — 8D  placée  en  y'.  Quelle  sera  la  lon- 
gueur f"  de  cet  œil? 

La  distance  focale  F  de  cette  lentille  (8D)  est  de  125  millim.  En  effet,  nous 
avons  dans  ce  cas  F=  f —  F'=  140  —  15  =  125  millim.. 

Donc,  selon  la  formule  (1)  : 

140.20 

/"  =   =  22,4""" 

'  140—15 


(1)  Donders,  Anomalies  de  la  réfraction,  etc.  2°  vol.  de  cet  ouvrage.  —  Arch.  f.  Upitlli.. 
XVllI,  II,  p.  245.—  Pract.  opmerkingeii  ovor  den  invloed  van  liulplenzen  op  de  Gezichts- 
sclierpte.  XIII,  jaarlyksch,  verslag  van  het  Nederl.  Gasthuis  voor  Ooglijders,  1852,  p.  123. 
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Ou      =  ^l^^"'"'''^^  =  17,-'r"'  (on  clTet,  g'  =  f"  —  5}. 

Oi,  r,  =  ^  =  2,4'"^  donc  /''  =  20  +  -0  =  2-2,4""". 
12. > 

ff  =  15  +  -0  =  17,i""". 

Le  pinicttiiii  rcniolum  de  Vœ'û  hiipennélropo  est  situé  derrière  lui.  /'  de- 
vient doue  négatif  et  lorsque  la  lentille  correctrice  se  trouve  en  y'  sa  dis- 
tance focale  F  est  —        F',  et  g'  =  /'  —  r. 

Un  œil  hypermétrope  corrigé  par-|-8D,  placé  en  y'  a  une  première  distance 
focale  conjuguée — f  =  ['iï)  — 15  =  110  millim.,son  devient=  105  millim. 
(Cette  hypermétropie  est  donc  en  réalité  d'environ  lOD.) 

Sa  longueur  f"  devient  17,6""". 


riG.  103. 


Or,  vu  la  différence  que  présente  la  distance  g"  qui  sépare  le  point  nodal  de 
la  rétine  dans  les  yeux  des  différents  états  de  réfraction  (emmétropie  et 
amétropie  axile)  on  doit  supposer  qu'à  angle  visuel  égal,  l'œil  hypermétrope 
obtient  une  image  rétinienne  plus  petite  que  l'emmétrope,  et  celui-ci  une 
plus  petite  que  le  myope;  comme  l'indiquent  les  lignes  droites  de  la  fig.  103, 
qui  embrassent  sur  les  rétines  de  l'H,  de  l'E  et  du  M  des  parties  de  plus  en 
plus  grandes.  Cela  serait  sans  doute  le  cas,  si  nous  placions  les  objets  témoins 
dans  le  })Hiictum  rcniolum  de  l'œil.  Mais  nous  pratiquons  la  détermination 
de  l'acuité  visuelle  à  distance  en  corrigeant  l'amétropie. — •  Or  les  lentilles 
correctrices  de  l'hypermétropie,  c'est-à-dire  les  lentilles  convexes,  grossis- 
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sent;  les  concaves,  qui  corrigent  la  myopie,  rapetissent.  Les  verres  correc- 
teurs ont  donc  sur  la  grandeur  de  l'image  rétinienne  une  influence  opposée 
à  celle  de  g".  Il  s'agit  seulement  de  déterminer  laquelle  des  deux  influences 
l'emporte  sur  l'autre. 

C'est  une  question  des  plus  importantes,  non-seulement  pour  la  physio- 
logie de  l'œil,  mais  aussi  pour  la  pratique.  Ainsi,  sommes-nous  en  droit 
d'exiger  de  l'hypermétrope  qu'il  distingue  des  lettres  plus  petites  que  l'em- 
métrope parce  qu'il  se  sert  de  verre  grossissants,  ou  devons-nous,  au  con- 
traire, regarder  son  acuité  visuelle  comme  égale  à  celle  de  l'emmétrope, 
([uand  même  il  n'arriverait  pas  à  lire  la  même  ligne  de  nos  échelles  typogra- 
phiques, en  nous  disant  :  son  œil  est  plus  court,  l'image  rétinienne  qu'il 
reçoit  du  n°  9  de  l'échelle  n'est  peut-être  pas  plus  grande  que  colle  ((ue 
l'emmétrope  reçoit  du  n°  G? — Et  si  un  myope,  après  la  correction  de  sa 
myopie,  lit  exactement  les  mêmes  lettres  que  l'emmétrope,  a-t-il  une  acuité 
visuelle  supérieure  à  celle  de  ce  dernier,  parce  qu'il  les  distingue  malgré 
l'effet  rapetissant  de  sa  lentille  correctrice?  Ou  faut-il,  au  contraire,  considé- 
rer son  acuité  visuelle  comme  défectueuse,  en  supposant  qu'à  cause  de  la 
longueur  de  son  œil  ses  images  rétiniennes  sont  plus  grandes  que  celles  de 
l'emmétrope? 

Pour  résoudre  ces  questions,  il  faut  considérer  la  lentille  correctrice  et  l'œil 
réunies  et  formant  ensemble  un  seul  système  dioptrique  dont  on  aura  à  dé- 
terminer les  constantes  optiques  (1). 

Ce  qui  nous  intéresse  surtout,  c'est  la  position  des  deux  points  nodaux  : 
la  position  du  premier  (fc'),  parce  qu'il  est  le  sommet  de  l'angle  visuel 
{voy,  fig.  100),  celle  du  second  {k"),  pai'ce  que  c'est  de  la  distance  (/"  qui 

(i)  Nous  rappelons  ici  la  dL^rinition  et  les  propriétés  des  points  cardinaux  d'un  système 
dioptrique  : 

1"  Tous  les  rayons  qui  partent  du  premier  foyer  principal  sont  parallèles  après  leur  réfrac- 
tion dans  le  système,  et  vice  versâ. 

2°  Tous  les  rayons  parallèles  avant  la  réfraction  vont  se  réunir  au  second  fo^er  principal, 
et  vice  jersà. 

3°  Les  rayons  qui  passent  dans  le  premier  milieu  par  le  premier  point  principal  vont 
passer  par  le  second  point  principal  après  leur  dernière  réfraction.  Les  plans  menés  par 
les  points  principaux,  perpendiculairement  à  l'axe  optique,  se  nomment  plans  principaux. 
Le  second  point  principal  est  l'image  optique  du  premier. 

i"  Les  rayons  qui,  avant  réfraction,  passent  par  le  premier  point  nodal,  passent,  après 
réfraction,  par  le  second  point  nodal,  en  suivant  ^ine  direction  parallèle  à  leur  direction 
primitive.  Le  second  point  nodal  est  l'image  du  premier,  comme  le  second  point,  principal 
l'est  du  premier. 

5°  La  distance  réciproque  des  deux  points  principaux  est  égale  à  la  distance  qui  sépare 
les  points  nodaux. 

G"  La  distance  du  premier  point  principal  au  premier  point  focal  s'appelle  la  première 
distance  focale  princitiale  =  'S''- 

7"  La  distance  du  second  point  principal  au  second  point  focal  s'appelle  la  seconde  dis- 
tance focale  principale  — 

8°  La  distance  du  premier  foyer  au  premier  point  nodal  {f  k'  fig.  lOi  et  suiv.)est  égale  à  la 
seconde  distance  focale  principale  (î^"),  et  la  distance  du  second  point  nodal  au  second  foyer 
est  égale  à  la  première  distance  fo'-ale  principale  (k"  t"  —  g'j.  —  Helmlioltz,  Oplùpie 
phijs.,  p.  55-57. 
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sépare  k"  de  la  rétine  et  de  l'angle  visuel  que  dépend  la  grandeur  de  l'image 
rétinienne. 

a  p  =  2  g",  tg    A/i'H  =  'xk"{i  =  y  =  angle  visuel. 

Si  nous  appelons  k'C  la  distance  qui  sépare  le  premier  point  nodal  de 
l'objet  =  y',  et  y"  celle  du  second  point  nodal  à  la  rétine,  nous  obtenons  à 
l'aide  des  deux  triangles  semblables  aS/c"  et  ABA;'  la  proportion  : 

^  =  L 

AU  y' 
AB.  y" 


où  si  l'objet  AB  =  I 


Y 


OÙ  y"  dépend  de  la  position  de  k"  ;  y'  de  celle  de  k' . 

Si  nous  pratiquons  l'examen  de  l'acuité  visuelle  à  une  grande  distance, 
à  5  mètres  par  exemple,  les  quelques  millimètres  dont  y  '  augmente  ou  di- 
minue sous  l'influence  des  verres  correcteurs,  devient  tout  à  fait  négligeable 
et  on  peut  considérer  la  grandeur  de  l'image  rétinienne  comme  proportion- 
nelle à  la  grandeur  y" .  L'acuité  visuelle  est  par  conséquent  aussi  propor- 
tionnelle à  y". 

Si  nous  désignons  par  V  l'acuité  visuelle  de  l'emmétrope,  celle  de  l'amé- 
trope  par  V,  nous  pouvons  donc  écrire  : 

V  _  G" 
G" 

V  =  V.— 

Y 

Ce  qui  veut  dire  que,  pour  obtenir  l'acuité  visuelle  réelle  de  l'amétrope, 

G" 

qui  correspond  à  celle  de  l'emmétrope,  il  faut  multiplier  par  le  facteur^, 
la  valeur  V  qu'on  a  trouvé  avec  la  correction  de  l'amétropie. 
Et  inversement  : 

V    _      :      ïl   =  ^ 
\'    -    \.  ^„ 

C'est-à-dire,  qu'il  faut  diviser  par  le  même  facteur  le  chiffre  de  l'acuité 
visuelle  de  l'emmétrope  pour  obtenir  celle  de  l'amétrope. 

L'ouvrage  classique  et  inépuisable  de  llelmboltz  contient  les  formules  qui 
peuvent  être  utilisées  à  la  détermination  des  points  cardinaux  de  notre  sys- 
tème combiné.  ( HELMuor/rz,  Optique  physiolo(]ique,  p.  77,  formules  lid, 
iie,  Hf.) 

Notre  premier  système,  la  lentille  correctrice,  peut  être  considéré  comme 
n'ayant  qu'un  seul  point  principal  a  dans  son  centre.  Sa  distance  focale 
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principale  est  F.  11  n'y  en  a  qu'une  puisque  c'est  une  lentille  bisphérique  dont 
les  deux  dislances  focales  sont  égales  {voy.  fig.  101  et  suiv.). 

Appelons  d  la  distance  r<a  qui  sépare  le  point  principal  du  premier  système 
de  celui  du  second  (œil).  Appelons  de  plus,  dans  le  second  système  : 

a  le  point  principal  ; 

'/  le  premier  foyer  ; 

'/  le  second  foyer; 

F'  =  a  '/  la  première  distance  focale  principale; 
F"  =  a  '/  la  seconde  distance  focale  principale . 
Appelons  enfin  dans  le  système  combiné  (lentille  -f-  œil): 
h'  le  premier  point  principal  du  système  combiné  ; 
h"  le  second  point  principal  du  système  combiné; 
t'  le  premier  foyer  du  système  combiné; 

t"  le  second  foyer  du  système  combiné  (  tonibant  nécessairement  sur  la 
rétine). 

=r  h'  t'  =  première  distance  focale  principale  {—  k"  t")  =  y"  ; 
À"  =  h"  t"  —  seconde  distance  focale  principale  (=  k'  t)  =  •/; 
k'  =  premier  point  nodal  ; 
k''  =  second  point  nodal. 

De  toutes  ces  grandeurs,  nous  ne  connaissons  que  les  constantes  optiques 
de  chacun  des  deux  systèmes  et  leur  distance  réciproque. 
Voici  les  formules  qui  servent  à  déterminer  celles  du  système  combiné  : 

au-  =  ,   A.) 

rf-F" 

-'''  =  ;ct^   

F". F 

  7.) 


F'+  F  —  d 


Lorsqu'on  place  la  lentille  correctrice  de  l'amétropie  à  15  millimètres  en 
avant  de  la  cornée,  c'est-à-dire  dans  le  foyer  antérieur  de  l'œil,  ((ig.  i04  et 
fig.  105),  le  point  a  coïncide  avec  -j'  et  la  distance  a^y.  =  d  devient    -  F'. 

Cela  simplifie  beaucoup  nos  formules.  En  elîet,  elles  changent  comme  suit  : 
Pour  l'hypermétrophie,  où  F  est  positif,  nous  obtenons  : 


a  h'  =  —  :  .  =  —  F' 


Le  signe  —  indique  que  F'  est  situé  derrière  la  lentille  ;  h'  coïncide  donc 
avec  a,  le  sommet  de  la  cornée. 
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Ce  qui  veut  dire  que  h"  se  trouve  de  la  valeur  -n  en  avant  de  a.  h"  avance 
donc  juste  de  la  valeur  du  raccourcissement  de  l'œil  qui  produit  son  hyper- 
métropie. Donc  h'  //"  =  ri. 

,■5'=  h'  t'  devient  dans^ce  cas  : 

F'. F      _  , 

S'  =  F'+  F-  F'  =  ^ 

t!  coïncide  donc  avec  . 
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Or,     =  h"  t"  et  F'  =  G";  il  s'ensuit  que  k"  t"  est  aussi  =  G". 


F".  F 

g"  =  —   =  F" 

"        F'+  F—  F' 


g"  =  /.;'  V  et  F"  =  G'. 


t!  coïncidant  avect^',  Â;'doit  être  situé  de  G'  en  arrière  de  '/.  Il  coïncide  donc 
avec  K.  En  efTetj/t:'  ¥  est  toujours  =  h'  h".  Or,  h'  h"  —  n.  k'  doit  donc  être 
situé  de  n  derrière  k"  et  k"  se  trouve  de  G"  —  /  =  »!  en  avant  de  K. 

Dans  la  myopie,  F  est  négatif.  En  plaçant  la  lentille  correctrice  en  y 
(fig.  105)  les  formules  deviennent  : 

—  F'.  F 

ah'  =    =  —  F 

h'  coïncide  donc  également  avec  «. 

F'.  F"  F'.  F" 

a  h"  =  —   =    =  +  -r 

F'—  F'  +  F  F   ^      ^  ' 


Tandis  que  le  premier  point  principal  h'  se  trouve,  comme  daiis  l'hy- 
permétropie, en  a,  le  second,  h'',  est  7'eculé  de  la  grandeur  de  donc 
II'  h"  =  +  r,. 
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Le  second  point  noclal  se  trouve  donc  aussi  à  la  même  distance  de  la  rétine 
que  dans  l'œil  emmétrope  : 

■g"  =  F"  =  k'  t'  =  G' 

et  puisqu'il  y  a  coïncidence  de  t'  et  de  (j,' ,  k'  coincide  avec  K.  Cela  résulte 
encore  du  fait  que  h'  h"  =  k'  k". 

Dans  tout  œil  amétrope  axile  ainsi  corrigé  par  une  lentille  placée  en  ta' 
(où  se  trouvent  généralement  les  verres  de  lunettes),  la  distance  qui  sépare  le 
second  point  nodal  de  la  rétine  devient  égale  à  la  grandeur  correspondante 
de  l'œil  emmétrope  (y"  —  G");  et  de  plus  le  premier  point  nodal  de  l'œil 
ainsi  corrigé  coïncide  avec  le  point  nodal  de  l'œil  emmétrope. 

De  \k  il  résulte  ce  fait  important,  que  la  lentille  correctrice  placée  m  rend 
l'angle  visuel  et  la  distancey",  par  conséquent,  les  images  rétiniennes  de  l'œil 
amétrope  axile,  exactement  égales  à  celles  de  l'œil  emmétrope. 


FiG.  105. 


V  G" 

Quant  à  l'acuité  visuelle,        —  devient  dans  ces  cas  =  1,  c'est-à-dire  que 

l'acuité  visuelle  de  l'amétrope,  corrigé  en  y',  est  égale  à  celle  de  l'emmé- 
trope. Si  nous  trouvons,  par  exemple,  qu'un  amétrope  dans  ces  conditions  a 

5  .  •  . 

une  acuité  visuelle  de  -  ,  nous  pouvons  dire  que  s'il  était  emmétrope,  son  acuité 

visuelle  serait  la  même. 

C'est  une  des  raisons  pour  lesquelles  nous  déterminons  l'acuité  visuelle  à 
distance,  en  corrigeant  l'amétropie  à  l'aide  de  verres  de  lunettes;  ces  derniers 
se  trouvent,  en  effet,  généralement  à  13  millimètres  en  avant  de  la  cornée 
(dans  le  foyer  antérieur  de  l'œil  virant),  et  rendent,  par  conséquent,  les 
im;iges  rétiniennes  des  amétropes  égales  à  celles  de  l'emmétrope,  et  l'acuité 
visuelle  directement  comparable  avec  celle  de  l'emmétrope. 


m 
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Ilypcrniétrie  axîle. 

Prenons  comme  exemple  notre  œil  hypermétrope  d'environ  10  D  {g'  = 
105  millimètres),  corrigé  par  +  8  D  en  w'.  F  est  donc  =  125  millimètres. 
n  =  2.4  millimètres  comme  nous  l'avons  vu. 

/.:"  t"  devient  =  =  15  miilim.  comme  dans  l'œil  emmétrope. 

=  ,'TJ'^\r  =  20  millim. 

la  +  425  —  15 

Donc  k'  =  20"""  en  arrière  de  f  ou  de  f',  donc  en  K. 


Il  en  est  autrement  lorsque  nous  plaçons  le  verre  correcteur  non  pns  en 
tp',  mais  plus  près  de  la  cornée  (fig.  106). 


FiG.  106. 


Rapprochons-le  jusqu'au  contact  de  la  cornée  (a),  et  il  lui  faudra,  dans 
notre  exemple,  une  distance  focale  F  =  aR=-I10""".  C'est  le  n"  9  D 
(exactement  9,09). 

Puisque  a  et  «  coïncident,  d  devient  =  0,  et  nous  ohtenons,  pour  les  deux 
points  principaux  : 

a  II'  =  0 
a  h"  =  0 


Or,  puisque  a  et  «  coïncident  au  sommet  de  la  cornée,  h'  et  h"  y  coïncident 
■également,  et  nous  obtenons  : 

^,  15.  110 

,V     =    —    I      «mm    7.1/  *(/ 

15  +  110  -  0  ~  ~  ^ 

^„  2(1.  Ilii 
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En  effet,  la  seconde  distance  focale  h"  t"  du  système  combiné  doit  être 
égale,  dans  ce  cas,  à  la  longueur  de  l'œil,  puisqu'il  y  a  coïncidence  de  /*" 
avec  «. 

Pour  trouver  la  situation  du  premier  point  nodal,  nous  nous  rappelons 
«ncore  que  k'k"  =  h'  h".  Or,  h'  h"  —  0,  donc  A:'A;"  =  0.  Les  points  nodaux 
<;oincident  donc  en  un  seul  qui  est  situé  à  13,2  inillim.  en  avant  de  la  rétine, 
soit  à  17,  0  —  13,  2  =  -4,  4  millim.  derrière  la  cornée. 

L'angle  visuel  est  un  peu  plus  grand  que  celui  de  l'œil  emmétrope,  parce 
que  k'  est  plus  rapproché  de  la  cornée;  mais  y"  est  plus  petit  que  G",  parce 
que,  malgré  son  avancement,  k"  est  encore  plus  rapproché  de  la  rétine  que 
dans  l'œil  emmétrope. 

Le  facteur  %,  devient  dans  ce  cas    -      =  1,13. 

Si  nous  avons  constaté  que  notre  hypermétrope,  ainsi  corrigé,  a  une  acuité 
visuelle  V'  =  l,  celle-ci  est  en  réalité  1,13,  et  pour  être  égale  à  racnité 

visuelle  V  =  I  de  l'emmétrope  il  suffit  qu'elle  soit  —  =  0,88. 

Si  l'acuité  visuelle,  déterminée  avec  les  échelles  de  Snellen,  donne  pour 
notre'  hypermétrope  V  =  ^,  son  acuité  réelle  est  ^{  pour  cor- 

respondre à  ^  de  l'emmétrope,  il  suffirait  qu'elle  fût  -^r-pj^  =  — 

Lorsqu'on  place  la  lentille  correctrice  plus  loin  de  l'œil  (fig.  107),  elle  doit 


FiG.  107. 


être  plus  faible,  sa  distance  focale  plus  longue.  Ainsi  dans,  notre  cas,  une 
lentille  placée  <à  30"""  en  avant  de  la  cornée  doit  avoir  une  distance  focale  de 
110  +  30  =  i40""",  ce  qui  correspond  à  peu  près  à  7D. 

Voyons  maintenant  quelle  est  l'influence  de  ce  numéro  sur  la  grandeur 
<le  l'image  rétinienne  : 

Nous  avons  :  F  =  UO"-"' 
=  30'"'" 
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Donc  a  h'  =  — —  =  —  33,6"""  derrière  la  lentille  à  cause  du  signe  — 

^.  //"  =  — -   — 4,8"""  en  avant  de  la  cornée,  parce  que  a  h" 


est  né£;atif, 


Le  premier  foyer  t'  du  système  combiné  est  l'image  que  le  premier  système 
domie  du  premier  foyer  y'  du  second  système        —  il  ~  ill)'  ^^onc  : 


at'  =  —  16,8"""  et     f  h"  =  IG.S""» 

a  a  =  30  a  r  =  17,0 

al'  =  13,2  a  fc"  =  0,8 

k'I'  =  22,4  a  /.:'   =  9,2 

a  li'  =    9,2™"'  /,:'  /,"  =  8,4""" 


le'  k"  devient  donc  =  8,4'"™.  h'  h"  en  effet  est  aussi  =  8,4""". 

Dans  ce  cas  k'  est  donc  plus  éloigné  de  la  cornée  que  dans  l'emmétropie, 
k"  par  contre  est  beaucoup  plus  avancé  ;  ce  qui  prouve  que  l'angle  visuel  a 
diminué  tandis  que  y"  a  considérablement  augmenté. 

Le  facteur  %  devient  dans  ce  cas      =  0,89. 

Y  io,»  ' 

Si  nous  trouvons  l'acuité  visuelle  de  l'hypermétrope  à  l'aide  de  cette  cor- 
rection V  =  1,  elle  est  en  réalité  seulement  V  =  0,89.  Pour  avoir  une 
acuité  visuelle  normale,  il  faudrait  que  l'hypermétrope  lise,  par  exemple,  à 
6  mètres,  des  lettres  plus  petites  que  celles  de  Sn.  n"  6,  c'est-à-dire  que 

son  V  fût  =  = 

6.0,8'J  5,34 

Myopie  axile. 


Un  œil  myope,  dont  le  punctum  remotum  est  situé  à  140'"'"  (f  =  140"""; 
(M.  de  7  D.  environ),  a  une  longueur  a  t"  de  20  -|-  2,4  =  22,4™". 

Cette  myopie  peut  être  corrigée  par  le  n"  8  concave  placé  en  9\  dont  la 
distance  focale  —  F  est  =  125'"™  (fig.  405). 

Nous  avons  déjà  prouvé  que,  dans  cette  condition,  k'  coïncide  avec  K  de 
l'emmétrope  (donc  a  k'  =  5'"'"),  tandis  que  /.:"  recule  de  la  longueur  yj.  dans 
notre  cas  de  2,4™™,  de  façon  que  k"  l"  devient  =  15™™. 

Les  images  rétiniennes  que  reçoit  cet  œil  myope  ont  donc  exactement  la 
même  grandeur  que  celles  de  l'emmétrope. 
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Une  lentille  correctrice  appliquée  sur  la  cornée  même  (fig.  108),  devra 
avoir  15™"'  de  distance  focale  de  plus.  Sou  F  devient  —  1 40""". 
Dans  ce  cas  nous  obtenons  : 

a  h'  =  0,  donc  coïncidence  de  a  et  de 
a  h"  —  0,  donc  coïncidence  de  «  et  de  /;.". 

Et  puisque  a  se  trouve  sur  la  cornée  même,  c'est-à-dire  en  «,  les  quatre 
points  a,  a,  h'  et  h"  coïncident  au  sommet  de  la  cornée. 

g'  =  h'  t'  devient  =  ~  '^^'[^  =  +  16,8™"'  (en  avant  de  h')  =  /;;"  t". 

g"  =  h"  t"  devient=  ~  ^'^^^  =  +  22,4'"™  (eu  arrière  d&  h")  =  k'  t'. 

Puisque  t'  k'  =  22,4  et  t'  h'  =  16,8;  h'  k'  devient  =  5,6™"',  et  puisque 
i"a  =  22,4  et  t"  k"  =  16,8;  a  k"  devient  aussi  =  5,6"'™. 


Et  puisque  h'  et  h"  coïncident,  k'  et  A:''  coïncident  aussi,  et  cela  dans  un 
point  situé  à  5,6'"™  en  arrière  de  la  cornée  et  22,4  — ■  5,6  =^  16,8™™  en  avant 
tle  la  rétine.  Uangle  visuel  est  donc  plus  petit,  mais  y"  plus  grand  qu» 
dans  Vemmétropie. 

L'image  rétinienne  et  l'acuité  visuelle  de  l'œil  emmétrope  à  celle  de  l'œil 

myope  ainsi  corrigé  est  donc  :  ^  =       =  0,89. 

Si  l'acuité  visuelle  du  myope,  déterminée  à  l'aide  de  cette  correction,  est 
V  =  1,  elle  est  en  réalité  seulement  V  =  1.0,89  =0,89  et  pour  être  =  1, 

il  faudrait  qu'elle  fût  V  =       =  1,12. 
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Si  nous  corrigeons  notre  myopie  par  une  lentille  placée  à  30'""'  en  avant 
de  la  cornée  (fig.  109),  celle-ci  devra  avoir  une  distance  focale  —  F  =  110""" 
(environ  9  D).  d  est  =  30'""^  et  nos  formules  nous  donnent  : 

—  '20,4'""'  (derrière  la  lentille; 

4,8°""  (derrière  la  cornée) 

J3^2rom  _       t"  =  y"  (<' en  avant  de /i') 

17,6°""  =  k'  t'  (t"  en  arrière  de  Ii") 


D'où  nous  tirons     h"  =  k'  k"  =  8,4"""  {voy.  fig.  109). 


FiG.  109. 


k'  se  trouve  ainsi  plus  près  de  la  cornée  que  K  de  Tœil  eminétrope, 
l'angle  visuel  est  donc  plus  grand;  mais  k"  ayant  reculé  et  se  trouvant  plus 
près  de  la  rétine,  les  images  rétiniennes  sont  néanmoins  plus  petites  que 
tiaiis  l'emmétropie. 

Nous  obtenons  en  effet  pour  l'acuité  visuelle  la  relation  : 


a  h' 
-i  h"  ----- 

'5'  =  = 
g"  =  /t"  «"  = 


-  .30.110 

30 

-  15  + 

110 

30.20 

30 

-  15  4- 

110 

-  15.110 

15 

—  110  - 

30 

-  20.110 

15  —  1 10  —  30 


Si  notre  myope  ainsi  corrigé  a  une  acuité  visuelle  V  =  1,  elle  équivaut  à 
celleV  =  l, 13  d'un  emmétrope,  etsi  ellen'était  que  ~  =  0,88,  elle  corres- 
pondrait néanmoins  à  la  sensibilité  rétinienne  d'un  emmétrope  qui  aurait 
une  acuité  V  =  1. 


EIDOPTOiMÉTRlE. 


495 


Amétropie  de  courbure.  Â'^. 

Ces  relations  ne  sont  plus  absolument  les  mêmes,  lorsque  l'amétropie  ne 
provient  pas  d'une  différence  de  la  longueur  de  l'œil,  mais  d'un  changement 
de  courbure  des  surfaces  réfringentes. 

Bypermétropie  de  courbure.  II''. 

Supposons  que  l'œil  hypermétrope  dont  le  punctum  remoUim  est  situé 
à  11°'"  derrière  la  cornée  (/"'=  110'""')  ait  la  même  longueur  que  l'œil  emmé- 
trope, mais  que  sa  cornée  soit  moins  convexe  ;  nous  avons  alors,  pour  l'œil 
réduit,  f"  —  F"  =  20"""",  et  nous  demandons  :  quel  doit  être  le  rayon  de 
courbure  d'un  œil  réduit  pour  qu'il  réunisse  sur  sa  rétine  non  pas  les  rayons 
parallèles,  mais  les  rayons  qui  convergent  vers  un  point  situé  à  110"""  der- 
rière la  cornée. 

Pour  résoudre  cette  question,  nous  nous  servons  d'une  formule  connue  : 

n'      n"      n"  —  )*' 

+  F'  =  —r-  (') 


r 

1  ;  n"  =  r,  ;  /"  =      ;  f  =  i  10 


Donc  /•  = 


3 

5  r 


+  /' 

Dans  notre  cas  f  est  négatif  parce  qu'il  se  trouve  du  même  côté  que  f. 
Nous  écrivons  donc  pour  l'hypermétropie  : 

15  -  /' 

Ce  qui  donne  dans  notre  exemple  : 

-5.U0    ^  550  ^_ 


"~    15  —  110  05 

Mettons  /•  =  5,8'""' 

Donc  g"  =  20  —  5,8  =  14,2'"'" 
g'       110  +  5,8  =  115,8»"". 

De  nos  formules  générales  nous  tirons  les  formules  pour  F'  et  F"  de  cet 
œil  hypermétrope,  en  mettant  dans  le  premier  cas  F"  oo  ,  dans  le  second 
F'  =  00  ,  ce  qui  donne  : 

Pour  la  première  distance  focale  principale  : 

V  =  3r 


Pour  la  seconde  : 
Dans  notre  exemple 


F"  =  ir 

F'  =  3.  5,8  =  17,4'»'" 
F"  =  4.  5,8  =  23,2"'- 


(1)  Helmholtz,  Optique  j)hijs.,\\.  62. 
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En  plaçant  maintenant  le  verre  correcteur  sur  la  cornée  même,  il  lui  faut 
une  distance  focale  F=  1  iO""",  et  nous  obtenons  à  l'aide  de  notre  formule 
précédente  6.)  pour  y"  =  15"""'. 

Les  images  rétiniennes  d'un  œil  11'^  corrigé  par  une  lentille  appliquée  sur 
la  cornée  même  deviennent  donc  égales  à  celles  de  l'œil  emmétrope. 

En  plaçant  la  lentille  correctrice  dans  le  foyer  antérieur  de  l'œil,  c'est-à- 
dire  non  pas  à  15,  mais  à  17,4""  en  avant  de  l'œil,  il  lui  faut  une  distance 
focale  de  127,4"™  (7»8  D)  et  y"  devient  =  17,4""". 

Les  images  rétiniennes  deviennent  donc  plus  grandes  à  l'aide  du  n»  7 
(F  =  143'""')  que  celles  de  l'emmétrope  et  le  rapport  de  G"  et  y'  devient 

^  =  ^  =  0,80. 

l"  17,4  ' 

En  corrigeant  cette  hypermétropie  par  une  lentille  placée  à  30'"'"  de  la 
cornée,  elle  doit  avoir  140"'"'  de  distance  focale  (F  =  140,  d  =  30)  et 
nous  obtenons  y"  =  19,28'"'". 

Les  images  rétiniennes  sont  donc  encore  plus  grandes  et  la  fraction 

%■  donne  0,78. 

T 

Myopie  de  courbure.  M''. 

Prenons  comme  exemple  un  œil  myope,  dont  le  ptinctum  remotwm  est 
situé  à  140"""  en  avant  de  la  cornée  (environ  7  D)  et  qui  a  une  longueur 
de  20'"'".  Le  rayon  de  courbure  de  la  cornée  de  cet  œil  doit  doue  nécessai- 
rement être  plus  petit  pour  que  l'œil  réunisse  sur  la  rétine  les  rayons  diver- 
gents. En  effet,  nous  obtenons,  à  l'aide  de  la  formule  8.): 


15   +  UO 

Donc  3"  =  20  —  -i,5  =  15,5""" 

F'  de  cet  œil  devient  =  3.4,51  =  IS.ol-""" 
F"  —  =  4.4,51  =  18,06""" 

En  corrigeant  cette  myopie  par  —  7  placé  sur  la  cornée  même,  y"  devient 

  —  -13,5.  140    .p.,,,,,, 

43,5—140  ■ 

L'image  rétinienne  est  donc  encore  égale  à  celle  de  l'emmétrope  et  l'acuité 

G" 

visuelle  des  deux  est  directement  comparable  puisque  ^  =  1. 

En  plaçant  le  verre  correcteur  à  13,54'"'"  en  avant  de  la  cornée,  c'est- 
à-dire  dans  son  foyer  antérieur,  il  lui  faut  une  distance  focale  F  =  140  — 
13,54  =  126,46"""  (environ  8  D),  et 

y"  devient  =  13,54"'"',  donc  plus  petit  que  G"  de  l'emmétrope  et  le  fac- 

V'  G" 

teur  -  devient  =  —  —  1,26. 

V  Y 
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Nous  voyons  donc  que  l'hypermétrope  dont  l'hypermétropie  est  due  à  un 
défaut  de  convexité  des  surfaces  réfringentes  reçoit  des  images  rétiniennes 
d'autant  plus  grandes  qu'il  place  son  verre  correcteur  plus  loin  de  l'œil, 
tandis  qu'au  contraire  une  myopie  produite  par  un  excès  de  courbure 
des  surfaces  réfringentes  se  trouve  en  désavantage  relativement  à  l'em- 
métropie  dès  que  le  verre  correcteur  ne  touche  pas  la  cornée  (ce  qui 
n'est  guère  possible  en  pratique)  et  que  les  images  rétiniennes  devien- 
nent d'autant  plus  petites  que  la  lentille  concave  est  plus  éloignée  de  l'œil. 

Nous  pouvons  considérer  comme  une  forme  particulière  de  myopie  la 
courbure  l'œil  emmétrope  accommodé  à  un  point  rapproché.  En  effet,  cet 
œil  a  la  longueur  normale,  mais  un  excès  de  courbure  du  cristallin  l'adapte 
à  un  point  rapproché,  au  lien  de  l'intini.  La  valeur  g"  du  myope  de  courbure 
est  donc  égal  au  g''  de  l'emmétrope  accommodé  à  la  distance  du  pioictum 
remotum  de  l'œil  myope  ;  g''  —  G"  est  égal  à  l'avancement  que  subit  le 
second  point  nodal  sous  l'influence  de  l'accommodation,  et  les  images  réti- 
niennes sont  de  grandeur  égale  dans  ces  deux  cas. 

Prenons  par  exemple  un  œil  emmétrope  accommodé  à  une  distance  de 
l-iO"™,  armé  d'une  lentille  concave  de  140"™  de  distance  focale,  pour  voir  au 
loin,  et  un  œil  M"  dont  le  punctum  remotum  se  trouve  à  la  même  dis- 
tance. Dans  les  deux  cas  g"  sera  =  15,5"'°.  L'accommodation  a  donc  fait 
avancer  le  point  nodal  de  l'œil  emmétrope  de  15,5  —  15  =  0,5""". 

Mais  l'œil  emmétrope  peut  s'adapter  à  la  même  distance  encore  par  un 
autre  moyen,  c'est-à-dire  sans  accommodation,  à  l'aide  d'une  lentille  con- 
vexe. Supposons  cette  lentille  placée  en  <f',  c'est-à-dire  à  15™"'  en  avant  de 
l'œil  réduit  (IS"'"  en  avant  de  la  cornée  de  l'œil  réel).  Elle  devra  avoir  une 
distance  focale  F  de  140  —  15  =  125"™. 

Or,  nous  avons  calculé  déjà  l'influence  qu'exerce  une  telle  lentille,  placée 
en  tp',  survie  second  point  nodal,  c'est-à-dire  sur  g"  d'un  système  dioptrique 
égal  à  celui  de  l'œil  emmétrope,  et  nous  avons  trouvé  pour  la  différence 

entre  G"  et  g"  la  formule  „  = 

Dans  notre  exemple  n  devient  =  ^  =  2,4""',  et  g''  de  l'œil  emmétrope 

devient  donc  =  15  -|-  2,4  =  17,4"'"',  donc  égal  à  g"  de  l'œil  atteint  de 
myopie  axile  (p.  484). 

Tandis  que  l'accommodation  fait  de  l'emmétropie  une  myopie  de  cour- 
bure, la  lentille  convexe  en  cp'  la  rend  égale  à  une  myopie  axile.  De  cette 
façon  il  devient  possible  de  vérifier  directement  les  résultats  de  nos  calculs 
précédents. 

La  grandeur  des  images  rétiniennes  de  l'œil  emmétrope  accommodé  et  de 
l'œil  myope  par  excès  de  convexité,  se  comporte  à  celle  des  images  de  l'œil 
emmétrope,  muni  de  la  lentille  convexe  et  à  celle  du  myope  axile  dans  notre 
exemple  comme  : 

15.5  _  1 
TÏJ~  1,1-23" 
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COIVCLUSIONS. 

Pour  pouvoir  comparer  les  résultats  de  mes  calculs,  je  les  ai  réunis  dans 
lin  tableau  synoptique  : 


RÉFRACTION 

eu  millini. 

D 

Soin  lire 

lies 
Dioptrit's 
du  Tcrre 
porrecU'ur 

F 

da  verre 
correcteur 
CD  niilliîD. 

Emplacement  du  verre  correcteur. 

r" 

en  mill. 

G" 
? 

Emmétropie. 

oo 

0 

0 

0 

15 

1 

H"  9,09  D 

—  110 

+  9,09 
+  8 
+  7,14 

uo 

125 
140 

Sur  la  cornée. 

En  9'  (IS™""  on  avant  de  la  cornée). 
A.  30°"°  en  avant  de  la  cornée. 

13,2 

15 

16,8 

1,13 
1 

0,89 

H'  9,09  D 

—  110 

+  9,09 
+  7,8 
+  7,14 

110 

127,4 

140 

Sur  la  cornée. 

En  ç'  (17,4"""  en  avant  de  la  cornée). 
A  30°'"  en  avant  de  la  cornée. 

15 

17,4 

19,28 

1 

0,86 
0,78 

JP  7,14  D 

+  140 

—  7,14 

—  8 

—  9,09 

140 
125 
UO 

Sur  la  cornée. 

En  cp'  (15'°'°  en  avant  de  la  cornée). 
A  SO"""  en  avant  de  la  cornée.  . 

16,8 
15 

13,2' 

0,89 
1 

1,13 

M=  7,14  D 

+  140 

—  7,14 

—  7,9 

—  9,09 

140 

126,46 

UO 

Sur  la  cornée. 

En  (p' (13,54""' en  avant  de  la  cornée). 
A  30"°'  en  avant  de  la  cornée. 

15 

13,54 
11,78 

1 

1,107 
1,26 

Nous  avons  donc  constaté  : 

I.  Amétropie  axile.  /f^. 

1.  Pour  les  lentilles  convexes  : 

Les  verres  convexes  augmentent  toujours  la  grandeur  des  images  réti- 
niennes et  cela  d'autant  plus  qu'ils  sont  plus  éloignés  de  l'œil. 

Malgré  cela  les  images  rétiniennes  de  l'hypermétrope  axile  sont  encore 
plus  petites  que  celles  de  l'emmétrope  lorsque  le  verre  convexe  se  trouve  en 
deçà  du  foyer  antérieur  de  l'œil. 

Lorsque  le  verre  correcteur  convexe  se  trouve  dans  le  foyer  antérieur 
même,  les  images  rétiniennes  de  l'œil  hypermétrope  sont  de  grandeur  égale 
à  celles  de  l'œil  emmétrope  (1). 

Lorsque  la  lentille  correctrice  convexe  est  placée  au  delà  du  foyer  anté- 
rieur, les  images  rétiniennes  de  l'œil  hypermétrope  sont  d'autant  plus 
grandes  par  rapport  à  celles  de  l'œil  emmétrope  que  la  lentille  se  trouve  plus 
éloignée  de  l'œil. 

2.  Pour  les  verres  concaves  : 

Les  lentilles  concaves  rapetissent  toujours  les  images  rétiniennes,  et  cet 
effet  se  manifeste  d'autant  plus  que  les  lentilles  sont  plus  éloignées  de  l'œiL 
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Lorsque  le  verre  concave  correcteur  du  myope  est  placé  en  deçà  du  foyer 
antérieur  de  l'œil,  les  images  rétiniennes  sont  néanmoins  plus  grandes  que 
celles  de  l'emmétrope. 

Placée  au  foyer  même,  la  lentille  concave  rend  égales  les  images  réti- 
niennes du  myope  et  celles  de  l'emmétrope  (1). 

Plus  la  lentille  correctrice  concave  se  trouve  au  delà  du  foyer  antérieur, 
plus  les  images  rétiniennes  du  myope  sont  petites  relativement  à  celles  de 
l'œil  emmétrope. 

11.  Amétropie  de  courbure.  X'^. 

1.  Si  l'on  corrige  un  œil  hypermétrope  par  insuffisance  de  courbure  à 
î'aide  d'une  lentille  convexe  placée  sur  la  cornée  même,  ou  si  l'hyper- 
métrope de  courbure  neutralise  son  timétropie  par  l'accommodation ,  les 
images  rétiniennes  deviennent  de  grandeur  égale  à  celles  de  l'emmé- 
trope. 

Plus  on  éloigne  la  lentille  correctrice,  plus  les  images  rétiniennes  aug- 
mentent. L'hypermétrope  de  courbure  obtient  donc  toujours  des  images  réti- 
niennes égales  ou  plus  grandes  que  l'emmétrope. 

2.  Dans  la  myopie  de  courbure,  par  contre,  l'image  rétinienne  ne  serait 
égale  à  celle  de  l'emmétrope  qu'en  plaçant  la  lentille  sur  la  cornée  même. 
Dans  toute  autre  position,  le  verre  correcteur  concave  rend  les  images  réti- 
niennes plus  petites  que  celles  de  l'emmétrope,  et  cela  d'autant  plus  qu'il  se 
trouve  plus  éloigne  de  l'œil. 

Enfui,  l'emmétrope  accommodé  à  une  distance  définie  se  trouve  dans  les 
conditions  du  myope  par  excès  de  courbure  ;  en  plaçant  une  lentille  convexe 
dans  le  foyer  antérieur,  il  devient  myope  axile,  par  une  lentille  concave 
en  tp',  il  devient  égal  à  l'hypermétrope  axile. 

(1)  On  voit  par  là  que  les  objections  que  M.  Badal  {Annales  d'ociilistique,  t.  LXXV,  mers- 
avril  1876,  p.  1  et  suiv.)  fait  à  la  méthode  de  Donders  de  la  détermination  simultanée  de 
raciiité  visuelle  et  de  la  réfraction  ne  sont  pas  fondées.  Contrairement  à  ce  qu'il  émet,  cette 
méthode  fournit  à  l'amétrope  et  à  l'emmétrope  des  images  rétiniennes  de  grandeur  égale, 
tandis  que  ces  images  sont  inégales  lorsqu'elles  sont  fournies  par  l'optomètre  de  M.  Badal 
dans  la  forme  décrite  par  l'inventeur  et  qui  est  aussi  celle  suivant  laquelle  l'instrument  est 
construit  (coïncidence  du  foyer  de  la  lentille  convexe  avec  le  centre  optique  de  l'œil).  C'est 
ce  qui  résulte  du  reste  de  la  formule  même  de  M.  Badal,  formule  qui  est  identique  à  celle 
que  nous  avons  donnée  dans  un  opuscule  sur  le  grossissement  des  images  ophthalmoscopiques 
pour  calculer  la  grandeur  de  l'image  renversée,  quand  le  foyer  de  la  lentille  convexe  coïn- 
cide avec  le  point  nodal  de  l'œil.  Celte  formule  donne  pour  un  objet  égal  du  fond  de  l'œil 
des  images  renversées  de  grandeur  différente  suivant  les  différents  états  de  réfraction  de 
l'œil.  Inversement,  pour  un  objet  égal,  les  images  rétiniennes  doivent  devenir  inégales  pour 
la  même  position  de  la  lentille  convexe  (Landolt,  Le  grossissement  des  images  oplithalmo- 
scopiques,  p.  56,  59,  65.  Paris,  1874).  C'est  seulement  quand  on  fait  coïncider  le  foyer  de  la 
lentille  avec  le  foyer  antérieur  de  l'œil,  comme  l'indique  M.  Giraud-Teulon  {Annales  d'ocii- 
listique, t.  LXXV,  janvier-février  187j,  p.  1  et  suiv.),  qu'on  obtient  avec  l'optomètre  en 
question  l'égalité  des  images  rétiniennes  comme  dans  la  méthode  de  Donders. 
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Knapp  (1),  Donders  (2),  Woiiiow  (3),  i!faui/m^r/4),  qui  ont  également 
fait  de  ces  lois  le  sujet  d'études  spéciales,  sont  arrivés  à  des  conclusions 
analogues. 

Nous  avons  pu  confirmer  les  résultats  de  nos  calculs  par  l'expérience, 
d'abord  à  l'aide  de  notre  œil  artificiel  (5),  en  second  lieu  à  l'aide  d'un 
anisométrope. 

1"  Notre  œil  artificiel  (fig.  110)  est  en  somme  l'exécution  de  l'œil  réduit  de 
Donders,  sur  lequel  nous  avons  basé  nos  calculs  précédents.  Il  a  une  cornée  en 
verre  de  5™™  de  rayon  de  courbure  à  surfaces  parallèles.  Il  est  rempli  d'eau 

(j  d'indice  de  réfraction)  et  il  est  susceptible  d'allongement  et  de  raccour- 
cissement. Une  division  en  millimètres  sert  à  vérifier  toujours  sa  longueur. 
La  rétine  est  représentée  par  un  verre  douci  et  gradué  en  demi-millimètres, 
qui  permet  d'observer  avec  une  très-grande  netteté  et  de  mesurer  directement 
les  images  rétiniennes.  Pour  faciliter  l'observation,  une  loupe  peut  être  adap- 
tée au  fond  de  l'œil. 

Une  tige  horizontale  graduée,  appliquée  à  la  partie  antérieure  de  l'œil, 
porte  deux  cadres  destinés  à  recevoir  la  lentille  correctrice  et  les  objets 
témoins  rapprochés. 

Des  ménisques  applicables  à  la  cornée  rendent  à  l'œil  une  amétropie  de 
courbure  et  imitent  en  même  temps  l'accommodation. 

Cet  œil  permet  donc  de  contrôler  l'influence  des  variations  de  longueur, 
des  différences  de  courbure  et  des  vei-res  correcteurs  sur  la  netteté  et  la 
grandeur  des  images  rétiniennes.  Mais  il  sert  également  k  l'opbthalmoscopie. 
On  peut  appliquer  extérieurement  sur  le  verre  douci  qui  représente  la  rétine 
un  dessin  représentant  un  fond  d'œil.  Le  verre  étant  douci  sur  sa  face 
postérieure,  le  fond  de  l'œ-il  se  trouve  ainsi  à  l'endroit  où  se  forment  les 
images  rétiniennes,  et,  de  plus,  cette  demi-transparence  de  la  plaque  de 
verre  permet  de  voir  parfaitement  ce  fond. 

On  peut  donc  aussi  se  servir  de  notre  œil  artificiel  pour  l'étude  ophthal- 
moscopique,  surtout  pour  la  détermination  de  la  réfraction,  qu'on  peut  vérifier 
alors  à  l'aide  des  verres  correcteurs  aussi  bien  qu'à  l'aide  de  la  longueur  de 
l'œil.  • 

(1)  Knapp,  The  influence  of  spectacles  on  the  optical  constants  and  visual  acuteness  of 
thc  eye  {Arcli.  f.  Ophth  und  Ol^l.,  I,  2,  p.  377,  1870). 

(2)  Donders,  Practische  opmerkingen  over  den  invloed  von  Inilplenzcn  op  de  gczicht- 
serpte.  Onderzoekingcn  godaan  in  hct  Physiol.  Laborat.  Utreclit,  1872. 

(3)  Woinow,  Zur  Lolire  iibor  don  Einfluss  von  optischen  Glaesern  auf  die  Seliscliaerfe 
(Arch.  f.  Ophth.,  XIX,  p.  349,  1872, 

i/i)  Maulhner,  Vorlesungen  iibor  die  nptischcn  Fehler  des  Auges,  p.  1-49,  1872,  et  Arch. 
f.  Opiilh.,  XVIII,  H,  p.  215.  —  Comparez  aussi  notre  article  dans  Snellen  et  Landolt, 
Ophthulinomélrologie  in  Gracfe  u.  Saemische,  Ilundb.  der  ges.  Augenheilkd.,  III,  I, 
p.  10. 

(5)  Landolt,  L'Introduction  du  système  métrique  dans  l'oplithalmologie  (Ami.  d'oc, 
t.  LXXV,  1"  semestre,  187G,  et  Paris,  chez  Delahaye. 
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Les  expériences  faites  à  l'aide  de  notre  œil  artificiel  ont  confirmé  tous  les 
résultats  de  nos  calculs  précédents. 
2°  Mais  nous  avons  pu  les  vérifier  même  sur  l'œil  vivant. 


FiG.  110. 


Nous  avons  expérimenté  avec  un  anisométrope,  dont  l'œil  droit  était  em- 
métrope,  l'œil  gauche  hypermétrope.  L'acuité  visuelle  était  presque  de  5  à 

5 

droite ,  et  -  à  gauche.  Cet  anisométrope  pouvait  donc,  en  provoquant  une 
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diplopie  artificielle,  comparer  directement  les  images  rétiniennes  que  rece- 
vait l'œil  hypermétrope  avec  celles  de  son  œil  emmétrope. 

Après  une  atropinisation  prolongée,  nous  avons  constaté  à  gauche,  en  pla- 
çant le  verre  convexe  à  13"""  en  avant  de  la  cornée,  une  hypermétropie  de 
3,36  D,  ancien  1/11,  (F  =  297""")  ;  donc  /' =  282""",  „  =  1,01™"',  ce  qui 
donne  pour  la  longueur  de  l'œil  réduit  /"  =  18,99"'™  et  g"  =  13,99™. 

L'objet  témoin  consistait  en  une  feuille  de  papier  de  20""  de  largeur 
divisée  en  bandes  verticales  alternativement  blanches  et  noires  ayant  chacune 
1'""  d'épaisseur.  Cet  objet  se  trouvait  à  5".  En  plaçant  devant  l'œil  droit  un 
prisme  à  sommet  dirigé  en  haut,  nous  produisions  une  diplopie  verticale  et 
l'anisométrope  pouvait  ainsi  déterminer  de  combien  de  divisions  l'image  d'un 
œil  dépassait  celle  de  l'autre. 

En  corrigeant  l'hypermétropie  à  l'aide  du  verre  convexe  3,3  (1/11) 
à  13"™  en  avant  de  la  cornée,  la  grandeur  de  l'objet  était  exactement  la 
même  pour  chaque  œil. 

En  plaçant  la  lentille  8,34  D  (ancien  1/12)  à  40"""  en  avant  de  la  cornée,  la 
correction  était  encore  parfaite  ;  mais  l'objet,  qui  avait  200"™  de  largeur  pour 
l'œil  emmétrope,  paraissait  en  avoir  215  à  220  pour  l'œil  hypermétrope,  de 
sorte  que  l'image  de  l'œil  hypermétrope  à  celle  de  l'œil  emmétrope  était 


Or,  le  calcul  donne  pour  cette  correction  un  avancement  du  point  nodal 
de  1,36™",  g"  devient  donc  16,36  etÇ  =  ^=:^. 

Ce  qui  coïncide  admirablement  avec  le  résultat  de  l'expérience.  Je  dois  en 
outre  remarquer  que  l'expérience  a  été  faite  et  le  résultat  noté  avant  le  calcul. 

Tout  hypermétrope  peut  du  reste  se  rendre  aisément  compte  de  l'influence 
grossissante  d'un  verre  convexe  très-faible,  placé  à  une  grande  distance  en 
avant  de  son  œil.  Il  peut  arriver  ainsi  facilement  à  se  donner  des  images 
rétiniennes  d'une  grandeur  double  de  celles  qu'il  reçoit  à  l'aide  de  son  ac- 
commodation ou  avec  un  verre  convexe  rapproché. 

Pour  pouvoir  faire  la  même  expérience,  l'emmétrope  n'a  qu'à  se  munir 
d'un  verre  concave  et  le  myope  d'un  verre  concave  plus  fort  que  sa  myopie. 
En  prenant  un  verre  convexe  faible  et  en  l'éloignant  du  concave  jusqu'à  ce 
que  les  objets  deviennent  nets  on  voit  ceux-ci  grandir  considérablement.  En 
effet  on  se  place  ainsi  dans  les  mêmes  conditions  que  si  l'on  regardait  à 
travers  une  lunette  de  Galilée.  L'effet  de  celle-ci  pourrait  donc  être  expliqué 
de  la  façon  suivante  :  l'oculaire  concave  rend  l'observateur  hypermétrope  et 
l'objectif  convexe  corrige  celte  hypermétropie  à  une  distance  relativement 
grande  et  augmente  la  grandeur  des  images  rétiniennes  d'autant  plus  qu'il 
est  plus  faible,  c'est-à-dire  plus  éloigné  du  premier. 

Inversement  tout  myope  sait  que  quand  il  regarde  à  travers  un  verre 
concave  fort  et  éloigné,  les  objets  lui  paraissent  petits.  Pour  se  mettre  dans 
les  mêmes  conditions,  l'emmétrope  fera  un  effort  d'accommodation  ou  pren- 
dra un  verre  convexe  et  l'hypermétrope  choisira  un  verre  convexe  plus  fort 


EIDOPTOMÉTRIE. 


505 


qu'il  ne  faut  à  son  hypermétropie.  En  corrigeant  cette  myopie  artificielle  avec 
un  verre  concave  fort  placé  à  distance,  on  observera  le  même  rapetissement 
des  images  que  le  myope.  En  effet,  on  regarde  pour  ainsi  dire  à  travers  une 
lunette  de  Galilée  renversée. 

On  peut  utiliser  pour  ces  sortes  de  recherches  avec  grand  avantage  une 
modification  de  la  lunette  de  Galilée  que  M.  Donders  vient  de  présenter  à 
l'Académie  d'Amsterdam  (1).  Get  instrument,  auquel  son  inventeur  donne 
le  nom  de  pancratoscope  consiste  en  un  oculaire  concave  fixe  1,  un  objectif 
concave  III  et  entre  les  deux  une  lentille  convexe  II,  plus  forte  que  I  ou  III, 
mais  plus  faible  que  la  somme  de  I-j-HI-  En  rapprochant  II  de  III,  les  deux 
lentilles  représentent  ensemble  un  objectif  positif  qui,  avec  l'oculaire  con- 
cave forme  une  simple  lunette  de  Galilée  avec  un  grossissement  m>  1.  Au 
contraire,  en  rapprochant  II  vers  I,  l'oculaire  devient  positif  et  l'objectif 
négatif,  et  on  a  une  lunette  avec  un  grossissement  w  <  1.  Entre  I  et  III  il 
doit  évidemment  exister  une  position  pour  II,  où  le  grossissement  devient 
m  =  i.  En  partant  de  cette  position  dans  l'un  et  dans  l'autre  sens,  on  obtient 
tous  les  degrés  de  grossissement  compris  entre  certaines  limites. 

On  obtient  par  exemple  comme  limites  de  grossissement  les  valeurs 
m  =  4/3  et  m  =  3/4  en  donnant  à  I  =  12D,  à  II  =  21D,  et  à  II  =  12D. 

Ainsi  en  réunissant  II  et  III  on  obtient  un  objectif  positif  de  9D  et  un  ocu- 
laire négatif  de  12D,  donc  m  =  12/9.  En  réunissant  au  contraire  II  et  1,  on 
obtient  un  oculaire  positif  de  9  et  un  objectif  négatif  de  12,  donc  m  =  9/12. 

Puisque  II  ne  peut  qu'être  rapproché  de  I  et  de  III  sans  se  confondre  avec 
eux,  les  valeurs  limites  doivent  être  quelque  peu  réduites. 

Pour  l'application  pratique,  M.  Donders  donne  à  I  =  12  à  11=20  et  k 
III  =  11D. 

On  donne  d'abord  à  l'instrument  la  longueur  nécessaire  pour  que  m  =1, 
tandis  qu'on  place  devant  l'œil  nu  un  faible  prisme  à  sommet  dirigé  en 
haut  ou  en  bas,  comme  nous  l'avons  fait  dans  nos  expériences.  Alors  on  dé- 
place la  lentille  II  jusqu'à  ce  que  les  images  des  deux  yeux  aient  la  même 
grandeur. 

§  5.  Diagnostic  de  la  simulation  et  de  l'exagération.  —  Le  rapport  entre 
les  acuités  visuelles  constatées  avec  les  différents  numéros  doit,  toutes  condi- 
tions égales  d'ailleurs  (éclairage,  adaptation,  etc.),  rester  à  peu  près  le  même. 
Cela  nous  fournit  le  moyen  de  reconnaître  l'inexactitude  des  indications  four- 
nies par  les  individus  soumis  à  notre  observation.  Il  arrive  souvent,  dans  le 
service  militaire  en  particulier,  mais  aussi  là  où  l'on  devrait  le  moins  s'y 
attendre,  chez  les  enfants  des  écoles  et  chez  quelques  jeunes  femmes,  que 
l'acuité  visuelle  est  déclarée  inférieure  à  ce  qu'elle  est,  par  le  fait  d'un  men- 
songe. Mais  cette  tromperie  est  rarement  poussée  assez  loin  pour  que,  selon 
des  distances  différentes,  on  obtienne  des  rapports  proportionnels  de  l'acuité 
visuelle. 


(1)  Séance  du  30  juin  1877. 
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Lorsque,  en  faisant  la  recherche  de  l'acuité  visuelle,  on  arrive  aux  limites 
de  l'acuité  visuelle,  il  faut  qu'il  se  produise  des  erreurs  constantes  dans 
l'indication  des  caractères  les  plus  difficiles  à  lire.  Le  simulateur  au  con- 
traire affirme  qu'il  ne  peut  plus  du  tout  reconnaître  les  plus  petits  caractères, 
ou  bien  il  simule  des  méprises  tout  à  fait  impossibles. 

Quand  il  existe  réellement  un  affaiblissement  de  l'acuité  visuelle,  les  petits 
caractères  ou  les  figures,  qui  peuvent  être  à  peine  reconnus  à  proximité, 
doivent,  à  l'aide  de  verres  positifs,  être  vus  plus  près,  c'est-ci-dire  sous  un 
angle  plus  grand,  par  coiiséquent,  plus  nettement.  On  trouvera  de  la  même 
façon  des  indices  de  simulation  par  la  recherche  de  l'influence  des  verres 
dans  la  vue  à  distance.  Le  simulateur,  parfois,  accuse  avec  les  verres  une 
amélioration  ou  un  amoindrissement  tout  à  fait  disproportionnés  de  son  acuité 
visuelle  ;  aussi  est-il  assez  fréquent  de  lui  voir  imputer  un  accroissement 
notable  de  l'acuité  visuelle  derrière  un  verre  plan  ou  bien  derrière  une  com- 
binaison d'un  verre  concave  et  d'un  verre  convexe  de  même  force. 

La  simulation  est  plus  difficile  à  découvrir  quand  le  simulateur  accuse 
une  amaurose  complète  de  l'un  des  deux  yeux.  Dans  l'amaurose  réelle,  la 
mobilité  de  la  pupille  est  absolument  supprimée  ou  tout  au  moins  très- 
notablement  amoindrie.  Cependant  il  existe  encore  ici  des  exceptions.  De 
plus  grande  valeur  est  le  mouvement  de  la  pupille  du  côté  sain  que  l'on 
observe  lorsqu'on  recouvre  l'œil  prétendu  aveugle  ou  qu'on  y  fait  varier 
l'éclairage. 

Kugel  conseille  le  stratagème  suivant,  pour  surprendre  les  simulateurs  : 
on  recouvre  les  yeux  avec  des  verres  colorés,  tous  deux  de  même  couleur, 
mais  en  employant  pour  l'œil  sain  un  verre  tellement  foncé  qu'il  soit  impos- 
sible de  rien  voir  à  travers. 

Le  procédé  de  Graefe  est  plus  conforme  au  but  qu'on  se  propose  :  il 
consiste  à  tenir  devant  l'œil  normal  un  prisme  dont  le  sommet  est  dirigé  soit 
en  haut,  soit  en  bas.  Comme  on  semble  alors  ne  s'intéresser  qu'à  l'œil  sain, 
le  simulateur  avoue  non-seulement  des  doubles  images,  mais  il  révèle  encore 
souvent  l'acuité  visuelle  de  l'œil  prétendu  aveugle. 

11  y  a  un  procédé  plus  objectif,  qui  consiste  à  convaincre  le  simulateur 
à  l'aide  de  la  tendance  à  la  vision  simple  :  on  lui  fait  fixer  attentivement  un 
objet  rapproché;  puis  on  amène  rapidement  devant  l'œil  prétendu  aveugle 
.un  prisme  dont  l'angle  réfringent  est  dirigé  en  dedans.  Si  l'œil  voit,  on 
pourra  observer  que,  par  sa  tendance  à  la  vision  simple,  l'œil  se  met  involon- 
tairement à  converger  davantage. 

Alf.  Graefe  (1)  fait  remarquer  que  l'homme  qui  simule,  connaissant  l'expé- 
rience de  la  diplopie,  pourrait  refuser  de  se  soumettre  à  cette  épreuve.  Dans 
ce  cas,  il  se  propose  de  leur  faire  accepter  la  conviction  de  l'innocence  de 
l'expérience  en  fermant  l'œil  soi-disant  amaurotique,  et  plaçant  devant  l'autre 
le  prisme  de  façon  à  ce  que  celui-ci  ne  couvre  qu'une  partie  de  la  pupille, 

(1)  Graefe,  in  Gracfe-Saernisch.  Handb.  der  ges.  Aiigenlieilkd.,  t.  VI-4,  p.  175 
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Il  lui  produit  ainsi  une  diplopie  monoculaire.  Après  cela  on  découvre 
l'autre  œil  sous  un  prétexte  quelconque,  et  on  avance  le  prisme  jusqu'à 
ce  qu'il  recouvre  toute  la  pupille.  La  diplopie  monoculaire  fait  alors 
place  à  une  diplopie  binoculaire  et  le  simulateur  s'y  trompe  presque  régu- 
lièrement. 

Galezowski  produit  la  diplopie  monoculaire  à  l'aide  d'un  cristal  biréfrin- 
gent; Monoyer  à  l'aide  de  deux  prismes  réunis  par  leurs  bases,  qui,  en  glis- 
sant devant  la  pupille,  produisent  tantôt  une  simple  déviation,  tantôt  une 
diplopie  monoculaire,  suivant  que  l'un  ou  l'autre  des  prismes  ou  la  ligne  de 
réunion  se  trouve  devant  la  pupille. 

Berlliold  fait  lire  le  patient  à  haute  voix  et  place  alors  subitement  devant 
son  œil  soi-disant  aveugle  un  prisme  dirigé  verticalement.  Quand  cet  œil  ne 
voit  pas,  la  lecture  ne  sera  pas  gênée,  tandis  que  si  l'œil  y  voit,  le  patient 
hésitera  un  moment. 

Cuignet  (l)  propose  pour  le  diagnostic  de  la  simulation  les  procédés  sui- 
vants : 

1°  On  cherche  à  déterminer  la  tache  de  Mariotte  de  l'œil  indiqué  comme 
bon,  suivant  la  méthode  connue,  en  ayant  soin  de  laisser  les  deux  yeux 
ouverts.  Si  on  la  trouve,  l'autre  œil  ne  voit  pas,  parce  que  la  détermination 
ne  saurait  être  faite  sans  que  l'autre  œil  soit  couvert  ou  aveugle. 

2°  Dans  une  chambre  obscure  on  éloigne  une  lumière  de  plus  en  plus  du  côté 
de  l'œil  indiqué  comme  étant  amaurotique,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  cachée 
pour  l'autre  œil  par  le  dos  du  nez.  Si  le  patient  la  voit  néanmoins,  il  prouve 
par  cela  même  qu'il  la  voit  avec  son  œil  soi-disant  aveugle. 

3°  En  faisant  lire  et  en  passant  subitement  un  crayon  devant  le  livre,  la 
personne  examinée  arrêtera  un  moment  la  lecture  quand  elle  ne  voit  qu'avec 
un  seul  œil,  dans  l'autre  cas  non,  parce  que  le  crayon,  bien  que  couvrant  une 
partie  du  livre  pour  un  œil,  la  laisse  libre  pour  l'autre.  i 

Warlomont  cherche  à  produire  une  diplopie  en  déplaçant  un  œil  par  une 
petite  pression  avec  le  doigt. 

L'amaurose  unilatérale  devient  probable  quand  la  pupille  de  l'œil  en  ques- 
tion ne  réagit  pas  sous  l'influence  directe  de  la  lumière,  en  réagissant  bien 
quand  la  lumière  agit  sur  l'autre  œil,  et  de  même  quand  la  pupille  de  l'œil 
sain  ne  réagit  pas  sous  l'influence  de  la  lumière  sur  l'autre  œil.  Il  existe 
cependant  des  cas  qui  font  exception  à  ces  observations.  (Comparez  Alf.  Graefe, 
in  Graefe  et  Saemisch,  loc.  cit.,  p.  176.) 

A  l'aide  de  ces  méthodes,  on  arrive  dans  bien  des  cas  à  s'assurer  s'il  y  a 
oui  ou  non  tromperie;  mais  il  faut  remarquer  que  souvent,  alors  qu'il  y  a 
simulation,  il  existe  bien  aussi  en  réalité  une  certaine  insuffisance  de  l'acuité 
visuelle.  La  simulation  dans  ces  cas-là  n'est  qu'une  exagération.  Dans  de 
telles  conditions  il  est  difficile  de  constater  le  véritable  degré  du  mal.  Aussi 
devient-il  d'autant  plus  indispensable  d'examiner  les  yeux  àl'ophthalmoscope, 

(I)  Recueil  de  mémoires  de  méd.,  chir.  et  pharm.  milit,  avril  1850,  p.  320. 
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aussi  bien  que  sous  le  rapport  de  leur  position  et  de  leurs  mouvements 
réciproques. 

Le  contraire  peut  encore  se  montrer,  c'est-à-dire  que  l'on  a  affaire  à  des 
gens  qui  nient  ou  qui  atténuent  une  défectuosité  de  l'acuité  visuelle.  Ici  la 
supercherie  est  plus  facile  à  découvrir  à  l'aide  de  l'examen  avec  les  échelles 
typographiques,  pourvu  qm  l'on  soit  sûr  que  les  caractères  n'ont  pas  été 
appris  par  cœur  ou  vus  avec  l'œil  sain. 

Il  est  d'observation  générale,  que  l'on  trouve  une  plus  grande  acuité  vi- 
suelle en  examinant  les  patients  à  plusieurs  reprises  avec  les  mêmes  lettres- 
témoins;  même  pour,  les  hommes  instruits,  il  n'est  pas  facile  de  connaître 
exactement  les  limites  de  leur  vue  distincte,  s'ils  connaissent  déjà  les  carac- 
tères-témoins; aussi  faut-il  absolument  varier  dans  ces  cas  spéciaux  les  carac- 
tères ou  les  figures. 

Dans  la  détermination  de  la  perception  lumineuse,  la  fantaisie  des  patients 
est  assez  souvent  matière  à  déceptions  involontaires.  Le  fait  de  reconnaître 
un  objet  par  le  bruit  ou  par  le  mouvement  de  l'air  peut  être  confondu  avec 
la  vision  ;  la  chaleur  même  peut  là  jouer  un  rôle,  quand  par  exemple 
l'aveugle  constate  l'existence  d'une  sensation  lumineuse  au  moment  où  l'on 
approche  une  lampe  du  voisinage  de  l'œil.  Aussi  est-il  rationnel  de  diriger 
la  lumière  par  réflexion  vers  l'œil  (par  exemple  avec  le  miroir  de  l'ophthal- 
moscope).  S'il  y  a  encore  perception  lumineuse,  il  s'agit  de  constater  si  la 
lumière  est  perçue  dans  toutes  les  directions,  et  si,  pour  la  vue  périphé- 
rique, les  directions  sont  indiquées  exactement. 

Un  procédé  de  Herman  Snellen  (1)  pour  découvrir  la  simulation  de  l'amau- 
rose  unilatérale  consiste  à  munir  d'un  verre  rouge  ou  vert  l'œil  que  le  sujet 
à  examiner  indique  comme  sain,  et  de  lui  présenter  des  caractères  rouges  et 
verts  imprimés  sur  fond  noir,  de  sorte  qu'on  semble  ne  s'occuper  que  de 
l'œil  sain. 

Si  l'autre  œil  est  réellement  amaurotique,  le  patient  ne  lira  que  les  lettres 
qui  ont  la  même  couleur  que  le  verre  de  son  bon  œil.  S'il  lit  indifféremment 
les  lettres  vertes  et  rouges,  il  n'y  a  pas  amaurose. 

Le  même  principe  peut  aussi  servir  dans  le  cas  de  strabisme  alternant  pour 
déterminer  quel  est  l'œil  qui  fixe. 

Il  est  évident  qu'on  peut  également  choisir  une  autre  jjaire  de  couleurs 
complémentaires,  pourvu  que  les  couleurs  des  verres  et  celles  des  lettres 
soient  identiques. 
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PHOTOMÉTRIE  ET  PHOTOPTOMÉTRIE 


DÉTERMINATION  DE  l'iNTENSITÉ  DE  L'ÉCLAIRAGE  ET  DÉTERMINATION  DES  PLUS 
PETITES  DIFFÉRENCES  DE  CLARTÉ  QUE  L'œIL  PUISSE  DISTINGUER 


§  7.  Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  précédent,  jusqu'à  quel  point  l'acuité 
visuelle  dépend  de  la  grandeur  des  images  rétiniennes;  mais  d'autres  fac- 
teurs encore  influent  puissamment  sur  cette  acuité  visuelle  :  nous  voulons 
parler  ici  de  l'intensité  de  l'éclairage. 

L'acuité  visuelle  est,  jusqu'à  un  certain  degré,  proportionnelle  à  l'éclairage. 

D'après  Aubert,  le  maximum  du  pouvoir  visuel  s'obtient  à  la  clarté  du  grand 
jour.  D'après  Klein  (1),  le  pouvoir  visuel  s'accroît  encore,  bien  que  lentement, 
avec  un  éclairage  plus  puissant.  Cet  auteur  trouve  l'acuité  visuelle  normale 
admise  par  Snellen  (morceaux  de  lectures)  à  la  lueur  d'un  nombre  de  bougies 
qui  varie  de  25  à  100,  placées  à  un  mètre  de  l'objet  observé. 

Pour  qu'une  détermination  de  l'acuité  visuelle  ait  une  valeur  réelle,  il  ne 
suffit  donc  pas  de  déterminer  la  plus  petite  image  rétinienne  reconnaissable, 
il  faut  encore  connaître  l'éclairage  sous  lequel  celle-ci  a  été  trouvée. 

Pour  cela,  on  peut  procéder  de  deux  manières  :  1°  ou  bien  on  fait  la  déter- 
mination de  l'acuité  visuelle  avec  un  éclairage  d'intensité  constante;  et  alors 
les  résultats  ainsi  obtenus  sont  directement  comparables;  2"  ou  bien  on  pra- 
tique la  détermination,  sans  faire  la  correction  relative  à  l'éclairage,  mais  on 
mesure  celui-ci  exactement,  et  l'on  fait  entrer  ce  facteur  en  ligne  de  compte, 
dans  la  détermination  de  l'acuité  visuelle. 

Dans  le  premier  cas,  on  peut  éclairer  par  une  lumière  constante,  la  pièce 
dans  laquelle  on  opère  ;  c'est  le  cas  de  l'éclairage  par  la  lumière  du  jour  péné- 
trant par  une  ouverture  toujours  la  même  et  couverte  d'un  verre  dépoli  ;  ou 
bien  on  peut  se  servir  d'une  lumière  artificielle  (lumière  du  gaz,  éclairage  à 
l'huile),  pourvu  qu'elle  ait  toujours  la  même  intensité.  Mais  comme  la  lumière 
du  jour  n'est  pas  constante,  et  qu'il  est  très-difficile  d'éclairer  à  une  lumière 
constante  un  grand  espace,  il  pourrait  se  produire  ainsi  encore  des  erreurs 
qui  devraient  être  prises  en  considération  et  mesurées.  Ces  erreurs,  ib  est 


(1)  Klein,  De  Vinfluence  de  Véclairage  sur  Vacuité  visuelle,  Paris,  1873,  p.  59. 
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vrai,  seraient  plus  faibles,  mais  pour  celte  même  raison,  plus  difficiles  à 

déterminer. 

Aussi  a-t-on  cherché  à  laisser  dans  l'obscurité  le  milieu  ambiant,  et  à 
n'éclairer  que  les  objets  types  soit  par  la  lumière  directe,  soit  par  la  lumière 
par  transparence  (1).  Cette  méthode  donne  des  résultats  plus  exacts,  car 
il  est  beaucoup  plus  facile  d'éclairer  également  une  petite  surface,  qu'un 
espace  considérable. 

Pour  ces  déterminations,  nous  nous  sommes  servi  du  photomètre  de 
Forster,  que  son  auteur  employait  pour  la  mensuration  des  sensations  lumi- 
neuses de  la  rétine,  et  que  nous  décrirons  plus  loin  (§  12).  A  la  place  des 
simples  lignes  noires  et  blanches,  nous  avons  adopté  toute  la  série  des 
lettres-types  de  Snellen,  placées  dans  une  boîte  éclairée  par  une  lumière 
déterminée. 

Les  déterminations  de  l'acuité  visuelle  se  font  encore  mieux  avec  l'appareil 
de  Hippel  (2),  qui  repose  sur  un  principe  analogue,  et  qui  peut  servir  à 
interroger  également  la  rétine  au  point  de  vue  de  la  sensation  lumineuse  et 
de  la  sensation  des  formes,  car  il  rend  possible  cette  double  recherche  à  une 
dislance  égale  (7  mètres). 

Le  photo ptomètre  de  v.  Hippel  consiste  essentiellement  en  une  boîte 
de  30  centimètres  de  haut,  de  20  centimètres  de  large  et  de  20  centi- 
mètres de  long.  Cette  caisse  est  formée  de  feuilles  métalliques  noircies, 
et  elle  contient  une  lampe  à  pétrole.  La  lumière  de  cette  lampe  est  dirigée,  par 
un  miroir  concave,  dans  un  cylindre  de  8  centimètres  de  diamètre  sur 
15  centimètres  de  long,  adapté  à  la  paroi  antérieure  de  la  caisse.  Ce  cylindre 
porte,  au  niveau  de  la  face  de  la  caisse  qui  regarde  vers  l'intérieur,  deux  len- 
tilles convexes  de  20  dioptries  et  au  niveau  de  la  face  externe,  un  certain 
nombre  de  plaques  en  verre  dépoli,  qui  sont  également  éclairées  par  la 
lumière  intérieure.  Au  devant  des  plaques,  sont  disposés  comme  objets- 
types,  des  disques  métalliques  noircis,  dans  lesquels  sont  découpés  les  lettres 
de  Snellen.  Pour  l'examen  de  l'acuité  visuelle,  on  les  place  à  une  distance  de 
54  centimètres,  et  c'est  en  ajoutant  ou  en  supprimant  des  plaques  de 
verre  dépoli,  qu'on  obtient  la  clarté  nécessaire  pour  reconnaître  les  carac- 
tères. 

Pour  régler  exactement  la  source  lumineuse,  v.  Hippel  a  pratiqué  dans  la 
paroi  latérale  de  la  caisse,  à  la  hauteur  de  la  flamme  de  la  lampe,  six  petites 
ouvertures,  situées  trois  par  trois  les  unes  au-dessus  des  autres,  et  à  travers 
lesquelles  les  images  renversées  de  la  flamme  sont  renvoyées  sur  une  plaque 
de  verre  dépoli.  Si  l'on  élève  la  flamme  assez  haut  pour  que  les  pointes  des 
images  supérieures  de  celle-ci  louchent  exactement  la  base  des  images 
inférieures,  on  est  sûr  d'avoir  toujours  le  même  éclairage. 

Six  plaques  de  verre  dépoli,  de  2  millimètres  d'épaisseur,  fournissent  un 

(1)  H.  Derby,  de  Wecker,  Javal,  Weber  et  autres. 

(2)  V.  Hippel,  in  Zehender's  Klin.  Monatsbl.  1871,  p.  337. 
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éclairage  parfaitement  suffisant  pour  V  =:20/"20.  Ces  recherches  doivent  être 
pratiquées  dans  une  chambre  absolument  noire. 

Dans  un  appareil  de  Weber  (1),  les  caractères  sont  éclairés  sur  leur 
face  antérieure,  à  l'aide  d'une  lumière  dont  l'intensité  est  mesurée. 
L'éclairage  intéresse  une  surface  carrée  de  30  centimètres  de  côté.  Pour 
diminuer  l'intensité  lumineuse,  on  peut  placer  au  devant  de  la  lumière  des 
plaques  absorbantes. 

Si  l'on  se  sert  de  verres  colorés,  les  caractères  blancs  sur  fond  noir  sont 
éclairés  par  la  lumière  colorée.  Il  est  du  reste  plus  difficile  d'éclairer  égale- 
ment une  surface  au  moyen  de  la  lumière  directe,  qu'au  moyen  de  la  lumière 
par  transparence. 

Un  avantage  sérieux  des  deux  appareils  précédents  consiste  à  pouvoir  faire 
les  déterminations  visuelles  avec  un  éclairage  déterminé  et  à  distance. 

On  comprend  que  ces  méthodes  de  détermination  exigent  l'exclusion  de 
toute  lumière  étrangère  dans  l'espace  où  l'on  opère  ;  en  effet,  une  lumière 
étrangère,  telle  que  la  lumière  du  jour  pénétrant  par  de  petites  ouvertures, 
altère  les  résultats  par  un  effet  de  contraste  avec  le  milieu  obscurci,  et  elle 
est  d'autant  plus  nuisible  que  la  pupille  est  plus  fortement  dilatée  dans 
l'obscurité. 

Pour  les  recherches  physiologiques  sur  l'adaptation  de  la  rétine,  ces  mé- 
thodes sont  parfaitement  applicables  ;  mais  dans  la  pratique  elles  offrent  quel- 
ques désavantages.  Il  est,  en  effet,  souvent  difllcile  d'obtenir  l'obscurité 
absolue  du  milieu  ambiant;  et  de  plus,  le  choix  des  verres  de  lunettes,  pour 
la  correction  des  anomalies  de  réfraction,  etc.,  est  très-incommode  dans 
l'obscurité. 

La  seconde  méthode  consiste,  comme  nous  l'avons  dit,  à  déterminer  l'acuité 
visuelle  dans  une  chambre  ordinaire,  à  la  lumière  du  jour,  mais  en  mesurant 
l'intensité  de  celle-ci,  et  en  la  faisant  entrer  en  ligne  de  compte  dans  la 
mesure  de  l'acuité  visuelle. 

Pour  déterminer  l'intensité  de  l'éclairage,  on  se  sert  des  photomètres. 

I  8.  Pliotométrie.  —  Si  nous  faisons  abstraction  des  méthodes  de  photomé- 
trie  basées  sur  les  propriétés  photo-chimiques  de  la  lumière  ou  sur  l'absorp- 
tion des  rayons  de  chaleur,  et  si  nous  considérons  seulement  celles  dans 
lesquelles  la  sensibilité  de  l'œil  donne  la  mesure  de  l'intensité  lumineuse,  il 
faut,  avant  toutes  choses,  remarquer  que  l'œil  ne  peut  comparer  l'intensité 
des  lumières  qu'autant  que  la  couleur  de  ces  lumières  reste  la  même. 

La  plupart  des  photomètres  reposent  sur  le  principe  suivant  :  A  une 
lumière  d'intensité  connue  on  ajoute  ou  on  en  retranche  des  unités  lumi- 
neuses connues  jusqu'à  ce  qu'on  obtienne  une  intensité  égale  à  celle  de  la 
lumière  à  déterminer. 

Ainsi  (2),  on  fait  projeter  sur  une  surface  blanche,  au  moyen  de  deux 


(1)  Weber,  in  Zehender's  Klin.  MonaisbL,  1871,  p.  349. 

(2)  Lambert,  Rumford. 
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sources  lumineuses,  deux  ombres  provenant  d'une  même  tige,  et  l'on  éloigne 
celle  des  deux  lumières  qui  est  connue,  d'une  quantité  suffisante  pour  que 
son  ombre  paraisse  exactement  aussi  obscure  que  l'ombre  de  la  tige  produite 
par  la  source  lumineuse  à  déterminer:  c'est-à-dire,  en  d'autres  termes, 
jusqu'à  ce  que  l'ombre  de  la  première  lumière  soit  éclairée  par  la  seconde 
lumière,  autant  que  l'ombre  de  la  seconde  est  éclairée  par  la  première. 
L'intensité  de  la  première  lumière  et  son  éloignement  de  la  surface  éclairée, 
qui  sont  connus,  donnent  alors  le  moyen  de  calculer  la  valeur  cherchée,  c'est- 
à-dire  l'intensité  de  la  deuxième  lumière. 

Soit  l'intensité  de  la  lumière  connue  =  J.  La  clarté  d'une  surface  éclairée 
prir  cette  lumière  serait  aussi  =  J,  si  la  lumière  occupait  la  surface  elle- 
jiième.  Mais  cette  intensité  d'éclairage  diminue  proportionnellement  au  carré 
de  la  distance  qui  sépare  la  lumière  de  la  surface.  Soit  d  la  distance  entre  la 
lumière  et  la  surface;  l'éclairage  correspondant  sera  donc 

J 

Soit  J'  =  l'intensité  de  la  lumière  qu'on  cherche,  et  d'  —  sa  distance  de 
la  surface;  celle-ci  sera  donc  éclairée  par 

J  y 

Soit  S  =  l'ombre  correspondante  à  la  lumière  connue,  et  S' =  l'ombre  de 
la  lumière  à  déterminer.  S  sera  éclairée  par 


G  +  £)- 

et  S'  par 

/  J     J'  \  J' 

Si  s  =  S',  nous  aurons  : 


J  _  J' 

d'~ 


J 

fl-- 


■''  =  i 

d-  d'- 


d- 


Si  nous  prenons  J  =  1,  nous  aurons 


Au  lieu  d'éloigner  la  lumière  connue  de  la  surface,  on  peut  éloigner  la 
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surface  de  la  lumière  connue  jusqu'à  ce  qu'elle  paraisse  avoir  la  même  clarté 
qu'une  autre  surface  éclairée  par  la  lumière  à  déterminer(Bouguer). 

Le  photomètre  de  Richtie  consiste  en  une  caisse  allongée,  noircie  en 
dedans  et  en  dehors,  et  à  travers  les  deux  extrémités  de  laquelle  pénètre  la 
lumière  de  deux  sources  différentes,  pour  aller  tomber  sur  les  faces  opposées 
d'un  prisme  rectangulaire  situé  en  son  milieu.  Les  deux  surfaces  du  prisme 
sont  recouvertes  de  papier  blanc.  L'arête  rectangulaire  est  dirigée  en  haut. 
Au-dessus  de  l'arête  est  pratiquée  dans  la  paroi  supérieure  de  la  caisse  une 
ouverture  par  laquelle  un  œil  peut  regarder  simultanément  les  deux  faces 
latérales  du  prisme.  Si  l'une  de  ces  parois  est  éclairée  par  une  lumière  dont 
l'intensité  est  connue,  et  l'autre  par  une  lumière  dont  l'intensité  est  h  re- 
chercher, il  est  facile  de  rendre  égales  les  deux  intensités  d'éclairage  des 
deux  surfaces,  en  éloignant  ou  en  l'approchant  la  lumière  connue,  et  l'in- 
tensité de  la  lumière  inconnue  peut  ainsi  être  calculée  d'après  la  distance  qui 
sépare  la  lumière  connue  du  prisme. 

Ou  bien,  au  lieu  de  faire  mouvoir  une  des  deux  lumières,  on  place  devant 
elles  des  plaques  absorbantes  (verre  dépoli,  disques  de  papier,  plaques  de 
corne)  (1),  jusqu'à  ce  que  son  intensité  lumineuse  soit  devenue  égale  à  celle 
de  l'autre. 

Si  l'on  connaît  le  pouvoir  d'absorption  de  ces  plaques,  on  peut  trouver 
directement  l'intensité  recherchée,  d'après  le  nombre  des  plaques  qu'il  faut 
mettre  devant  la  lumière  connue  ou  (dans  le  g«s  où  la  lumière  inconnue 
est  plus  forte  que  l'autre)  d'après  le  nombre  des  plaques  qu'il  faut  mettre 
devant  celle-ci  pour  rendre  les  deux  lumières  égales  entre  elles. 

Les  p  hotomètres  de  de  Maistre  (2)  et  de  Smee  (3)  reposent  sur  ce  même 
principe  :  ces  auteurs  emploient  pour  atténuer  l'intensité  lumineuse  deux 
prismes  de  -verre  de  même  puissance,  l'un  incolore,  l'autre  coloré.  Ces 
deux  prismes  sont  appliqués  l'un  sur  l'autre  par  leur  plan  hypothénuse,  do 
manière  que  leurs  bords  réfringents  aient  une  direction  opposée  ;  de  cette  façon 
la  déviation  prismatique  est  supprimée,  mais  il  se  produit  un  affaiblissement 
delà  lumière,  qui  va  en  s'accusant  davantage,  du  sommet  à  la  base  du  prisme 
coloré.  Le  i>hotomètre  de  Smee  est  le  meilleur  des  deux,  attendu  qu'il  a  un 
prisme  de  verre  noir,  tandis  que  le  prisme  sombre  de  de  Maistre  est  en  verre 
bleu,  ce  qui  rend  impossible  la  comparaison  exacte  des  différentes  intensités 
lumineuses.  Il  en  est  de  même  du  photomètre  de  Quetelet  (4),  qui  combinait 
deux  prismes  bleus,  de  la  façon  qui  vient  d'être  indiquée. 

La  détermination  du  pouvoir  d'absorption  lumineuse  des  substances 
transparentes,  comme  par  exemple  de  plaques  de  verre,  peut  être  pratiquée 

(1)  Lampadius,  de  Limencey  et  Secrétan. 

(2)  De  Maistre,  Diblioth.  universelle  de  Genève,  t.  LI,  p.  323.  — Pogg.,  Annales,  t.  XXI.X., 
p.  187. 

(3)  Smee,  The  eije  in  healtli  and  diseuse,  p.  72.  London,  1854. 

(4)  Quetelet,  Bihlioth.  universelle  de  Genève,  t.  LU,  p.  212.  —  Pogg.,  Annales,  t.  XXIX, 
p.  187-18'J. 
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de  différentes  manières.  Aubert  (1)  indique  pour  cela  les  méthodes  sui- 
vantes : 

1°  Procédé  des  ombres  égales  :  on  prend  deux  lumières  égales,  et  l'on 
projette  sur  un  fond  blanc  les  ombres  d'une  tige,  ombre  double  due  aux  deux 
lumières  ;  puis  on  place  devant  une  des  deux  lumières  la  plaque  de  verre 
dont  on  recherche  le  pouvoir  absorbant.  L'ombre  correspondante  à  celte 
lumière  sera  donc  affaiblie;  on  éloigne  ensuite  l'autre  lumière,  jusqu'à  ce  que 
les  deux  ombres  soient  égales.  La  distance  nécessaire  pour  obtenir  l'égalité  des 
ombres  permet  alors  de  calculer  facilement  le  pouvoir  d'absorption  lumineuse 
du  verre. 

2"  Avec  Yépiskotister  :  c'est  un  appareil  imaginé  par  Talbot,  et  auquel  Aubert 
donna  ce  nom,  et  dont  il  fit  une  application  plus  large.  Cet  instrument  consiste 
en  deux  disques  de  cuivre,  dans  lesquels  sontdécoupés  quatre  octants  (fig.  Hl). 
Ces  disques  sont  superposés,  ils  sontmobilesautour  deleur  centre  et  les  octants 
non  découpés  du  disque  supérieur  peuvent  recouvrir  à  volonté  différentes  par- 
ties des  octants  inférieurs  découpés  (fig.  112). Au  moyen  d'une  vis  ou  peut  assu- 


FiG.  111.  Fig.  Il'iî. 


jettir  les  deux  disques  dans  leur  situation  réciproque,  et  lire  sur  une  division 
les  degrés  des  secteurs  qu'on  a  ainsi  laissés  libres.  On  approche  ensuite  du 
disque  le  verre  dont  on  cherche  le  pouvoir  d'absorption,  et  on  fait  tourner  les 
disques  ensemble,  comme  un  disque  de  Masson,  d'un  mouvement  de  rota- 
tion rapide.  Le  mélange  des  champs  noirs  et  blancs  des  disques  superposés 
produit  alors  un  cercle  gris  ;  et  en  regardant  une  surface  blanche  alterna- 
tivement à  travers  les  disques  et  à  travers  la  plaque  de  verre,  on  peut,  en  faisant 
varier  le  champ  des  secteurs  libres  des  disques,  rendre  égale  à  la  lumière 

(1)  Aubert,  Physiologie  der  Netilmut,  t.  I,  p.  3'2  et  33.  Comparez  aussi  Plateau,  in  Pog- 
gcnd.  Anmtl.,  1833.  Vol.  XXXV,  p.  459. 
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transmise  à  travers  la  plaque  de  verre,  la  lumière  affaiblie  qui  traverse  les 
secteurs  du  disque.  Si  ua  secteur  clair  du  disque  mesure  a?",  les  parties  de  la 

lumière  qui  auront  traversé  l'épiskotister  seront  =  ^  et  les  parties  absor- 

3(30  —  ix 


bées  seront     .^^^  . 

Le  photomètre  de  Bunsen  consiste  en  un  écran  de  papier  portant  au  centre 
une  tache  de  graisse,  et  fixé  verticalement  sur  une  échelle. 

La  tache  graisseuse  paraît  claire  sur  fond  sombre  quand  l'écran  est  éclairé 
par  derrière,  sombre  sur  fond^clair  quand  il  est  éclairé  par  devant. 

D'un  côté  de  l'écran  est  une  lumière  qui,  restant  toujours  à  la  même 
place  par  rapport  à  l'écran ,  brûle  ordinairement  dans  une  boite  fermée 
sur  trois  de  ses  faces.  De  l'autre  côté  de  l'écran  (face  antérieure),  on  fait 
mouvoir  sur  l'échelle  une  lumière  normale,  jusqu'au  point  où  la  tache 
graisseuse,  vue  de  ce  côté,  disparaisse  complètement.  On  marque  ce  point 
sous  l'indice  1,  et  le  point  où  est  fixé  l'écran  est  désigsé  par  0. 

Veut-on  déterminer  l'intensité  d'une  autre  lumière,  on  éloigne  la  lumière 
normale,  et  l'on  recherche  la  place  d'où  la  lumière  en  question  produise 
le  même  effet  que  la  lumière  normale,  c'est-à-dire  qu'on  recherche  à  quel 
moment  la  tache,  regardée  des  deux  côtés  du  cadre  de  papier,  disparaît. 

Soit  l'intensité  de  la  lumière  normale  =  1,  et  soit,  comme  nous  venons  de 
.le  dire,  sa  distance  de  l'écran  =  1,  la  distance  de  l'écran  à  la  lumière  à  dé- 
terminer étant  =  n.  L'intensité  de  celle-ci  sera 


Pour  les  recherches  photométriques,  on  construit  l'échelle  de  telle  façon 
que,  si  le  point  0  correspond  à  la  place  occupée  par  l'écran,  on  désigne  par 
1,  2,  3,  etc.,  les  points  qui  correspondent  aux  distances  L,  L  L  v^s, 
L  ^4,  etc. 


D'après  Bohn,  le  calcul  est  le  suivant  :  La  lumière  qui  rencontre  l'écran  se  décompose 
en  trois  parties  :  1°  lumière  réfléchie;  2°  lumière  transmise;  3°  lumière  absorbée. 
Les  proportions  récipror|ues  de  ces  trois  parties  ne  sont  pas  égales  pour  les  portions 
de  l'écran  intactes  et  pour  la  portion  tachée.  Désignons  par  les  liHtres  suivantes  ciiacune 
des  parties  de  la  lumière  pour  les  portions  intactes  du  papier  : 

I=a,    U  =  b,    111  =  c; 

et,  pour  la  tache  de  graisse  : 

I  =  a,    II  =p,    111=  y. 


L'intensité  de  la  lumière  venue  de  la  face  antérieure  étant  =  i,  et.  celle  de  la  lumière 
venue  de  la  face  postérieure  étant  =i',  la  clarté  de  la  portion  intacte  de  l'écran  sera, 
pour  une  personne  regardant  l'écran  par  sa  face  antérieure, 

}  =  ia+  i'b. 

La  clarté  de  la  tache  sera,  pour  le  même  observateur, 


J'  =  i  a  -t-  i'  p. 
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S'il  n'y  avait  pas  la  moindre  absorption  {c  —  o,  et  y  =  o),  on  si  l'absorption  était  égale  i 
dans  les  points  intacts  et  au  niveau  de  la  tache  (c  =  y),  on  aurait  ainsi  a  -f-  6  =  a  +  [5,  i 
et  J  =  J',  si  t  =  i';  c'est-à-dire  que  la  tache  graisseuse  devrait  disparaître  en  même  temps  | 
des  deux  côtés,  si  des  deux  côtés  de  l'écran  brûlaient  deux  bougies  d'égale  clarté  à  distance 
égale.  Cela  n'est  pas  le  cas,  attendu  que  la  partie  intacte  du  papier  absorbe  plus  que  la 
tache,  c'est-à-dire  que  c  >  y,  que  par  conséquent  a -\- h  <  a-f  {i,  si  i  =  i' ;  et,  comme 
dans  ce  cas 

J  =i  (a  +  b) 
J'=i(a-fp) 

.r  sera  >  J.  C'est-à-dire  que  si  les  lumières  sont  d'égale  intensité,  colle  de  la  face  anté- 
rieure doit  être  un  peu  plus  rapprochée  de  l'écran  pour  que  la  tache  huileuse,  examinée 
par  devant,  disparaisse  complètement. 

Une  bougie  type  doit  être  rapprochée  de  54  centimètres  vers  l'écran,  si, 
étant  vue  de  son  côté,  elle  doit  avoir  le  même  efTet  qu'une  bougie  égale, 
placée  de  l'autre  côté  à  65  centimètres. 

Dans  l'emploi  du  photomètre,  on  commence  par  chercher  la  distance  /',  à 
laquelle  doit  être  placée  une  bougie  type,  pour  faire  disparaître  la  tache 
éclairée  par  une  lumière  constante,  et  ensuite  la  distance  L  qu'il  faut  donner 
à  la  lumière  qu'on  cherche  à  déterminer.  Soit  l'intensité  de  la  lumière  type 
—  i;  celle  de  la  lumière  à  déterminer  sera 


Le  photomètre  à  miroir  de  Bunsen  est  une  application  un  peu  modifiée 
du  même  principe. 

Il  consiste  en  deux  miroirs  verticaux  A  et  B,  perpendiculaires  entre  eux, 
dont  l'angle  est  divisé  en  deux  moitiés  par  un  écran  de  papier,  vertical,  et 
portant  au  centre  une  tache  de  graisse.  Dans  le  prolongement  du  miroir  A, 
brûle  une  bougie  type  à  une  distance  constante  ;  dans  le  prolongement  du 
miroir  B,  on  peut  mouvoir  la  lumière  qu'il  s'agit  de  déterminer,  tantôt  en 
l'éloignant,  tantôt  en  la  rapprochant,  mais  à  des  distances  toujours  mesu- 
rables. En  regardant  dans  les  miroirs,  on  peut  observer  en  même  temps  la 
face  antérieure  et  la  face  postérieure  de  l'écran,  et  faire  disparaître  la  tache 
de  graisse,  tantôt  sur  une  face  et  tantôt  sur  l'autre,  de  manière  à  contrôler 
jusqu'à  un  certain  point  une  mesure  par  l'autre. 

Klein  remplace  la  tache  de  graisse  par  trois  plaques  de  verre  transparent, 
superposées,  et  recouvertes  toutes  les  trois  par  un  papier  très-mince.  Cha- 
cune des  feuilles  de  papier  est  découpée  à  son  centre,  et  celle  qui  est  dirigée 
du  côté  de  la  lumière  normale  a  l'échancrure  la  plus  petite.  La  seconde 
feuille  a  une  échancrure  plus  grande,  et  la  troisième  en  a  une  plus  grande 
encore.  La  lumière  est  ainsi  affaiblie  au  niveau  de  la  première  plaque  par 
une  seule  couche  de  papier,  au  niveau  de  la  seconde  plaque  par  deux  cou- 
ches, et  au  niveau  de  la  troisième  par  trois  couches  ;  on  peut  de  la  sorte 
comparer  des  lumières  d'intensités  très-différentes,  en  affaiblissant  la  lumière 
normale,  au  premier,  au  deuxième  ou  au  troisième  degré. 
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Eli  outre,  la  différence  de  l'intensité  lumineuse  connue  et  de  la  lumière 
absorbée  par  les  plaques  permet  d'obtenir  l'intensité  cherchée. 

Une  autre  méthode  de  photomélrie  consiste  cà  faire  tourner  deux  disques 
deMasson,  tous  deux  blancs,  et  éclairés,  l'un  par  une  lumière  connue,  l'autre 
par  la  lumière  d'intensité  inconnue  ;  on  cherche  la  quantité  de  noir  qu'il  faut 
mélanger  au  blanc  de  l'un  des  disques,  pour  que  celui-ci  ait  une  clarté  égale 
à  celle  de  l'autre.  Les  photomètres  de  Talbot,  Babinet  et  Secchi  reposent 
sur  un  principe  analogue. 

On  sait  que  l'éclairage  d'un  élément  de  surface  varie  avec  l'angle  d'inci- 
dence de  la  lumière,  et  cet  éclairage  est  directement  proportionnel  au  cosinus 
de  l'angle  d'incidence.  Si  l'on  recherche  l'intensité  d'une  source  de  lumière, 
on  peut  affaiblir  l'intensité  d'une  lumière  connue,  en  faisant  varier  son 
anglè  d'incidence  (en  inclinant,  par  exemple,  la  surface  éclairée,  par  rapport 
aux  rayons  incidents),  jusqu'à  ce  que  deux  éléments  de  surface  égaux  soient 
éclairés  avec  la  même  intensité  par  les  deux  sources  lumineuses.  Tel  est  le 
principe  sur  lequel  repose  le  photomètre  de  Potter. 

Brewster,  Quetelet ,  Duwe  ,  ont  utilisé  dans  la  photométrie  l'affaiblis- 
sement que  subit  la  lumière  par  la  réfraction  et  la  réflexion  (1)  dans  les 
plaques  de  verre  non  élamées.  Ce  principe  a  trouvé  son  application  la  plus 
complète  dans  \e photomètre  d'Arago  (2). 

Helmholtz  décrit  cet  instrument  de  la  manière  suivante  :  «  La  source  lumi- 
neuse de  ce  photomètre  est  un  écran  de  papier  blanc  et  transparent  qui  est 
placé  verticalement  devant  la  fenêtre  ;  il  doit  être  éclairé  uniformément  dans 
toutes  ses  parties,  ce  qu'on  peut  vérifier,  du  reste,  par  l'instrument  lui- 
même.  On  dispose  de  plus,  perpendiculairement  à  l'écran  et  à  l'horizon,  une 
lame  de  verre  à  plans  parallèles,  munie  à  son  milieu  inférieur  d'un  axe 
autour  duquel  peut  tourner  un  tube  mobile  dans  un  plan  horizontal.  Le 
tube  est  dirigé  vers  le  milieu  de  la  lame,  et  l'observateur  qui  regarde  par  ce  tube 
voit  une  partie  de  l'écran  à  travers  la  lame  et  une  autre  pariie  par  réflexion. 
A  droite  et  à  gauche  de  la  lame,  entre  elle  et  l'écran,  se  trouvent,  à  des  hau- 
teurs un  peu  différentes,  des  bâtons  noirs  horizontaux,  dans  des  positions 
convenables  pour  que  ceux  vus  à  travers  la  lame  viennent  se  peindre  au 
contact  de  ceux  vus  par  réflexion.  A  l'endroit  où  apparaît  le  bâton  noir 
réfléchi,  l'observateur  ne  voit  que  la  lumière  transmise  par  l'écran  blanc;  là 
où  se  voit  le  bâton  par  transparence,  l'observateur  reçoit  la  lumière  réfléchie 
de  l'écran  blanc.  On  dispose  le  tube  de  manière  que  les  deux  bandes  noires 
paraissent  également  éclairées,  et  l'on  mesure,  au  moyen  d'une  graduation 
disposée  à  cet  effet,  l'angle  que  fait  le  tube  avec  la  lame  de  verre.  On  peut 

(1)  28  ou  29  réflexions  éteignent  la  lumière  solaire.  Helmholtz,  Optique  pIiysioL,  trad. 
par  Javal  et  Klein,  p.  437. 

(2)  \rago,  Œuvres,  t.  \,  p.  184-221. 
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soumettre  la  lumière  incidente  ou  réfléchie  à  toutes  sortes  d'autres  influences,  i 
et  l'on  obtient,  en  général,  à  chaque  fois,  un  autre  angle  sous  lequel  les  deux  j 
images  présentent  la  même  intensité.  Pour  pouvoir  déduire  de  cet  angle  j 
l'affaiblissement  que  subit  la  lumière,  il  faut  d'abord  déterminer  d'une  ma- 
nière empirique  le  rapport  des  quantités  de  lumière  réfléchie  et  transmise, 
sous  les  différents  angles  d'incidence;  à  cet  effet,  Arago  a  proposé  un  procédé 
spécial  qui  repose  sur  ce  fait  que  les  deux  faisceaux  lumineux  transmis  par  I 
un  cristal  biréfringent  ont  ensemble  la  même  intensité  que  le  rayon  non 
divisé,  et  sont  égaux  entre  eux.  En  divisant  en  deux  ou  en  quatre  par  double 
réfraction  l'un  des  deux  faisceaux,  il  peut  déterminer  les  positions  où  la 
lumière  transmise  est  le  quart,  la  moitié,  le  double,  le  quadruple  de  la 
lumière  réfléchie,  et  enOn  déterminer  par  interpolation  les  rapports  relatifs 
aux  angles  intermédiaires.  » 

Arago  a  en  outre  appliqué  à  la  photométrie  la  lumière  polarisée,  et  d'après 
un  principe  sur  lequel  nous  reviendrons  plus  tard. 

Si  l'on  fait  passer  une  lumière  polarisée  dont  l'intensité  est  J  à  travers  un 
cristal  à  double  réfraction,  et  si  le  plan  de  polarisation  de  cette  lumière  fait 
avec  la  coupe  principale  du  cristal  un  angle  y,  on  obtient,  par  la-'double 
réfraction,  deux  faisceaux  de  rayons  polarisés  perpendiculairement  l'un  à 
l'autre,  dont  les  intensités  lumineuses  sont  J  cos- «>  et  J  sin- y.  Du  moment 
qu'on  connaît  l'angle  y,  on  connaît  également  les  intensités  lumineuses 
des  deux  faisceaux.  Avec  les  prismes  de  Nicol,  on  peut  éliminer  l'un  des 
deux  (1). 

C'est  d'après  ce  dernier  principe  que  Bernard  et  Beer  ont  construit  leur 
photomètre  : 

Les  deux  sortes  de  lumières  à  comparer  sont  toutes  les  deux  dirigées  dans 
l'œil  à  travers  une  paire  de  prismes  de  Nicol,  et  très-près  l'un  de  l'autre. 
I^n  faisant  tourner  un  des  prismes,  la  lumière  la  plus  intense  peut  être 
rendue  égale  à  la  plus  faible,  et  être  ainsi  déterminée  d'après  l'angle  de 
rotation  du  prisme. 

Babinet  a  aussi  employé  la  lumière  polarisée  dans  la  comparaison  des 
clartés  de  la  lumière  du  gaz  (2).  «  Un  tube  se  divise  en  deux  branches  : 
l'une  est  droite,  et  l'autre  forme  un  angle  de  70  degrés  avec  la  première. 
Toutes  deux  sont  fermées  par  des  morceaux  de  verre  dépoli.  Le  tube  contient, 
au  sommet  de  l'angle,  une  pile  de  glaces  située  suivant  la  bissectrice  de  cet 
angle.  Si  l'on  place  des  sources  lumineuses  devant  les  deux  extrémités  du 
tube,  la  lumière  de  l'une  des  sources  arrive  dans  la  partie  commune  du  tube, 
après  avoir  traversé  la  pile  de  glaces  et  s'être  polarisée  perpendiculairement 
au  plan  d'incidence,  et  celle  de  l'autre  source,  après  réflexion  et  polarisation 
dans  le  plan  d'incidence.  La  partie  conunune  du  tube  est  fermée  par  un 
polariscope  de  Soleil.  —  Tant  que  les  deux  quantités  de  lumière  polarisée  à 

(1)  Voy.  Chrmnatométre  de  Rose. 
{i)  UalmlioUz,  Optique  plnjsiol.,  p. 
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angles  droits  ont  des  intensités  différentes,  ou  voit  quatre  demi-cercles  teintés 
de  couleurs  complémentaires.  Les  couleurs  disparaissent  lorsqu'on  a  rendu 
égales  les  deux  quantités  de  lumière  en  modifiant  la  distance  des  flammes. 
Ainsi,  dans  cet  instrument,  la  comparaison  des  intensités  lumineuses  est 
réduite,  pour  Tceil,  à  la  comparaison  des  couleurs  de  deux  surfaces  voi- 
sines. » 

«  En  principe,  le  photomètre  de  Wild{de  Berne)  (1),  fondé  sur  une  idée 
deNeumann,  est  peu  différent  ;  mais  cet  appareil  paraît  atteindre  le  plus  haut 
degré  de  sensibilité,  grâce  à  une  modificatiou  de  la  pai'tie  physiologique.  Les 
deux  rayons  à  comparer  tombent  parallèlement  dans  l'instrument  et  sont 
amenés  linalement  à  coïncider  ;  le  premier  est  d'abord  réfléchi  par  une  lame 
de  verre  A,  sous  l'angle  de  polarisation,  puis  par  une  pile  de  glace  B,  pa- 
rallèle à  la  première,  ce  qui  le  polarise  complètement  ;  l'autre  traverse  la 
pile  B.  Cependant,  avant  d'arriver,  sous  l'angle  de  polarisation,  à  cette  pile  B, 
le  second  rayon  a  déjà  traversé  une  pile  semblable  C.  La  pile  C  peut  tour- 
ner autour  d'un  axe,  de  sorte  que  le  rayon  peut  la  traverser  sous  des  angles 
différents,  qu'on  peut  exactement  mesurer,  ce  qui  modifie  la  quantité  de  lu- 
mière transmise,  ainsi  que  sa  polarisation.  Du  reste,  la  pile  G  est  disposée  de 
telle  sorte  que  la  polarisation  qu'y  éprouve  le  rayon  est  opposée  à  celle  que 
lui  donnerait  la  pile  B.  Si  l'on  fait  passer  le  second  rayon  normalement  à 
travers  C,  il  arrive  sans  polarisation  en  B,  où  il  est  polarisé  en  sens  opposé 
du  premier  rayon  réfléchi,  avec  lequel  il  se  réunit  pour  continuer  son  trajet. 
Si  l'on  incline  de  plus  en  plus  la  pile  C,  la  quantité  de  lumière  polarisée  di- 
minue de  plus  en  plus  dans  le  second  rayon,  et  cela  dans  un  rapport  qu'on 
peut  calculer,  après  avoir  mesuré  l'angle  d'incidence.  Ainsi,  au  premier 
rayon,  qui  est  complètement  polarisé,  vient  se  mêler  une  quantité  variable 
de  lumière  du  second  rayon,  qui  est  en  partie  polarisée  en  sens  contraire,  et 
en  partie  naturelle.  Cette  lumière  mélangée  traverse  enfin  une  lame  de  spath 
d'Islande,  taillée  perpendiculairement  à  l'axe,  et  une  tourmaline.  Si  la  quan- 
tité de  lumière  polarisée  est  la  même  dans  les  deux  rayons,  l'observateur  ne 
voit  pas  trace  de  la  croix  et  des  anneaux  dans  la  lame  de  spath  ;  mais  cette 
croix  apparaît  aussitôt  que  les  quantités  de  lumière  polarisée  cessent  d'être 
égales  dans  les  deux  rayons.  La  sensibilité  de  l'œil  pour  reconnaître  la 
figure  de  polarisation  dans  le  cristal  se  trouve  être  extrêmement  grande,  de 
telle  sorte  qu'en  répétant  l'expérience  à  plusieurs  l'eprises,  on  ne  trouva 
qu'une  différence  de  l/:200  dans  le  rapport  des  intensités. 

»  Wild  a  atteint  une  exactitude  encore  plus  grande  dans  son  nouveau 
photomètre,  où  il  a  remplacé  les  lames  de  verre  polarisantes  par  des  cristaux 
biréfringents,  et  le  polariscope  par  deux  lames  croisées  de  quartz,  taillées  sous 
un  angle  de -45  degrés  avec  l'axe.  Les  rayons  à  comparer  sont  rendus  parallèles 
par  des  lentilles.  Ces  lames  produisent  un  système  de  franges  rectilignes,  et 
pour  une  mise  au  point  convenable  de  l'appareil,  une  seule  bande  est  effacée, 

(1)  Communications  de  la  Soc.  d'Iiiàt.  nat.  de  Berne,  1859,  n°  427. 
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tamlis  que  des  deux  côtés  les  couleurs  sont  complémentaires.  L'observateur 
peut  placer  très-exactement  le  réticule  au  milieu  de  la  frange  effacée.  D'après 
Wilil,  l'erreur  commise  dans  chaque  observation  n'atteint  que  0,001  à  0,002 
de  l'intensité  lumineuse.  » 

Pliotométrie  reposant  sur  la  détermination  de  l'acuité  visuelle.  En  admet- 
tant que  l'acuité  visuelle  à  partir  d'une  certaine  limite,  au-dessous  de  l'éclai- 
rni;e  moyen  du  jour,  diminue  avec  la  diminution  de  l'éclairage,  M.  H.  Snellen 
propose  le  procédé  suivant  pour  la  pliotométrie  : 

On  dispose  dans  deux  champs  lumineux  contigus,  éclairés  l'un  par  une 
lumière  connue,  l'autre  par  une  lumière  à  déterminer,  la  même  série  d'ob- 
jets-types. Puis  on  afTaiblil  les  deux  intensités  lumineuses,  suivant  une  des 
méthodes  qui  ont  été  indiquées  plus  haut,  d'un  nombre  d'unités  suffisant  pour 
que  l'acuité  visuelle  soit  au-dessous  de  la  normale  et  en  même  temps  égale 
dans  les  deux  champs,  par  exemple  V  =  1/4,  1/2,  etc. 

Le  fait  que  l'acuité  visuelle  n'est  pas  absolument  proportionnelle  à  l'inten- 
sité de  l'éclairage  n'entre  pas  ici  en  ligne  de  compte,  parce  qu'on  n'a  pas  à 
comparer  les  effets  des  différentes  diminutions  de  l'éclairage  sur  l'acuité  vi- 
suelle. Il  serait  bon  de  prendre  comme  leste-objets  des  lignes  parallèles 
d'épaisseur  et  de  distance  progressivement  croissantes.  Une  condition  in- 
dispensable de  cette  méthode  est  que  les  déterminations  soient  pratiquées  en 
même  temps  et  avec  le  même  œil.  On  peut  y  arriver  en  dirigeant  exactement 
sur  le  milieu  de  la  pupille  la  ligne  de  séparation  des  deux  surfaces;  par 
exemple,  on  dispose  les  deux  extrémités  du  métroscope  (voir  chapitre  de  la 
statométrie)  de  M.  Snellen  sur  deux  pages  correspondantes  des  échelles 
typographiques,  qu'on  considère  simultanément  à  travers  l'oculaire.  Ou  bien 
on  regarde  à  plusieurs  reprises  rapidement  avec  le  même  œil,  tantôt  une, 
tantôt  l'autre  surface.  Cette  détermination  par  examen  successif  n'olï're  dans 
ce  cas  aucun  obstacle  sérieux.  En  effet,  on  n'oublie  pas  les  impressions  cor- 
respondant aux  intensités  d'éclairage  de  l'une  et  de  l'autre  surface,  quand  ces 
impressions  sont  produites  par  des  formes  connues,  ce  qui  n'est  pas  le  cas 
lorsqu'on  a  à  examiner  successivement  des  surfaces  unies  qui  diffèrent 
uni(juement  par  leur  intensité  d'éclairage.  Si  l'on  fait  les  déterminations  suc- 
cessives avec  une  grande  rapidité,  la  largeur  de  la  pupille  changera  à  peine 
pendant  les  observations  successives  des  deux  inleusités  lumineuses,  surtout 
lorsqu'on  prendra  la  précaution  de  rendre,  dès  le  début,  cette  dilTérence  aussi 
petite  que  possible.  Par  exemple,  si  l'on  veut  mesurer  l'intensité  d'éclairage 
d'une  paroi  éclairée  par  la  lumière  du  jour,  on  placera  des  teste-objets,  d'une 
part,  sur  celte  surface,  d'autre  part,  dans  la  boîte  de  Fœrster,  mais  toujours 
il  la  nié, lie  dislance.  Alors  on  considère  comme  normale  la  clarté  de  la 
boite,  et  on  alfaiblira  celle  de  la  surface  au  moyen  de  deux  prismes,  l'un 
noir  et  l'autre  incolore,  disposés  suivant  la  méthode  de  Brewsler,  appliqués 
l'un  s;ir  l'autre.  Si  l'on  regarde  successivement,  tantôt  dans  la  boîte,  et 
taiitù'.  I  l  paroi  à  travers  les  prismes,  ou  qu'on  les  fixe  simultanément  à  l'aide 
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du  métroscope,  il  est  facile  de  trouver  la  situation  des  prismes  qui  rend  l'a- 
cuité visuelle  égale  à  Faculté  visuelle  correspondant  à  l'éclairage  de  la 
boîte.  Si  l'on  connaît  le  pouvoir  d'absorption  lumineuse  des  prismes  dans 
la  position  en  question,  l'intensité  cherchée  de  l'éclairage  de  la  surface, 
moins  la  lumière  absorbée  par  les  prismes,  est  égale  à  la  lumière  normale 
de  l'appareil  de  Fœrster.  Dans  ce  pi"océdé  de  détermination,  la  méthode  à 
double  vue  ne  saurait  être  employée  que  dans  le  cas  où  les  deux  yeux  sont 
rigoureusement  égaux.  En  considérant  les  mêmes  figures  sur  l'une  et  sur 
l'autre  surface  et  en  y  constatant  le  même  degré  de  diminution  de  l'acuité 
visuelle,  il  est  permis  de  conclure  que  l'intensité  d'éclairage  des  deux  surfaces 
est  égale;  et  si  l'on  connaît  les  moyens  à  l'aide  desquels  on  a  diminué  l'éclai- 
rage d'une  des  deux  sources  lumineuses,  on  peut  en  conclure  sur  la  lumière 
inconnue.  Cette  métliode  de  photométrie  permettrait  de  négliger  les  petites 
différences  de  coloration  de  la  lumière,  ce  qui  serait  impossible  dans  la  com- 
paraison de  deux  surfaces  homogènes. 

I  9.  —  En  dehors  de  la  grandeur  de  l'image  rétinienne  et  de  l'éclairage 
général,  l'acuité  visuelle  dépend  encore  de  la  différence  de  clarté  qui  existe 
entre  l'objet  observé  et  le  fond  sur  lequel  il  est  placé. 

Plus  est  grande  la  différence  de  clarté  qui  existe  entre  l'objet  et  le  fond, 
plus  l'impression  que  l'objet  produit  sur  l'œil  est  vive;  tandis  que  cette  in- 
tensité d'impression  est  réduite  à  zéro,  quand  la  différence  est  inférieure  à 
1/100;  ou,  dans  des  conditions  très-favorables,  inférieure  à  1/180. 

II  n'existe  pas,  dans  ces  différences,  une  constante  (Aubert)  (1)  telle  que 
la  comporterait  la  loi  de  Fechner  (2).  Pour  les  degrés  moyens  de  clarté,  ce 
■n'est,  à  proprement  parler,  qu'une  approximation. 

Il  est  donc  très-important,  pour  la  pratique,  que  le  rapport  entre  la  clarté 
de  l'objet  et  la  clarté  du  fond  reste  toujours  le  même,  si  les  résultats  de  l'ex- 
périence doivent  être  comparables.  Pour  cela,  on  se  sert  avantageusement 
d'objets  noirs  sur  fond  blanc  ou,  réciproquement,  d'objets  blancs  sur  fond 
noir.  Tel  est  généralement  le  cas  des  objets  qu'on  emploie  dans  les  détermi- 
nations de  l'acuité  visuelle  ;  seulement  il  faut  s'arranger  de  manière  que  le 
rapport  soit  invariable,  et  que  ni  le  fond  ne  perde  de  sa  clarté  ni  les  ligures 
de  leur  noir. 

Les  sources  lumineuses  étrangères  peuvent  exercer  une  influence  fâcheuse 
dans  les  déterminations  de  l'acuité  visuelle.  Un  objet  brillant,  un  reflet 
dans  la  chambre,  ou  la  paroi  éclairée  d'une  maison  située  vis-à-vis,  ou  les 
lunettes  du  patient,  sont  parfaitement  de  nature  à  faire  diminuer  notable- 
ment l'acuité  visuelle.  Il  faut  donc  éliminer  ces  influences  autant  qu'il 

(1)  Aubert,  AbhaniUungeii  (1er  schlesischeii  Gesellsch.  d.  Wissensch.  Abtii.  f.  Natiirw.  u. 
Medicin.  18B1,  Bd  I,  p.  81,  et  Moloscliotl's  Untersuchungen,  Bd  VIII,  p.  304.  Voyez  aussi 
Helmholtz,  Optique  plujs.,  p.  41i  et  suiv. 

(2)  Fechner's  psijchopliysiches  Cesetz,  in  Abhandlungen  der  sdchs.  Akad.,  1858,  p.  457 
-et  461. 
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est  possible,  si  l'on  ne  veut  pas  entacher  d'erreur. les  résultats  de  son  inves- 
tigation. 

Enfin  Vadaptation  de  la  rétine  est  d'une  importance  capitale  dans  la  déter- 
mination de  la  vue. 

§  10.  Adaptation  de  la  réline.  —  Lorsqu'un  œil  passe  d'un  milieu  clair 
dans  un  milieu  plus  clair,  ou  dans  un  milieu  plus  obscur,  il  s'écoule  toujours 
un  certain  temps  avant  que  sa  rétine  se  soit  adaptée  au  nouvel  éclairage. 
L'adaptation  nécessite  en  effet  un  temps  assez  long  pour  que  la  rétine  ait  acquis 
sa  sensibilité  normale.  Dans  l'obscurité,  comme  après  la  fatigue,  l'adaptation 
s'accroît  avec  le  temps  et  elle  paraît  atteindre  son  maximum  au  bout  de  trois 
heures.  Toutefois  elle  s'accroît  si  rapidement  dès  le  début,  que  déjà  au  bout 
d'un  quart  d'heure  elle  ne  semble  pas  éloignée  beaucoup  de  son  maximum  ; 
en  tout  cas  après  ce  laps  de  temps  il  n'y  a  plus  d'erreur  grave  à  craindre 
dans  la  détermination  de  l'acuité  visuelle. 

Le  temps  que  demande  l'adaptation  dépend  naturellement  de  la  différence 
qui  existe  entre  l'intensité  lumineuse  à  laquelle  Fœil  était  primitivement  sou- 
mis, et  celle  pour  laquelle  il  s'adapte. 

§  il.  —  Les  mouvements  de  Vœil  sont  encore  un  autre  facteur  dont 
il  faut  tenir  compte  dans  l'éidoptométrie .  Un  objet  semble  beaucoup 
plus  clair  lorsque  l'œil  a  le  temps  de  promener  pour  ainsi  dire  sa 
macula,  par  de  petits  mouvements,  successivement  sur  toutes  les  parties  de 
l'objet.  Aussi  pour  déterminer  l'influence  des  mouvements  de  l'œil  sur  l'acuité 
visuelle,  a-t-oii  pratiqué  des  déterminations  comparées,  d'abord  avec  un 
éclairage  moyen,  puis  dans  l'obscurité  avec  un  éclairage  instantané,  pro- 
duit par  une  étincelle  électrique.  (Volkmann.) 

Nous  avons  fait  des  recherches  à  l'aide  des  teste-objets  de  Snellen  en  dé- 
terminant d'abord  notre  acuité  visuelle  à  l'éclairage  d'une  lumière  élec- 
trique permanente.  Puis  nous  avons  assombri  la  chambre  jusqu'au  point  de 
ne  pouvoir  plus  rien  reconnaître  des  teste-objets  si  ce  n'est  leur  position, 
afin  de  régler  d'avance  la  fixation  et  l'accommodation  pour  le  moment  de  la 
décharge  d'une  bouteille  de  Leyde.  Ces  expériences  nous  ont  permis  de 
constater  que  les  lettres  les  plus  simples  sont  reconnaissables,  que  les  lettres 
compliquées  ne  le  sont  plus,  mais  que  dans  les  plus  simples  même,  il  n'y 
avait  de  véritablement  net  que  la  partie  de  la  lettre  qui  était  fixée.  C'est  d'après 
cette  partie  seule  de  l'objet  que  l'on  juge  alors  involontairement  du  reste  de 
la  forme,  quoique  celui-ci  demeure  confus.  L'inlluence  des  mouvements  des 
yeux  se  manifeste  encore  davantage  pour  les  grandes  figures  dont  l'image 
recouvre  une  partie  de  la  rétine  plus  étendue  que  la  fosse  centrale. 

11  est  donc  évident  que  les  mouvements  des  yeux  jouent  déjà  un  rôle  im- 
portant dans  l'acuité  visuelle  de  l'œil  normal;  mais  ils  ont  une  importance 
encore  plus  grande  dans  les  cas  pathologiques,  où  la  vision  est  réduite  soit 
à  la  fosse  centrale  toute  seule,  soit  à  une  autre  partie  limitée  de  la  rétine. 
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§  12.  PHOTOPTOMÉTRIE.  Détermiiiatiou  de  la  sensation  lumineuse  de  la  ré- 
tine.  —  La  sensation  lumineuse  et  la  sensation  de  forme  de  la  rétine  ne  sont 
pas  entre  elles  dans  un  rapport  constant.  Aussi  est-il  nécessaire  de  les  déter- 
miner séparément. 

La  sensation  lumineuse  est  déterminée  par  la  plus  petite  différence  de 
clarté  que  l'œil  puisse  percevoir. 

Nous  avons  donc  ici  encore  les  trois  mêmes  facteurs  que  dans  la  photomé- 
trie,  à  savoir  :  deux  lumières  d'intensité  différente,  et  la  rétine  ;  seulement 
nous  avons  une  autre  inconnue.  Tandis  que,  en  pliotométrie,  nous  détermi- 
nons l'intensité  lumineuse  inconnue,  d'après  l'intensité  connue  d'une  des 
deux  lumières,  et  d'après  le  pouvoir  de  différenciation  lumineuse  de  la  ré- 
tine qui  est  supposé  constant,  ici,  au  contraire,  nous  avons  deux  sources  lumi- 
neuses connues ,  et  c'est  de  leur  différence  que  nous  concluons  relative- 
ment à  la  fonction  rétinienne. 

Tout  photomètre  peut  donc  être  employé  comme  un  photoptomètre.  Si,  à  la 
place  d'une  lumière  connue  et  d'une  lumière  inconnue,  on  prend  deux  lu- 
mières connues,  on  peut  déterminer  la  différence  minima  d'intensité  de  ces 
lumières  que  l'œil  puisse  encore  percevoir. 

Si,  par  exemple,  on  a  deux  lumières  d'égale  intensité,  et  si  on  leur  fait 
projeter,  sur  une  même  surface,  les  ombres  d'une  même  tige,  on  peut  éloi- 
gner l'une  des  deux  lumières  jusqu'à  une  distance  telle,  que  l'ombre  corres- 
pondante de  la  ligne  ne  soit  plus  visible  sur  la  surface  éclairée  par  l'autre 
lumière. 

Soit  J  =  l'intensité  de  chacune  des  deux  lumières  et  rf=  la  distance  inva- 
riable qui  sépare  du  tableau  la  première  lumière;  la  distance  modifiée  de  la 

seconde  lumière  étant  d',  la  surface  sera  éclairée  par  l'ombre  cor- 

respondant à  la  lumière  éloignée  sera  éclairée  par  ^ .  Elle  doit  d'être  encore 

apparente  à  la  différence  de  clarté  qui  existe  entre  son  éclairage  et  celui 
du  fond. 

Si  l'on  diminue  l'éclairage  du  fond,  en  éloignant  l'une  des  sources  lumi- 
neuses jusqu'à  ce  que  l'ombre  ait  complètement  disparu,  cela  veut  dire  : 

que  l'œil  ne  peut  plus  faire  de  distinction  entre  ^  (éclairage  de  l'ombre) 
et^^-j-^j  (éclairage  du  fond).  Donc  ij=le  facteur  cherché,  c'est-à-dire  la 
plus  petite  différence  de  clarté  appréciable. 

C'est  à  l'aide  de  cette  méthode  qu'ont  été  faites  les  premières  recherches 
photoptométriques.  Elles  datent  de  1760  et  ont  été  exécutées  par  Bouguer  (1). 

Il  a  trouvé  la  plus  petite  différence  de  clarté  appréciable  Volkmann 
la  trouva  =       en  mettant  l'intensité  de  la  flamme  éloignée  =  1. 

(1)  Traité  (V optique  sur  la  gradition  de  la  lumière  Paris,  1760.  Comparez  aussi  Arago, 
in  Astronomie,  I,  p.  194,  et  Œuvres,  X. 
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Bouguer  (1)  ajoute  :«  Quantum  ego  quidem  animadverti,  magna  luminis  cla- 
ritas  rationem  non  immutabat,  modo  ne  oculis  vis  inCeratur.  »  Volkmann 
croit  également  avoir  constaté  que  l'intensité  de  l'éclairage  général  ne  mo- 
difie pas  la  faculté  de  distinguer  les  différences  de  clarté. 

Cette  opinion  se  trouve  en  contradiction  avec  les  résultats  des  expériences 
d'Aubert  (2),  qui  trouve  qu'avec  la  diminution  de  l'éclairage  général,  la  fa- 
culté de  distinguer  les  différences  de  clarté  diminue  également. 

En  mettant  =  1  l'intensité  d'éclairage  d'une  bougie  placée  à  2  mètres,  et 
en  exprimant,  suivant  cette  donnée,  les  intensités  lumineuses  absolues  qui 
correspondent  à  la  bougie  rapprochée,  il  donne  le  tableau  suivant  : 


INTENSITÉ  LUMINEUSE 

absolue. 

DISTANCE  DE  LA  BOUGIE 

la  plus  rapprochée. 

DISTANCE  DE  LA  BOUGIE 

éloignée. 

SENSIBILITÉ 

de  la 
différence  de  clarté. 

710 

75""" 

950"-' 

1 

Ï64 

173 

150 

1770 

1 

m 

100 

200 

2220 

1 

Î23 
1 

ÏÔ6 

U 

300 

3090 

25 

400 

4085 

1 

ÎÔI 
1 

9Ï 
1 

"90 

16 

500 

4850 

7 

750  ^ 

7150 

A 

1000 

8200 

1 

67" 

1 

2000 

11870 

1 

35 

En  continuant  à  diminuer  l'éclairage  absolu,  la  sensibilité  aux  différences 
de  l'éclairage  devient  de  plus  en  plus  petite. 

Dans  une  autre  série  d'expériences  M.  Aubert  s'est  servi  comme  sources 
lumineuses  de  deux  carrés  (fig.  113)  découpés  dans  le  volet  d'une  chambre 

(1)  Bouguer,  Optice,  de  diversis  luminis  gradibus  dimetiendis,  editum  a  de  La  Caille, 
Viennae,  1762. 

(2)  Physiolofiie  der  NeUhaut,  p.  57,  et  Graefe-Saemiscli,  Handb.  d.  ges.  AugenheitM.-, 
t.  II,  chai).  IX.  P-  188. 
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obscure,  carrés  recouverts  de  verre  dépoli  et  dont  il  pouvait  à  volonté  aug- 
menter et  diminuer  l'étendue. 


FiG.  113. 


On  peut  se  servir,  pour  déterminer  la  perception  lumineuse,  du  disque  de 
Masson  ou  de  Maxwell. 

Le  disque  de  Masson  est  un  disque  blanc  sur  lequel  est  collé  un  secteur 
noir  d'un  nombre  donné  de  degrés.  Lorsque  le  disque  est  mis  en  rotation 
rapide,  à  l'aide  d'un  appareil  rotatif,  le  secteur  forme  une  couronne  d'un, 
gris  d'autant  plus  foncé  que  le  secteur  est  plus  large. 

Maxwell  obtient  le  même  résultat,  à  l'aide  de  deux  disques,  l'un  blanc  et 
l'autre  noir,  tous  deux  incisés  suivant  un  rayon  (fig.  114).  Le  disque  noir  porte,. 


FiG.  114. 


déplus,  une  incision  parallèle  à  sa  périphérie,  et  partant  de  la  première  inci- 
sion. Les  deux  incisions  y  dessinent  un  segment  qui,  parlant  de  la  première, 
peut  être  introduit  dans  la  fente  du  disque  blanc.  Suivant  qu'on  l'y  introduit  plus 
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ou  moins  complètement,  on  obtient  une  quantité  de  noir 'variable  à  volonté 
(fig.  115).  Si  le  disque  tourne  avec  une  rapidité  d'au  moins  cinquante  rotations 
par  seconde,  le  secteur  noir  produit,  comme  dans  le  premier  cas,  une  couronne 
grise  sur  fond  blanc,  dont  l'intensité  lumineuse  est  inversement  proportion- 
nelle à  la  grandeur  du  secteur.  En  diminuant  le  secteur  jusqu'à  ce  que  la 
couronne  grise  qu'il  produit  ait  atteint  les  limites  où  elle  puisse  être  distin- 
guée du  fond,  on  obtient  directement  la  plus  petite  différence  de  clarté  qui 
soit  encore  appréciable.  Soit  la  clarté  du  fond  blanc  =  1,  le  secteur  noir 

=  a?"  ;  la  différence  de  clarté  cherchée  est  donc  D  = 


FiG.  115. 


r  1 

Masson  a  trouvé  a?  3%  par  conséquent  D  = Cela  ne  serait,  d'ail- 
leurs, absolument  exact  que  dans  le  cas  où  le  noir  absorberait  toute  la  lumière 
sans  en  rien  réfléchir. 

Un  procédé  encore  plus  simple,  qui  a  été  employé  par  Masson,  est  le  sui- 
vant : 

Du  centre  du  disque  blanc  jusqu'à  sa  circonférence  est  figurée  une  bande 
noire  radiaire  qui,  en  différents  points,  est  interrompue  par  un  point  blanc 
(fig.  116).  Cette  bande,  d'une  largeur  partout  égale,  recouvre,  de  la  périphérie 
au  centre,  un  secteur,  toujours  plus  grand.  Au  centre  même,  par  exemple, 
elle  représente  exactement  la  moitié  d'un  cercle,  dont  le  diamètre  est  égal  à 
la  largeur  de  la  bande.  Par  une  rotation  rapide  du  disque,  chaque  partie  de 
la  bande  engendre  un  cercle  gris,  qui  est  d'autant  plus  sombre  qu'il  est  plus 
voisin  du  centre.  Entre  deux  cercles  gris,  reste  toujours  un  cercle  blanc, 
correspondant  aux  lacunes  blanches  de  la  bande.  De  cette  manière,  on 
peut  simplement  demander  à  la  personne  qu'on  examine  au  point  de  vue  de 
sa  sensibilité  rétinienne,  combien  elle  peut  encore  distinguer  de  cercles 
sombres. 

Soit  la  clarté  du  disque  =  1  ;  la  largeur  des  traits  noirs  =  d,  la  distance 
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d'un  point  d'un  Irait  noir  au  centre  du  disque  —  r;  la.  clarté  h  d'une  traînée 
grise  engendrée  par  la  rotation  sera 


Il  est  manifeste  que  la  sensibilité  aux  différences  de  l'éclairage  D  dépend 
de  l'éclairage  général.  Elle  augmente  avec  l'éclairage  jusqu'cà  1/167  (Helm- 
holtz)  (1)  et  atteint  son  maximum,  1/185  (Aubert),  à  l'éclairage  diffus  de  la 
lumière  du  jour.  Si  l'éclairage  est  encore  plus  intense,  D  diminue  de  nouveau. 
Donc  ici  encore  la  clarté  absolue  doit  être  mesurée,  et  doit  entrer  en  ligne  de 
compte.  Si  l'on  veut  avoir  des  résultats  absolument  exacts,  il  faut  en  outre 
considérer  que  le  noir  le  plus  foncé  eSt  encore  loin  d'absorber  toute  la 
lumière,  et  qu'il  en  réfléchit  une  bonne  partie,  de  telle  sorte  qu'il  est  au 
maximum  seulement  57  fois  plus  sombre  que  le  blanc.  Cela  doit  être  encore 
pris  en  considération,  si  l'on  fait  tourner  un  secteur  blanc  sur  un  fond  noir. 


L'angle  visuel,  ou  plutôt  l'étendue  de  la  rétine  occupée  par  des  champs 
de  clarté  différente,  a  une  influence'  considérable  sur  la  perceptibilité  des 
différences  de  clarté.  Lorsqu'on  éloigne  le  disque  rotatif,  il  faut  ajouter  plus 
de  noir  à  la  couronne  pour  qu'elle  soit  distinguée,  tandis  qu'au  contraire  la 
distinction  des  différences  de  clarté  augmente  avec  l'angle  visuel  (R.  Smith, 
Herscliel,  Arago,  Aubert,  Forster). 

Fôrster  a  construit  un  appareil  très-pratique  destiné  à  mesurer  la  percep- 
tibilité lumineuse  (2).  Ce  photoptomètre  consiste  en  une  boîte  carrée  de  32  cen- 
timètres de  long,  sur  10  centimètres  de  haut  et  21  centimètres  de  large,  noir- 
cie à  sa  face  interne,  et  dont  un  côté  porte  également  deux  ouvertures  pour 
les  deux  yeuX;,  et  une  fenêtre  plus  grande,  de  5  centimètres  carrés,  située  à 

(1)  Hclmholtz,  Optique  phys.,  p.  417. 

(2)  Zehendei's  Kliii.  MonatsbL,  1871,  p.  33,  et  Ueber  Hemeralopie  und  die  Anivendung 
eines  Phoiometers  in  der  Ophthalinologie.  Breslau,  1857. 
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côté  des  ouvertures  précédeutes,  pour  laisser  pénétrer  la  lumière.  Une  feuille 
de  papier  blanc  est  tendue  sur  cette  fenêtre  qu'on  éclaire  au  moyen  d'une 
bougie  ordinaire  brûlant  dans  une  cheminée  adaptée  à  l'appareil.  La  bougie 
représente,  pour  l'intérieur  de  la  boîte,  l'unique  source  de  lumière  que  peut 
seulement  modifier  un  diaphragme  variable  appliqué  sur  la  fenêtre.  Celui-ci 
est  formé  de  deux  plaques  de  cuivre,  noires,  et  découpées  à  angles  droits, 
et  qui  se  meuvent  l'une  sur  l'autre  de  telle  façon  que  leurs  échancrures 
forment  toujours  ensemble  un  carré,  et  qu'elles  se  déplacent  toujours  toutes 
les  deux  des  mêmes  quantités,  de  manière  que  le  centre  de  l'ouverture 
correspond  toujours  au  milieu  de  la  fenêtre,  et  au  centre  de  la  lumière. 
L'étendue  de  la  source  lumineuse  varie  suivant  la  grandeur  de  l'ouverture  du 
diaphragme,  de  1  millimètre  carré  jusqu'à  1500  millimètres  carrés.  On  peut 
lire  la  grandeur  de  l'ouverture  sur  deux  règles  divisées  qui  se  meuvent  avec 
les  deux  moitiés  du  diaphragme. 

Si  l'on  place  dans  la  boîte,  des  teste-objets,  par  exemple,  des  traits  noirs 
sur  fond  blanc,  objets  qui  peuvent  encore  être  parfaitement  reconnus  par  un 
œil  sain,  avec  l'éclairage  minimum,  on  peut,  en  agrandissant  l'ouverture, 
trouver  l'intensité  d'éclairage  qui  est  nécessaire  à  un  œil  pathologique,  pour 
reconnaître  les  mêmes  objets  ;  et  la  sensibilité  lumineuse  doit  être  inverse- 
ment proportionnelle  à  l'intensité  de  la  lumière  qui  est  indispensable  pour 
reconnaître  l'objet.  Toutefois,  on  n'obtient  pas  par  ce  procédé  des  résultats 
absolument  corrects,  car  il  faut,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  que 
la  perceptibilité  lumineuse  soit  mesurée  indépendamment  de  la  perceptibiUté 
de  forme;  mais  les  objets  placés  dans  la  boîte  s'adressent  aussi  à  la  percep- 
tibilité de  forme,  et  de  cette  façon  les  deux  déterminations  se  confondent. 
Pour  la  même  raison  ,  les  appareils  de  v.  Hippel  et  de  Weber,  étant  donné 
leur  forme,  ne  peuvent  servir  à  la  détermination  de  la  sensibilité  lumineuse; 
mais  ils  sont  d'excellents  instruments  pour  la  détermination  pratique  de  l'in- 
fluence des  différences  d'éclairage  sur  l'acuité  visuelle. 

Au  lieu  d'objets  compliqués,  M.  Snellen  applique  au  fond  de  la  boîte 
de  Fœrster  un  champ  dont  une  moitié  est  noire,  et  l'autre  moitié  blanche, 
et  en  augmentant  progressivement  l'éclairage  de  la  boîte  il  demande  au 
malade  à  quel  moment  il  peut  différencier  les  deux  moitiés  du  fond.  — 
D'ailleurs,  on  a  également  ici  une  source  d'erreurs,  attendu  que  le  noir 
réfléchit  encore  beaucoup  de  lumière  ;  seulement,  en  pratiquarit  des  déter- 
minations avec  cet  appareil,  sur  des  yeux  difi'érents,  mais  dans  des  conditions 
égales,  les  résultats  peuvent  être  directement  comparés.  Un  procédé  plus 
exact  serait  de  diviser  l'appareil  de  Fôrster  par  une  cloison  médiane.  Une 
moitié  de  la  boite  serait  tapissée  de  velours  noir  dans  toute  son  étendue  sauf 
l'ouverture  nécessaire  pour  l'œil.  L'autre  moitié,  au  contraire,  contiendrait  uu 
fond  blanc  qui  recevrait  la  lumière  de  la  fenêtre  de  l'appareil.  L'œil  serait 
placé  devant  la  cloison  de  manière  à  la  voir  de  profd  et  à  regarder  en  même 
temps  dans  les  deux  compartiments. 

Dans  toutes  ces  expériences  il  faut  protéger  les  yeux  avec  soin  contre  toute 
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lumière  étrangère.  Les  résultais  intéressants  que  Forster  (1)  a  obtenus  à 
l'aide  de  son  appareil,  dans  différentes  affections  de  la  rétine  et  du  nerf  op- 
tique, prouvent  d'ailleurs  combien  il  est  important  de  déterminer  les  rapports 
qui  existent  entre  la  perceptibilité  lumineuse  et  la  perceptibilité  de  forme. 

Mais  si  nous  pouvons  nous  servir  de  cet  appareil  pour  déterminer  la  per- 
ceptibilité lumineuse,  nous  pouvons  aussi  l'employer  comme  un  véritable 
photomètre,  à  l'aide  du  procédé  que  H.  Snellen  a  proposé. 

Il  suffit  souvent  de  se  convaincre  si  la  perceptibilité  lumineuse  en  général 
est  conservée.  On  atteint  facilement  ce  but  en  faisant  regarder  le  patient  dans 
la  direction  d'une  lampe  qu'on  recouvre  et  découvre  tour  à  tour  et  en  lui  de- 
mandant alors  s'il  perçoit  oui  ou  non  les  variations  de  l'éclairage. 

Ou  bien  on  approche  et  on  éloigne  de  l'œil  un  miroir  concave  réflecteur, 
ou  l'on  fait  varier  la  hauteur  de  la  flamme  d'une  lampe  ou  d'un  bec  de  gaz. 

Pour  obtenir  quelque  exactitude  dans  ces  déterminations,  de  Grajfe  a  con- 
struit un  instrument  spécial.  Cet  instrument  consiste  en  mie  boîte,  dont  la 
partie  supérieure  porte  une  cheminée  où  ijrùle  une  bougie  maintenue  à  une 
hauteur  constante  par  un  système  de  ressort  analogue  à  celui  des  lanternes 
de  voiture.  La  flamme  se  trouve  au  foyer  d'une  lentille  convexe.  Les  rayons 
lumineux  tombent  ainsi  parallèlement  sur  l'ouverture  d'un  écran  vertical. 
Cette  ouverture  est  carrée,  et  est  formée  par  les  échancrures  rectangulaires 
de  deux  plaques  métalliques  qui  peuvent  se  mouvoir  l'une  sur  l'autre  au 
moyen  d'un  système  de  vis.  Une  des  faces  du  carré  est  divisée  de  telle 
manière  que  le  déplacement  des  plaques  correspondant  à  une  division  donne 
une  augmentation  de  surface  de  1  —  2  —  4  —  8  —  12  —  20  —  30  —  50 
—  75  —  100. 

Des  rainures  sont  pratiquées  aux  deux  côtés  de  l'ouverture  pour  y  insérer 
des  plaques  de  verre  dépoli  destinées  à  affaiblir  la  lumière,  ou  des  verres 
colorés  pour  colorer  la  lumière. 

On  fera  bien  de  ne  tenter  ces  expérimentations  que  dans  une  chambre 
absolument  obscure,  et  dans  le  cas  où  l'autre  œil  verrait  encore,  il  faudrait, 
pour  plus  de  précaution,  le  recouvrir  avec  un  épais  bandeau. 

Si,  en  raison  d'une  diminution  considérable  de  l'acuité  visuelle,  on  était 
obligé  de  placer  le  patient  tout  à  fait  au  voisinage  de  la  source  lumineuse,  il 
ne  faut  pas  oublier  que  la  chaleur  rayonnante  peut  lui  permettre  de  recon- 
naître la  place  et  l'intensité  de  la  lumière. 

Un  nouveau  procédé  très-apte  aux  recherches  photoptométriques  est  dû  à 
M.  Charpentier,  chef  de  clinique  du  Landolt  ;  voici  sur  quel  principe  il 
repose  : 

Si  l'on  considère  l'image  que  donne  une  lentille  convexe  d'un  point  lu- 
mineux, on  trouve  qu'elle  est  formée  par  la  réunion  de  tous  les  rayons  qui, 
partant  de  ce  point,  rencontrent  la  surface  de  la  lentille.  Si  l'on  couvre  cette 

(1)  Loc.  cit.,  p.  341. 
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surface  sur  une  partie  quelconque  plus  ou  moins  étendue,  on  enlève  à  l'image 
un  certain  nombre  de  rayons,  et  on  l'obscurcit  ainsi  en  proportion  de  la 
surface  couverte. 

La  figure  117,  par  exemple,  montre  en  A  un  point  lumineux  rayonnant  dans 
toutes  les  directions.  Parmi  les  rayons  qu'il  émet,  tous  ceux  qui  rencontrent 
la  surface  ML  d'une  lentille  convergente  sont  réunis  pour  former  l'image  A'. 
Pourvu  que  la  lentille  ne  soit  pas  trop  épaisse  et  que  le  point  A  soit  suffisam- 
ment éloigné  par  rapport  à  l'amplitude  de  la  lentille,  on  peut  considérer 
comme  également  éclairés  tous  les  points  de  la  surface  de  cette  dernière,  ou 
plus  exactement  tous  les  points  de  son  axe  d'épaisseur  (ligne  pointillée  dans 
la  figure).  Si  donc  on  pouvait  couvrir  à  l'aide  d'un  écran  opaque  une  partie 
de  la  section  de  la  lentille,  on  enlèverait  à  l'image  A'  une  certaine  quantité 
de  lumière  que  l'on  pourrait  exprimer  en  fonction  de  la  surface  couverte. 


L 
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Soit  MN  cette  dernière  :  la  proportion  —  exprimera   l'obscurcissement  de 

l'image.  Or,  la  condition  théorique  précédente,  d'un  écran  pouvant  se  mou- 
voir dans  l'intérieur  même  de  la  lentille,  peut  être  en  pratique  réalisée,  en 
employant  au  lieu  d'une  seule  lentille  deux  lentilles  positives,  suffisam- 
ment écartées  l'une  de  l'autre  pour  que  l'on  puisse  placer  un  écran  dans  leur 
intervalle.  Cette  association  peut  être  considérée  comme  ayant  le  même  effet 
qu'une  lentille  résultante  placée  à  l'endroit  même  où  peut  jouer  l'écran.  Dans 
ces  conditions,  si  l'écran  occupe  sur  une  section  transversale  une  longueur 
MN,  il  supprime  une  quantité  de  rayons  lumineux  que  l'on  peut  exprimer  par 
cette  longueur  même,  et  ne  laisse  plus  passer  que  les  rayons  rencontrant  NL. 
Donc  l'éclairage  de  l'image  A'  pourra  s'exprimer  en  fonction  de  cette  lon- 
gueur. 

Ce  qui  vient  d'être  dit  pour  un  seul  plan  de  section  s'applique  également  à 
tous  les  autres,  et,  en  somme,  l'obscurcissement  de  l'image  est  proportionnel 
à  la  surface  couverte  par  l'écran.  Quant  à  cette  surface,  elle  peut  être  facile- 
ment évaluée  si,  au  lieu  d'employer  tout  le  champ  de  la  lentille,  on  n'emploie 
qu'un  champ  limité  par  un  diaphragme  carré.  De  cette  façon,  des  rapports 
de  surfaces  se  réduisent  en  réalité  à  de  simples  rapports  de  longueurs. 
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Mais  ces  considérations,  qui  se  rapportent  à  un  point  situé  sur  l'axe  princi- 
pal de  la  lentille,  conviennent-elles  également  bien  à  un  point  lumineux  situé 
excentriquement  par  rapport  à  cet  axe?  Pas  exactement,  car  plus  le  point 
s'éloigne  de.  l'axe  principal,  plus  les  diverses  parties  de  la  lentille  sont  inéga- 
lement éclairées,  et  on  n'est  plus  en  droit  de  considérer  comme  des  quantités 
de  même  valeur  tous  les  rayons  qui  passent  par  ML.  Cependant,  si  d'une 
part  le  pouit  lumineux  est  suffisamment  éloigné,  si  d'autre  part  il  s'écarte 
peu  de  l'axe  principal,  et  si  l'on  emploie  une  lentille  de  faible  amplitude,  on 
peut  parfaitement  appliquer  à  ce  point  peu  excentrique  tout  ce  qui  a  été  dit 
pour  le  point  A  et  pour  son  image.  Le  point  B  (fig.  117)  représente  cette  seconde 
condition.  Si  on  couvre  la  lentille  d'une  quantité  MN,  on  peut  aussi  exprimer 

par  le  rapport  —  l'obscurcissement  que  subit  l'image  B'.  Si  les  deux  points 

A  et  B  sont  également  éclairés,  ils  seront  donc  également  obscurcis.  De 
même  pour  les  points  intermédiaires,  et,  par  conséquent,  pour  un  objet  quel- 
conque, AB  remplissant  les  conditions  précédemment  indiquées. 

En  somme,  un  petit  objet  AB  donnant  une  image  A'B',  l'éclairage  de  l'image 
est  proportionnel  au  champ  ML  de  la  lentille.  Vient-on  à  intercepter  sur  une 
surface  MN  les  rayons  lumineux  dans  leur  passage  à  la  lentille,  on  obscurcit 

l'image  proportionnellement  à  MN,  et  d'une  quantité 


Fig.  118. 


Si  l'on  juge  que  le  fond  obscur  sur  lequel  se  reçoit  l'image  est  toujours, 
quoi  qu'on  fasse,  plus  ou  moins  teinté,  et  que  l'on  veuille  fournir  à  l'œil  un 
terme  de  comparaison  identique  dans  chaque  expérience,  on  peut  y  arriver 
facilement  suivant  plusieurs  procédés  : 

L'un  de  ces  procédés  consisterait  à  employer  deux  lenlilles  de  force  et  de 
grandeur  égales  et  à  produire  deux  images  au  lieu  d'une,  puis,  laissant 
l'une  intacte,  d'opérer  sur  la  seconde. 

Mais  il  est  plus  simple  de  dévier,  à  l'aide  d'un  prisme,  la  moitié  des  rayons 
passant  par  une  lentille  unique  (ou  par  un  système  unique).  La  ligure  118  rend 
compte  de  cette  manière  de  procéder.  Un  prisme  est  disposé  de  manière  à  ce 
que  sou  sommet  passe  juste  par  le  centre  de  la  lentille.  La  moitié  des  rayons 
venant  du  point  A  sera  déviée  e;  formera  une  image  A",  l'autre  moitié  suivra 
son  cours  naturel  et  formera  une  autre  image  A'.  Ces  deux  images  étant  for- 
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niées 'par  la  même  quantité  de  rayons  auront  la  même  intensité.  On  pourra 
alors  obscurcir  l'une  suivantle  mode  indiqué  plus  haut,  l'autre  restant  uniforme. 
On  comprend  qu'il  est  facile,  en  calculant  convenablement  l'angle  du  prisme, 
de  produire  deux  images  contigiies,  on  pourra  alors  apprécier  les  différences 
minimes  de  teinte.  La  figure  118  représente  en  A'B'  et  A"B"  deux  images 
ainsi  obtenues,  provenant  d'un  objet  AB. 

Cette  méthode  est,  du  reste,  susceptible  de  bien  d'autres  applications.  On 
voit  de  suite  comment  elle  peut  s'appliquer  à  la  production  et  à  la  mesure  des 
différences  de  clartés.  En  effet,  on  pourra  toujours,  en  déplaçant  le  prisme 
de  côté  ou  d'autre  sur  le  champ  de  la  lentille,  dévier  des  proportions  varia- 
bles de  rayons  fournis  par  un  même  objet  lumineux,  et  par  suite  obscurcir  ou 
augmenter  à  volonté  l'éclat  de  l'une  ou  l'autre  des  deux  images,  l'objet  res- 
tant éclairé  d'une  façon  constante,  soit  par  de  la  lumière  blanche,  soit  par  de 
la  lumière  colorée.  Et  rien  n'est  plus  facile  que  de  mesurer  les  rapports  des 
intensités  lumineuses  des  deux  images  comparées.  Exprimant  par  n  le  champ 
libre  delà  lentille,  par  a  la  surface  couverte  par  le  prisme,  une  image  recevra 
une  quantité  de  lumière  proportionnelle  cà  a,  l'autre  une  quantité  proportion- 
nelle à  la  surface  restante  de  la  lentille,  ou  à  n-a.  Par  conséquent,  le  rapport 
de  l'éclat  de  l'une  à  celui  de  l'autre  sera 

a 

n-a 

Cette  formule  est  générale,  que  a  exprime  des  rayons  déviés,  des  rayons 
chromatiques  ou  des  rayons  interceptés.  Elle  s'applique  donc  également  bien 
à  la  mesure  de  la  coloration  et  à  la  mesure  de  l'éclat  d'une  image  quel- 
conque. 

L'auteur  a  fait  construire  sur  ces  données  un  appareil  dont  la  figure  119  re- 
présente la  coupe  schématique.' 

r 


V 

'  FiG.  119. 


Une  chambre  noire  est  percée  à  l'une  de  ses  extrémités  d'une  ouverture 
carrée  recouverte  d'un  verre  dépoli  (A)  :  en  l'exposant  à  une  source  de  lu- 
mière, on  a  un  objet  assez  uniformément  éclairé.  Vers  le  milieu  de  la  boite 
sont  placées  à  une  faible  distance  l'une  de  l'autre  deux  lentilles  plan-convexes 
de  force  égale  (L  et  L'),  qui  produisent  l'effet  d'une  lentille  linéaire  située  en 
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HH',  au  milieu  de  leur  intervalle.  C'est  suivant  cette  ligne  que  se  meuvent,  à 
la  volonté  de  l'opérateur,  les  objets  décrits  plus  haut,  prisme,  écran  simple 
ou  écran  double,  verres  de  couleur,  cuves  à  solutions  colorées.  Leur  degré 
d'empiétement  sur  la  lentille  se  mesure  sur  une  tige  qui  sert  à  les  mouvoir. 
En  MN  se  trouve  l'écran  où  se  formeut  les  images,  et  on  a  représenté  en  A'  et 
A"  deux  images  contigiies.  Les  parois  de  la  boîte  se  prolongent  un  peu  au 
delà  de  cet  écran,  de  sorte  que  les  images  sont  au  fond  d'une  chambre 
noire  qui  ne  peut  troubler  par  sa  coloration  propre  celle  des  images  elles- 
mêmes. 

Expériences  photoptométriques  de  M.  Riccà.  —  Nous  devons  à  la  bienveil- 
lance de  M.  Riccô,  à  Modena,  l'analyse  suivante  de  ses  travaux  sur  l'influence 
de  l'éclairage  sur  l'acuité  de  la  vue. 

L  Dans  ses  premières  expériences  M.  Riccô  a  employé  des  disques  blancs 
sur  fond  noir  de  grandeur  égale  et  éclairés  également  par  le  soleil  ou  par  la 
lumière  diffuse  du  jour.  En  prenant  comme  abscisses  les  diamètres,  et  comme 
coordonnées  les  plus  grandes  distances  auxquelles  les  disques  sont  distingués, 
il  obtient  une  ligne  droite  qui  passe  par  l'origine  des  coordonnées. 

Erreur  moyenne  :  8  p.  100. 

IL  Dans  une  seconde  série  d'expériences,  M.  Riccô  s'est  servi  de  disques 
de  diamètre  égal,  mais  d'intensité  d'éclairage  différente  —  produite  par  la 
rotation  de  secteurs  alternativement  blancs  et  noirs.  —  En  prenant  comme 
abscisses  les  intensités  d'éclairage,  comme  coordonnées  les  plus  grandes  dis- 
tances auxquelles  des  disques  sont  distingués,  on  obtient  une  parabole  ;  en 
prenant  les  carrés  on  obtient  une  ligne  droite  qui  passe  par  le  point  0. 

Erreur  moyenne  des  distances  :  9  p.  100. 

III.  Des  disques  blancs  sont  éclairés  par  une  bougie  à  différentes  distances 
et  on  marque  comme  abscisses  les  distances  de  la  lumière,  comme  coordon- 
nées les  plus  grandes  distances  de  l'œil.  De  cette  façon  on  obtient  une  hyperbole. 

En  prenant,  au  contraire,  les  réciproques  des  distances  (-)  on  obtient  une 
ligne  droite  passant  par  0. 
Erreur  moyenne  des  distances  :  7,5  p.  100. 

IV.  Des  disques  différents  sont  éclairés  par  une  bougie  placée  à  une  dis- 
tance telle  qu'ils  deviennent  visibles  à  une  distance  de  20  à  25  mètres.  En 
prenant  comme  abscisses  les  diamètres  des  disques,  comme  coordonnées  les 
distances  de  la  lumière,  on  obtient  une  ligne  droite  passant  par  le  point  0. 

Erreur  moyenne  des  distances  de  la  lumière  :  7  p.  100. 

V.  Des  expériences  faites  avec  un  disque  blanc  et  un  disque  de  diamètre  et 
d'intensité  lumineuse  différentes  (disque  rotatif)  démontrent  qu'il  existe  un 
rapport  égal  entre  les  carrés  des  plus  grandes  distances  auxquelles  les  deux 
disques  sont  visibles  et  la  quantité  de  lumière  réfléchie  par  les  disques. 

Erreur  moyenne  de  ce  rapport  des  distances  :  8  p.  100. 

VI.  Des  disques  de  différents  diamètres  éclairés  par  une  lumière  à  diffé- 
rentes distances.  En  prenant  comme  abscisses  les  rapports  entre  le  diamètre 
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des  disques  et  la  distance  de  la  lumière,  et  comme  coordonnées  les  plus 
grandes  distances  de  l'œil,  on  obtient  une  ligne  droite  passant  par  0. 
Erreur  moyenne  :  de  11  p.  100. 

Erreur  moyenne  des  distances  dans  les  vingt-sept  expériences  :  9  p.  100. 

La  photoptométrie  est  encore  trop  négligée  de  nos  jours,  et  il  n'y  a  pas  de 
doute  qu'elle  pourrait  fournir  les  renseignements  les  plus  précieux  sur  h 
nature  de  bon  nombre  d'amblyopies  dans  lesquelles  la  thérapeutique  est 
encore  aussi  incertaine  que  le  diagnostic. 

Les  expériences  les  plus  importantes  qui  aient  été  entreprises  à  ce  sujet 
sont  dues  à  M.  Fôrster  (1),  dont  nous  avons  décrit  le  photomètre,  et  à 
M.  C.  Raymond  de  Turin  (2).  . 

M.  Raymond  procède  dans  ses  recherches  de  la  manière  suivante  :  Il  dé- 
termine d'abord  l'acuité  visuelle  d'un  œil  normal  et  celle  d'un  œil  amhlyo- 
pique  à  un  vif  éclairage.  Les  échelles  typographiques  sont  placées  en  face 
d'une  grande  fenêtre  recouverte  d'une  couche  faible  d'amidon  (Foucault). 
Puis  il  diminue  l'intensité  de  l'éclairage  en  recouvrant  la  fenêtre  peu  à  peu 
par  un  rideau,  pendant  que  les  deux  personnes  regardent  les  échelles  typo- 
graphiques à  la  distance  qui  correspond  à  l'acuité  visuelle  marquée.  On  note 
alors  l'intensité  de  l'éclairage  avec  lequel  la  vue  commence  à  diminuer  pour 
l'une  et  pour  l'autre  personne. 

Tandis  qu'au  commencement  l'acuité  visuelle  diminue  dans  des  propor- 
tions égales  pour  l'une  et  pour  l'autre,  il  arrive  un  moment  où  elle  baisse 
rapidement  chez  l'héméralope. 

Notre  tâche  étant  seulement  d'indiquer  les  méthodes  d'exploration,  nous 
n'entrons  pas  dans  les  détails  des  résultats  que  l'auteur  lui-même  exposera 
mieux  que  nous  ne  saurions  le  faire  dans  le  chapitre  de  l'aniblyopie  et  de 
l'amaurose. 
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CHROMATOPTOMÉTRIE 


DÉTERMINATION   DE   LA   PERCEPTION   DES  COULEURS 


§  13.  Nous  faisons  rentrer  dans  la  chromatoptoinétrie  tout  ce  qui  concerne 
l'exploration  de  l'œil  au  point  de  vue  de  la  perception  des  couleurs. 

Nous  appelons  couleur  l'impression  qu'exerce  sur  notre  organe  visuel  la 
lumière  qui  a  une  longueur  d'onde  déterminée  ou  bien  la  combinaison  de 
lumières  de  longueurs  d'ondes  différentes. 

Dans  le  premier  cas  la  couleur  est  simple,  dans  le  second  elle  est  une 
couleur  de  mélange. 

Notre  œil  ne  possède  cependant  qu'imparfaitement  la  faculté  de  décom- 
poser une  couleur  de  mélange  dans  ses  différents  éléments,  et  un  mélange 
d'un  grand  nombre  de  couleurs  nous  fait  souvent  exactement  la  même  impres- 
sion qu'une  couleur  pure  ou  simple. 

Un  mélange  de  lumières  de  toutes  les  longueurs  d'ondes  possibles  dans 
des  proportions  déterminées  produit  la  lumière  blanche,  le  blanc.  En  effet, 
nous  pouvons  considérer  toutes  les  couleurs  comme  produites  par  la  décom- 
position de  la  lumière  blanche  ou  par  une  combinaison  des  composantes  du 
blanc  dans  des  proportions  différentes. 

Pour  produire  des  couleurs,  il  s'agit  donc  de  décomposer  la  lumière 
blanche. 

Il  y  a  pour  cela  beaucoup  de  méthodes  qui  toutes  peuvent  servir  à  la 
chromatoptométrie. 

I.  Spectre  solaire.  —  Le  moyen  le  plus  usité  pour  produire  des  couleurs 
simples  nous  est  fourni  par  le  prisme.  En  effet,  il  suffit  de  regarder  un  objet 
lumineux  quelconque  à  travers  un  verre  prismatique  pour  le  voir  non-seule- 
ment déplacé,  mais  encore  coloré.  Un  point  blanc  forme  une  ligne  colorée  de 
toutes  les  couleurs  du  spectre  solaire.  Un  objet  blanc  présente  des  marges  mon- 
trant toutes  les  couleurs  dont  le  mélange  constitue  la  couleur  propre  de  l'objet. 

IL  Spectre  d'interférence.  —  1.  Spectres  produits  par  les  réseaux.  — 
En  regardant  une  source  lumineuse  à  travers  un  grillage  de  lignes  très-rap- 
prochées,  par  exemple  des  lignes  tracées  sur  une  lame  de  verre,  on  voit  au 
milieu  la  lumière  et  sur  ses  deux  côtés  une  série  de  spectres  qui  se  super- 
posent en  partie. 
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2.  Les  couleurs  de  lames  très-minces.  —  Tous  les  corps  transparents 
paraissent  vivement  colorés  quand  ils  ont  la  forme  d'une  lame  ou  couche 
excessivement  mince,  comme,  par  exemple,  les  bulles  de  savon.  Des  couleurs 
analogues  se  produisent  quand  une  goutte  d'huile,  surtout  d'huile  éthérée, 
se  répand  sur  l'eau,  quand  un  morceau  de  métal  rougi  se  couvre  peu  à  peu 
d'une  couche  d'oxyde.  On  voit  de  même  des  couches  d'air  très-minces  pro- 
duire des  couleurs  dans  les  fentes  ou  fêlures  des  objets  de  verre  ou  de  cristal; 
mais  ces  couleurs  se  présentent  avec  leur  plus  belle  régularité  lorsqu'on 
applique  une  lentille  convexe  d'une  grande  distance  focale  sur  un  verre  à 
surface  plane;  alors  l'air  contenu  entre  cette  surface  et  celle  de  la  lentille 
forme  des  cercles  concentriques  colorés  auxquels  on  donne  le  nom  d'an- 
neaux colorés  de  Newton. 

3.  Couleurs  des  cristaux  hi-axiles  dans  la  lumière  polarisée.  —  Des 
lames  minces  de  gypse,  comme  on  en  trouve  surtout  à  Montmartre,  placées 
entre  les  deux  miroirs  ou  entre  les  deux  prismes  de  Nicol  d'un  appareil  de 
polarisation,  présentent  des  couleurs  qui  dépendent  de  l'épaisseur  des  lames 
et  de  la  position  relative  des  deux  polarisateurs  de  l'appareil. 

ni.  Décomposition  de  la  lumière  blanche  par  l'absorption  d'une  partie 
DE  SES  couleurs.  —  C'est  de  cette  manière  que  les  couleurs  se  produisent  le 
plus  généralement.  Prenons  une  substance  transparente  colorée,  un  verre, 
un  liquide,  de  la  gélatine.  Cette  substance,  quelle  qu'elle  soit,  paraît  colorée, 
parce  qu'elle  décompose  la  lumière  qui  la  traverse.  Elle  en  absorbe  cer- 
taines couleurs  et  en  laisse  traverser  d'autres  dont  l'ensemble  constitue  la 
couleur  que  nous  attribuons  à  cotte  substance.  Supposons  un  verre  d'un 
rouge  pur  et  plaçons-le  devant  une  surface  blanche  :  toutes  les  couleurs  qui 
constituent  le  blanc  de  la  surface  sont  absorbées,  h  la  seule  exception  du 
rouge  qui  peut  traverser  le  verre  et  qui  parvient  à  nos  yeux. 

Les  couleurs  des  corps  non  transparents  sont  produites  d'une  façon  ana- 
logue. Une  partie  de  la  lumière  est  absorbée,  une  autre  est  réfléchie.  Une 
surface,  lorsqu'elle  réfléchit  d'une  manière  égale  toutes  les  couleurs,  paraît 
blanche;  lorsqu'elle  absorbe  une  certaine  quantité  égale  de  chacune  des  cou- 
leurs, elle  paraît  grise,  et  cette  teinte  grise  est  d'autant  plus  foncée  que  le 
pouvoir  d'absorption  de  la  surface  est  plus  grand.  Enfin,  la  surface  paraît 
noire  lorsqu'elle  ne  réfléchit  plus  la  lumière. 

Si  par  contre  une  surface  absorbe  seulement  les  rayons  rouges,  orangés, 
jaunes,  verts  et  violets,  en  réfléchissant  les  rayons  bleus,  elle  nous  apparaîtra 
bleue;  si  elle  réfléchit  plusieurs  couleurs,  comme  cela  arrive  généralement, 
elle  présenlera  la  couleur  produite  par  le  mélange  des  couleurs  réfléchies. 

Tous  les  procédés  de  production  des  couleurs,  à  la  seule  exception  peut- 
être  des  anneaux  de  Newton,  ont  servi  et  servent  encore  à  déterminer  la 
perception  des  couleurs.  Chacun  a  ses  avantages  et  ses  inconvénients,  et  il 
est  bon,  comme  on  le  verra  plus  loin,  de  compléter  l'examen  fait  avec  les 
uns  par  l'examen  fait  avec  les  autres.  Nous  passerons  successivement  en 
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revue  les  différentes  méthodes  chromatoptométriques  ;  mais  il  sera  utile  de 
définir  au  préalable  quelques  expressions  dont  nous  ferons  constannnent 
usage  et  d'exposer  les  conditions  dans  lesquelles  se  produit  la  perception 
des  couleurs. 

Nous  appellerons  couleurs  principales  ou  couleurs  simples  le  rouge, 
l'orange,  le  violet,  le  jaune,  le  vert,  le  bleu. 

Nous  appellerons  le  ton  de  la  couleur  la  sensation  qui  dépend  de  la  lon- 
gueur d'onde  des  vibrations  de  l'éther  (couleurs  spectrales)  ou  de  la  propor- 
tion dans  laquelle  deux  couleurs  sont  mélangées  (matières  colorantes).  C'est 
ce  que  Maxwell  a  appelé  «  hue»  :  «  One  may  be  more  blue  or  more  red  tlian 
the  other,  lhat  is,  thoy  may  differ  in  hue  »  (1). 

La  nuance,  suivant  l'expression  de  M.  Aubert,  ou  la  saturation  de  la  cou- 
leur (Helmholtz),  est  le  produit  du  mélange  d'une  couleur  avec  du  blanc,  du 
gris  ou  du  noir. 

L'intensité  de  la  couleur  dépend  de  l'excursion  des  ondes  des  couleurs 
spectrales  ou  de  l'intensité  de  l'éclairage  de  la  couleur  des  matières  colorantes. 

§  14.  L'impression  que  produit  une  couleur  sur  notre  rétine  dépend  de 
condtions  multiples  que  nous  allons  considérer  successivement  et  que  nous 
grouperons  sous  sept  chefs. 

1.  U adaptation. —  Un  œil  qui  a  été  ébloui  ou  fatigué,  soit  par  la  lumière 
blanche,  soit  par  une  lumière  colorée,  perçoit  les  couleurs  tout  autrement 
qu'un  œil  adapté.  Lorsque  l'œil  a  fixé  longtemps  du  blanc,  toute  impression 
colorée  sur  l'œil  est  moins  vive  ;  l'intensité  apparente  d'une  couleur  est  au 
contraire  considérablement  augmentée,  lorsque  l'œil  a  préalablement  fixé 
la  couleur  complémentaire  de  cette  couleur.  Les  couleurs  spectrales,  même 
les  plus  intenses,  atteignent  de  cette  façon  une  vivacité  extraordinaire,  et 
cela  prouve  que  nous  ne  percevons  jamais  les  couleurs  avec  une  intensité 
absolue. 

Voici,  suivant  Helmholtz,  l'explication  de  ce  phénomène  :  lorsque,  par 
exemple,  l'œil  a  fixé  longtemps  une  surface  verte,  les  éléments  nerveux  de  la 
rétine  destinés  à  tiansmettre  la  perception  du  vert  sont  fatigués;  au  con- 
traire, les  autres  éléments  (et  surtout  ceux  du  rouge)  sont  reposés.  Si  l'œil 
vient  ensuite  à  fixer  du  rouge,  ces  éléments  nerveux  nous  transmettent  une 
impression  d'autant  plus  vive  qu'ils  sont  plus  reposés.  La  lumière  blanche 
fatigue  tous  les  éléments  nerveux  destinés  à  la  perception  des  couleurs  ;  c'est 
pour  cela  que  toute  couleur  paraît  moins  intense  à  l'œil  lorsqu'il  a  préalable- 
ment fixé  une  surface  blanche.  Nous  verrons  â  la  fin  de  ce  chapitre  que  la 
nouvelle  théorie  des  perceptions  lumineuse  et  chromatique  de  M.  Hering 
explique  ce  phénomène  d'une  façon  plus  satisfaisante. 

On  ne  peut  donc  obtenir  de  résultats  exacts  que  lorsque  l'œil  est  resté  un 
certain  temps  dans  l'obscurité  :  en  d'autres  termes,  lorsque  tous  les  élé- 
ments nerveux  de  l'œil  sont  également  reposés. 

(1)  Transactions  oftlie  R.  Society  of  Edimhimjh,  XXI,  1837,  p,  279. 
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Lorsque  le  regard  fixe  une  surface  colorée  d'une  manière  continue,  la 
couleurfinit  par  disparaître  en  s'obscurcissaut  graduellement,  de  la  périphérie 
vers  le  centre.  Il  est  donc  nécessaire  de  ne  pas  trop  prolonger  les  expé- 
riences chromatoptiques,  mais  de  les  interrompre  de  temps  en  temps,  afin 
de  laisser  à  l'œil  le  temps  de  se  reposer. 

Nous  avons  fait  les  expériences  suivantes  sur  l'influence  de  l'adaptation  sur  la  percep- 
tion lumineuse.  On  avait  fixé  à  la  paroi  d'une  chambre  obscure  un  grand  nombre  de  carrés 
colorés  de  2  millimètres  sur  un  fond  de  velours  noir.  Je  ne  les  avais  pas  vus  d'avance  et 
eu  connaissais  pas  leur  disposition. 

En  entrant  d'une  pièce  éclairée  dans  cette  chambre  obscure,  je  ne  distingue  aucun  des 
carrés.  Après  plusieurs  minutes  d'adaptation,  quelques-uns  d'entre  eux  ni'apparaissent 
comme  des  taches  claires  qui  luisent  presque  quand  leur  lumière  tombe  sur  des  parties  de 
la  rétine  voisines  de  la  fosse  centrale  (quand  l'œil  fixe  à  côté  d'eux),  ce  sont  les  carrés 
jaunes  et  verts,  mais  je  n'en  distingue  pas  encore  la  couleur.  Peu  à  peu  seulement  je  dis- 
tingue les  jaunes  et  après  les  verts  commencent  à  obtenir  une  lueur  verdàtrc.  Leur  lumière 
n'est  pas  plus  vive  quand  l'œil  fixe  à  côté,  mais  bien  leur  clarté.  Après  quelques  minutes, 
un  certain  nombre  des  carrés  paraissent  foncés,  indistincts,  ensuite  brun  foncé,  enfin 
rouges.  Ils  sont  rouges  foncés.  Plus  tard  seulement  je  distingue  le  bleu  et  en  dernier  lieu 
le  violet  qui  n'est  pas  très-vif.  (Aubert,  Optique  physiologique,  p.  535.) 

J'ai  remarqué  de  plus  que  le  bleu  est  plus  facilement  distingué  avec  les 
parties  avoisinantes  de  la  fosse  centrale,  c'est-à-dire  lorsque  l'œil  fixe  à  côté 
de  l'objet  bleu,  que  lorsqu'il  le  fixe  directement.  Ce  même  phénomène  a  été 
constaté  plus  tard  également  par  M.  Chodin. 

2.  La  saturation  de  la  couleur. —  Plus  une  couleur  est  saturée,  mieux  on 
la  distingue.  Ainsi,  on  arrive  à  éteindre  complètement  l'impression  colorée 
de  toute  couleur  en  diminuant  sa  saturation,  c'est-à-dire  en  la  mélangeant 
d'une  certaine  quantité  de  blanc.  Aubert  (1),  en  opérant  avec  des  papiers 
colorés  qu'il  mélangeait  sur  le  disque  de  Maxwell  avec  du  blanc,  a  constaté 
que  la  limite  de  la  sensibilité  pour  une  coideur  est  atteinte  quand  celle-ci 
est  mélangée  avec  420  à  180  parties  de  blanc.  Dans  nos  propres  expériences, 
nous  avons  été  obligés  d'employer  une  quantité  de  couleur  plus  grande  que 
M.  Aubert  pour  la  distinguer  dans  un  mélange  avec  du  blanc. 

3.  L'intensité  de  la  couleur.  —  Pour  déterminer  l'influence  qu'exerce 
l'intensité  d'une  couleur  sur  la  perceptibilité,  on  mélange  la  couleur  avec  du 
noir.  C'est'  encore  M.  Aubert  qui  a  fait  les  premières  expériences  relatives 
à  ce  sujet.  Il  trouve  que  1  degré  de  couleur  sur  359  degrés  de  noir  est  plus 
que  suffisant  pour  donner  au  mélange  un  ton  coloré  (2). 

Suivant  M.  Aubert,  l'orange  est  la  couleur  qui  reste  perceptible  avec 
l'addition  de  la  plus  grande  quantité  de  noir;  ensuite  vient  le  rouge  et  enfin 
le  bleu.  Pour  nous,  c'est  le  vert  clair  qui  reste  le  plus  longtemps  perceptible. 

Il  est  à  remarquer  qu'on  peut  ajouter  à  toutes  les  couleurs  beaucoup  plus 
de  noir  que  de  blanc  avant  qu'elles  7ie  cessent  de  pouvoir  être  distinguées. 

4.  Vcclairage.  —  L'intensité  de  l'éclairage  aussi  bien  que  sa  coloration 


(1)  Aubert,  Physiologie  der  Netzhaut,  p.  138. 

(2)  Aubert,  loc.  cit.,  p.  146. 


CHROMATOPTOMÉTUIE. 


543 


ont  une  très-grande  influence  sur  la  perception  des  couleurs,  et  cette 
influence  est  loin  d'être  la  même  pour  les  différentes  couleurs. 

En  effet,  nous  pouvons  observer  tous  les  jours  que  le  soir  les  couleurs 
diminuent  d'intensité  lorsque  l'éclairage  diminue  lui-même,  et  qu'elles  finis- 
sent même  par  disparaîlre  complètement,  dès  que  l'obscurité  a  atteint  un 
certain  degré. 

Les  premières  expériences  (pii  aient  été  faites  à  ce  sujet  semblent  avoir 
été  publiées  par  Purkinje  (1);  plus  lard  elles  ont  été  répétées  par  Grai- 
lich  (;2),  par  Aubert  (3),  Dove  (4),  llochecker  (5),  Cbodin  (0),  et  par  nous- 
mêmes  (7). 

M.  Aubert  a  fait  ses  expériences  dans  une  pièce  obscure,  éclairée  seule- 
ment par  une  ouverture  carrée  pratiquée  dans  le  volet  et  à  l'aide  de  pa- 
piers vivement  colorés.  Il  trouve  que  le  rouge  devient  d'abord  brun  foncé, 
l'orange  rouge  foncé  très-pur,  le  jaune  rose  ou  gris  avec  une  teinte  orangée  ; 
le  vert  et  le  bleu  clair  ne  se  distinguent  plus  l'un  de  l'autre;  l'outremer  paraît 
gris  bleuàire  sur  fond  noir,  bleu  très-foncé  sur  fond  blanc;  enfin,  quand  la 
source  lumineuse  du  diaphragme  n'a  que  1  centimètre  carré  et  que  les  papiers 
colorés  appai'aissent  sous  un  angle  visuel  d'environ  35  minutes,  ils  ont  tous 
perdu  leur  ton  coloré  et  font  l'impression  dii  gris  dont  la  clarté  diffère  pour 
chaque  couleur,  et  cela  dans  l'ordre  suivant,  sur  fond  noir  :  le  gris  le  plus 
clair  est  celui  qui  provient  du  jaune,  puis  vient  le  rose,  le  vert  et  le  bleu 
clair,  le  bleu  et  enfin  le  vert  foncé,  le  rouge  et  l'orange  qui  apparaissent  tous 
noirs.  Sur  fond  noir,  le  gris  le  plus  clair  est  celui  provenant  du  blanc,  puis 
vient  le  jaune  et  le  rose,  le  vert  et  le  bleu  clair,  l'orangé  et  le  vert  foncé, 
enfin  le  rouge,  qui  paraît  le  plus  foncé. 

L'ordre  dans  lequel  on  distingue  les  différentes  couleurs  quand  l'éclairage 
augmente  est  le  suivant  (8)  : 

Sur  fond  blanc  : 

i°  Orangé; 
2"  Jaune  ; 
3°  Rouge; 

4"  Bleu  clair,  gris  et  brun  ; 

5°  Vert; 

6°  Bleu; 

7»  Vert  foncé. 

(1)  Beitraege,  t.  It,  p.  109. 

(!2)  Comptes  vendus  de  l'Acad.  de  Vienne,  1854,  vol.  LU,  p.  252. 
(3)  Phijsiologie  der  Netzitaut,  p.  125. 

(i)  Berl.  Monatsber.,  1852,  69-78.  Pogg.  Ann.,  t.  LXXXV,  pp.  397-408. 

(5)  Anh.  f.  Ophth.,  1873,  t.  XIX,  v,  p.  32. 

(6)  Abhàngigkeit  der  Farbenempfindung  von  d.  Lichtstàrke,  in  Preijers  phijsiolog.  Ab- 
handl.,  1,  7,  1877. 

(7)  Aubert,  Optique  pltijsiol.,  pp.  535  et  636, 

(8)  Aubert,  ibid.,  p.  533. 
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Sur  fond  noir  : 

i"  Orangé  ; 
2°  Jaune  ; 
3°  Rouge; 

4°  Vert  et  bleu  clair  ; 

5°  Bleu; 

6"  Gris  et  brun  ; 

7°  Vert  foncé.  (Audert.) 

Le  ton  et  la  saturation  de  la  couleur  ont  évidemment  une  grande  induence 
sur  l'impression  qu'elle  produit  à  un  éclairage  faible.  Ainsi  un  rouge  clair 
tirant  sur  l'orangé  est  vu  avant  le  rouge  foncé  et  avant  le  bleu. 

Le  docteur  Chodin  a  étudié  l'influence  de  l'éclairage  sur  la  perception  des 
couleurs,  soit  en  diminuant  l'intensité  de  cet  éclairage  à  l'aide  de  verres 
fumés,  soit  en  atténuant  l'éclairage  général  dans  l'espace  où  il  expérimentait. 

Le  pouvoir  absorbant  de  la  lumière  des  verres  fumés  avait  été  déterminé, 
dans  ces  expériences,  à  l'aide  de  l'acuité  visuelle.  Il  expérimentait  avec  des 
carrés  de  papier  coloré  de  2  centimètres  qu'il  plaçait  successivement  sur 
un  fond  noir  et  sur  un  fond  gris.  L'intervalle  de  deux  carrés  colorés  était  de 
2  centimètres.  Remarquons  cependant  que  cette  distance ,  adoptée  par 
M.  Chodin,  nous  paraît  trop  petite  pour  empêcher  que  les  couleurs  n'influent 
les  unes  sur  les  autres. 

Voici,  en  résumé,  les  résultats  de  ces  expériences.  Nous  donnons  le 
minimum  d'éclairage  nécessaire  pour  distinguer  la  couleur  d^ms  son  véri- 
table ton  et  nous  désignons  par  V  l'acuité  visuelle  correspondant  au  nombre 
de  verres  fumés  employés. 

Sur  fond  noir  : 


TON  APPARENT 

de  la  couleur. 

COULEUR  DI.STINGUÉE 

COULEUIl. 

ÉCLAHiAC, 

i;. 

dans  son 
ton  véritable. 

ÉCLAIRAGE. 

Uoiige  vif ... . 

Brun  rougcàtre 

8  verres  X  — 

6 

3  verres  V  = 

6 

foncé. 

m 

15 

Orangé  rougcàtre 

9  verres  V  = 

(i 

7  verres  V  = 

6 

très-foncé. 

205 

70 

Jaune  

Clair  avec  nuance 

9  verres  V  = 

6 

6  verres  V  = 

6 

jaunâtre. 

2ÔI) 

50 

Vert  

Gris  vcrdàtre. 

8  verres  V  = 

6 

Vert  

G  verres  V  = 

0 

ÎÔÔ 

70" 

Bleuâtre  foncé. 

6  verres  V  = 

6 

6 

50 

20 

Violet  pourpré. 

Gris    foncé  avec 
nuance  violacée. 

.5  verres  V  = 

6 
30 

Violet  pourpré  

3  verres  V  = 

6 

Ï3 
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COULEUll. 


TON  APl'AItr.NT 

lie  la  couleur. 


Rouge  vif 
Orangé. .  . 
Jaune . . .  • 


Noir  avec  un  ton 
brun  rougeàtre. 

Presque  noir  avec  un 
Ion  orangé  et  rouge 


Clair,  avec  un  ton 
rouge  jaunâtre. 

Vert  !  Foncé ,    gris  ver- 

I  dàtre. 

Bleu  ÎCris  bleuâtre. 


Violet  pourpré. 


Foncé ,  avec  une 
nuance  violacée. 


COULEUR  DISTINGUÉE 

.XLAIItAGE. 

dans  son 

ÉCUAIRAOi:. 

ton  vi'ritalile. 

V 

G 

'  "  ÎÛÔ 

lîouge  vif.  

V= 

6 

V 

(i 

V= 

0 

70 

OrangéV= 

6 

-ÏÔ 

V 

lî 

Jaunâtre  

v= 

G 

Jaune  V  = 

G 

'  m 

5Û 

4Ô 

V 

G 

Vert  

(1 

~  ÎÛÔ 

40 

V 

(i 

lïlcu  

V= 

G 

~' 

-ÏÔ 

V 

(') 

Violet  pourpré. . . . 

V=: 

6 
Ï5 

On  voit  que  les  résultais  fournis  par  les  deux  méthodes  se  correspondent . 
parfaitement. 

M.  Chodin  a  également  essayé  de  déterminer  Tinfluence  de  la  grandeur  de 
l'image  rétinienne  sur  la  perception  des  couleurs;  pour  cela,  il  se  servait  de 
carrés  de  papier  coloré,  qu'il  éloignait  progressivement  de  l'œil;  malheu- 
reusement il  a  donné  à  ces  carrés  des  dimensions  très-grandes,  et,  la  dis- 
tance dont  il  disposait  ne  suffisant  pas  pour  faire  disparaître  la  couleur,  il 
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avait  recours  à  l'ohscurcissenient  de  l'espace,  quelquefois  jusqu'à  Y  =  ^. 

Cette  combinaison  de  deux  méthodes  rend  les  résultats  moins  concluants, 
et  nous  ne  pouvons  les  comparer  ni  à  ceux  de  M.  Aubert  et  de  M.  Wittich, 
ni  aux  nôtres. 

Mais  les  résultats  des  deux  méthodes  décrites  plus  haut  correspondent  bien 
avec  ceux  de  M.  Aubert,  ainsi  qu'avec  nos  propres  résultats,  qui  sont  cités  dans 
y Optiqîie  physiologique  de  ce  savant  expérimentateur,  c'est-à-dire  que  toutes 
les  couleurs  changent  de  ton  et  de  saturation  sous  l'influence  de  la  diminu- 
tion de  l'éclairage,  et  ensuite,  que  les  couleurs,  occupant  la  partie  moyenne 
et  voisine  de  la  partie  rouge  du  spectre,  produisent  une  impression  colorée 
avec  une  image  rétinienne  plus  petite  que  les  couleurs  des  deux  extrémités 
du  spectre;  et  l'extrémité  rouge  est  distinguée  avant  l'extrémité  violette,  de 
telle  sorte  que  l'ordre  suivant  lequel  les  couleurs  sont  distinguées  avec  un 
éclairage  croissant  se  trouve  être  le  suivant  :  orangé,  jaune,  rouge  vif  etverl, 
bleu,  violet. 

M.  Chodin  confirmait  également  le  fait  que  nous  avons  signalé  le  premier,, 
à  savoir  que  le  bleu  est  distingué  par  les  parties  voisines  de  la  fosse  centrale 
de  la  rétine  à  une  plus  grande  distance  que  par  la  fosse  centrale  elle-même  : 
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en  d'autres  termes,  que  la  perception  de  l'objet  bleu  est  plus  vive  lorsque 
le  regard  se  porte  à  côté  de  l'objet  que  lorsqu'il  fixe  l'objet  lui-même.  Cet 
auteur  pense  que  ce  phénomène  dépend  de  la  présence  du  pigment  jaune 
dans  la  macula  (?). 

Les  résultats  des  expériences  d'Aubert,  Wittich  et  Chodin  se  trouvent 
donc  être  en  contradiction  avec  celles  de  Purkinje,  Dove  et  Grailich,  qui 
prétendent  que  la  couleur  rouge  est  distinguée  dans  l'obscurité  plus  dif- 
ficilement que  la  couleur  bleue.  Il  est  probable  cependant  que  celte  diffé- 
rence n'est  qu'apparente,  car  M.  Chodin  fait  remarquer  justement  que  M.  Grailich 
parle  de  l'intensité  lumineuse  du  bleu  et  non  pas  de  son  intensité  colorante. 

Les  couleurs  spectrales  changent  également  de  ton  avec  la  diminution  de 
l'éclairage.  Helmholtz  a  trouvé  ainsi  que  le  bleu  paraissait  indigo  ;  le  violet, 
rose  ;  le  ronge,  rouge  brunâtre  ;  le  jaune,  brun,  et  le  vert,  olive,  sous  l'in- 
fluence de  la  diminution  de  l'éclairage. 

De  Bezold  dit  qu'en  diminuant  l'éclairage,  le  jaune  du  spectre  solaire  com- 
mence par  devenir  plus  mince;  qu'à  la  place  du  bleu  clair  apparaît  du  bleu 
verdàtre;  que  le  bleu  disparaît  presque  complètement  et  esl  remplacé  par  du 
violet.  Lorsque,  l'obscurcissement  s'accroît,  les  tons  rouges  paraissent  se 
rapprocher  du  centre  du  spectre  ;  le  jaune  disparaît  et  le  vert  est  en  contact  di- 
rect avec  le  violet.  En  diminuant  davantage  encore  l'éclairage,  le  violet  dis- 
paraît, le  rouge  devient  brunâtre,  le  vert  devient  clair,  puis  le  brunâtre  dis- 
parait, et  il  ne  reste  que  le  vert  clair;  enfin  la  dernière  trace  de  couleur 
disparaît,  quoiqu'il  reste  une  certaine  perception  lumineuse  et  qu'on  puisse 
encore  distinguer  certaines  lignes  de  Frauenhofer  depuis  D  jusqu'à  F. 

M.  Chodin  a  obtenu  des  résultats  analogues  en  diminuant  l'éclairage  par 
l'interposition  de  verres  fumés  entre  l'héliostate  et  le  prisme  :  d'abord  le 
brun  rougeâtre  disparaît,  le  rouge  devient  foncé  et  le  jaune  s'amincit,  tandis 
que  le  vert  s'élargit;  le  bleu  diminue  également  de  largeur,  de  sorte  qu'on 
le  dislingue  difficilement  entre  le  vert  et  le  violet,  sa  place  étant  occupée  par 
ce  dernier.  Avec  un  obscurcissement  plus  fort,  le  rouge  devient  rouge  bru- 
nâtre, tandis  que  l'orangé  devient  rouge;  le  jaune  disparaît,  et  un  jaune 
rougeâtre  touche  immédiatement  au  jaune  verdàtre.  Enfin  le  vert  s'étend 
Jusque  dans  le  violet,  car  le  bleu  intermédiaire  entre  ces  deux  couleurs  a 
disparu.  A  un  certain  degré  d'obscurcissement,  il  ne  reste  plus  qu'un  rouge 
brunâtre,  les  verts  clair  et  foncé  et  une  partie  grise  (de  F  à  G),  et  l'extré- 
mité rouge  se  raccourcit  jusqu'à  D. 

Des  deux  côtés  de  celle  ligne  il  resle  encore  un  ton  orangé  ^brunâtre  qui 
s'étend  plus  loin  dans  un  vert  clair,  et  celui-ci  lui-même  devient  de  plus  en 
plus  foncé,  et  enfin  gris. 

A  la  fin,  toutes  les  couleurs  disparaissent  et  il  ne  reste  plus  qu'une  place 
grise  dont  la  partie  la  plus  claire  correspond  à  peu  près  à  la  ligne  D  (1). 
En  somme,  on  peut  déduire  de  ces  expériences  que  lorsqu'il  y  a  une  di- 


(1)  (Uioclin,  loc.  cil.,  p.  ti  d  suiv. 
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minution  considérable  de  l'éclairage  général,  tout  le  spectre  solaire  paraît 
incolore,  et  ensuite,  que  les  différentes  couleurs  ont  toutes  fait  place  à  une 
teinte  grise  incolore  qui  ne  présente  plus  que  des  différences  de  clarté.  La 
place  la  plus  claire  correspond  au  jaune  entre  D  et  E  ;  ensuite  vient  l'ancienne 
bande  de  l'orangé  (D),  puis  le  vert  jaunâtre  et  le  vert  (E).  Les  parties  les 
moins  claires  sont  celles  qui  correspondent  aux  anciennes  bandes  du  rouge, 
■du  bleu  violacé  et  du  violet. 

Lorsque  l'éclairage  est  plus  vif  que  la  clarté  d'un  jour  de  soleil,  la  sensation 
des  couleurs  se  modifie  :  le  rouge  et  le  vert  passent  au  jaune,  le  bleu  devient 
blanchâtre  (1);  et  plus  l'intensité  lumineuse  augmente,  plus  les  couleurs  se 
rapprochent  du  blanc  (2).  M.  Chodin  a  constaté  le  même  phénomène  pour  les 
matières  colorées  et  pour  les  couleurs  spectrales.  Dans  le  premier  cas,  il  pla- 
■çait  la  couleur  dans  le  foyer  d'une  forte  lentille  convexe.  Le  rouge  devient 
ainsi  successivement  orangé,  jaune  et  blanc;  l'orangé  devient  d'abord  jaune, 
puis  blanc;  le  jaune  passe  par  le  jaune  clair  dans  le  blanc;  le  vert  devient 
d'abord  plus  clair,  puis  jaunâtre,  et  enfin  blanc;  le  vert  foncé  devient  gris 
blanchâtre,  puis  blanc;  le  bleu  devient  bleu  clair,  puis  blanc;  le  violet  pour- 
pré devient  violet  blanchâtre,  et  enfin  blanc. 

Pour  constater  le  phénomène  analogue  pour  les  couleurs  spectrales,  on 
m'a  qu'à  diriger  le  spectroscope  directement  vers  le  soleil. 

M.  Prazmowski  nous  a  communiqué  ce  fait  démontré  très-souvent  par  lui 
■dans  ses  cours  de  physique  à  Vai'sovie,  que  le  spectre  d'une  lumière  élec- 
trique  très-vive  était  blanc.  Il  obtenait  ce  résultat  en  introduisant  un  conden- 
sateur dans  une  bobine  de  Rhumkorff. 

11  y  a  donc  une  analogie  très-prononcée  entre  les  matières  colorantes  et 
les  couleurs  spectrales,  suivant  l'influence  de  la  diminution  ou  de  l'augmen- 
tation de  l'éclairage. 

En  comparant  les  changements  que  subissent  les  couleurs  spectrales,  sui- 
vant que  l'intensité  lumineuse  augmente  ou  diminue,  on  constate  que  ces 
deux  influences  sont  diamétralement  opposées. 

Dans  le  premier  cas,  c'est-à-dire  lorsqu'elle  augmente,  le  spectre  solaire 
s'élargit  des  deux  côtés;  dans  le  deuxième  cas,  il  se  rétrécit  de  plus  en  plus, 
■et  les  deux  changements,  dans  le  spectre  prismatique,  sont  surtout  sensibles 
.à  l'extrémité  violette. 

En  diminuant  l'éclairage,  les  couleurs  centrales  changent,  comme  si  les 
couleurs  extrêmes  se  rapprochaient  du  centre;  le  vert  seul  augmente  et 
s'étend  des  deux  côtés.  Au  contraire,  avec  l'augmentation  de  l'intensité  lumi- 
neuse, les  couleurs  extrêmes  s'étendent  des  deux  côtés  ;  de  sorte  qu'au  centre 
il  n'y  a  plus  de  vert,  mais  bien  du  jaune  et  du  bleu  qui  se  touchent  et  rem- 
placent le  vert. 

En  somme,  les  couleurs  spectrales  qui  résistent  le  plus  à  la  diminution  de 

(1)  Voy.  Helmholtz,  Optique  iilitjSvAogique,  p.  42-i. 
>(2)  Loc.  cit.,  p.  315. 
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l'éclairage  sont  le  vert  et  l'orangé  ;  celles  qui  résistent  le  plus  à  l'augmenta- 
tion de  l'éclairage  sont,  au  contraire,  le  jaune,  le  bleu,  puis  le  rouge  (1); 
et  de  même  que  les  couleurs,  lorsque  l'intensité  lumineuse  diminue  au  delà 
de  certaines  limites,  passent  toutes  au  noir,  elles  paraissent  blanches  quand 
l'éclairage  a  augmenté  outre  mesure. 

Il  est  donc  indispensable,  dans  toutes  les  déterminations  chromatoptiques, 
d'indiquer  l'intensité  lumineuse  avec  laquelle  celles-ci  ont  été  laites;  mais 
il  convient  aussi  de  les  faire  avec  des  éclairages  différents.  Dans  tous  les  cas, 
il  faut  bannir  de  l'expérience  l'éclairage  coloré  et  se  servir  toujours  de  la 
lumière  blanche. 

5.  La  couleur  du  fond.  —  La  coloration  du  fond  sur  lequel  ressortent  les 
couleurs  doit  à  un  effet  de  contraste  une  influence  qui  n'est  pas  inférieure  à 
celle  de  la  couleur  de  l'éclairage  ;  par  conséquent,  si  l'on  veut  déterminer  la 
perceptibilité  d'une  couleur,  il  faut  choisir  un  fond  incolore,  noir  ou  blanc. 
Mais  le  fond  noir  et  le  fond  blanc  influencent  encore  la  perceptibilité  des 
couleurs,  et  cela  d'une  manière  différente  pour  les  différentes  couleurs.  Aussi 
conseillons-nous,  avec  M.  Aubert,  de  pratiquer  toutes  ces  déterminations 
successivement  sur  fond  noir  et  sur  fond  blanc. 

6.  La  grandeur  de  l'image  rétinienne.  —  Pour  qu'une  couleur  soit  recon- 
nue, il  faut,  même  pour  l'œil  normal,  qu'elle  comporte  une  certaine  éten- 
due. En  tous  cas,  l'angle  visuel  ne  doit  pas,  pour  les  yeux  sains,  être  infé- 
rieur, en  général,  à  50";  pour  les  yeux  malades,  il  doit  être  plus  considérable. 

Voici  quelle  impression  font  sur  l'œil  les  couleurs  vues  sous  un  angle 
visuel  très-petit  et  à  éclairage  diminué,  suivant  les  expériences  d' Aubert  (2)  : 

Sur  fond  blanc  : 

1°  Le  noir,  le  brun,  le  rouge,  l'orangé  et  le  vert  foncé  paraissent  noirs  ; 

2°  Le  bleu  apparaît  d'un  noir  moins  foncé; 

3°  Le  vert  et  le  bleu  clair,  beaucoup  plus  clairs; 

•4"  Le  rose,  encore  plus  clair  ; 

5'  Le  jaune,  encore  plus  clair. 

Sur  fond  noir  : 

1°  Le  rouge,  le  plus  foncé.  Puis  viennent  de  moins  en  moins  foncés  : 
2"  L'orangé  et  le  vert  foncé; 
3°  Le  bleu  ; 

4°  Le  vert  et  le  bleu  clair; 
5"  Le  rose  et  le  jaune  ; 

6'  Le  blanc  quijparaît  de  beaucoup  le  plus  clair. 

(1)  Chodin,  /.  c,  p.  377. 

("2}  Aubert,  Optique  physiologique  in  Gracfe  et  Saemiscli,  Ilandb.  d.  ges.  Augenhcillc,  II, 
9,  p.  533. 
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Nous  avons  répété  ces  expériences  à  plusieurs  reprises  avec  quelques-uns 
de  nos  élèves,  et  nous  ne  pouvons  que  confirmer  pleinement  les  résultats  de 
M.  Aubert. 

Voici,  suivant  différents  auteurs,  les  plus  petits  angles  visuels  qu'exigent 
des  papiers  vivement  colorés  et  bien  éclairés  pour  être  distingués. 

Pour  faciliter  la  comparaison  des  résultats  des  différents  expérimentateurs, 
nous  avons  déduit  des  angles  visuels  constatés  par  Aubert  et  v.  Wiltich  les 
distances  pour  des  carrés  de  2  millimètres. 


COULEURS. 

OBSERVATEURS. 

FOND  NOIR 

FOND  m, ANC 

ANGLE 

visuel. 

CÔTÉ 

du  carré 

DISTANCE. 

DISTANCF.. 

AXGI.E 

visuel. 

mm 

mm 

mm 

Rouge  

Aubert. 

0'  59" 

2 

7  000 

4  005 

r  43" 

V.  Witticli. 

r  4" 

2 

6  446 

2  427 

2'  50" 

Rouge  fonce.  .  . 

Landolt. 

0'  51" 

2 

8  000 

Rouge  ckir,.  .  .  . 

0'  4.2" 

2 

10  000 

Rouîie  foncé .  , 

Sattler  (de  Cincinna'i). 

0'  42" 

2 

10  000 

Rouge  clair  

— 

0'  33" 

2 

12  580 

Rouge  foncé  . .  , 

Charpentier. 

0'  55" 

2 

7  500 

Rouge  clair  

— 

0'  35" 

2 

12  000 

Orangé   

Aubert 

0'  59" 

2  ■ 

7  000 

7  000 

0'  59" 

V.  Witticli. 

1'  4" 

2 

6  446 

4  484 

1'  32" 

Landolt. 

0'  42" 

2 

10  000 

Sattler. 

0'  44" 

2 

9  500 

Charpentier. 

0'  44" 

2 

9  500 

3'  26" 

Jaune  

V.  Wittich. 

1'  4" 

2 

6  446 

2  003 

Landolt. 

0'  49" 

2 

8  500 

Vert  clair. ...... 

Aubert. 

2'  cnv. 

2 

3  438 

V.  Wittich. 

V  43" 

2 

4  005 

4  005 

1'  43" 

Landolt. 

0'  37" 

2 

11  250 

Sattler. 

0'  U" 

2 

9  500 

Charpentier. 

0'  44" 

2 

9  500 

Vert  foncé  

V.  Wittich. 

3'  16" 

2 

2  105 

499 

13'  46" 

Bleu  clair  

Aubert. 

2' 

2 

3  438 

3  785 

r  49" 

V.  Wiltich. 

V  43" 

2 

4  005 

4  005 

1'  43" 

Bleu  foncé  

3'  26" 

2 

2  003 

3  011 

2'  17" 

Landolt. 

1'  15" 

2 

5  500 

Sattler. 

r  9" 

2 

6  000 

Charpentier. 

1'  23" 

2 

5  000 

Outremer  

Aubert. 

4'  17" 

2 

1  605 

1  202 

5'  43" 

Violet  

V.  Wittich. 

3'  26" 

2 

2  003 

1  202 

5'  43" 

Landolt. 

1'  15" 

2 

5  500 

Sattler. 

1'  36" 

2 

4  300 

Charpentier. 

1'  43" 

2 

4  000 

Les  expériences  de  Sattler  (de  Cincinnati)  et  de  Charpentier,  ainsi  que  les 
nôtres,  ont  été  faites  à  notre  clinique,  àl'aide  d'un  grand  nombre  de  carrés  colo- 
rés de  2  millimètres,  collés,  les  uns  sur  un  fond  blanc,  les  autres  sur  un  fond 
noir.  Ces  tableaux  furent  exposés  à  la  lumière  d'un  jour  d'automne,  uniformé- 
ment claire,  et  non  à  la  lumière  solaire  directe.  Nous  avons  ainsi  déterminé  la 
distance  à  laquelle  il  fallait  se  placer  pour  que  les  différentes  couleurs 
pussent  être  distinguées. 
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Nos  couleurs  correspondent  toutes  aux  conditions  énumérées  plus  haut,  à 
la  seule  exception  du  jaune  clair,  dont  nous  n'avons  pas  pu  trouver  un  échan- 
tillon aussi  saturé  que  pour  les  autres  couleurs. 

Les  résultats  des  différents  expérimentateurs  diffèrent  assez  sensiblement, 
ce  qui  peut  tenir  à  l'éclairage  ou  aux  couleurs  dont  ils  se  sont  servis,  ou 
bien  encore  à  des  différences  individuelles.  Nous  avons  aussi  pu  constater 
quelle  grande  influence  exerce  sur  ces  expériences  la  netteté  de  Vimage  réti- 
nienne, c'est-à-dire  la  correction  plus  ou  moins  complète  des  anomalies  de 
la  réfraction.  En  effet,  un  confrère  anglais,  qui  faisait  avec  nous  les  expé- 
riences précédentes,  quoique  ayant  sans  verre  correcteur  une  acuité  visuelle 
V  =  1,  n'arrivait  pas  à  distinguer  les  petits  carrés  colorés  à  la  même  distance 
que  nous.  Il  devait  s'approcher  jusqu'à  moins  de  la  moitié  de  notre  distance. 
Nous  pensions  d'abord  à  une  dyscliromatopsie,  jusqu'à  ce  que  notre  confrère 
nous  eût  indiqué  que  les  carrés  lui  apparaissaient  de  loin  comme  des  traits 
verticaux.  En  effet,  nous  constatâmes  un  faible  degré  d'astigmatisme  régulier, 
dont  la  correction  par  un  cylindre  convexe  0,5,  axe  horizontal,  augmenta 

l'acuité  visuelle  de  1  à  -,  et  rendit  la  distance  à  laquelle  les  couleurs  furent 
distinguées  à  peu  près  égale^à  celle  qu'il  nous  fallait  à  nous-même. 

7.  Le  mouvement.  —  Les  couleurs  que  l'œil  ne  distingue  plus  lorsqu'il 
les  regarde  fixement  reparaissent  du  moment  qu'on  les  mobilise  ou  que  l'œil 
se  met  en  mouvement. 

§  15.  Chromatoptométrie  a  l'aide  des  couleurs  spectrales.  —  Pour 
produire  un  spectre  on  fait  tomber  sur  un  prisme  transparent  de  la  lumière 
passant  à  travers  une  fente  étroite,  le  mieux  est  une  fente  de  S'Gravesande,  à 
laquelle  on  peut  donner  la  largeur  que  l'on  veut.  Le  prisme  peut  être  en 
verre,  en  cristal,  ou  composé  d'une  boîte  de  verre  prismatique  remplie  d'un 
liquide  transparent.  La  source  lumineuse  peut  être  prise  parmi  tous  les  corps 
lumineux.  L'intensité  du  spectre  dépend  de  l'intensité  de  la  source  lumineuse  : 
aussi  préfère-t-on  pour  ces  expériences  la  lumière  solaire  qu'on  réfléchit  au 
moyen  d'un  héliostat  à  travers  la  fente. 

Le  spectre  ainsi  obtenu  peut  être  reçu  soit  par  notre  œil  placé  derrière  le 
prisme,  soit  par  un  écran  ;  ou  bien  on  en  forme  une  image  objective  à  l'aide 
d'une  lentille  convexe.  Les  spectres  fournis  par  une  même  source  lumineuse 
sont  d'autant  plus  intenses,  mais  aussi  d'autant  moins  étendus,  que  la  dévia- 
tion de  la  lumière  produite  par  le  prisme  est  plus  faible.  On  trouve  facile- 
ment le  minimum  de  déviation  en  faisant  lourner  le  prisme  autour  de  son  axe. 

Pour  donner  encore  plus  d'intensité  au  spectre ,  et  surtout  pour  faire 
apparaître  les  lignes  de  Frauenhofer,  on  fait  bien  de  le  concentrer  sur  l'écran 
à  l'aide  d'une  lentille  achromatique. 

Les  couleurs  spectrales  sont  d'autant  plus  pures,  mais  aussi  d'autant  plus 
faibles,  que  la  fente  est  plus  étroite,  attendu  que  plus  la  fente  est  Large,  plus 
les  spectres  des  différentes  parties  de  la  fente  se  superposent. 

Les  lignes  de  Frauenhofer  les  plus  accentuées  sont  visibles  à  l'œil  nu, 
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lorsque  la  fente  a  1  millimètre  de  largeur,  et  quand  on  se  sert  d'un  prisme 
de  flinl-glass  dont  l'angle  de  déviation  est  de  50  degrés  et  qui  est  placé  à  une 
distance  de  40  centimètres. 

Pour  produire  le  spectre  directement  sur  la  rétine,  on  se  sert  des  spec- 
troscopes. 

Le  spectroscope  le  plus  simple  est  un  tube  fermé  k  l'une  des  extrémités 
par  un  diaphragme  muni  d'une  fente  mobile.  Dans  l'intérieur  du  tube  se 
trouve  une  lentille  convexe,  qu'on  peut  rapprocher  et  éloigner  de  la  fente 
pour  adapter  l'œil  à  celle-ci;  et  derrière  la  lentille,  entre  la  fente  et  l'œil, 
est  disposé  un  prisme. 

Le  spectroscope  de  Hoffmann,  bien  plus  complet  que  ce  spectroscope 
primitif,  se  compose  de  deux  tubes.  L'un,  le  tube  objectif,  est  muni  d'un 
diaphragme  fendu  à  l'une  de  ses  extrémités,  tandis  qu'à  l'autre  extrémité  est 
adapté  le  prisme.  Le  spectre,  produit  dans  le  premier  tube,  est  observé 
au  moyen  d'un  système  de  trois  lentilles  convexes  contenues  dans  le 
second  tube.  Entre  la  première  et  la  seconde  lentille  se  trouve  une  division 
gravée  sur  verre,  qui  vient  se  superposer  avec  le  spectre,  de  façon  que  les 
différents  points  de  celui-ci  sont  faciles  à  déterminer.  Les  deux  tubes  sont 
réunis  de  telle  sorte  qu'on  peut  leur  donner  une  légère  inclinaison  et  faire 
apparaître  dans  le  champ  visuel  tantôt  l'une,  tantôt  l'autre  moitié  du  spectre. 
Enfin,  on  peut  placer  devant  la  fente  un  prisme  mobile,  qui  sert  à  réfléchir 
la  lumière  d'une  autre  source  lumineuse  dans  lafente. 

Les  expériences  qu'on  pratique  à  l'aide  des  couleurs  spectrales  doivent 
être  faites  dans  une  pièce  absolument  obscure,  attendu  que  toute  lumière 
étrangère,  se  mêlant  aux  couleurs  du  spectre,  changerait  la  nuance  de  celles-ci 
et  influencerait  considérablement  la  sensation  qu'elles  produisent. 

Pour  pouvoir  servir  à  des  expériences  pratiques,  il  faut  que  le  spectre  soit 
divisé.  La  division  naturelle  du  spectre  nous  est  donnée  par  les  lignes  de 
Frauenhofer;  mais,  pour  avoir  des  subdivisions,  on  peut  diviser  le  fond  sur 
lequel  le  spectre  apparaît  ou  se  servir  des  plaques  divisées  qui  se  trouvent  dans 
les  spectroscopes.  On  établit  d'abord  l'étendue  du  spectre  pour  l'œil  à  exa- 
miner. Dans  la  plupart  des  cas  d'achromatopsie  partielle,  la  perception  du 
rouge  fait  défaut,  et  par  conséquent  le  spectre  solaire  semble  conmiencer 
seulement  dans  l'orangé  ou  dans  le  jaune.  Au  contraire,  dans  les  cas  bien 
plus  rares  où  la  rétine  est  insensible  au  violet,  l'extrémité  rouge  du  spectre 
solaire  apparaît  dans  toute  son  étendue,  mais  la  partie  violette  n'est  pas  per- 
çue. Dans  le  cas,  enfin,  où  c'est  la  perceptibilité  d'une  autre  couleur  qui  man- 
que, la  partie  correspondante  du  spectre  paraît  très-sombre,  quelquefois 
même  noire,  tandis  que  les  extrémités  sont  très-bien  perçues. 

C'est  sur  ce  fait  qu'est  basée  une  méthode  très-ingénieuse  de  M.  Rose, 
destinée  à  découvrir  l'achromatopsie  pour  le  rouge  ou  pour  le  violet.  Rose  se 
servait  dans  ce  but  de  deux  séries  de  lignes  parallèles  excessivement  fines, 
gravées  sur  du  verre,  avec  un  écartement  de  1/150  à  1/100  de  millimètre. 
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En  regardant  la  flamme  d'une  bougie  éloignée,  à  travers  un  grillage  de  ce 
genre,  on  voit  au  milieu  la  lumière,  et  des  deux  côté^,  séparé  de  celle-ci  par 
un  espace  noir,  un  spectre,  l'extrémité  violette  dirigée  du  côté  du  centre. 
Après  le  spectre  suit  un  second  espace  noir  et  après  un  large  trait  coloré. 
Ce  dernier  est  dû  à  la  superposition  des  spectres  formés  par  le  grillage, 
superposition  qui  est  d'autant  plus  complète  que  les  spectres  sont  situés 
plus  périphériquement.  Le  second  spectre  n'atteint  pas  le  premier,  mais  ils 
sont  séparés  par  l'intervalle  noir  dont  nous  avons  parlé. 

Lorsqu'il  manque  à  l'œil  la  perception  d'une  extrémité  du  spectre, 
les  différents  spectres  d'interférence  deviennent  si  étroits  qu'il  se  forme 
des  deux  côtés  un  nouvel  intervalle  noir,  parce  que  les  spectres  étant 
plus  courts,  le  deuxième  et  le  troisième  n'arrivent  plus  en  contact.  Si  la 
partie  qui  manque  est  plus  grande,  alors  il  peut  se  former  même  un 
troisième  et  un  quatrième  espace  noir.  On  peut  donc  déduire  du  nombre  des 
traits  noirs  que  l'œil  voit  dans  les  spectres  d'interférence  l'étendue  de  la 
partie  du  spectre  dont  la  perception  lui  fait  défaut.  Rose  a  trouvé  des  indi- 
vidus qui  voyaient  jusqu'à  six  traits  noirs  de  chaque  côté  de  la  lumière.  L'œil 
normal  en  voit  deux,  mais  l'œil  qui  distingue  même  l'ultra-violet  (Rose  en 
cite  un  cas)  n'en  voit  qu'un  seul. 

Il  est  cependant  difficile  de  déterminer  à  l'aide  de  cette  méthode  jusqu'à 
quelle  ligne  de  Frauenliofer  la  perception  du  spectre  solaire  est  défectueuse. 
En  outre,  il  peut  déjà  manquer  une  certaine  partie  du  spectre,  sans  qu'un 
nouvel  intervalle  noir  se  manifeste,  attendu  que  les  différents  spectres  ne 
sont  pas  seulement  en  contact,  mais  qu'ils  se  recouvrent  en  partie. 

Il  est  encore  important  de  constater  quelle  est  la  région  du  spectre  qui 
apparaît  avec  la  clarté  maximum  à  l'œil  atteint  d'achromatopsie  partielle. 
Pour  l'œil  normal,  elle  se  trouve  dans  le  jaune  non  loin  de  la  ligne  D;  l'œil 
daltonien  (anérythrope)  la  met  généralement  dans  le  vert. 

Après  cet  examen,  on  fait  bien  d'isoler  successivement  les  différentes  cou- 
leurs spectrales  et  de  les  présenter  ainsi  isolées  à  la  personne  qu'on  examine, 
et  de  constater  sous  quel  aspect  elles  sont  perçues  par  elle.  Pour  cela,  il  faut 
découper  une  fente  dans  l'écran  sur  lequel  on  produit  le  spectre,  et  tandis 
que  le  patient  est  placé  derrière  l'écran,  on  fait  mouvoir  In  fente  de  façon 
qu'elle  ne  laisse  pénétrer  qu'une  couleur  à  la  fois  dans  l'œil  du  sujet  observé. 

Lorsqu'un  œil  est  privé  de  la  perception  d'une  ou  de  plusieurs  couleurs, 
ou  lorsqu'il  ne  perçoit  pas  les  couleurs  de  la  même  façon  que  l'ci'il  normal,  il 
reçoit  également  une  impression  différente  des  mélanges  des  couleurs. 

C'est  pour  cela  qu'on  fait  bien  d'examiner  également  les  yeux  à  l'aide  des 
mélanges  de  couleur. 

MÉLANGE  DES  COULEURS  SPECTRALES. 

16.  Il  n'est  pas  très-facile  de  mélanger  les  couleurs  spectrales  d'une  ma- 
nière tout  à  fait  satisfaisante.  Les  meilleures  méthodes  sont  celles  qu'indique 
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Heliiiholtz,  dans  son  Optique  physiologique  (\^.  iO'âj.  En  voici  la  description  telle 
qne  la  donne  l'anleur  :  «  La  méthode  la  plus  simple  pour  mélanger  des  couleurs 
simples  prismatiques,  el  pour  obtenir  eu  même  temps  toutes  leurs  coiribi- 
naisons  deux  à  deux,  consiste  à  pratiquer  dans  un  écran  obscur  une  fente  eu 
forme  de  V,  dont  les  branches  fassent  avec  l'horizon  un  angle  de  45  degrés, 
comme  ab  et  bc  dans  la  figure  1:20,  A,  et  à  regarder  cette  fente  placée  devant 
un  fond  clair,  <à  travers  un  prisme  dont  l'arête  réfringente  est  tenue  verticale- 
ment. Les  spectres  ont,  dans  ce  cas,  la  forme  représentée  en  B,  où  «ifi'a'esl  le 
spectre  de  la  branche  ab,  et  y^(i'y'  celui  de  la  branche  hc.  Les  bandes  colo- 
rées, représentées  par  les  lignes  ponctuées,  sont  parallèles  à  ab  et  o^S  dans  le 
premier  spectre,  à  bc  et  ,6y  dans  le  second.  Dans  le  champ  triangulaire  p^î/S', 
situé  au  milieu  et  commun  aux  deux  spectres,  toutes  les  bandes  de  l'un  cou- 
pent toutes  celles  de  l'autre;  cette  surface  comprend  donc  toutes  les  combi- 
naisons des  couleurs  simples  prises  deux  à  deux.  Si  la  largeur  des  fentes  est 
invariable,  il  est  cependmt  possible  de  modifier  les  proportions  de  lumière 
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mélangée  en  amenant  le  prisme  dans  une  position  inclinée,  ce  qui  change 
la  forme  des  spectres,  de  telle  sorte  que  l'un  d'eux,  dans  lequel  la  même 
quantité  de  lumière  est  répartie  sur  une  surface  plus  petite,  devient  plus 
lumineux,  tandis  que  l'autre  augmente  de  surface  et  perd  en  intensité. 

«Cependant  Tappréciation  exacte  des  couleurs  résultantes  est  rendue  diffi- 
cile, surtout  pour  celles  qui  sont  blanchâtres,  par  cette  double  circonstance 
que  chaque  couleur  occupe  un  espace  trop  petit,  même  si  l'on  fait  usage 
d'une  lunette,  et  que  le  cliamp  visuel  contient  d'autres  couleurs  très-vives 
dont  le  contraste  modifie  considérablement  l'aspect  des  couleurs  moins 
saturées. 

»  Une  autre  méthode  pour  mélanger  les  couleurs  spectrales,  et  qui  exige  uii 
appareil  plus  compliqué,  représenté  en  projection  horizontale  par  la  figure  121, 
permet  d'éviter  ces  inconvénients.  On  fait  pénétrer  à  travers  une  fente  verti- 
cale, dans  une  chambre  obscure,  de  la  lumière  solaire  réfléchie  par  un  iiéliostat. 
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qui  traverse  un  prisme P(fig.  421)  et  une  lentille  achromatique  L'.  La  surface- 
antérieure  d'un  écran  S',  situé  au  foyer  de  cette  lentille,  reçoit  un  spectre 
objectif.  Entre  la  lentille  el  l'écran  se  trouve  un  diaphragmeD  à  ouverture  rec- 
tangulaire. L'écran  S' présente  deux  fentes  verticales,  y'  ely",  qui  laissent  pas- 
ser deux  bandes  colorées  de  la  lumière  qui  forme  le  spectre,  tandis  que  l'écran 
arrête  toutes  les  autres  couleurs.  Derrière  cet  écran  se  trouve  une  seconde  len- 
tille achromatique  L"à  foyer  plus  court,  et  qui  projette  sur  le  second  écran  S" 
une  image  i5'5"  du  diaphragme  D.  La  largeur  du  faisceau  de  la  lumière  blan- 
che incidente  est  a  a"  ;  derrière  la  lentille  L',  les  rayons  marginaux  des  deux 
faisceaux  de  couleurs  différentes,  dont  les  foyers  coïncident  avec  les  deux 
fentes  y'  et  y",  se  reconnaissent  sur  la  figure,  en  ce  que  les  plus  réfrangibles 
sont  représentés  par  des  lignes  interrompues,  et  les  moins  réfrangibles  par 
des  lignes  ponctuées.  L'ouverture  du  diaphragme  D  doit  être  assez  étroite 
pour  être  occupée  entièrement  par  chacun  des  faisceaux,  de  telle  sorte  que- 
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chaque  point  de  cette  ouverture  envoie  à  chaque  point  des  fentes  y'  et  y"  des 
rayons  de  la  couleur  correspondante.  Si  l'on  blanchit  la  surface  antérieure 
du  diaphragme,  on  voit  le  faisceau  lumineux  s'y  peindre  sous  forme  d'une 
tache  blanche  à  bords  colorés  (bleu-violet  en  t,  rouge  en  t").  Pour  remplir- 
la  condition  sus-mentionnée,  il  faut  que  l'ouverture  soit  précisément  au. 
milieu  blanc  de  la  portion  éclairée.  Dans  ces  conditions,  l'ouverture  du  dia- 
phragme peut  être  considérée  comme  étant  l'objet  lumineux  qui  envoie  deux 
sortes  de  lumières  à  la  lentille  L"  à  travers  les  fentes  de  l'écran  S.  Dans 
l'image  rYS"  que  la  lentille  donne  du  diaphragme  D,  les  deux  sortes  de 
lumières  sont  étendues  également;  aussi  la  surlace  présente-t-elle  la  couleur 
résultanle,  tandis  qu'elle  est  éclairée  de  l'une  des  couleurs  simples  si  l'on: 
bouche  l'une  des  fentes.  » 

Nous  verrons  que  le  mélange  des  couleurs  à  l'aide  de  matières  colorantes 
est  beaucoup  plus  facile  que  le  mélange  des  couleurs  spectrales;  ce  dernier 
n'a  pas  encore  été  employé  dans  la  pratique  ophthalmologique. 
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^  De  l'examen  de  l'œil  au  point  de  vue  de  la  faculté  de  distinguer 

LES  tons  des  couleurs  SPECTRALES. 

§  17.  Pour  examiner  la  faculté  de  l'œil  de  distinguer  les  tons  des  couleurs 
spectrales,  M.  Mandelstamm  a  employé  la  méthode  suivante  : 

On  pratique  dans  le  volet  d'une  chambre  obscure  une  fente  par  laquelle 
la  lumière  solaire  est  réfléchie  par  un  héliostat.  A  2  mètres  environ  de 
là  se  trouve  une  table  sur  laquelle  est  placé  un  prisme  mobile  autour  de  son 
axe  vertical,  et  derrière  lui  l'oplithalmomètre.  On  a  éloigné  de  ce  dernier 
l'oculaire  de  la  lunette  dont  il  ne  reste  que  l'objectif.  L'oculaire  est  remplacé 
par  un  tube  en  carton  adapté  exactement  à  celui  de  Fophthalmomètre,  et  devant 
lui  se  trouve  un  diaphragme  avec  une  ouverture  ronde  de  2  à  3  millimètres. 

L'objectif  de  la  lunette  de  l'ophthalmomètre  produit  à  son  foyer  une  image 
du  spectre  solaire,  c'est-à-dire  de  la  fente.  On  donne  au  tube  en  carton 
une  longueur  telle  que  son  diaphragme  coïncide  avec  le  foyer  de  l'objectif. 
On  rétrécit  l'ouverture  du  diaphragme  jusqu'à  ce  qu'elle  ne  contienne  plus 
qu'une  seule  couleur.  Dans  ce  cas  le  champ  visuel  traversé  seulement  par  la 
ligne  de  séparation  des  lames  de  l'ophthalmomètre  offre  une  coloration  uni- 
forme. 

Alors  l'observateur  commence  à  faire  tourner  les  lames  de  l'opbthalmo- 
mètre  jusqu'à  ce  qu'il  puisse  distinguer  une  différence  de  coloration  entre  le 
champ  correspondant  à  la  lame  supérieure  et  celui  de  la  lame  inférieure. 

M.  Mandelstamm  obtient  ainsi  pour  les  différentes  couleurs  les  degrés 
suivants  : 

Pour  G  (rouge  clair)  =  22°, 

Pour  D  (jaune  d'or)  =  6% 

Entre  D  et  E,  mais  plus  près  d'E,  =  22% 

Pour  E  )  ^ 

Pour  6  ((vert) -10% 

Entre  b  et  F,  plus  près  de  F  (vert  bleuâtre)  =  10", 
Pour  F  (bleu  cyanique)  =  11% 
Pour  G  (indigo)  =  19°. 

La  proportion  qui  doit  s'ajouter  à  la  longueur  d'onde  de  chaque  couleur, 
pour  que  l'œil  dislingue  le  changement  du  ton  de  la  couleur,  peut  être  déduite 
de  ces  données,  elle  est  la  suivante  : 

Entre  D  et  E=.^-l^; 
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'    Pour  E  =  ' 
Entre  6  et  F  = 
Pour  F  z= 


214,13' 
1 

4ÔÔ' 
1 


409,84  ' 

La  sensibilité  de  la  rétine  est  donc  la  plus  grande  pour  un  changement  de 
ton  dans  le  jaune,  tout  près  de  la  ligne  D  ;  elle  est  moyenne  pour  le  bleu, 
moins  grande  pour  le  vert,  l'indigo,  et  la  plus  faible  pour  le  rouge. 


Exploration  de  l'œil  au  point  de  vue  de  sa  sensibilité  a  l'intensité 

LUMINEÛSE  des  COULEURS  SPECTRALES. 

§  18.  Dobrowolsky  (1)  s'est  servi,  suivnnt  les  indications  deHelmhoKz,  de  la 
méthode  suivante  pour  déterminer  la  sensibilité  de  l'œil  à  l'intensité  lumineuse 
des  couleurs  spectrales.  Dans  le  tube  objectif  d'un  appareil  spectral  on  a  in- 
troduit deux  prismes  de  Nicol  parallèles  l'un  à  l'autre,  et  entre  les  deux  une 
lame  de  gypse.  La  lumière  solaire,  avant  de  rencontrer  le  prisme,  a  donc  à 
parcourir  ce  système  de  polarisation. 

Les  rayons  lumineux  qui  ont  traversé  le  premier  prisme  de  Kicol  sont  divi- 
sés par  le  gypse  en  deux  rayons  polarisés  perpendiculairement  l'un  à  l'autre, 
qui  se  propagent  avec  une  vitesse  différente  à  travers  le  cristal  et  le  quittent 
à  des  phases  différentes.  De  cette  façon  se  produisent  des  traits  d'interférence 
dans  le  spectre  solaire,  quand  la  lumière  a  passé  à  travers  le  second  prisme 
de  Nicol.  Ces  lignes  d'interférence  sont  d'autant  plus  nombreuses  et  d'autant 
plus  larges  que  le  gypse  est  plus  épais,  et  d'autant  plus  foncées  que  les  plans 
d'ondulations  de  la  lame  se  rapprochent  de  la  position  dans  laquelle  ils  for- 
ment un  angle  de  45  degrés  avec  ceux  des  deux  prismes  de  Nicol. 

Après  avoir  isolé  à  l'aide  d'une  fente  étroite,  la  couleur  spectrale  que  l'on 
désire  examiner,  on  donne  d'abord  à  la  lame  de  gypse  une  position  telle,  qu'il 
ne  se  produise  aucune  ligne  d'interférence.  Ceci  a  lieu  quand  l'un  des  plans 
d'ondulation  du  gypse  coïncide  avec  le  plan  de  polarisation  du  premier  Nicol. 
On  fait  tourner  ensuite  les  lames  lentement  autour  de  leur  axe,  et  un  vernier 
indique  l'angle  («)  suivant  lequel  on  distingue  une  différence  de  clarté  dans  la 
couleur  examinée.  D'après  le  calcul  de  Dobrowolsky,  la  plus  petite  diffé- 
rence d'intensité  lumineuse  des  couleurs  qui  est  encore  perceptible  est  alors 
=  sin22a. 

Si  l'on  met  le  maximum  de  clarté  =  1000,  on  peut  diminuer  l'intensité  de 
chaque  couleur  d'un  certain  nombre  d'unités  jus(|u'à  ce  que  l'œil  distingue 


(1)  Dobrowolsky,  Arch.  f.  Ophth.,  t.  XVIII,  1,  p.  74. 
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un  changement  d'intensité.  Voici  pour  chaque  couleur  ce  nombre  d'unités 
pour  différents  observateurs  : 

DOBROWOLSKY 

f    ligne  A  =  71 
Rouge,  —   B  =  50.. . . 

[      —   G  =  39 
Orangt-,  entre  G  el  D  =  30 
Jaune  (l'or,  ligne     D  =  21. . . . 
Vert,  entre     D  et  E  =  17 
Verl  bleuâtre,  ligne  E  =  15..;. 
Bleu  cyanique,    —  F  =    7,5  . . 
Indigo,  entre  F  et  G  =    3,7  . . 
Violet,  entre    G  et  II  =  3,7 

De  l'emploi  des  couleubs  de  polarisation  dans  la  ciibom.atoptométrie 
(le  chromatoptomètre  de  Rose). 

§  19.  M.  Rose  s'est  servi  pour  la  chromatoptométrie  des  coideurs  qui  se  pro- 
duisent dans  le  cristal  de  roche  par  la  polarisation  circulaire.  Lorsqu'on  intro- 
duit entre  les  deux  prismes  de  Nicol  d'un  appareil  de  polarisation  une  lame 
de  cristal  de  roche,  taillée  perpendiculairement  à  son  axe,  la  lumière 
qui  la  traverse  paraît  dans  une  couleur  donnée  quand  les  deux  prismes  de 
Nicol  sont  parallèles,  et  dans  la  couleur  complémentaire  quand  les  plans  de 
polarisation  des  deux  prismes  de  Nicol  sont  perpendiculaires  l'un  à  l'autre. 
Le  ton  de  la  couleur  dépend  de  l'épaisseur  de  la  lame  de  cristal  de  roche. 
Dans  les  positions  intermédiaires  du  prisme  de  Nicol  supérieur,  la  lumière 
parcourt  successivement  toutes  les  couleurs  du  spectre. 

Pour  produire  simultanément  les  deux  couleurs  complémentaires  on  intro- 
duit entre  le  Nicol  inférieur  et  le  cristal  de  roche  un  prisme  à  double  réfrac- 
tion. Celui-ci  divise  les  rayons  provenant  du  Nicol  en  deux  faisceaux  de 
lumière  polarisée  perpendiculairement  l'un  à  l'autre.  Enfin,  pour  varier 
l'intensité  des  deux  couleurs,  on  n'a  qu'à  faire  tourner  le  Nicol  inférieur  au- 
tour de  son  axe.  La  disposition  de  l'appareil  est  donc  la  suivante  (fig-.  132)  : 

Dans  un  microscope  ordinaire  on  remplace  les  lentilles  oculaires  et  objec- 
tives par  les  prismes  de  Nicol  cet  h.  La  direction  de  leurs  sections  principales 
est  indiquée  par  les  index  a  et  i  qui  se  meuvent  sur  les  disques  gradués 
b  et  k. 

En  g  se  trouve  un  diaphragme,  muni  d'une  ouverture  centrale  ;  /"est  un 
prisme  à  double  réfraction  et  c  la  lame  de  cristal  de  roche,  qui  a  une  épais- 
seur de  3  millimètres.  Elle  se  trouve  dans  le  même  tube  que  l'analyseur  c. 

La  lumière  réfléchie  par  le  miroir  S  suit  donc  la  marche  suivante  :  elle 
est  d'abord  polarisée  par  h  dans  un  plan  donné,  ensuite  partagée  par  /  en 
deux  parties  polarisées  perpendiculairement  l'une  à  l'autre. 

En  regardant  par  l'oculaire  on  voit  donc  deux  images  de  l'ouverture  du 
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diaphragme  g,  qui  observées  à  travers  le  quartz  e  sont  colorées  dans  les  cou- 
leurs complémentaires. 

En  faisant  tourner  c,  les 
couleurs  changent,  tout  en 
restant  complémentaires,  jus- 
qu'à ce  que,  après  une  rota- 
tion de  90%  elles  apparaissent 
de  nouveau  dans  les  mêmes 
tons,  mais  dans  la  disposition 
inverse.  Lorsque  le  Nicol  h  a 
une  position  telle  que  son  plan 
de  polarisation  et  la  section 
principale  du  cristal  f  se  trou- 
vent dans  le  même  plan,  l'une 
des  deux  images  disparaît  com- 
plètement, tandis  que  l'autre 
a  atteint  son  maximum  d'in- 
tensité lumineuse.  Dans  cette 
position  l'index  i  est  dirigé 
sur  0°.  En  faisant  tourner 
l'intensité  lumineuse  de  l'une 
des  deux  images  augmente, 
tandis  que  celle  de  l'autre  dimi- 
nue (d'après  la  loi  des  carrés 
des  cosinus).  En  continuant 
ainsi  la  rotation  jusqu'à  90°, 
la  première  image  a  disparu, 
tandis  que  la  dernière  a  atteint 
son  maximum  de  clarté. 

Un  œil  normal  voit  toujours 
deux  couleurs  complémen- 
taires, quand  le  Nicol  inférieur 
n'est  pas  dirigé  sur  0°  ou  sur 
90°.  Pour  l'achromatope,  par 
contre,  il  existe  deux  cou- 
leurs complémentaires  qui  lui 
semblent  égales  quand  elles 
ont  une  certaine  proportion 
d'intensité  lumineuse.  Ces  deux 
couleurs  sont  faciles  à  trouver 
à  l'aide  de  la  rotation  du  prisme 
c.  La  position  dans  laquelle 
les  couleurs  complémentaires  paraissent  égales  à  l'achromatope  revient  une 
.fois  dans  chaque  quadrant. 
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Les  matières  colorantes  dans  la  chromatoptométrie. 

§  20.  Les  objets  colorés  les  plus  usités  sont  incontestablement  les  papiers, 
les  étoffes,  les  verres,  les  liquides  colorés.  Iles  ont  le  grand  avantage  de  pou- 
voir s'obtenir  facilement  et  de  pouvoir  être  maniés  sans  peine.  On  peut  en 
outre  donner  la  grandeur  que  Ton  veut  aux  surfaces  qu'ils  occupent,  et  en 
les  mélangeant  on  obtient  toutes  les  nuances  possibles. 

D'autre  part  les  couleurs  des  matières  colorantes  ne  sont  jamais  pures; 
mais  les  matières  colorées  transparentes  laissent  pénétrer  et  les  matières 
non  transparentes  réfléchissent  toujours  un  grand  nombre  de  rayons  colorés 
dont  le  mélange  constitue  la  couleur  propre  à  la  substance  choisie.  Aussi  les 
résultats  des  expériences  faites  avec  les  couleurs  pigmentaires  ne  sauraient- 
ils  être  comparés  sans  réserve  à  ceux  qu'on  obtient  à  l'aide  des  couleurs 
ipures  ni  même  aux  résultats  fournis  par  d'autres  couleurs  pigmentaires. 

Pour  diminuer  autant  que  possible  la  première  de  ces  deux  sources  d'er- 
reurs, il  est  bon  de  choisir  pour  ces  expériences  des  matières  colorées  qui 
se  rapprochent  le  plus  possible  des  couleurs  spectrales,  llelmholtz  indique  (1) 
les  pigments  suivants  comme  représentant  le  plus  exactement  les  couleurs 
spectrales  : 

1°  Pour  le  rouge  jusqu'aux  environs  de  la  ligne  G,  le  vermillon. 

Il  faut  en  distinguer  le  rouge  pourpre,  qui  passe  au  rose  quand  il  est  lavé 
de  blanc,  et  qui  paraît  bleuâtre  à  côté  du  rouge  pur.  Cette  nuance,  dont  le 
ton  le  plus  saturé  est  appelé  pourpre,  tandis  que  les  variétés  plus  rougeàtres 
portent  le  nom  de  carmin,  n'est  pas  représentée  dans  le  spectre  ;  on  ne 
peut  la  produire  que  par  le  mélange  des  couleurs  extrêmes,  le  rouge  et  le 
violet. 

2°  Pour  V orangé  à  partir  de  la  ligne  G,  le  minium; 

3°  Pour  \e  jaune  d'or  jusqu'à  la  ligne  D,  la  litharge  (oxyde  de  plomb)  ; 

4°  Pour  le  jaune  pur,  trois  fois  plus  éloigné  de  E  que  de  D,  le  chromate 
de  plomb  clair  finement  précipité  (jaune  de  chrome)  ; 

5°  Pour  le  vert  entre  E  et  B,  Varsénite  de  cuivre  (vert  de  Scheele)  ; 

6°  Pour  le  bleu  cyanique  (bleu  d'eau),  le  premier  tiers  de  l'espace  F  G,  le 
bleu  de  Prusse  (cyanoferrure  de  fer)  ; 

7"  Pour  le  bleu  indigo,  les  deux  autres  tiers  de  l'espace  F  G,  l'outremer  ; 

8°  Pour  le  violet  de  G  jusqu'à  H,  la  couleur  des  violettes. 

Pour  que  les  expériences  faites  à  l'aide  des  matières  colorées  aient  un  ca- 
ractère précis,  il  est  indispensable  d'en  donner  toujours  l'analyse,  et  il  serait 
vraiment  désirable  qu'on  se  servît  partout  des  mêmes  matières.  Ge  désir  a 
été  émis  aussi  au  congrès  ophthalmologique  de  Heidelberg,  en  18G9,  et  au 
•congrès  de  1871  on  présenta  des  papiers  colorés  qui  sont  très-propres  à  ces 

(1)  Optique  physiologique,  p.  306. 
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expériences.  On  trouve  également  ces  papiers  à  Paris  chez  les  fabricants  de 
fleurs  arlincielles  des  quartiers  Saint-Denis,  du  Caire,  etc. 

Le  papier  doit  être  vivement  coloré  et  ne  doit  jamais  être  gommé,  car  le 
reflet  de  la  surface  des  papiers  lisses  entrave  considérablement  l'appréciation 
de  la  couleur  propre. 

Pour  aiudyser  la  couleur  d'une  matière  colorante  qm  n'est  pas  transparente, 
on  en  coupe  une  bande  très-mince,  qu'on  place  sur  un  morceau  de  velours 
noir  et  un  morceau  de  papier  Idaiic  adjacents,  comme  l'indique  la  figure  123. 


Fie.  1-2:]. 


De  cette  manière,  la  couleur  apparaît  à  la  fois  sur  fond  blanc  et  sur  fond 
noir.  On  l'observe  alors  à  travers  un  prisme  et  l'on  voit  la  bande  colorée  se 
décomposer  en  un  certain  nondjre  de  couleurs  dont  l'ensemble  constitue 
sa  couleur  propre. 

Si  la  matière  est  transparente,  on  la  couvre  d'un  diapbragme  muni  d'une 
fente  étroite.  En  laissant  traverser  la  matière  colorante  par  la  lumière  solaire 
et  en  observant  la  feule  à  l'aide  du  prisme,  on  arrivera  également  à  analyser 
la  couleur. 

On  peut  encore  se  servir  avec  avantage  du  spectroscope  dont  nous  avons 
donné  la  définition  page  551. 

Les  matières  colorantes  perdent  en  partie  leur  couleur  quand  elles  restent 
exposées  à  l'action  de  la  lumière  solaire.  Il  faut  donc  les  tenir  dans  l'obscu- 
rité pendant  tout  le  temps  qu'elles  ne  servent  pas  ;  il  faut  aussi  contrôler 
fréquemment  l'état  de  leur  inlensilé  et  les  renouveler  de  temps  en  temps. 

Les  objets  colorés  les  plus  maniables  sont  sans  contredit  les  papiers  colo- 
res. C'est  a  l'aide  de  ces  objets  qu'ont  été  exécutées,  comme  nous  l'avons  vu, 
une  grande  partie  des  expériences  sur  la  sensibilité  de  la  rétine  relativement 
aux  couleurs,  et  l'on  s'en  sert  généralement  dans  les  expériences  cbroma- 
topliques. 

Les  couleurs  des  papiers  colorés  ont  entre  autres  le  grand  avantage  d'être 
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très-faciles  à  mélanger,  de  sorte  qu'on  peut  k  l'aide  d'elles  se  procurer  non- 
seulement  toutes  les  nuances  de  couleurs  possibles,  mais  encore  modifiera 
volonté  leur  intensité  lumineuse.  Et  ce  sont  avant  tout  les  mélanges  des  cou- 
leurs qui  nous  servent  on  pratique  à  la  détermination  de  la  perception  des 
couleurs. 

§  21.  Mélange  des  couleurs  des  matières  colorantes.  —  Lorsqu'on  uiélange 
des  couleurs,  il  faut  avant  tout  ne  pas  oublier  ({u'on  ne  mélange  pas  la  sub- 
stance colorée,  mais  seulement  la  lumière  colorée  que  celle-ci  réfléchit  ou 
qui  la  pénètre.  La  méthode  du  mélange  des  couleurs,  employée  par  les 
peintres,  ne  peut  donc  pas  nous  servir. 

En  effet,  la  lumière  réfléchie  par  un  mélange  de  matières  colorantes  n'est 
nullement  égale  à  la  somme  des  lumières  que  réfléchirait  chacune  des  matières 
colorantes  contenues  dans  le  mélange.  Pour  s'en  convaincre  on  n'a  qu'à  se 
rendre  compte  de  la  façon  dont  la  coloration  des  matières  chromatiques  est 
produite.  Nous  avons  déjà  expliqué  plus  haut  que  c'est  par  absorption. 
Un  liquidebleu,  par  exemple,  absorbe  plus  ou  moins  complètement  toutes  les 
couleurs,  à  l'exception  du  bleu  qu'il  laisse  pénétrer.  Un  liquide  jaune  absorbe 
surtout  le  violet  et  le  bleu,  mais  beaucoup  moins  les  autres  couleurs.  Or,  en 
mélangeant  un  liquide  jaune  et  un  liquide  bleu,  qui  n'exercent  pas  d'action 
chimique  l'un  sur  l'autre,  il  est  évident  que  le  liquide  bleu  absorbera  une 
bonne  partie  des  rayons  lumineux  qui  auraient  traversé  le  jaune,  c'est-à-dire 
surtout  les  rayons  jaunes,  les  rayons  orangés  et  les  rayons  rouges  ;  le  jaune 
par  contre  anéantit  les  rayons  que  le  bleu  aurait  laissé  passer  librement.  La 
lumière  qui  traverse  le  mélange  ne  représente  donc  pas  la  somme  des  cou- 
leurs des  deux  liquides,  mais,  au  contraire,  la  soustraçtion  de  ces  deux  cou- 
leurs de  la  lumière  blanche,  c'est-à-dire  la  série  des  rayons  colorés  qui  ne 
sont  absorbés  ni  par  l'un  ni  par  l'autre  liquide.  Dans  notre  exemple  c'est 
le  vert,  parce  que  le  vert  traverse  le  liquide  bleu  et  le  liquide  jaune.  C'est  la 
couleur  intermédiaire  entre  les  deux,  celle  qui  occupe  dans  le  spectre  le 
milieu  entre  les  deux  couleurs. 

La  même  chose  se  produit  lorsqu'on  se  sert  de  deux  lames  de  verre 
de  coloration  différente  :  la  couleur  qui  les  traverse  n'est,  pas  plus  que 
dans  le  premier  cas,  une  couleur  de  mélange,  mais  une  couleur  de  sous- 
traction, c'est-à-dire  la  couleur  qui  est  le  moins  absorbée  par"  les  deux 
verres. 

Une  simple  expérience  démontre  péremptoirement  qu'on  n'obtient  pas  de 
cette  façon  l'addition  des  couleurs  : 

On  prend  une  lame  de  verre  bleu  et  une  autre  lame  jaune;  le  jaune  produit 
sur  notre  œil  une  impression  de  lumière  bien  plus  vive  que  le  bleu,  mais 
le  vert  qui  résulte  de  la  superposition  du  verre  bleu  et  du  veri'e  jaune  est 
même  plus  foncé  que  le  bleu  résultant  de  la  superposition  de  deux  lames 
bleues.  Cela  prouve  bien  qu'au  lieu  d'ajouter  de  sa  lumière  au  bleu, 
le  jaune  a  au  contraire  absorbé  une  partie  de  la  lumière  qui  aurait  passé  à 
travers  le  bleu. 
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Pour  les  couleurs  pulvérisées,  les  choses  se  passent  d'une  manière  tout  à 
fait  analogue  :  eu  effet,  les  couleurs  des  peintres,  qui  ne  sont  pas  transpa- 
rentes lorsqu'elles  sont  prises  en  masses  épaisses,  sont  transparentes  lors- 
qu'elles sont  réduites  en  poudre.  La  grande  majorité  d'entre  elles  sont,  du 
reste,  des  matières  transparentes  colorées,  pulvérisées,  et  retenues  ensemble 
soit  par  de  la  gomme,  soit  par  de  la  térébenthine,  soit  par  une  autre  sub- 
stance. Rappelons,  par  exemple,  le  bleu  de  cobalt,  qu'on  obtient  en  réduisant 
en  une  poudre  excessivement  fuie  le  verre  de  cette  couleur;  le  cinabre,  le 
vert-de-gris,  le  chromate  de  plomb,  etc.,  qui  sont  des  cristaux  finement  pul- 
vérisés. 

Or,  lorsque  la  lumière  tombe  sur  une  surface  couverte  d'une  couche  de 
ces  couleurs,  elle  pénètre  si  peu  que  ce  soit  dans  ces  corpuscules  chroma- 
tiques, qui  en  retiennent  une  partie  et  réflécliissent  l'autre,  et  si  l'on  fait  un 
enduit  de  deux  ou  plusieurs  couches  de  ces  matières  mélangées,  il  se  produit 
encore  exactement  la  même  chose  que  lorsqu'on  superpose  des  verres  colorés 
ou  qu'on  mélange  des  liquides  :  c'est-à-dire  qu'il  se  produit  une  soustraction 
partielle  des  rayons  colorés,  une  sorte  d'anéantissement  mutuel  des  couleurs. 
Telle  est  la  raison  qui  fait  que  les  mélanges  des  couleurs  des  peintres  sont 
toujours  plus  foncés  que  les  couleurs  elles-mêmes  non  mélangées,  surtout 
lorsque  ces  couleurs  sont  très-distantes  dans  le  spectre.  Ainsi  le  cinabre  et 
l'outremer  donnent  un  noir  grisâtre  qui  présente  à  peine  un  reflet  de  violet, 
parce  que  l'un  de  ces  pigments  exclut  presque  entièrement  les  rayons  de 
l'autre. 

Un  moyen  fort  simple  pour  montrer  très-nettement  la  différence  existant 
entre  le  mélange  des  substances  et  le  mélange  de  la  lumière  que  ces  sub- 
stances réfléchissent  a  été  indiqué  par  Helmholtz(l)  :  On  colore  avec  deux 
ou  plusieurs  couleurs  simples  les  bords  des  secteurs  d'un  disque  et  l'on 
enduit  le  jmilieu  du  disque  avec  le  mélange  de  ces  substances  colorantes. 
En  montant  le  disque  sur  un  appareil  de  rotation  et  en  le  faisant  tourner  très- 
rapidement,  il  se  produit  un  mélange  réel  des  couleurs  qui  occupent  le  cercle 
extérieur,  tandis  que  sur  le  centre  on  voit  encore  la  couleur  du  mélange  des 
matières  colorantes.  Ainsi,  le  bleu  de  cobalt  et  le  jaune  de  chrome  donnent 
un  gris  blancliàtre  sur  le  bord  où  l'on  a  étendu  séparément  ces  couleurs, 
tandis  que  leur  mélange  matériel  donne  un  vert  bien  plus  foncé.  Nous  pro- 
duisons un  contraste  plus  frappant  encore  en  choisissant  comme  couleurs  de 
mélange  un  bleu-cendre  et  l'orangé:  le  mélange  des  matières  est  vert  foncé, 
le  mélange  réel  rose. 

Méthodes  pour  obtenir  des  mélanges  réels  à  l'aide  de  substances  colorées. 
Il  y  a  plusieurs  procédés  pour  mélanger  la  lumière  chromatique  des  matières 
colorantes  : 

1°  On  dispose  deux  surfaces  colorées  dans  le  même  plan  (fig.  124), 
et  on  place  une  lame  de  verre  transparent  perpendiculairement  au  plan 


(1)  Helmholtz,  Optique  physioL,  p.  361-364. 
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entre  les  deux  surfaces.  Eu  dirigeant  le  regard  obliquement  sur  le  verre, 
on  doit  trouver  une  direction  dans  laquelle  l'une  est  vue  à  travers  le 
verre,  tandis  que  l'autre  est  réfléchie,  et  de  cette  façon  les  deux  images 
se  superposent.  On  obtient  ainsi  le  véritable  mélange  des  deux  couleurs 
(Lambert). 

2°  On  superpose  sur  une  même  surface,  dans  une  chambre  noire,  les 
images  de  plusieurs  surfaces  colorées. 

3°  Expérience  de  Scheiner.  —  Dans  un  diaphragme,  on  pratique  deux  ou- 
vertures très-étroites  et  plus  rapprochées  que  le  diamètre  de  la  pupille;  on 
couvre  l'une  de  ces  ouvertures  d'une  couleur,  et  l'autre  ouverture  d'une 
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autre  couleur.  Si  l'on  regarde  à  travers  les  deux  ouvertures,  les  objets  appa- 
raissent avec  la  couleur  du  mélange  aussi  longtemps  qu'ils  sont  vus  simples, 
c'est-à-dire  aussi  longtemps  que  l'œil  est  adapté  à  leur  distance  ou  que  les 
rayons  lumineux  qui  ont  traversé  les  deux  ouvertures  forment  leur  foyer  au 
même  endroit  de  la  rétine  (Czermak). 

Pour  mélanger  plus  de  deux  couleurs  on  se  sert  d'un  diaphragme  percé 
d'un  plus  grand  nombre  d'ouvertures,  et  on  recouvre  chacune  de  ces  ouver- 
tures d'une  couleur  différente. 

•4°  Mélange  binoculaire  des  couleurs.  —  On  peut  obtenir  un  mélange  réel 
de  deux  couleurs  en  fixant  l'une  de  ces  couleurs  avec  l'œil  gauche  et  l'autre 
avec  l'œil  droit. 

On  a  fait  à  ce  sujet  des  expériences  ayant  pour  objet  tantôt  les  couleurs 
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spectrales  (RegiiauU,  Chodin),  tantôt  les  matières  colorées  (Brûcke,  Panum, 
Cliodin),  tantôt,  enfin,  des  conleurs  subjectives  (Fechner)  (1). 

On  peut  se  servir  pour  le  mélange  binoculaire  des  couleurs  du  stéréo- 
scope, et  dans  le  cas  où  l'on  s'est  habitué  à  placer  les  yeux  dans  des  direc- 
tions parallèles,  il  suffit  de  fixer  directement  les.  deux  champs  colorés, 
ou  de  placer  des  verres  différemment  colorés  au-devant  de  chacun  des  deux 
yeux. 

La  couleur  du  mélange  n'est  cependant  pas  aussi  facile  à  oblenir  qu'on 
pourrait  se  l'imaginer.  Il  faut  d'abord  que  les  deux  yeux  de  l'observateur 
soient  égaux  ou  à  peu  près  égaux  sous  le  rapport  de  la  réfraction,  de  l'acuité 
visuelle  et  de  l'iiabilude  de  la  fixation. 

Une  autre  condition  essentielle  est  que  les  deux  couleurs  aient  la  même 
intensité  lumineuse.  Pour  les  verres  colorés,  par  exemple,  il  faut  superposer 
deux  verres  bleus  de  co-balt  ou  deux  verres  verts,  si  l'on  veut  obtenir  la 
clarté  d'un  seul  verre  rouge  vif.  Pour  les  papiers  colorés,  il  faut  au  moins 
que  la  différence  de  clarté  entre  le  fond  et  les  couleurs  soit  égale  de  chaque 
côté. 

Dans  les  conditions  contraires,  c'est  la  couleur  qui  contraste  le  plus  avec 
le  fond  qui  prédomine  ou  qui  est  seule  perçue.  Ainsi,  sur  fond  noir,  ce  sont 
les  couleurs  claires  qui  ressortent  le  plus,  et,  sur  fond  blanc,  ce  sont  les 
couleurs  foncées.  De  plus,  il  est  avantageux  de  ne  pas  se  servir  de  couleurs 
très-intenses,  car  les  moins  intenses  se  fusionnent  plus  facilement.  Ainsi, 
M.  Donders  conseille  de  se  servir  de  préférence  de  couleurs  de  petite 
étendue  (de  1  centimètre  au  plus),  et  M.  Chodin  confirme  celte  manière  de 
voir. 

Enfin,  il  est  incontestable  que  les  facultés  individuelles  jouent  un  grand 
rôle  dans  ce  procédé  de  mélange  des  couleurs.  Les  uns  arrivent  plus  faci- 
lement à  fusionner  les  couleurs  que  les  autres. 

5°  On  regarde  une  surface  colorée  à  travers  un  tissu  d'une  couleur  différente 
de  celle  de  la  surface.  En  rapprochant  le  tissu  très-près  de  l'œil,  les  cercles 
de  diffusion  de  ce  dernier  se  superposent  sur  la  réline  avec  l'image  de  la 
surface,  et  les  deux  couleurs  se  mélangent  ainsi  sur  la  réline. 

(1)  Aubert,  Phijsiolorjie  (1er  Netihaut,  p.  293. 

Volkmann,  Arcit.  f.  unat.  Pliysiol.  h.  tuissensch.  Medicin,  1838,  p.  65. 

Dove,  Monalsber.  d.  Berline r  Acad.,  ISil,  p.  251,  et  Poggcnd.  Ann.,  vol.  80,  1850,  p.  416, 
et  vol.  101,  1857,  p.  149. 

Regnault,  Comptes  rendus,  vol.  28,  1849,  p.  78.  (Foucault  et  Reguault,  pour  des  couleurs 
spectrales.) 

Rriicke,  Pour  îles  verres  colorés  (Poggend.  Annalen,  vol.  90,  p.  606). 
Fechner,  Ahhandl.  d.  h.  li.  Gesellsch.  d.  Wissensch.,  VII,  p.  309,  pour  des  couleurs  sub- 
jectives). 

Panum,  Pour  des  matières  colorées  {Arch.  f.  Anat.  u.  Pliysiol.  wissensch.  Medicin,  1861, 
p.  80). 

V.  Bezold,  Poggend.  Annalen  Jubelband,  1874,  p.  585. 
Dobrowolsky,  Arcli.  f.  d.  gesammte  Physiologie.  Bonn,  1875,  p.  56. 
Helmholtz,  Optique  physiologique,  p.  774. 

Cliodin,  in  Preyer's  Sammlungen  pliysiol.  Abhandlungen,  t.  I,  7,  p.  44. 
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On  peut  de  même  placer  deux  papiers  colorés  verticalement  à  des  distances 
différentes  et  faire  tomber  l'image  de  diffusion  de  l'un  sur  l'image  nette 
de  l'autre. 

6°  Mélange  des  couleurs  à  l'aide  du  prisme  (procédé  de  M.  A.  Charpentier). 
On  peut,  pour  obtenir  le  mélange  de  deux  ou  plusieurs  couleurs  de  réfrangi- 
bilités  différentes,  faire  usage  d'un  prisme  de  force  moyenne  (15  à  30  degrés) 
et  de  bandes  colorées  très-étroites  (quelques  millimètres). 

Prenons,  par  exemple,  une  bande  rouge  et  une  bande  verte  de  2  à  4  milli- 
mètres de  largeur,  et  collées  l'une  à  côté  de  l'autre  sur  un  fond  noir. 
Tournons  d'abord  du  côté  du  vert  l'arête  réfringente  du  prisme  à  travers  lequel 
nous  observerons  nos  deux  bandes.  Le  vert  nous  paraîtra  dévié  d'une  certaine 
quantité  dans  le  sens  de  cette  arête.  Le  rouge  sera  dévié  lui  aussi  dans  le  même 
sens,  mais  d'une  quantité  moindre  que  le  vert,  puisqu'il  est  moins  réfrangible. 
Il  paraîtra  donc  séparé  du  vert  par  une  bande  noire  plus  ou  moins  large,, 
suivant  la  distance  du  prisme. 

Changeons  maintenant  l'ordre  de  nos  deux  bandes,  de  manière  que  l'arête 
réfringente  soit  tournée  du  côté  du  rouge.  Le  rouge  sera  dévié  d'une  quantité 
donnée  dans  la  direction  de  cette  arête  ;  le  vert,  plus  réfrangible,  sera  dévié 
dans  le  même  sens,  mais  d'une  quantité  plus  grande.  Il  paraîtra  donc  em- 
piéter sur  le  rouge  à  mesure  que]^le  prisme  et  l'œil  seront  plus  éloignés,  de 
sorte  qu'à  un  moment  donné  les  deux  bandes  se  superposeront  exactement, 
et,  en  regardant  la  partie  moyenne  très-pure,  on  aura  sur  la  rétine  le  mé- 
lange des  deux  impressions  colorées  primitives ,  on  verra  une  seule  bande 
jaune. 

Si  l'on  était  curieux  de  poursuivre  l'expérience  et  que  l'on  continuât  d'éloi- 
gner le  prisme,  la  bande  verte,  empiétant  de  plus  en  plus  sur  la  bande  rouge, 
finirait  par  la  dépasser  complètement  ;  les  deux  coideurs  seraient  alors  sépa- 
rées de  nouveau,  mais  dans  un  ordre  inverse. 

Le  résultat  de  cette  expérience  est  de  nous  offrir  un  moyen  de  mélanger 
les  couleurs,  très-utilisable  dans  la  pratique.  On  n'a  qu'à  juxtaposer  sur  un 
fond  noir  deux  bandes  étroites  (de  2  à  4  millimètres)  des  couleurs  à  mélan- 
ger. Puis,  à  travers  un  prisme  dont  la  force  réfringente  ne  dépasse  pas  la 
moyenne,  on  regarde  les  deux  bandes  en  ayant  soin  de  tourner  l'arête  prin- 
•cipale  du  prisme  vers  la  couleur  la  moins  réfrangible. 

Veut-on  obtenir  le  mélange  de  trois  couleurs  au  lieu  de  deux,  on  procé- 
dera de  même,  en  ayant  soin  de  juxtaposer  les  bandes  colorées  dans  l'ordre 
4e  leur  réfrangibilité.  Par  exemple,  on  veut  mélanger  du  rouge,  du  bleuet  du 
vert;  on  placera  les  bandes  dans  l'ordre  suivant  :  bleu,  vert,  rouge,  en  tour- 
nant toujours  l'arête  du  prisme  du  côté  du  rouge,  couleur  moins  réfrangible 
^  que  les  deux  autres. 

7°  Il  y  a  encore  d'autres  méthodes  de  mélange  réel  des  couleurs  des 
matières  colorantes;  mais  la  meilleure  est  celle  suivant  laquelle  on  fait  coïnci- 
der l'image  rétinienne  de  l'une  avec  l'image  persistante  positive  de  l'autre 
couleui'. 
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Sur  ce  principe  sont  basés  la  toupie  d'Allemagne  et  le  disque  de  Masson  et 
de  Maxwell,  dont  nous  avons  déjcà  parlé  dans  le  chapitre  de  la  photoptomé- 
trie.  Pour  obtenir  de  véritables  mélanges  de  couleurs,  on  monte  sur  l'appareil 
de  rotation  des  disques  de  papiers  colorés,  portant  chacun  une  incision  ra- 
diaire  qui  permet  d'introduire  l'un  dans  l'autre  et  de  varier  à  volonté  la  pro- 
portion des  couleurs  qui  doivent  entrer  dans  le  mélange.  En  faisant  tourner 
ces  disques  avec  une  vitesse  d'environ  cinquante  tours  par  seconde,  les  diffé- 
rents secteurs  colorés  se  succèdent  si  rapidement  que  leurs  images  réti- 
niennes, loin  d'être  distinguées  séparément,  produisent  sur  l'œil  l'impression 
de  la  couleur  du  mélange. 

Pour  obtenir  des  résultats  exacts,  il  est  essentiel  de  faire  regarderie  disque 
seulement  quand  il  a  atteint  son  maximum  de  vitesse  de  rotation,  parce  que 
sans  cela  le  jugement  de  l'œil  examiné  est'troublé  par  les  couleurs  incomplè- 
tement mélangées. 

§22.  Diagnostic  des  altérations  de  la  perception  des  couleurs.  — 
La  perception  des  couleurs  peut  être  altérée  de  différentes  manières  : 

I.  Toutes  les  couleurs  sont  distinguées,  seulement  la  sensibilité  de  la 
rétine  est  diminuée,  soit  pour  quelques  couleurs  seulement,  soit  pour  toutes, 
de  sorte  que  pour  recevoir  une  impression  colorée,  l'organe  visuel  exige 
une  excitation  plus  intense  que  ne  l'exige  l'œil  nornfial.  Nous  appelons  cet 
état  dyschromatopsie  et  nous  en  distinguons  deux  formes  :  1°  la  dyschro- 
matopsie  partielle,  et  2"  la  dyschromatopsie  totale,  suivant  que  ce  défaut  de 
l'œil  concerne  la  perceptibilité  de  certaines  couleurs  seulèment  ou  de  toutes 
les  couleurs. 

IL  La  perceptibilité  d'une,  de  plusieurs,  ou  même  de  toutes  les  couleurs, 
fait  complètement  défaut.  Cet  état  constitue  Yachromatopsie.  Nous  distingue- 
rons encore  ici",  suivant  le  principe  de  tout  à  l'heure  :  1°  Vachromatopsie 
partielle,  et  2"  Vachromatopsie  totale  (1). 

(1)  L'achromatopsie  totale  est  excessivement  rare.  C'est  pounjuui  nous  ne  croyons  pas  sans- 
intérêt  de  donner  ici  les  résultats  de  l'examen  de  deux  cas  que  M.  de  Wecker  a  eu  l'obli- 
geance de  nous  adresser. 

Il  s'agit  (le  deux  frères  d'une  t'amille  basque.  Us  sont  en  tout  dix  enfants.  Les  parent* 
jouissent  d'une  vue  normale.  Quant  aux  trois  premiers  enfants,  ils  ont,  parait-il,  depuis  leur 
enfance  une  mauvaise  vue,  sans  que  nous  ayons  pu  en  faire  définir  les  causes.  Les  trois  qui 
viennent  après  ont  une  vue  normale,  les  trois  suivants  sont  tous  les  trois  atteints  d'achroma- 
topsie  totale  congénitale.  Le  dixième  enfant  voit  bien. 

Nous  avons  examiné  deux  des  achromatopes.  Le  premier,  L...  A...,  a  dix-huit  ans.  Il  n'a 
jamais  fait  de  maladies  graves.  C'est  un  jeune  homme  assez  bien  formé  et  intelligent. 

L.i  conformation  des  yeux  ne  présente  rien  de  particulier;  mais  ils  sont  agités  sans  cesse 
par  un  nystagmus  peu  excursif,  mais  extrêmement  rapide. 

L'acuité  de  la  vue  n'est,  des  deux  côtés,  pas  tout  à  fait  0,1  de  la  normale.  Le  malade 
compte  les  doigts  à  une  distance  de  5  mètres.  Les  papilles  sont  pâles  et  entourées  d'un  cercle 
étroit  d'atrophie  du  pigment. 

L'examen  de  la  perception  des  couleurs  fut  fait  de  trois  façons  dilféreutes  :  avec  le  spec-* 
troscope,  avec  des  carrés  de  papier  vivement  coloré  de  2  centimètres  de  côté,  placés  sur  un 
fond  d'i'toffe  noire,  et  avec  notre  collection  de  370  échantillons  d'étolfe  colorée. 

Dans  le  spectre  que  les  deux  frères  voient  à  peu  près  de  la  même  étendue  que  l'œil  nor- 
mal, ils  paraissent  trouver  le  maximum  de  clarté  au  même  endroit  que  celui-ci. 

Le  résultat  de  l'examen  chromatoptique  a  été  exactement  le  même  pour  les  deux  frères. 
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Nous  ne  pouvons  pas  entrer  ici  dans  les  détails  de  ces  anomalies  de  l'or- 
gane visuel  qui  seront  traitées  amplement  dans  le  chapitre  des  amblyopies  et 
amauroses.  Nous  nous  bornons  à  indiquer  les  jnéthodes  principales  qui 
servent  à  les  diagnostiquer. 

Dans  tout  examen  cliromatoptique,  il  s'agit  avant  tout  de  déterminer  si  la 
personne  en  question  dislingue  toutes  les  couleurs  ou  s'il  y  a  certaines  cou- 
leurs qu'elle  ne  distingue  pas.  Dans  le  premier  cas,  le  patient  peut  encore 
être  dyschrouialope,  mais  non  acliromatope  ;  dans  le  second  cas,  il  est 
achromatope,  partiel  ou  total. 

Pour- le  premier  examen,  examen  qualitatif,  on  fait  bien  de  présenter  au 
patient,  soit  des  couleurs  spectrales  isolées  à  l'aide  d'un  diaphragme  muni 
d'une  fente,  soit  des  papiers  vivement  colorés  et  bien  éclairés.  Si  la  per- 
sonne à  examiner  reconnaît  les  couleurs  et  les  nomme  sans  hésitation, 
il  y  a  probabilité  qu'elle  n'est  pas  achromatope  et  l'on  peut  passer  à 
l'examen  qualitatif  de  la  perception  des  couleurs,  c'est-à-dire  qu'on  déter- 
mine pour  chaque  couleur  l'intensité  minimum  (pi'elle  doit  avoir  pour  qu'elle 

Les  papiers  colorés,  phicés  à  une  distance  tle  30  centimètres  de  l'œil,  on  face  de  la  fenêtre, 
font  les  impressions  suivantes  : 

Le  rouge  =  noir. 

L'orangé  =:  gris  foncé. 

Le  jaune  clair  =  gris,  plus  foncé  que  le  vert. 

Le  vert  (clair  et  vif)  =  gris  très-clair. 

Le  bleu  =  gris,  beaucoup  plus  clair  que  l'orangé. 

Le  violet  =  gris,  plus  foncé  que  toutes  les  autres  couleurs  à  l'exception  du  rouge  qui 
parait  plus  foncé  que  le  violet. 

Toutes  les  couleurs  l'ont  donc  à  nos  deux  aclirouiatopes  la  même  impression,  celle  d'un 
gris  plus  ou  moins  clair.  En  elfct,  le  blanc  leur  apparaît  dans  le  même  ton,  seulement  plus 
clair  que  les  couleurs.  Les  deux  frères  déclarent  d'ailleurs  très-nettement  n'avoir  jamais 
trouvé  mie  différence  de  ton  entre  une  peinture  et  une  photographie. 

Voici  les  dilférentes  couleurs  rangées  suivant  la  clarté  dans  laquelle  elles  apparaissent 
aux  achromatopes  : 

1°  Le  blanc  ; 

2"  Le  jaune  ;  "  ^ 

3°  Le  vert  clair; 

4°  Un  autre  jaune,  qui  pour  moi  parait  avoir  une  imance  orangée  à  peine  perceptible  et  ne 
diffère  que  très-peu  du  premier,  est  déclaré  beaucoup  plus  foncé  que  le  jaune  et  le  vert  clair  ; 
5"  Le  bleu  ; 
0°  L'orangé; 
7°  Le  violet. 

Les  deux  couleurs  (orangé  et  violet)  paraissent  presque  égales  en  clarté.  Ce  n'est  que 
lorsqu'on  insiste,  que  les  deux  achromatopes  disent  que  ])eut-ètre  l'orangé  *'st  un  peu  plus 
clair,  comme  si  le  papier  était  frotté,  usé,  ce  qu'il  n'est  pas. 

8"  Le  rouge. 

Ce  rouge,  qui  est  très-vif,  et  se  rapproche  beaucoup  du  rouge  spectral,  leur  parait  même 
plus  foncé  qu'un  bleu  tellement  foncé  que  mou  œil  demande  un  bon  éclairage  pour  le 
distinguer  du  fond  noir. 

L'examen  à  l'aide  d'étoffes  colorées  a  donné  exactement  le  mèmi^  résultat. 

Nous  avons  beaucoup  regretté  ne  pas  pouvoir  examiner  les  achromatopes  à  l'aide  du  disque 
de  Maxwell  et  un  spectre  divisé,  attendu  qu'ils  étaient  obligés  de  partii'. 

Le  second  des  trois  frères  achromatopes,  L...  F...,  di.x-sept  ans,  ne  diffère  absolument  pas 
du  premiei'  au  point  de  vue  de  la  perception  des  couleurs.  Il  est  également  atteint  de 
nystagmus,  l'acuité  visuelle  est  la  même,  les  papilles  sont  également  pâles,  seulement  il  n'y 
a  pas  l'atrophie  du  pigment  aux  alentours. 
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soit  disliaguée.  S'il  faut  ;i  l'œil  examiné  une  quantité  de  couleur  plus  grande 
qu'à  l'œil  normal  pour  lui  faire  une  impression  colorée,  alors  il  y  a  dys- 
chromatopsie,  et  celle-ci  est  d'autant  plus  prononcée  que  celte  quantité  de 
couleur  exigée  est  plus  considérable.  S'il  y  a  dyschromatopsie  partielle,  elle 
se  révélera  presque  sûrement  dans  ces  expériences,  car  des  personnes  qui 
aiTivent  à  deviner  le  nom  d'une  couleur  vive,  sans  la  percevoir  comme  telle, 
se  (rompent  presque  toujours  dans  des  nuances  faibles. 

§  23.  Diagnostic  de  la  dyschromatopsie.  —  Il  est  évident  que  toutes  les 
méthodes  que  nous  avons  mentionnées  plus  haut  comme  servant  à  déterminer 
la  perception  des  couleurs  de  l'œil  normal,  peuvent  également  servir  cà  la 
détermination  de  la  dyschromatopsie,  puisqu'il  s'agit  ici,  comme  dans  le 
premier  cas,  de  déterminer  le  degré  minimum  de  lumière  colorée  qui  pro- 
duit encore  une  impression  colorée. 

En  elTct,  si  l'on  connaît  l'éteiulue  ou  l'intensité  d'une  couleur  nécessaire 
à  la  production  d'une  impression  colorée  sur  l'œil  normal,  il  suffit  de  déter- 
miner la  même  chose  de  la  même  manière  pour  un  œil  inconnu,  pour  savoir 
si  la  perception  des  couleurs  est  normale  ou  affaiblie,  et  de  combien  de  de- 
grés elle  est  inférieure  à  la  perception  normale. 

Ainsi  on  pourrait  déterminer  approximativement  le  degré  de  perception 
des  couleurs  à  l'aide  de  l'angle  visuel  sous  lequel  une  couleur,  soit  couleur 
spectrale,  soit  substance  colorée,  doit  apparaître  pour  être  distinguée  par 
l'œil  examiné.  Cet  angle  visuel  peut  être  déterminé  de  deux  façons  : 

1"  On  prend  des  carrés  de  papiers  colorés  d'une  grandeur  donnée  et  on 
cherche  la  dislance  à  laquelle  il  faut  les  placer  pour  qu'ils  arrivent  à  la 
limite  où  ils  sont  encore  perceptibles.  En  appelant  G  le  côté  du  carré,  D  la 

G 

distance,  et  v  l'angle  visuel,  nous  aurons  tgv  = 

2°  Ou  bien  on  adopte  une  distance  constante  et  l'on  varie  la  grandeur  du 
carré.  C'est  là  une  chose  des  plus  simples  :  on  enclave  le  papier  coloré  entre 
deux  papiers  noirs  superposés  et  tous  les  deux  échancrés  à  angle  droit.  Les 
échancrures,  dirigées  l'une  contre  l'autre,  forment  ensemble  un  carré,  dont 
on  peut  varier  à  volonté  l'étendue  en  faisant  mouvoir  un  des  deux  dia- 
phragmes sur  l'autre,  dans  le  sens  de  la  diagonale  du  carré.  Un  côté  de 
l'échancrure  étant  divisé,  on  connaît  toujours  le  côté  du  carré  obtenu.  L'angle 
visuel  est  alors  obtenu  à  l'aide  de  la  même  formule. 

Dans  la  première  de  ces  deux  méthodes,  il  est  indispensable  de  ne  pas 
déplacer  la  couleur  et  de  varier  la  distance  en  faisant  approcher  ou  éloigner 
la  personne  qu'on  examine;  si,  au  contraire,  on  déplaçait  l'objet  coloré,  sur- 
tout dans  un  espace  fermé,  par  exemple  une  chambre,  on  s'exposerait  en 
même  temps  à  modifier  l'éclairage  de  l'objet  :  en  effet,  il  varierait  selon  que 
l'objet  se  trouverait  plus  ou  moins  rapproché  d'une  fenêtre  ou  d'une  autre 
source  lumineuse  et  sa  perceptibilité  serait  évidemment  modifiée. 

En  prenant  comme  unité  l'angle  visuel  sous  lequel  la  couleur  est  distinguée 
par  l'd'ii  normal,  et  en  comparant  avec  celui-ci  l'angle  visuel  de  l'œil  exa- 
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rniné,  on  pourrait  obtenir  pour  la  perception  des  couleurs  des  expressions 
aussi  simples  que  pour  l'acuité  visuelle.  Dans  ce  but,  on  suspendrait  à  côté 
des  échelles  typographiques  un  tableau  noir  et  un  tableau  blanc  sur  lesquels 
seraient  collés  des  carrés  colorés  ayant  l'étendue  convenable  pour  être  dis- 
tingués à  5  mètres  par  l'œil  normal.  On  corrigerait  l'amétropie  de  l'œil  à 
examiner  et  puis  on  le  ferait  se  rapprocher  du  tableau  jusqu'à  ce  qu'il  dis- 
tinguât les  différentes  couleurs.  La  distance  d  à  laquelle  l'œil  les  distingue, 
divisée  par  la  distance  D  à  laquelle  elles  sont  distinguées  par  l'œil  normal, 
donnerait  l'expression  de  la  sensibilité  pour  chaque  couleur. 

Il  est  seulement  à  regretter  que  les  expériences  faites  sur  ce  sujet  jusqu'à  ce 
jour  soient  très-peu  nombreuses  et  aient  donné  des  résultats  trop  peu  concor- 
dants pour  qu'on  puisse  établir  dès  maintenant  une  base  de  comparaison. 
Peut-être  arrivera-t-on  un  jour  à  établir  l'angle  visuel  unité  de  l'œil  normal. 

Il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  le  lait  que  nous  avons  constaté,  que  l'angle 
visuel  minimum  pour  la  perceptibilité  d'une  couleur  dépend,  pour  une  très- 
grande  partie,  de  la  correction  des  irrégularités  de  la  réfraction  de  l'œil  ;  ou, 
disons-le  plus  correctement,  que  la  perceptibilité  d'une  image  rétinienne 
colorée  ne  dépend  pas  seulement  de  son  étendue,  mais  aussi  de  sa  netteté,, 
de  sa  concentration. 

Une  seconde  méthode  chromatoptique  peut  être  fournie  par  le  photomètre 
de  Forster  que  nous  avons  décrit  dans  le  chapitre  précédent.  Elle  consiste 
à  placer  dans  le  fond  de  ce  photomètre  des  carrés  colorés  sur  un  fond  de 
velours  noir  et  de  les  faire  observer  par  le  patient  pendant  qu'on  ouvre  de 
plus  en  plus  la  fenêtre  de  l'appareil,  par  laquelle  entre  la  lumière,  jusqu'à 
ce  que  la  personne  examinée  distingue  les  différentes  couleurs.  La  quantité 
d'éclairage  nécessaire  pour  la  perception  de  chaque  couleur  est  alors  repré- 
sentée par  l'étendue  de  l'ouverture.  On  peut  ainsi  comparer  l'éclairage 
nécessaire  pour  un  œil  pathologique  à  celui  qui  est  nécessaire  pour  l'œil 
normal.  Il  est  évident  que  pour  des  expériences  chromatoptiques  on  ne  se  ser- 
vira pas  de  l'éclairage  artificiel,  mais  qu'on  fera  pénétrer  de  la  lumière  solaire 
à  travers  la  fenêtre  de  l'appareil. 

Nous  avons  encore  proposé  une  autre  méthode  chromatoptométrique,  qui 
donne  des  résultats  très-nets  et  dont  nous  nous  servons  depuis  longtemps  à 
notre  clinique.  Celte  méthode  a  également  pour  but  de  diminuer  l'intensité 
de  la  couleur  jusqu'au  minimum  nécessaire  pour  sa  perception;  c'est  pour 
cette  raison  que  nous  l'avons  appelée  :  la  Méthode  des  intensités  minima. 

Elle  consiste  dans  la  détermination  de  la  quantité  de  couleur  qu'il  faut 
ajouter  au  noir  on  au  blanc  pour  que  l'œil  dyschroinatope  puisse  distin- 
guer cette  couleur.  On  se  sert  pour  cela  du  disque  rotatif  de  Maxvi'ell. 
Nous  fixons  sur  le  disque  un  cercle  de  papier  noir  ou  de  papier  blanc  dans 
lequel  nous  introduisons  de  la  façon  indiquée  plus  haut  un  secteur  de  même 
rayon  d'un  papier  coloré.  En  imprimant  au  disque  une  rotation  rapide,  on 
peut  déterminer  le  nombre  de  degrés  d'une  couleur  qu'il  faut  ajouter  au  noir 
ou  au  blanc  pour  que  l  œil  la  reconnaisse.  Nous  nous  servons  comme  fond  d'un 
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cercle  noir  lorsque  nous  mélangeons  la  couleur  avec  le  noir,  d'un  cercle 
blanc  lorsque  nous  la  mélangeons  avec  du  blanc  (1). 

Nous  avons  déjà  mentionné  les  résultats  que  M.  Aubert  et  nous-mêmes 
avons  obtenus  à  l'aide  de  cette  métbode,  dans  les  conditions  les  plus  favo- 
rables quanta  l'éclairage,  à  l'adaptalion,  à  l'intensité  de  la  couleur,  etc.  Nous 
avons  constaté  que  les  moindres  cliangements  de  ces  conditions  influent 
considérablement  sur  la  perceptibilité  de  la  couleur  du  mélange,  et  dans  la 
pratique  on  ne  peut  pas  prendre  comme  normaux  les  résultats  ci-dessus 
mentionnés,  attendu  que  les  conditions  dans  lesquelles  on  opère  dans  une 
clinique  ou  dans  un  cabinet  de  consultation  sont  généralement  loin  d'être 
aussi  favorables  que  celles  qui  ont  donné  à  M.  Aubert  le  minimum  de  cou- 
leur nécessaire  pour  être  distingué  dans  le  mélange  du  blanc  ou  du  noir. 
Nous  pensons  qu'on  ne  peut  pas  considérer  comme  dyschromatope  un  œil 
auquel  il  ne  faut  pas  plus  de  couleur  sur  300  deg-rés  que  :  rouge  18  degrés, 
vert  clair  8  degrés,  bleu  26  degrés  ;  et  dans  le  mélange  du  noir  :  rouge  3  degrés, 
vert  clair  1  degré,  bleu  3  degrés. 

On  peut  se  servir,  pour  étudier  la  j)erception  des  couleurs  dans  l'œil  nor- 
mal et  dans  l'œil  pathologique,  de  l'épiscotister  dont  Aubert  s'est  servi  pour 
déterminer  le  pouvoir  absorbant  de  ses  verres  fumés  (voy.  p.  516).  Nous 
avons  employé  cet  appareil  avec  avantage  dans  la  cliromatoptométrie  :  on 
diminue  l'intensité  de  l'éclairage  à  volonté  en  regardant  à  travers  les  deux 
disques  superposés  de  l'épiscotister  et  en  augmentant  ou  diminuant  l'éten- 
due des  secteurs  découverts. 

On  détermine  ainsi  d'abord  le  plus  faible  éclairage  nécessaire  pour  qu'un, 
œil  normal  distingue  une  couleur,  et,  en  répétant  la  même  expérience  pour 
un  œil  pathologique,  on  obtient  des  données  de  comparaison  très-nettes  et 
très-exactes. 

Méthode  de  M.  A.  Charpentier  ponr  déterminer  la  dyschromatopsie. — 
M.  Charpentier  a  utilisé  pour  l'examen  de  la  perception  des  couleurs  son 
photoptomètre  (voy.  p.  531).  En  plaçant  dans  l'appareil  un  verre  coloré,  on 
peut  répéter  avec  cette  couleur  toutes  les  expériences  qui  ont  été  faites 
sur  la  lumière  blanche.  On  peut  aussi,  en  faisant  empiéter  plus  ou  moins 
sur  le  champ  de  la  lentille  le  verre  coloré,  produire  tous  les  degrés  voulus  de 
saturation  de  la  couleur.  Quant  à  l'écran  opaque  qui,  marchant  dans  l'axe  de 
l'appareil,  sert  à  obscurcir  plus  ou  moiiis  l'image  lumineuse  ou  colorée, 
M.  Charpentier  lui  a  donné  la  forme  suivante  (fig.  125).  Deux  lames  sur  le 
bord  interne  desquelles  on  a  incisé  une  figure  triangulaire  rectangle  à  sommet 
externe  peuvent  marcher  ensemble  et  en  sens  contraire  de  manière  à  déli- 
miter constamment  un  carré  concentrique  à  la  lentille.  De  celte  façon,  la 
réfraction  se  fait  toujours  principalement  par  les  rayons  centraux  et  est 

(t)  hundult,  Procuilci  pour  dotermiiicr  lu  pcrcoptioii  des  couleurs  {Ann.  d'oc,  juillet  1875), 
et  De  l'amblyopio  hystérique  [Afch.  de  phiisiologie,  l.  VII  ('2  S.  Il),  5,  p.  6'2-l,  1875J. 

Donders,  De  quaiititatieve  hopaliiig  van  liet  kleuroiidersclioidiii^svermogen  (A'.  Ahad.  te 
Amsterdam,  30  juin  1877). 
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beaucoup  plus  régulière  que  dans  le  cas  d'un  écran  obstruant  d'abord  les 
rayons  péripbérirpies  d'un  seul  côté. 

§  24.  L'importance  de  la  chromatoptométrie  dans  le  diagnostic  et  le  pro- 
nostic des  affections  du  nerf  optique  et  dans  certaines  affections  cérébrales 
et  spinales  a  surtout  été  mise  en  évidence  par  BI.  Leber,  qui  s'est  servi  un 
des  premiers  de  ces  recherches  dans  le  service  de  M.  de  Graefe;  et  qui  depuis 
nous  a  donné  plusieurs  travaux  des  plus  consciencieux  sur  la  dyschroma- 
topsie  et  surtout  sur  le  chapitre  si  obscur  de  l'achromatopsie  (J  ). 

Nous  n'avons  pas  pu  entrer  ici  dans  une  étude  complète  des  anomalies  de  la 
perception  des  couleurs,  ces  études  trouvant  leur  place  dans  le  chapitre  de  l'am- 
blyopie  et  de  l'amaurose.  Nous  ne  pouvons  cependant  pas  nous  empêcher  de 
mentionner  l'importance  qui  revient  à  la  détermination  de  la  dyschromatopsie 
et  de  l'achromatopsie  dans  la  pratique,  soit  que  ces  anomalies  existent  con- 
génitalement,  soit  qu'elles  se  développent  dans  le  cours  d'une  maladie  de  l'œil 
ou  des  centres  nerveux.  Le  nombre  de  personnes  en  effet  dont  l'occupation 
journalière  exige  une  distinction  parfaite  des  couleurs  est  plus  grand  qu'on 


ne  le  pense  généralement,  et  les  cas  ne  sont  pas  rares  où,  de  la  perception 
des  couleurs  d'un  individu  dépend  la  vie  ou  la  mort  d'autrui.  Rappelons,^ 
comme  exemple,  les  marins  et  les  machinistes  de  chemins  de  fer  qui  sont 
appelés  à  distinguer  les  signaux  en  couleur. 

L'examen  de  la  perception  des  couleurs  de  ces  personnes  est  encore  très- 
négligé,  et  dans  les  pays  où  il  est  exigé  par  l'État  ou  par  les  compagnies  de 
chemins  de  fer,  il  est  généralement  pratiqué  d'une  façon  insuffisante. 

La  dyschroviatopsie  peut  dans  certains  cas  n'être  qu'un  manque  d'exer- 
cice de  l'œil.  Dans  d'autres  au  contraire  elle  dépend  d'une  affection  du  nerf 
optique  par  suite  de  causes  les  plus  diiïérentes  :  atrophie  idiopathique, 
atrophie  par  ataxie  locomotrice,  amblyopie  toxique,  etc. 

Lorsque  la  dyschromatopsie  a  atteint  un  certain  degré,  lorsque  l'intensité 
qu'exige  une  couleur  pour  être  distinguée  doit  être  infiniment  grande,  alors, 
la  dyschromatopsie  est  devenue  achromatopsie  partielle  et  elle  peut  même 
s'accroître  jusqu'à  devenir  achromatopsie  totale  par  la  perte  de  toute  per- 
ception colorée. 

(1)  Graefe  et  Saemisch,  Hdb.  d.ges  Agiilhd.,  V,  p.  1017 
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h'achromatopsie  est  cependant  le  plus  souvent  une  infirmité  congénitale. 

§  25.  Diagnostic  de  rachromatopm.  —  Les  méthodes  que  nous  avons  expo- 
sées jusqu'ici  sont  suffisantes  pour  déterminer  la  dyscliromatopsie  et  quel- 
quelbis  pour  diagnostiquer  racliromatopsie  partielle.  En  effet,  tout  individu 
même  auquel  il  manque  la  perception  d'une  couleur,  bien  qu'il  arrive  quel- 
quefois à  en  nommer  justement  les  nuances  vives  selon  des  propriétés  que 
l'usage  lui  a  apprises,  se  trompe  généralement  sur  les  nuances  faibles  produites 
par  l'addition  du  blanc,  ou  par  la  diminution  de  l'éclairage  ou  de  l'étendue 
de  la  couleur.  Cependant  il  n'est  pas  rare  que  ces  méthodes,  malgré  leur 
exactitude  dans  la  dyschromatopsie,  ne  nous  donnent  pas  d'indications  suffi- 
santes dans  Vachromatopsie  luirtielle.  Dans  tous  les  cas,  il  faut  avoir  recours 
encore  à  d'autres  modes  d'exploration  pour  étudier  à  fond  la  nature  del'achro- 
matopsie,  qui  est  bien  plus  difficile  à  constater  et  à  définir  que  la  dyschroma- 
topsie. 

Mais  avant  de  parler  des  méthodes  d'exploration,' il  serait  peut-être  bon  de 
rappeler  ici  les  principaux  symptômes  qui  ont  été  reconnus  à  Vachroma- 
topsie partielle. 

I.  Toutes  les  couleurs  qui  sont  égales  entre  elles'pour  l'œil  normal  le  sont 
aussi  pour  l'achromatope  ,  mais  toutes  les  couleurs  qui  paraissent  égales  à 
l'achromatope  ne  sont  pas  égalés  pour  l'œil  normal.  L'achromatope  possède 
en  elfet  un  nombre  plus  l'estreint  de  sensations  colorées  que  l'œil  normal. 

II.  Les  couleurs  qui  paraissent  égales  entre  elles,  mélangées  avec  une 
autre  couleur  donnée,  produisent  pour  l'achromatope,  comme  pour  l'œil  nor- 
mal, des  couleurs  de  mélange  égales. 

in.  L'achromatope  partiel  semble  composer  toutes  les  couleurs  qu'il  dis- 
tingue, y  compris  le  gris  et  le  blanc,  par  le  mélange  de  deux  couleurs  fonda- 
mentales, au  lieu  de  trois  comme  l'œil  normal. 

IV.  Le  blanc,  résultant  du  mélange  du  rouge  et  du  vert,  peut  être  rendu 
égal,  pour  l'œil  normal,  au  blanc  résultant  du  mélange  du  bleu  et  du  jaune, 
mais  pas  pour  l'achromalope. 

V.  Certaines  formes  d'achromafopsie  partielle  sont  caractérisées  par  ce 
fait  qu'il  manque  k  l'achromatope  la  perceptibilité  de  l'une  ou  de  l'autre 
extrémité  du  spectre  solaire  ;  et  qu'il  trouve  le  maximum  de  clarté  non  dans 
le  jaune  comme  l'œil  normal,  mais  dans  une  autre  partie  du  spectre. 

VI.  Une  paire  de  couleurs  complémentaires  paraît  blanche  ou  grise  à 
l'achromatope,  et,  outre  ces  deux  couleurs,  il  en  existe  généralement  une  troi- 
sième qui  fait  sur  l'œil  achromatope  l'impression  du  gris. 

En  effet,  dès  que  deux  couleurs  non  voisines  dans  le  spectre  solaire  sont  con- 
fondues, il  doit  se  trouver  toujours  une  autre  couleur  qui  paraît  blanche  ou  grise. 
Voici  comment  M.  Leber  explique  ce  phénomène  (l)  :  Si  un  rouge  fait  sur  un 
œil  la  même  impression  qu'un  certain  jaune,  alors  le  bleu  complémentaire  à  ce 
jaune,  mélangé  avec  le  rouge,  donnera  un  blanc  ou  un  gris  parce  que  le  rouge 

(1)  Leber,  in  Graefe  et  Saemisch,  Handb.d.  (jes.  AïKjenlieilkd.,  vol.  V,  cliap.  vin,  p.  10-22. 
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paraît  égal  au  jaune  et  que  les  mélanges  de  couleurs  qui  paraissent  égales 
sont  aussi  égaux.  Or,  le  mélange  de  rouge  et  de  bleu  donne,  pour  l'œil  nor- 
mal, pourpre.  Le  pourpre  paraît  donc  gris  à  cet  aclironiatope. 

Supposons  qu'un  rouge  paraisse  gris  :  alors  la  couleur  complémentaire,  le 
bleu  verdàtre,  doit  également  paraître  gris  plus  ou  moins  foncé.  Le  mélange 
du  rouge  avec  le  bleu  verdàtre  complémentaire  paraît  gris  à  l'œil  normal 
aussi  bien  qu'tà  l'œil  achromatope.  Or,  si  l'achromatope  reçoit  déjà  l'impres- 
sion du  gris  uniquement  par  le  rouge,  alors  le  mélange  de  bleu  verdàtre  et 
de  rouge  doit  lui  offrir  le  même  gris  que  le  mélange  du  bleu  verdàtre  et  du 
gris.  Le  bleu  verdàtre  foncé  doit  donc  paraître  également  gris  à  l'achro- 
matope. 

C'est  sur  tous  les  symptômes  énumérés  que  nous  basons  nos  méthodes  du 
diagnostic  de  l'achromatopsie  partielle.  Il  s'agit,  avant  tout,  de  se  rendre 
compte  des  noms  que  l'achromatope  donne  aux  différentes  couleurs.  C'est  déjà 
une  tâche  assez  difficile,  attendu  que  l'achromatope  appelle  souvent  les  couleurs 
autrement  que  ne  ferait  une  personne  douée  d'une  perception  des  couleurs 
normale.  11  arrive  même  souvent  que  l'achromatope  cherche  à  tromper 
l'examinateur  dans  le  but  de  cacher  une  infirmité  dont  il  a  une  honte  non 
justifiée. 

Pour  se  faire  une  idée  de  l'impression  que  font  les  diverses  couleurs  sur 
l'œil  achromatope,  il  ne  faut  donc  pas  se  fier  aux  dénominations  que  le 
patient  donne  aux  couleurs  que  nous  lui  présentons,  parce  que  ces  dénomi- 
nations ont  dans  sa  bouche  une  tout  autre  signification  que  dans  la  nôtre  ; 
mais  il  faut,  par  la  comparaison  de  différentes  couleurs,  y  compris  le  gris  et 
le  blanc,  chercher  les  tons  qui  font  sur  l'œil  achromatope  une  impression 
identique  à  celle  qu'ils  font  sur  le  nôtre. 

Il  faut  chercher  à  établir  si  l'une  ou  l'autre  couleur  fait  au  sujet  examiné 
l'impression  du  gris  ou  du  blanc  et  s'il  y  a  deux  couleurs  qui  lui  paraissent 
égales. 

Il  est  incontestable  qu'on  obtiendra  les  résultats  les  plus  nets  à  l'aide  de 
couleurs  spectrales.  On  peut  se  servir  pour  cela  d'un  spectre  objectif  qu'on 
produit  sur  un  verre  dépoli  et  qu'on  fait  observer  par  transparence.  Le  verre 
dépoli  doit  être  couvert  d'un  diaphragme  uuini  de  deux  fentes  mobiles  qui 
servent  à  isoler  les  couleurs  du  spectre  et  à  l'aide  desquelles  on  établira  s'il 
existe  deux  couleurs  qui  semblent  égales  au  patient,  et  s'il  y  en  a  une  qui  lui 
fait  l'impression  du  blanc  ou  du  gris.  Pour  cela,  il  faut  pouvoir  placer  une 
des  deux  fentes  devant  une  partie  du  verre  dépoli  qui  ne  laissera  passer  que 
de  la  lumière  blanche  dont  on  pourra  modifier  l'intensité. 

M.  Raehlmann  (1)  a  modifié  à  cet  usage  l'appareil  spectral  de  la  façon 
suivante  : 

Au  foyer  de  la  lentille  objective  de  l'oculaire  se  trouve  un  diaphragme 
muni  d'une  fente.  Le  diaphragme  est  mobile  isolément  et  la  fente  peut  être 


(1)  Arch.  f.  Ophlh.,  t.  XXI,  11  p  31. 
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élargie  et  rétrécie  à  volonté  pour  isoler  les  différentes  parties  du  spectre. 
L'oculaire  de  la  lentille  peut  être  ajusté  à  la  fente,  ce  qui  est  très-important 
non-seulement  à  cause  de  l'état  de  réfraction  de  l'œil  examiné,  mais  encore 
à  cause  de  la  différence  de  réfrangibilité  des  différentes  couleurs  spectrales. 

Pour  modifier  l'intensité  des  couleurs,  il  suffit  généralement  de  modifier  le 
diamètre  de  la  fente  du  tube  objectif. 

Dans  les  cas  où  l'on  désire  mesurer  exactement  l'intensité  de  la  lumière 
(|ui  pénètre  à  travers  la  fente,  on  peut  avoir  recours  à  une  méthode  que 
M.  Raehlmann  a  recommandée  (1)  et  qui  est  basée  sur  la  polarisation  à  l'aide 
de  deux  prismes  de  Nicol. 

En  isolant  des  parties  du  spectre  qui  contiennent  plusieurs  couleurs  ou  des 
tons  de  couleurs  [différentes,  on  peut  déterminer  jusqu'à  quel  degré  le  sujet 
examiné  distingue  les  différents  tous  et  les  nuances  des  couleurs. 

Toute  couleur  spectrale  doit  être  définie  à  l'aide  des  lignes  de  Frauen- 
hofer. 

On  déterminera  par  le  même  procédé  les  limites  du  spectre  pour  l'acliro- 
matope  et  son  maximum  de  clarté. 

Si  l'on  n'a  pas  un  spectre  solaire  sous  la  main,  on  peut  chercher  la  couleur 
qui  paraît  égale  au  gris  à  l'achromatope  à  l'aide  de  substances  colorées  ;  mais 
il  faut  disposer  pour  cela  d'un  très-grand  nombre  de  papiers  ou  d'étoffes 
colorés,  qu'on  fait  arranger  par  le  patient,  suivant  le  ton  qu'ils  lui  parais- 
sent avoir.  S'il  y  en  a  un  qui  lui  fait  l'impression  du  gris,  nous  pouvons 
déterminer  par  l'intermédiaire  de  notre  propre  œil  la  couleur  complémen- 
taire qui  doit  lui  paraître  également  grise. 

Pour  cette  expérience,  on  peut  se  servir  aussi  avec  un  très-grand  avantage 
du  chromatomètre  de  Piose  (p.  558).  Pour  obtenir  des  réponses  plus  exactes, 
on  fait  bien  de  commencer  par  rendre  la  clarté  des  deux  champs  égale.  Le 
chromatomètre  de  Rose  ne  permet  pas  seulement  de  produire  toutes  les  cou- 
leurs de  la  façon  la  plus  simple  et  la  plus  rapide,  mais  aussi  de  varier 
à  volonté  l'intensité  des  deux  couleurs.  Il  a  de  plus  ce  grand  avantage  de 
présenter  toujours  simultanément  deux  couleurs  complémentaires,  ce  qui 
facilite  considérablement  le  diagnostic  différentiel  de  l'achromatopsie  et  de  la 
dyschromatopsie. 

Rose  dit  de  la  personne  observée  qu'elle  est  aveugle  pour  la  couleur  quand 
il  lui  manque  la  perception  d'une  extrémité  du  spectre,  et  qu'elle  confond  les 
couleurs  quand  elle  reçoit  une  impression  lumineuse  de  toute  t'étendue  du 
spectre  solaire,  mais  que  deux  couleurs  lui  font  la  même  impression. 

Lorsque  le  patient  se  trompe  dans  la  dénomination  des  deux  champs 
colorés  du  chromatomètre,  il  faut  déterminer  s'il  s'agit  simplement  d'une 
dénomination  fautive  ou  bien  d'achromatopsie.  Pour  cela,  on  enlève  le 
cristal  de  roche  du  chromatomètre.  Dans  ce  cas,  les  deux  images  ne  sont  plus 
colorées,  mais  seulement  différemment  éclairées  suivant  la  position  relative  des 


(1)  Arch.  [.  Ophth.,  XX,  1,  p.  234. 
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Niçois.  En  demandant  alors  au  sujet  examiné  de  quelle  couleur  il  voit  les  deux 
images,  celui  qui  conl'ondles  couleurs  croira  toujours  voir,  soit  deux  couleurs, 
soit  un  champ  coloré  et  un  champ  gris.  Il  appellera,  par  exemple,  violet  ou 
noir  le  champ  foncé,  vert  le  champ  clair.  L'achromatope,  par  contre,  voit  les 
deux  champs  dans  la  couleur  complémentaire  à  celle  qui  lui  manque.  Snivant 
Rose,  les  personnes  qui  confondent  les  couleurs  sont  donc  celles  qui  dans 
l'instrument  complet  voient  une  fois  les  deux  champs  également  colorés, 
et  qui  croient  voir  des  couleurs  après  Féloignement  du  cristal  de  roche; 
les  ((  aveugles  pour  les  couleurs  »  sont  ceux  qui  dans  l'instrument  complet  ne 
voient  jamais  les  deux  champs  également  colorés,  mais  qui  voient  des  couleurs 
sans  le  cristal  de  roche  (1). 

Enfin  nous  avons  dans  le  disque  de  Masson  un  moyen  très-précieux  pour 
produire  toutes  les  nuances  possibles  de  couleurs  à  l'aide  de  mélanges.  Cet 
appareil  nous  servira  surtout  pour  déterminer  les  couleurs  fondamentales 
(généralement  deux)  de  Tachromatope,  c'ost-à-dire  les  couleurs  à  l'aide  des- 
quelles il  compose  son  gris  ainsi  que  les  autres  tons  colorés  qu'il  per(,-oit  : 

Lorsqu'on  adapte  sur  l'appareil  de  rotation  deux  petits  disques,  un 
blanc  et  un  noir  de  diamètre  égal,  et  trois  disques  colorés  plus  grands  qui 
dépassent  les  petits,  on  peut  trouver  aux  trois  couleurs  des  proportions 
d'étendue  telles  que  leur  mélange  fasse  sur  l'œil  normal  l'impression  Au.  gris. 
Il  est  plus  facile  de  changer  la  proportion  des  disques  blanc  et  noir  jusqu'à 
ce  que  le  gris  qui  résulte  de  leur  mélange  soit  égal  au  gris  produit  par  les 
trois  couleurs.  Pour  produire  le  gris  de  l'achromatope  on  a  seulement  besoin 
des  deux  couleurs  fondamentales  que  celui-ci  perçoit.  En  variant  la  proportion 
de  ces  deux  couleurs  jusqu'à  ce  que  leur  mélange  paraisse  égal  à  celui  du 
blanc  et  du  noir,  on  détermine  l'équation  des  couleurs  pour  l'œil  achromatope. 

Se  basant  sur  ce  fait  qu'un  œil  auquel  manque  la  perception  d'une  couleur 
fondamentale  compose  son  gris  par  le  mélange  des  deux  couleurs  fondamen- 
tales qu'il  perçoit,  M.  Woinow  a  proposé  le  procédé  suivant  pour  diagnosti- 
quer rapidement  l'achromatopsie  (2)  :  Il  adapte  sur  le  disque  de  Masson 
quatre  paires  de  disques  concentriques  de  plus  en  plus  grands  :  les  disques  cen- 
traux sont  blanc  et  noir;  les  deuxièmes,  vert  et  rouge  ;  les  troisièmes,  rouge  et 
violet;  les  quatrièmes,  les  plus  périphériques, violet  et  vert.  En  faisant  tourner 
ces  disques,  l'œil  normal  voit  au  centre  du  gris,  puis  trois  anneaux  concen- 
triques jaune,  carmin  et  bleu  verdàlre.  Woinow  suppose  que  l'achromatope, 
au  lieu  de  voir  trois  anneaux  colorés,  en  verra  un  gris,  celui  qui  est  composé 
des  deux  couleurs  qu'il  perçoit,  tandis  que  celui  qui  se  compose  de  la  couleur 
dont  la  perception  lui  manque  et  d'une  autre  couleur  devrait  lui  apparaître 
avec  cette  dernière  couleur.  Mais  ce  raisonnement  a  besoin  de  confirmation 
pratique  :  en  effet,  il  nous  paraît  un  peu  trop  déduit  de  la  théorie  de  Young 
etHelmholtz.  S'il  est  vrai  que  nous  composons  notre  gris  et  toutes  nos  couleurs 


(1)  Rose,  Virch.  Arch.,  t.  XXVIII,  p.  39. 

(2)  Klin.  Monatsbl.,  t.  IX,  1871,  p.  377. 
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par  le  mélange  de  trois  couleurs  fondamentales,  il  n'est  pas  indifférent  pour 
quelle  quantité  chacune  de  ces  trois  couleurs  entre  dans  le  mélange,  et  tandis 
(|u'il  y  a  une  infinité  de  combinaisons  de  ces  couleurs  qui  nous  donnent  un 
mélange  coloré,  il  n'y  en  a  qu'une  seule  qui  forme  notre  gris.  Il  en  est  de 
même  pour  les  deux  couleurs  fondamentales  de  l'achromatope;  ce  n'est  que 
dans  des  proportions  bien  déterminées  que,  mélangées,  elles  forment  du  gris 
pour  sou  œil.  De  plus,  les  équations  de  couleurs  ne  sont  pas  les  mêmes 
pour  tous  les  cas  d'achromatopsie  du  même  genre,  par  exemple  pour  tous 
les  daltoniens. 

Il  ne  suffit  donc  pas  de  mélanger  simplement  deux  couleurs  fondamen- 
tales pour  produire  le  gris  de  l'acliromatope  ;  il  faut  les  mélanger  dans  des 
proportions  données,  et  c'est  une  tâcbe  difficile  dont  il  est  impossible  de  se 
dispenser  si  l'on  veut  obtenir  des  résultats  exacts.  Il  faudrait  un  hasard 
tout  à  fait  particulier  pour  que  sur  le  disque  de  Masson  les  deux  couleurs  se 
trouvassent  juste  dans  les  quantités  voulues. 

§  26.  Chromatoptométrie  à  l'aide  du  contraste  simultané. 

I.  Ombres  colorées.  Méthode  de  M.  Stilling.  —  M.  Stilling  (1)  propose 
de  se  servir,  pour  explorer  la  perception  des  couleurs,  des  ombres  colorées. 
La  manière  la  plus  facile  de  produire  des  ombres  colorées  consiste  à  éclairer 
une  surface  blanche  par  la  lumière  affaiblie  du  jour  en  même  temps  que  par 
une  bougie  devant  laquelle  on  place  un  verre  coloré. 

Un  corps  opaque  projette  alors  deux  ombres  sur  la  surface  :  l'une  appar- 
tient à  la  lumière  blanche  et  se  produirait  sans  la  bougie  ;  l'autre  dépend 
de  la  lumière  colorée  produite  par  la  bougie.  La  première  ombre  apparaît 
dans  la  même  couleur  que  la  lumière  colorée,  la  seconde  présente  sa  couleur 
complémentaire.  On  peut  produire  ce  phénomène  d'une  façon  assez  frappante 
en  se  plaçant  par  un  beau  clair  de  lune  devant  une  lanterne  à  gaz.  On  voit 
alors  deux  ombres  de  sa  personne:  1°  l'ombre  correspondant  à  la  lumière 
de  la  lune;  cette  ombre  est  rougeâtre  parce  que  la  place  sur  laquelle  elle  se 
produit  est  éclairée  uniquement  par  la  lumière  rougeâtre  du  gaz;  2°  l'ombre 
de  la  lanterne,  qui  est  éclairée  uniquement  par  la  lumière  blanche  de  la 
lune,  mais  qui  paraît  bleu  verdâtre,  c'est-à-dire  que  sa  couleur  est  complé- 
mentaire de  celle  du  fond,  qui  est  mélangé  de  rouge  et  de  blanc,  comme  étant 
produite  par  les  deux  lumières  à  la  fois. 

C'est  sur  cette  expérience  qu'est  basée  la  méthode  de  Stilling.  On  laisse 
pénétrer  de  la  lumière  blanche  sur  une  feuille  de  papier  blanc  en  position  hori- 
zQntale  ;  cette  même  feuille  est  éclairée  par  une  lampe  devant  laquelle  est 
placé  un  verre  coloré.  En  plaçant  entre  les  deux  sources  lumineuses  un 
corps  opaque,  par  exemple  un  crayon,  il  se  produit  deux  ombres,  la  première 
ayant  la  couleur  du  verre  coloré,  la  seconde  la  couleur  complémentaire  de 
la  lumière  colorée.  On  fait  bien  de  donner  aux  deux  sources  lumineuses  une 
distance  telle  que  les  deux  ombres  aient  à  peu  près  la  même  intensité. 

(1)  Klin.  IIIonal!>bl.,\ni.  Ausseronl.  Deilagsheft,  1875. 
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La  coloration  de  la  seconde  ombre  est  tellement  intense  que  des  personnes 
même  peu  exercées  la  distinguent  immédiatement,  pourvu  que  leur  perception 
des  couleurs  soit  normale.  Or  voici  le  raisonnement  de  M.  Stilling  :  un  individu 
qui  voit  l'ombre  verte  quand  on  place  un  verre  rouge  devant  la  flamme,  et 
vice  versa,  possède  évidemment  la  perception  du  rouge  et  celle  du  vert  ; 
de  même,  un  individu  qui  distingue  l'ombre  jaune  d'une  lumière  bleue 
perçoit  les  deux  couleurs,  le  jaune  et  le  bleu.  Et  puisque  le  rouge,  le  vert, 
le  jaune  et  le  bleu  sont  des  couleurs  principales,  on  peut  donc  déterminer 
rapidement,  si  un  œil  possède  ou  non  la  perception  de  ces  couleurs  princi- 
pales. 

Par  contre,  un  œil  auquel  les  ombres  provenant  d'une  lumière  colorée  et 
d'une  lumière  blancbe  ne  produisent  pas  l'impression  de  deux  couleurs  de 
contraste,  mais  seulement  l'impression  du  même  ton,  est  un  œil  privé  de  la 
faculté  de  percevoir  la  couleur  de  la  lumière  :  il  est  achromatope  relativement 
à  cette  couleur.  Un  individu  qui  ne  perçoit  pas  l'ombre  rouge  de  la  lumière 
verte  est  acbromatope  pour  le  vert  et  pour  le  rouge,  attendu  que  le  fond, 
éclairé  par  la  lumière  verte,  lui  apparaissant  incolore,  ne  produit  pas  dans 
son  œil  la  couleur  du  contraste  à  l'endroit  de  l'ombre  et  de  même  pour  le 
bleu  et  le  jaune. 

Quand  on  possède  un  certain  nombre  de  verres  colorés,  on  peut  détermi- 
ner rapidement  la  sensibilité  de  l'œil  pour  les  couleurs  correspondantes. 
L'avantage  de  cette  méthode  consiste  surtout  en  ce  qu'elle  élimine  presque 
complètement  l'influence  du  raisonnement  et  de  l'imagination  sur  la  sen- 
sation, que  l'œil  est  pour  ainsi  dire  forcé  de  faire  naître  en  lui-même  la 
couleur  dont  on  veut  déterminer  la  perceptibilité. 

Nous  nous  servons  avec  avantage  de  cette  méthode  de  M.  vStilling,  que  nous 
avons  quelque  peu  modifiée. 

Entre  une  fenêtre  dont  le  volet  donne  passage  à  un  faible  rayon  de  la  lu- 
mière du  jour  et  la  lampe  entourée  d'un  manchon  qui  porte  les  verres  colorés, 
nous  plaçons  un  écran  en  papier  à  moitié  transparent.  Celui-ci  porte,  à  quel  - 
ques centimètres  de  l'écran,  une  tige  verticale  située  du  côté  de  la  lampe. 
L'écran  est  donc  éclairé  d'un  côté  par  la  lumière  blanche  du  jour,  de 
l'autre  côté  par  la  lumière  colorée  de  la  lampe  et  la  tige  forme  sur  lui  une 
ombre  très-vivement  colorée  par  la  couleur  complémenlaire  des  verres  de  la 
lampe.  De  cette  façon  la  couleur  de  l'ombre  devient  beaucoup  plus  vive  que 
celle  du  fond  sur  lequel  elle  apparaît. 

IL  Méthode  de  M.  Weber  (1).  —  La  méthode  chromatoptique  de  M.  Weber 
est  basée  également  sur  le  contraste  simultané.  Toutefois,  cet  auteur,  au 
lieu  de  produire  ce  contraste  au  moyen  de  deux  sources  lumineuses,  arrive 
au  même  résultat  à  l'aide  d'un  procédé  indiqué  par  M.  Hermann  Meyer  (2) 
et  dont  on  trouve  une  description  détaillée  dans  Y  Optique  physiologique  de 
Helmholtz  (p.  523). 


{})  Comptes  rendus  de  lu  Soc.  ophtii.  de  Heidelberg,  1875  [Klin.  MonulM.,  Xlll,  p.  486) 
(2)  Pogg.  Ami.,  L  XCV,  p.  170. 
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Lorsqu'on  place  un  papier  blanc  très-mince  et  transparent  sur  une  surface 
colorée,  de  façon  à  recouvrir  complètement  cette  surface  ,  si  l'on  vient  à  in- 
tercaler un  morceau  de  papier  gris  entre  le  papier  transparent  et  la  surface 
colorée,  le  papier  gris  semble  présenter  à  travers  le  papier  blanc  la  couleur 
complémentaire  du  papier  coloré. 

Weber  a  donc  une  série  de  papiers  coloa'és  recouverts  de  papiers  diaphanes 
de  même  grandeur.  Un  œil  normal  voit  immédiatement  apparaître  la  couleur 
complémentaire,  dès  qu'on  introduit  entre  les  deux  papiers  une  bande  de 
papier  gris;  un  achromatope,  au  contraire,  voit  seulement  une  partie  grise 
isolée  sur  le  fond  dont  la  couleur  ne  produit  sur  lui  aucune  sensation 
colorée. 

Pour  déterminer  Vintensité  de  la  perception  des  couleurs,  M.  Weber  se  sert 
d'un  disque  noir  découpé  en  secteurs  de  10  degrés  et  qu'il  introduit  entre 
les  deux  papiers.  Il  cherche  combien  de  secteurs  il  doit  enlever  pour  que 
le  reste  du  disque  apparaisse  coloré.  Plus  un  œil  est  sensible  à  la  couleur, 
moins  il  est  nécessaire  de  découvrir  le  fond  pour  faire  naître  la  couleur  com- 
plémentaire. Sur  un  des  secteurs  sont  marqués  les  chiffres  qui  indiquent  pour 
chaque  couleur  les  proportions  entre  le  fond  et  la  surface  grise  nécessaires 
pour  produire  la  sensation  colorée  dans  l'œil  normal. 

Pour  déterminer  Y  étendue  de  la  perception  des  couleurs  sur  la  l'étine,  M.  We- 
ber se  sert  de  cercles  de  papiers  gris  de  différentes  grandeurs.  Tandis  que  l'œil 
fixe  un  point  marqué  sur  la  surface  à  10  centimètres  de  distance,  on  place 
sur  celle-ci  des  cercles  concentriques  dont  le  centre  coïncide  avec  le  point 
de  fixation.  Le  plus  grand  de  ces  cercles  qui  apparaît  encore  coloré  indique 
jusqu'à  quelles  limites  la  couleur  du  fond  est  perçue.  Lorsque  l'œil,  pour  voir 
le  phénomène  du  contraste  simultané,  a  besoin  d'un  cercle  plus  petit,  ou  que, 
étant  donné  le  même  cercle,  il  doit  se  placer  à  une  plus  grande  distance  qu'un 
œil  normal,  cela  prouve  que  le  champ  visuel  de  cet  œil  est  rétréci  pour  la 
couleur  du  fond.  Ce  mode  de  détermination  du  champ  visuel  des  couleurs 
ne  donne  pas  des  résultats  exacts,  attendu  que  les  champs  visuels  des  cou- 
leurs ne  sont  pas  circulaires  et  souvent  pas  concentriques. 

§  27.  Théorie  de  la  perception  des  couleurs  de  Young  et  Helmholtz.— 
Suivant  la  théorie  de  Young,  modifiée  par  M.  Helmhollz,  l'œil  humain  possède 
trois  espèces  de  fibres  nerveuses,  dont  l'excitation  donne  la  sensation  respec- 
tive du  rouge,  du  vert  et  du  violet  ou  du  bleu. 

La  lumière  objective  homogène  excite  les  trois  espèces  de  fibres  nerveuses 
avec  une  intensité  dépendant  de  la  longueur  d'onde.  La  lumière  qui  possède 
la  plus  grande  longueur  d'onde  excite  le  plus  fortement  les  fibres  sensibles  au 
rouge;  celle  qui  possède  la  longueur  moyenne  excite  surtout  les  fibres  du  vert, 
et  celle  de  la  moindre  longueur  d'onde  excite  les  fibres  du  violet.  Cependant 
cha(iue  couleur  spectrale  excite  chacune  des  trois  espèces  de  libres,  mais 
avec  une  intensité  différente.  En  supposant  les  couleurs  spectrales  disposées 
horizontalement  et  par  ordre  (fig.  120),  depuis  le  rouge  R  jusqu'au  violet  Vi, 
les  trois  courbes  R,  \e  et  Ni  représentent  approximativement  l'irritabilité 
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des  trois  sortes  de  fibres,  la  courbe  R  pour  les  fibres  du  rouge,  la  courbe 
Se  pour  les  fibres  du  vert,  la  courbe  Vi  pour  celles  du  violet. 

Pour  savoir  quelle  est  la  quantité  d'excitation  particulière  aux  trois  cou- 
leurs fondamentales  dans  la  perception  d'une  couleur  du  spectre,  on  emploie 
le  procédé  suivant  :  on  élève  une  perpendiculaire  sur  la  bande  du  spectre 
au  point  correspondant  à  la  couleur  en  question.  Cette  perpendiculaire  coupe 
les  trois  courbes,  et  les  segments  compris  entre  les  points  d'intersection  re- 
présentent en  grandeur  linéaire  la  quantité  d'excitation  qu'il  s'agissait  de  dé- 
terminer. 

Ainsi,  le  rouge,  pur  excite  fortement  les  fibres  sensibles  au  rouge  et  faible- 
ment les  deux  autres  espèces  (voy.  fig.  126). 


FiG.  1^6. 


\J orangé  pur  excite  fortement  les  fibres  sensibles  au  rouge;  il  excite  à  un 
degré  moyen  les  fibres  sensibles  au  vert,  et  faiblement  les  fibres  sensibles 
au  violet. 

Le  jaune  pur  excite  modérément  les  fibres  sensibles  au  rouge  et  au  vert, 
faiblement  celles  du  violet. 

Le  vert  pur  excite  fortement  les  fibres  du  vert,  bien  plus  faiblement  les 
deux  autres  espèces. 

Le  bleu  pur  excite  fortement  les  fibres  du  vert  et  du  violet,  faiblement  celles 
du  rouge. 

Le  violet  pur  excite  fortement  les  fibres  destinées  à  la  perception  du  violet, 
faiblement  les  autres. 

L'excitation  à  peu  près  égale  de  toutes  les  fibres  donne  la  sensation  du 
fc?rt«c  (Helmholtz,  Opt.  phys.,  p.  382). 

Cette  théorie  est  basée  sur  de  nombreuses  expériences  physiologiques  et 
elle  explique  à  merveille  la  plupart  des  phénomènes  pathologiques. 

Il  ressort  de  cette  théorie,  qu'il  est  possible  de  produire  la  sensation  d'une 
des  couleurs  indiquées  par  la  bande  R-Vî  de  notre  figure  en  mélangeant  les 
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trois  couleurs  dans  les  proportions  indiquées  par  les  coordonnées  des 
courbes.  De  même,  on  peut  produire  du  blanc  (ou  du  gris)  par  le  mélange 
des  trois  couleurs  dans  des  proportions  déterminées.  Maxwell,  Helmholtz  et 
quelques-uns  de  ses  élèves  ont  déterminé  expérimentalement  la  forme  de 
chacune  des  courbes  d'intensité. 

D'autre  part,  les  phénomènes  qui  se  produisent  dans  l'achromatopsie  par- 
tielle {daltonisme),  c'est-à-dire  l'insensibilité  de  l'œil  pour  une  couleur, 
s'accordent  en  grande  partie  avec  cette  ingénieuse  théorie.  D'abord,  la  théorie 
de  Young  et  de  Helmholtz  implique  forcément  que  c'est  toujours  une  des  cou- 
leurs fondamentales  qui  manque.  De  plus,  il  est  possible  de  produire  par  le 
mélange  des  deux  autres  couleurs  le  blanc  et  toutes  les  sensations  coloi'ées 
que  le  daltonien  peut  percevoir. 

Cependant  la  théorie  de  Young  et  de  Helmholtz,  malgré  ses  grands  avan- 
tages, a  soulevé  ces  dernières  années  beaucoup  d'objections,  surtout  de  la 
part  de  MM,  Rose,  Hering,  Dor,  Stilling  et  Aubert.  Une  des  principales 
objections  qui  ont  été  faites  à  la  théorie  de  Helmholtz  est  que  cette  théorie 
n'explique  pas  les  phénomènes  du  contraste,  c'est-à-dire  qu'elle  a  recours 
pour  les  expliquer  à  des  influences  psychologiques  au  lieu  de  donner  une 
explication  physiologique. 

Ainsi,  quand  deux  bandes  du  même  gris  sont  placées  l'une  à  côté  de  l'autre, 
l'une  sur  fond  clair,  l'autre  sur  fond  noir,  et  qu'on  fixe  un  point  situé  sur  la 
limite  des  deux  bandes,  la  bande  sur  le  fond  clair  paraît  plus  foncée  ;  celle 
sur  fond  noir  plus  claire.  Pour  expliquer  ce  phénomène,  la  théorie  de 
Helmholtz  invoque  une  erreur  de  notre  jugement,  erreur  par  laquelle  les  deux 
bandes,  quoique  faisant  sur  notre  œil  la  même  impression,  sont  cependant 
vues  ditféremment. 

De  même  pour  les  ombres  colorées.  Lorsqu'on  éclaire  par  de  la  lu- 
mière blanche  l'ombre  produite  par  l'interception  d'une  lumière  colorée, 
cette  ombre  paraît  avoir  la  couleur  complémentaire.  Dans  ce  cas  égale- 
ment, ce  serait  notre  jugement  qui  nous  tromperait,  suivsrnt  la  théorie  de 
Helmholtz. 

Un  autre  défaut  de  celte  théorie  est  qu'elle  n'explique  pas  la  perception  du 
noir,  ou  du  moins  qu'elle  l'explique  mal.  Suivant  la  théorie  de  Young  et  Helm- 
holtz, en  effet,  le  noir  correspond  à  l'absence  de  toute  excitation  des  éléments 
nerveux  de  la  rétine,  tandis  que  la  perception  du  noir  est  sans  doute  une 
sensation  positive  équivalente  à  toutes  les  autres  sensations  de  notre  organe 
visuel.  Elle  ne  consiste  pas  seulement, dans  l'absence  de  toute  irritation  ner- 
veuse, elle  n'est  pas  équivalente  à  zéro,  quoiqu'elle  puisse  se  produire  aussi 
par  l'absence  de  toute  lumière  objective. 

C'est  M.  Mach  (1)  qui,  le  premier,  a  modifié  la  tliéorie  de  Young  et  Helmholtz, 
en  admettant  quatre  couleurs  fondamentales,  le  rouge,  le  jaune,  le  vert  et  le 
bleu  et,  en  outre,  le  noir  et  le  blanc  comme  perceptions  fondamentales. 

il)  Coiiiples  femlus  de  l'Availéniic  (l(iVie7i)i.e)\8G[>,  I.        |i.  l'J. 
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Mais  c'est  surtout  M.  Hering  (1)  qui  cherche  à  remplacer  la  théorie  de 
Young-  et  Helmholtz  par  une  nouvelle  théorie  très-ingénieuse,  basée  sur  des 
réflexions  très-justes  et  soutenue  par  de  nombreuses  expériences  con- 
cluantes :  elle  paraît,  pour  l'explication  d'un  grand  nombre  de  phéno- 
mènes, pouvoir  remplacer  avantageusement  l'ancienne  théorie  de  Young  et 
Helmhollz  Les  travaux  de  Hering  se  trouvent  disséminés  dans  les  Comptes 
rendus  de  l'Académie  de  Vienne  de  1872  à  4874,  et  ont  été  résumés  par 
MM.  Nuël  (2),  Aubert  (3)  et  par  M.  Happe  dans  un  excellent  discours  d'inau- 
guration (4). 

§  28.  Voici  le  raisonnement  sur  lequel  M.  Hering  base  sa  nouvelle  théorie 
de  la  perception  de  la  lumière  et  de  celle  des  couleurs  :  Toutes  les  observations 
physiologiques  nous  indiquent  que  ce  doit  être  un  changement  de  la  substancé 
visuelle  qui  produit  l'impression  des  différentes  couleurs.  Il  faut  admettre  un 
rapport  intime  entre  l'acte  physiologique  et  la  perception  des  couleurs,  de 
telle  sorte  qu'une  différence  de  la  sensation  a  toujours  pour  cause  un  chan- 
gement de  l'acte  physiologique  ;  que,  lorsque  la  sensation  cesse,  l'acte  physio- 
logique cesse  également;  que,  plus  la  sensation  est  intense,  plus  l'acte  phy- 
siologique qui  la  produit  est  intense;  que,  lorsque  différentes  sensations  se 
manifestent  simultanément,  elles  doivent  être  rapportées  à  différents  actes 
physiologiques;  enfin  que,  lorsque  des  impressions  simultanées  se  produisent 
avec  une  intensité  différente,  l'intensité  lies  actes  physiologiques  est  égale- 
ment différente.  Ainsi  M.  Hering  peut  comparer  les  sensations  lumineuses  et 
colorées  à  des  poids  dont  chacun  contribue  pour  sa  part  à  la  sensation  totale 
([ui  résulte  de  leur  réunion. 

La  sensation  du  noir  exige  un  acte  matériel  aussi  bien  que  la  sensation  du 
blanc;  mais  toutes  les  deux  peuvent  se  produire  simultanément  et  suivant 
toutes  les  proportions  voulues.  Lorsque  les  sensations  du  blanc  et  du  noir  sont 
égales,  nous  avons  l'impression  du  gris  moyen;  lorsque  prévaut  le  changement 
qui,  dans  la  substance  visuelle,  produit  le  blanc,  le  gris  est  clair  et  inversement 
pour  le  noir. 

On  peut  se  figurer  comme  plus  ou  moins  intenses  les  changements  de 
matière  qui  correspondent  aux  différentes  sensations  de  blanc,  de  noir  et  de 
couleur,  et  le  ton  de  la  couleur  de  mélange  ne  change  pas,  aussi  longtemps 
que  les  proportions  relatives  des  différents  actes  physiologiques  restent  les 
mêmes.  Ce  qui  change  dans  ce  cas  c'est  seulement  l'intensité  de  la  couleur 
du  mélange. 

Voici  comment  M.  Hering  explique  les  actes  physiologiques  qui  produisent 
les  sensations  du  blanc  et  du  noir.  Tout  travail  de  notre  corps  est  dû  à  une 
consommation  de  matière.  A  aucun  moment  la  fonction  ne  cesse  compléte- 

(1)  Comptes  rendus  (le  l'Académie  de  Vienne,  1872-74,  t.  LXVI,  LXVIII  LXIX. 

(2)  Annalea  d'oculiftlique,  1876,  t.  LXXVI,  p.  54. 

(3)  Optique  pliijsiologique,  iii  Graefe  ii.  Saemisch,  Handhurli  der  ges.  AugenhcUk.,  t.  Il, 
rhap.  IX,  p.  518. 

(4)  Uebor  den  pliysiolngisclipn  Entwickelungsgang  der  Lehre  vnn  don  Farbon.  Leipzig,  1877 


582         SNELLEN  ET  LANDOLT.  —  PERCEPTION  DES  COULEURS. 

ment,  il  n'y  a  pas  de  repos  absolu.  Cette  consommation  exige  une  compensa- 
tion correspondante.  La  consommation  et  la  régénération  de  matière  dans  la 
substance  visuelle  sont  les  deux  actes  physiologiques  qui  produisent  la  sensa- 
tion du  blanc  et  du  noir. 

Le  degré  de  la  clarté  perçue  est  proportionnel  à  la  quantité  de  matière 
consommée.  La  consommation  se  fait  sous  l'influence  de  l'excitation  exercée 
par  les  ondulations  de  l'éther.  Cette  action  est  appelée  désassimilation ;  il 
produit  la  sensation  du  blanc.  La  régénération  de  la  matière,  que  Heriiig 
appelle  assimilation,  produit  la  sensation  du  jioz'r.  Elle  s'opère  sans  l'influence 
directe  de  la  lumière. 

Lorsque  la  consommation  est  égale  à  la  régénération,  la  désassimilation 
égale  à  l'assimilation,  nous  avons  alors  l'impression  d'uu  gris  moyen.  Quand 
la  désassimilation  est  plus  forte  que  l'assimilation,  la  clarté  est  plus  intense. 
Lorsque,  pendant  la  diminution  de  l'excitation  lumineuse,  l'assimilation  est 
plus  grande  que  la  désassimilation,  nous  obtenons  une  sensation  plus  foncée 
que  celle  du  gris  moyen. 

La  valeur  de  la  désassimilation  dépend  de  deux  facteurs  :  d'une  part,  de  la 
quantité  de  substance  visuelle  disponible  ;  d'autre  part,  de  l'intensité  de  l'exci- 
tation lumineuse.  Quand  la  provision  de  matière  visuelle  est  grande,  une  irri- 
tation lumineuse  faible  peut  déjà  produire  une  sensation  lumineuse  intense; 
d'autre  part,  lorsque  la  quantité  de  matière  visuelle  est  petite,  une  irritation 
lumineuse  intense  peut  maintenir  la  sensation  d'une  clarté  vive.  A  ce  point  de 
vue,  la  sensation  du  noir  est  moins  favorisée.  Quand  il  y  a  peu  de  matériel 
assimilable,  il  n'y  a  pas  d'excitations  directes  capables  d'augmenter  la  sen- 
sation du  noir  comme  les  excitations  lumineuses  augmentent  la  sensation 
de  la  clarté.  Ce  n'est  qu'indirectement  que  la  sensation  du  noir  peut  être  aug- 
mentée par  suite  de  la  désassimilation.  La  consommation  dans  une  partie  de 
l'organe  visuel  a  pour  conséquence  une  compensation  dans  le  voisinage.  Ainsi 
ces  deux  actes  influent  l'un  sur  l'autre. 

Donc,  lorsqu'cà  un  endroit  de  la  rétine  il  se  produit  de  la  clarté  sous  l'in- 
fluence de  la  lumière,  la  matière  compensatrice  s'accumule  dans  le  voisinage 
et  ce  voisinage  apparaît  plus  foncé.  Mais  la  partie  éclairée  elle-même  paraît 
plus  claire  à  côté  d'une  partie  non  éclairée,  parce  que  la  matière  visuelle, 
amenée  du  voisinage,  augmente  l'irritabilité. 

Voilà  l'explication  physiologique  du  contraste. 

Lorsque  deux  parties  voisines  sont  excitées  simultanément  par  la  lumière, 
la  désassimilation  de  l'une  augmente  rassimUalion  de  l'autre,  c'est-à-dire 
qu'elles  se  modèrent  mutuellement;  elles  se  garantissent  l'une  l'autre 
d'une  consommation  trop  rapide  de  la  matière  visuelle.  C'est  la  cause  qui  fait 
qu'un  grand  plan  éclairé  ne  paraît  pas  aussi  clair  que  ne  paraît  une  petite 
partie  de  celui-ci  sur  fond  obscur.  Une  partie  du  ciel  qu'on  regarde  à  travers 
un  tube  paraît  plus  claire  que  le  reste.  On  peut,  de  jour,  voir  les  étoiles  du  fond 
d'un  puits,  etc. 

Lorsque,  d'nn  espace  éclairé,  nous  entrons  subitement  dans  une  chambre 
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obscure,  l'excitation  lumineuse  cesse  brusquement,  la  désassimilalion  devient 
très-faible  ou  même  nulle,  et  le  matériel  d'assimilation  en  voie  de  production 
donne  une  vive  sensation  d'obscurité.  Après  avoir  séjourné  un  certain  temps 
dans  l'obscurité,  nous  commençons  à  voir  plus  clair,  parce  que  l'excédant  de 
matériel  assimilable  augmente  maintenant  la  faculté  désassimilatrice  à  un 
tel  point,  que  les  petites  excitations  subjectives,  qui  ne  cessent  jamais,  pro- 
duisent une  clarté  subjective,  la  litmière  propre  de  Vœil.  11  s'ensuit  que  nous 
ne  pouvons  jamais  arriver  à  la  sensation  la  plus  profonde  du  noir,  parce  que, 
avec  la  production  du  matériel  d'assimilation,  la  facilité  de  la  désassimilation 
augmente  et  des  excitations  subjectives  provoquent  la  désassimilation.  Après 
un  séjour  prolongé  dans  un  espace  peu  éclairé,  nous  voyons  de  mieux  en 
mieux,  au  for  et  à  mesure  que  l'assimilation  augmente  la  sensibilité  à  la 
lumière. 

Lorsque  nous  plaçons  un  objet  clair  sur  un  fond  noir,  les  deux  se  renfor- 
cent mutuellement,  surtout  aux  contours  du  champ  clair.  Ici  la  sensation  du 
noir  augmente  par  suite  de  1  accumulation  du  matériel  assimilateur,  mais  le 
blanc  voisin  parait  îx  son  tour  plus  clair,  parce  que  l'excitabilité  est  en  même 
temps  ici  la  plus  grande.  C'est  le  contraste  simultané. 

Lorsque  l'on  continue  à  fixer,  le  noir  du  bord  diminue  aussitôt  que  l'exci- 
tabilité augmente  assez  pour  subir  l'influence  désassimilatrice  des  excitations 
irradiantes  de  la  lumière.  C'est  ce  qu'on  a  appelé  V induction  simultanée  de  la 
lumière. 

En  fermant  les  yeux  avant  que  cette  induction  ait  pu  se  produire,  c'est- 
îi-dire  pendant  que  le  bord  de  l'objet  clair  est  encore  tout  noir,  nous  avons  lo 
sensation  d'une  image  négative  :  la  partie  éclairée  a  consommé  la  plus  grande 
quantité  de  substance  visuelle,  elle  apparaît  donc  plus  foncée  parce  que 
l'assimilation  devient  plus  grande  que  la  désassimilalion.  Par  contre,  le  bord 
qui  tout  à  l'heure  paraissait  tout  noir  est  plus  clair  dans  l'image  subjective, 
parce  qu'il  y  a  là  le  plus  de  matériel  assimilateur.  C'est  ce  qu'on  appelle  1'/??- 
duction  lumineuse  successive. 

Enfin  on  distingue  encore  le  contraste  successif.  On  couvre  un  fond  blanc 
avec  deux  papiers  noirs,  en  laissant  libre  une  bande  claire  intermédiaire,  et 
on  fixe  un  point  marqué  sur  celte  dernière.  En  enlevant  brusquement  les 
papiers  noirs,  la  bande  blanche  paraît  plus  foncée  que  le  reste  du  fond,  parce 
que,  sur  ce  dernier,  il  se  manifeste  une  assimilation  plus  forte  qu'à  l'endroit 
qui  correspond  à  la  bande  intermédiaire. 

Pour  ce  qui  est  des  images  consécutives  'positives  qu'on  obtient  par  exemple 
en  regardant  dans  le  soleil,  la  théorie  de  Hering  ne  les  explique  pas, 
comme  celle  de  Helmholtz,  par  une  persistance  de  l'excitation  lumineuse. 
Au  contraire,  la  sensation  lumineuse  résulte  du  fait  suivant  :  par  suite 
d'une  consommation  considérable,  les  deux  facteurs  sont  diminués  et  la 
désassimilation  est  plus  forte  que  l'assimilation,  parce  que  la  désassimila- 
tion consume  immédiatement  ce  que  l'assimilation  produit,  et  l'assimilation 
est  ainsi  supprimée  par  la  désassimilation. 
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En  dehors  des  sensations  du  blanc  et  du  noir,  M.  Ilering  admet  quatre  sen- 
sations colorées  simples:  le  rouge  et  le  vert,  le  jaune  et  le  bleu;  les  mêmes  que 
Leonardo  da  Vinci  a  choisies  comme  couleurs  fondamentales. 

Le  violet  est,  suivant  M.  Hering,  une  couleur  composée  dans  laquelle  on 
dislingue  et  le  bleu  et  le  rouge.  Le  rouge  peut  en  effet  être  distingué  simulta- 
nément avec  le  bleu  et  avec  le  jaune.  Nous  avons,  à  partir  du  rouge,  deux 
séries  de  sensations,  l'une  produite  par  la  combinaison  du  rouge  avec  le  bleu, 
l'autre  par  celle  du  rouge  avec  le  jaune.  Au  milieu  des  deux  se  trouve  le 
rouge  simple,  tandis  que,  vers  les  deux  extrémités,  le  rouge  se  perd,  de  telle 
sorte  que  le  bleu  pur  et  le  jaune  pur  se  manifestent  comme  des  couleurs 
simples  (fig.  127). 


Rouge 


Vert 


[■m.  I"27. 

Le  bleu,  à  son  tour,  peut  être  perçu  simultanément  avec  le  vert  et  on  obtient 
ainsi  une  série  de  sensations  composées  de  bleu  etdejert.  De  même  le  jaune 
peut  former  une  série  de  sensations  avec  le  vert.  Au  milieu  des  deux  le  vert 
apparaît  comme  couleur  simple. 

Le  rouge  ne  peut  pas  se  modifier  du  côté  du  vert.  En  effet,  nous  ne  con- 
naissons aucune  sensation  colorée,  combinée  de  la  sensation  du  rouge  et  de 
celle  du  vert.  Aussitôt  que  ces  deux  couleurs  se  rencontrent  dans  un  mélange, 
il  en  résulte  la  sensation  du  blanc.  La  même  chose  arrive  avec  le  bleu  et  le 
jaune.  —  Il  y  a  donc  un  certain  antagonisme  dans  les  couleurs  complémen- 
taires. 

M.  Hering  admet,  comme  on  voit,  trois  paires  de  couleurs  fondamentales: 
I.  Noir  et  blanc. 
TI.  Rouge  el  vert. 
III.  Bleu  et  jaune. 

Les  couleurs  de  la  première  paire  peuvent  se  combiner  entre  elles  et  elles 
produisent  ainsi  une  série  de  sensations  noires  et  blanches.  Les  deux  couleurs 
des  deux  autres  paires  ne  se  combinent  pas  entre  elles. 

La  première  paire  de  couleurs  fondamentales  peut  de  plus  être  perçue 
simultanément  avec  toutes  les  couleurs.  En  effet,  en  altérant  chaque  couleur, 
elle  nous  empêclie  de  percevoir  une  couleur  absolument  pure. 
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Aux  trois  paires  de  couleurs  fondamentales  correspondent  trois  substances 
inhérentes  à  l'organe  visuel  et  chaque  substance  contient  une  couleur  corres- 
pondante à  la  désassimilation,  une  à  l'assimilation.  Le  blanc,  le  rouge,  le 
jaune,  correspondent  à  la  désassimilation  ;  le  noir,  le  vert,  le  bleu  hYassimi- 
lation  dans  les  substances  visuelles. 

Tandis  que,  pour  la  sensation  du  noir,  l'assimilation  n'est  pas  produite  par 
la  lumière,  elle  est,  pour  la  sensation  du  vert  et  pour  celle  du  bleu,  produite 
d'une  part  directement  par  la  lumière,  d'autre  part  indirectement  par  la 
désassimilation. 

Pour  prouver  le  fait  qu'une  seule  substance  produit  la  sensation  de  deux 
coulevxrs,  suivant  que  la  désassimilation  ou  l'assimilation  est  plus  grande,  on 
peut  faire  l'expérience  suivante  :  lorsque,  dans  un  espace  éclairé  par  de  la 
lumière  blanche,  on  fait  tomber  de  la  lumière  rouge  sur  un  papier  blanc  et 
qu'on  interpose  un  corps  opaque,  l'ombre  de  ce  dernier  paraîtra  verte  ;  à  la 
place  de  l'ombre,  la  substance  visuelle  destinée  à  la  perception  du  rouge  et 
du  vert  n'est  pas  désassimilée,  la  sensation  du  rouge  s'éteint,  mais  en  même 
temps  l'assimilation  augmente  à  l'endroit  de  l'ombre  et  celle-ci  paraît  verte. 
Voilà  l'explication  du  contraste  coloré. 

Les  images  persistantes  colorées  s'expliquent  de  la  même  manière.  Un  œil 
qui  reçoit  de  la  lumière  rouge  désassimile  directement  et  perçoit  du  rouge; 
en  même  temps  il  assimile  indirectement;  la  sensation  du  vert  augmente, 
mais  elle  reste  latente.  En  fermant  l'œil,  la  désassimilation  cesse,  l'assimila- 
tion est  beaucoup  plus  intense  et  produit,  dans  notre  exemple,  la  sensation  du 
vert. 

Lorsque,  dans  la  substance  blanche  et  noire,  la  désassimilation  est  égale  à 
l'assimilation,  nous  obtenons  le  gris  moyen.  Lorsque  la  désassimilation  est 
égale  à  l'assimilation  dans  les  substances  des  couleurs,  la  sensation  d'une 
couleur  anéantit  celle  de  l'autre  et  il  ne  reste  que  l'excitation  simultanée  de  la 
substance  blanche  et  noire  comme  une  faible  sensation  blanche'.  Les  couleurs 
dites  complémentaires  sont  donc  de  véritables  couleurs  antagonistes.  Elles 
ne  se  complètent  pas  pour  former  le  blanc,  mais  elles  laissent  persister 
la  sensation  du  blanc.  Toutes  les  couleurs  mélangées  peuvent  donner  du 
blanc,  parce  que  le  rouge  et  le  vert  s'anéantissent  de  même  que  le  bleu  et  le 
jaune,  et  il  ne  reste  que  l'excitation  simultanée  de  la  substance  blanche  et 
noire  qui  est  excitée  par  tous  les  rayons  lumineux.  Le  même  fait  produit 
constamment  une  certaine  impureté  des  sensations  colorées,  même  lorsque  la 
couleur  est  pure  en  elle-même. 

Il  est  impossible  de  méconnaître  que  la  théorie  de  Hering  a  reçu  un  appui 
puissant  par  la  brillante  découverte  du  rouge  rétinien  de  M.  Boll.  Le  rouge 
de  la  rétine  correspond  peut-être  à  la  substance  visuelle  qu'exige  la  théorie 
de  M.  Hering. 
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Le  chapitre  de  la  Chromatoptométrie  était  déjà  imprimé  quand  j'ai  eu  le 
plaisir  de  recevoir  de  M.  le  D'  Daae  (1  )  un  carton  contenant  des  échantillons 
de  laines  colorées  que  l'auteur  a  composé  pour  le  diagnostic  de  l'achro- 
matopsie  du  rouge  et  du  vert. 

Ce  tableau  contient  dix  rangées  horizontales  de  couleurs  et  chaque  série  se 
compose  de  sept  couleurs,  représentées  par  des  fds  de  laine.  Dans  un  certain 
nombre  de  séries,  les  couleurs  sont  placées  par  ordre  d'intensité  :  ces  rau- 

(1)  Daae  (Kragero,  Norwége),  Farvehlindlied  og  opdaigelse  af  farveblinde  med  tabél,  1877. 
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gées  correspondent  aux  numéros  3  (pourpre),  7  (vert),  9  (rouge).  Les  autres 
lignes  ne  renferment  pas  des  couleurs  de  même  ordre. 

Voici  la  façon  dont  on  procède  pour  examiner  la  sensation  des  couleurs 
suivant  la  méthode  de  M.  Daae  : 

A.  On  place  le  tableau  bien  éclairé  par  la  lumière  du  jour  devant  la 
personne  eu  expérience,  et  on  lui  fait  observer  que  certaines  lignes  hori- 
zontales contiennent  des  couleurs  de  même  ton,  mais  de  nuances  différentes 
allant  du  foncé  au  clair. 

B.  On  demande  alors  au  patient  si  les  couleurs  de  la  première  rangée  sont 
de  même  espèce  :  après  la  réponse,  on  désigne  la  seconde  ligne,  on  répète  la 
question  et  on  parcourt  ainsi  tout  le  tableau. 

1°  Si  le  malade  reconnaît  toutes  les  couleurs  avec  leur  gradation,  sa  per- 
ception des  couleurs  est  normale. 

2°  S'il  ne  distingue  ni  les  lignes  qui  ne  contiennent  qu'une  couleur,  ni  les 
autres,  sa  perception  n'est  pas  complètement  déterminée. 

Il  faut  dans  ce  cas  recommencer  l'expérience  et  la  répéter  plusieurs  fois  : 
on  arrivera  la  plupart  du  temps  à  un  résultat  définitif. 

3°  Lorsque  le  malade  indique,  comme  contenant  une  seule  couleur,  une  des 
séries  qui  en  contiennent  différentes,  il  est  achromatope. 

L'achromatopsie  peut  cependant  présenter  divers  degrés  :  mais  quel  (jue 
soit  ce  degré,  il  sera  toujours  difficile  à  l'achromatope  de  distinguer  le  vert  du 
rouge. 

Les  séries  qui  contiennent  dilférenles  couleurs  sont  disposées  de  telle  façon 
sur  le  tableau  que  les  couleurs  de  la  dixième  ligne  sont  reconnues  comme 
étant  égales  par  un  achromatope  du  plus  faible  degré,  celles  de  la  huitième 
par  un  malade  d'un  degré  un  peu  plus  élevé,  etc.,  jusqu'à  celles  de  la  pre- 
mière ligne,  qui  sont  confondues  par  des  achromatopes  du  degré  le  plus  élevé. 

11  arrive  quelquefois  qu'une  personne  désire  se  faire  passer  pour  achro- 
matope, sans  l'être  en  réalité  :  elle  prétendra  dans  ce  cas  voir  comme  étant 
égales  les  couleurs  qui  diffèrent  le  plus,  tandis  qu'elle  jugera  diflereiites  les 
couleurs  égales. 

Lorsqu'on  pareil  cas  le  patient  ne  distingue  pas  la  ligne  contenant  le 
pourpre,  il  faut  songer  à  la  possibilité  d'une  sinmlalion;  car  cette  rangée  est 
perçue  nettement  par  la  plupart  des  achromatopes. 

Nous  avons  déjà  expérimenté  le  procédé  de  M.  Daae  dans  deux  cas 
d'achromatopsie  partielle  et  il  nous  a  donné  des  résultats  assez  satisfaisants. 
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§  29.  La  périoptométrie  comprend  l'exploration  des  parties  excentriques 
de  la  réline,  c'est-à-dire  de  toute  l'étendue  de  cette  membrane  qui  est  située 
en  dehors  de  la  fosse  centrale  de  la  macula. 

On  appelle  vision  indirecte  ou  excentrique  la  vision  qui  se  fait  à  l'aide  des 
parties  excentriques  de  la  rétine.  L'expression  de  vision  directe  est  réservée 
à  la  fonction  physiologique  de  la  fosse  centrale. 

Toute  l'étendue  de  la  vision  d'un  œil  immobile,  c'est-à-dire  tout  l'espace 
d'où,  un  œil  immobile  peut  recevoir  des  impressions  lumineuses,  constitue  le 
champ  visuel  monoculaire.  Nous  en  déterminerons  d'abord  les  limites  et 
nous  passerons  ensuite  à  l'examen  des  fonctions. 

Limites  du  champ  visuel.  — Les  limites  du  champ  visuel  sont  données  par 
les  points  les  plus  éloignés  de  la  ligne  visuelle  qui  produisent  encore  une 
sensation  lumineuse. 

L'étendue  du  champ  visuel  dépend  de  plusieurs  facteurs.  Nous  les  passe- 
rons successivement  en  revue  : 

1"  Les  parties  avoisinantes  de  l'œil.  —  a.  Paupières.  —  L'écartement  de 
la  fente  palpébrale  par  l'élévation  de  la  paupière  supérieure  et  le  retrait  de 
la  commissure  élargit  le  champ  visuel  dans  les  directions  correspondantes. 

b.  Squelette  orbitaire  et  parties  molles  qui  le  recouvrent.  —  Le  bord  supé- 
rieur de  l'orbite  ainsi  que  les  sourcils,  le  nez  et  le  bord  inférieur  de  l'orbite 
peuvent  priver  l'œil  d'une  partie  notable  de  son  champ  visuel,  et  cela  d'autant 
plus  que  le  globe  oculaire  est  plus  profondément  situé  dans  la  cavité  osseuse 
qui  le  renferme  (1). 

2"  La  situation  du  plan  pupillaire  relativement  au  bord  de  la  cornée.  — 
Plus  le  plan  pupillaire  est  situé  en  avant  du  bord  cornéen,  plus  est  consi- 
dérable l'étendue  du  champ  visuel. 

3°  Le  diamètre  de  la  pupille.  —  Le  diamètre  de  la  pupille  ne  peut  pas  être 
sans  influence  sur  les  limites  et  sur  les  fonctions  de  la  vision  indirecte.  Toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  le  champ  visuel  doit  être  plus  étendu  pour  une  pupille 
dilatée  que  pour  une  pupille  rétrécie.  Purkinje  (2)  trouve  que  son  champ 

(1)  Laiidolt,  II  perimetro  e  la  sua  applicazione  (Annuli  d'oltalin.  ilcl  prof.  Qiiagliiio. 
Janvier  1872). 

(2)  Purkinje,  PhijsioloQie  iler  Sinne,  1825,  t.  II,  p.  6. 
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visuel  augmente  en  dehors  de  100  à  115  degrés  sous  l'influence  de  l'atropi- 
nisation.  Donders,  par  contre,  n'a  pu  constater  aucune  modification  du  champ 
visuel  sous  l'influence  de  l'atropine  (1).  Il  est  vrai  que  les  expériences  rela- 
tives à  l'influence  de  la  pupille  sur  l'étendue  du  champ  visuel  ne  sont 
pas  très-faciles  à  faire,  attendu  que  les  agents  qui  influent  sur  la  pupille 
agissent  en  même  temps  sur  l'accommodation.  Or,  l'état  d'accommodation  de 
l'œil  a  de  son  côté  une  influence  considérable  sur  l'étendue  du  champ  visuel, 
en  ce  sens  qu'un  œil  accommodé  réfractant  plus  fortement  la  lumière  doit 
avoir  un  champ  visuel  plus  étendu  que  lorsque  l'accommodation  est  relâ- 
chée. Le  l'étrécissement  de  la  pupille  a  donc  sur  l'étendue  du  champ  visuel 
un  effet  contraire  à  celui  de  l'accommodation  qu'il  accompagne.  De  même, 
le  repos  d'accommodation  et  la  dilatation  de  la  pupille  agissent  sur  le  champ 
visuel  en  sens  inverse.  C'est  probablement  à  cela  cju'il  faut  atiribuer  le  fait 
que  ni  l'atropine  ni  l'ésérine  n'ont  une  influence  marquée  sur  les  limites  du 
champ  visuel. 

Nous  avons  fait  à  ce  sujet,  sur  nos  propres  yeux,  des  expériences  qui  nous 
ont  permis  de  constater  que,  même  dans  le  cas  de  dilatation  maximum  de  la 
pupille  sous  l'influence  de  l'atropine,  le  champ  visuel  n'est  pas  plus  étendu 
que  dans  le  rétrécissement  maximum  de  la  pupille  produite  par  l'ésérine. 

Mais  si  la  pupille  n'influe  pas  beaucoup  sur  les  limites  du  champ  visuel, 
elle  a  une  influence  marquée  sur  les  fonctions  de  la  vision  indirecte.  En  etfet, 
la  pupille  modifie  non  la  direction  mais  la  quantité  des  rayons  lumineux  qui 
pénètrent  dans  l'œil.  Ainsi,  en  supposant  sphérique  le  globe  oculaire  et  la 
pupille  dilatée  au  maximum,  toutes  les  parties  de  la  rétine  reçoivent,  de  la 
même  source  lumineuse,  à  peu  près  la  même  quantité  de  lumière,  abstrac- 
tion faite  de  la  partie  réfléchie  de  la  cornée.  Au  contraire,  plus  la  pupille  se 
rétrécit,  plus  est  grande  la  différence  entre  la  quantité  de  lumière  qui  pénètre 
dans  l'œil  suivant  l'axe  principal  et  celle  qui  y  entre  obliquement. 

M.  Charpentier,  en  instillant  une  goutte  d'une  solution  d'ésérine  dans  son 
œil,  et  en  examinant  le  champ  visuel  après  le  rétrécissement  de  la  pupille 
produit  par  cet  agent,  a  trouvé  que  le  champ  visuel  avait  diminué  d'éteiulue 
pour  chaque  couleur,  surtout  pour  le  bleu,  un  peu  moins  pour  le  vert,  faible- 
ment pour  le  rouge.  La  sensibilité  centrale,  il  est  vrai,  s'était  elle-même 
affaiblie  à  cause  de  la  suppression  d'un  certain  nombre  de  rayons  lumineux 
passant  par  la  pupille,  mais  cet  affaiblissement  était  beaucoup  moindre  que 
pour  la  périphérie.  D'autre  part,  pendant  une  forte  dilatation  pupillaire 
produite  par  l'atropine,  le  champ  visuel  des  couleurs  s'élargissait  de  !2  à 
8  degrés  (2). 

A"  L'accommodation.  —  Le  champ  visuel  s'étend  dans  l'accommodation 
(Liebreich),  sans  doute  parce  que  dans  ce  cas  le  pouvoir  réfringent  du  cris- 
tallin augmente  et  que  la  pupille  se  rapproche  de  la  cornée.  C'est  sans  doute 

(1)  Donders,  Arch.  /.  Ophth.,  t.  XXIIl,  2,  230-270. 

(2)  Charpentier,  De  la  vision  avec  les  di/férentes  parties  delà  rétine.  Thèse  de  Paris,  1877. 


à 


PÉRIOPTOMÉTRIE. 


595 


pour  cette  raison  que  le  champ  visuel  ne  se  rétrécit  pas  sous  l'influence  de 
l'ésérine.  J'ai  examiné  l'étendue  du  champ  visuel  de  mon  œil  gauche  sous  une 
action  de  l'ésérine  telle  que  la  pupille  ne  représentait  plus  qu'une  ouverture 
d'environ  1  millimètre  de  diamètre.  Malgré  cela,  le  champ  visuel  de  cet  œil 
n'était  nullement  réduit  en  comparaison  de  son  étendue  normale.  La  cause 
en  est  probablement  à  l'action  énergique  qu'exerce  l'ésérine  sur  l'accommo- 
dation. Elle  avait  en  effet  produit  dans  cet  œil  une  accommodation  de  8,5  D, 
tandis  qu'à  mon  âge  la  somme  d'accommodation  dont  l'œil  est  susceptible  ne 
devait  être  que  de  7  D,  suivant  le  schéma  de  Donders. 

5"  La  forme  du  globe  oculaire.  —  Sur  un  globe  oculaire  très-allongé,  les 
parties  périphériques  de  la  rétine  sont  plus  éloignées  du  plan  pupillaire  que 
sur  un  globe  oculaire  raccourci  dans  le  sens  antéro-postérieur  et  fortement 
recourbé  dans  le  sens  équatorial.  De  sorte  que  les  rayons  lumineux  les  plus 
périphériques  tombent,  dans  le  premier  cas,  sur  une  partie  insensible  de  la 
rétine,  tandis  que  dans  le  second  ils  rencontrent  une  partie  encore  sensible  de 
la  rétine.  Cette  disposition  pourrait  contribuer  à  rendre  le  champ  visuel  des 
myopes  axiles  moins  étendu  que  celui  des  hypermétropes. 

En  effet,  MM.  Uschakoff  et  Reich  (1)  ont  constaté  que  le  champ  visuel  est 
en  général  plus  étendu  chez  les  hypermétropes  que  chez  les  myopes. 
B'I.  Mauthner  (2),  qui  a  répété  ces  expériences,  ne  trouve  cette  différence 
d'étendue  pas  assez  fréquemment  pour  pouvoir  en  faire  une  règle. 

Les  résultats  des  expériences  de  M.  Uschakoff  sont  les  suivants  : 


horizontal  : 

Emmétropie 

=  142°,  minimum 

=  137° 

vertical 

)) 

=  120° 

=  114° 

Étendue  maxiinuiii 

horizontal 

Myopie 

=  140°  ' 

» 

=  100° 

du  diamètre. . . 

1  vertical 

)) 

=  120° 

=  92° 

iiorizontal 

Hypermétropie 

=  174° 

=  147° 

\  vertical 

» 

=  146° 

=  123° 

M.  Reich  trouve,  dans  220  observations,  des  excursions  plus  considérables 
entre  le  maximum  et  le  minimum  d'étendue.  Les  moyennes  sont  à  peu  près 
les  mêmes  que  celles  de  M.  Uschakoff. 

G°  L'étendue  de  la  partie  sensible  de  la  rétine. —  MM.  Uschakoff  et  Donders 
ont  constaté  que  la  rétine  s'étend  en  avant  sur  le  côté  interne  de  l'œil  plus 
loin  que  sur  le  côté  externe,  et,  de  plus,  il  résulte  des  expériences  de  Donders 
que  la  zone  périphérique  de  la  partie  externe  de  la  rétine  est  insensible.  Le 
champ  visuel  ne  peut  donc  pas  s'étendre  en  dedans  aussi  loin  qu'en  dehors  (3). 

M.  V.  Hippel  (4)  a  constaté  (jue  sous  l'influence  de  la  strychnine  donnée 

(1)  Uschalvoff  in  Archives  (/e  Reichert  et  Dubois-Reymond,  1870,  t.  IV.—  Reich,  Détermi- 
nation des  limites  du  champ  visuel  ainsi  que  des  rapports  dijnamiques  des  muscles  droits 
internes  et  externes  dans  des  yeux  de  réfraction  di/ferente.  Tlièse  de  Saint-Pétersbourg,  1871. 

(2)  Mauthner,  Die  optischen  Fehler  des  Auges.,  1876,  p.  511. 

(3)  Uschalvoff,  Le—  Donders,  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  scietices  d'Amsterdam, 
séance  du  27  août  1877. 

(4)  Berliner  Klin.  Wochensclirift,  n°  17,  1873. 
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en  injection  sous-culanée,  l'étendue  du  champ  visuel  augmente  de  même  que 
la  sensibilité  pour  le  bleu  et  l'acuité  visuelle,  tandis  que  ce  médicament  ne 
changerait  pas  la  sensation  lumineuse. 

§  30.  —  MÉTHODES  DE  DÉTERMINATION  DU  CHAMP  VISUEL. 

La  méthode  primitive  de  mensuration  du  champ  visuel  consistait  à  faire 
fixer  un  point  situé  dans  un  plan  vertical,  à  la  hauteur  de  l'œil  examiné. 
Sur  ce  plan  on  faisait  mouvoir  des  objets  dans  diverses  directions  jusqu'aux 
limites  où  ils  cessaient  d'être  distingués.  Ces  points  extrêmes  réunis  ensemble 
devaient  donner  les  limites  du  champ  visuel. 

C'est  sur  ce  principe  que  M.  deWeckera  construit  son  campimètre(fig.  128). 


FiG.  128. 


Cet  appareil  consiste  en  un  tableau  vertical  d'un  mètre  carré  environ.  A  ce 
tableau  est  adjoint  une  uientonnière  dont  le  support  gradué  indique  la  distance 
de  l'œil  au  tableau.  Au  milieu  du  tableau  est  peinte  une  petite  croix  blanche. 
Elle  constitue  l'objet  de  fixation  et  doit  se  trouver  à  la  hauteur  de  l'œil  du 
malade.  Sur  des  tiges  métalliques  qui  rayonnent  du  point  de  fixation  sont 
enchâssées  de  petites  billes  d'ivoire,  que  l'on  peut  faire  glisser  sur  les  tiges 
à  l'aide  d'un  mécanisme  disposé  derrière  le  tableau. 
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Avec  cette  disposition  on  peut  donc  faire  avancer  de  tous  côtés,  dans  des 
directions  rayonnantes  ou  convergentes  vers  le  point  de  fixation,  les  billes 
qui  sont  blanches  d'un  côté  et  noires  de  l'autre.  On  trouve  ainsi  facilement 
sur  les  rayons  le  point  précis  où  la  bille  d'ivoire  blanche  commence  à  être 
perçue.  A  cet  endroit  on  la  retourne  de  manière  qu'elle  ne  présente  plus  à 
l'observateur  que  sa  moitié  noire.  L'exploration  achevée,  l'étendue  du  champ 
visuel  se  trouve  être  délimitée  par  les  points  des  tiges  où  les  billes  se  sont 
arrêtées.  La  forme  de  ce  champ  visuel  peut  être  appréciée  directement  si  l'on 
regarde  du  côté  où  est  actuellement  dirigée  la  moitié  blanche  des  billes. 

Cette  méthode  toutefois  est  passible  d'objections  sérieuses.  En  effet,  on 
examine  ainsi  les  différentes  parties  de  la  rétine  à  des  distances  différentes. 
Soit  par  exemple  GD(fig.  129),  la  coupe  horizontale  du  tableau,  0  le  point  de 


fixation  situé  à  30  centimètres  du  point  nodal  de  l'œil  examiné.  Dans  ce  cas 
on  examine  la  macula  m  à  une  distance  de  30  centimètres  (si  nous  négligeons 
les  quelques  millimètres  qui  séparent  le  point  nodal  de  la  rétine).  Le  point 
du  tableau  qui  correspond  à  un  point  h  situé  à  40  degrés  de  la  macula  se 
trouve  en  B,  celui  qui  correspond  à  un  point  d,  distant  de  80  degrés  de  la 
macula  se  trouve  en  D.  Or  la  distance  b  B  est  39,2  centimètres,  donc  plus 
grande  que  w  0  et  D  encore  plus  grand,  c'est-à-dire  173  centimètres.  On 
examine  donc  les  parties  périphériques  de  la  rétine  à  une  distance  de  plus  en 
plus  grande  que  celle  des  parties  centrales. 

Outre  cela,  le  tableau  devrait  avoir  une  étendue  très-grande  s'il  devait  servir 
à  la  détermination  de  tout  le  champ  visuel,  si  ce  dernier  avait  seulement  une 
étendue  minimum  de  85  degrés  en  dehors  et  de  65  degrés  en  dedans.  En  effet, 
dans  la  figure  129,  0  G  correspondant  à  05  degrés  devient  =  30  tg.  65" 
=  64  cm., et  le  point  du  tableau,  qui  correspondrait  à85degrés,  serait  éloigné 
de  0  de  343  cm.  La  largeur  du  tableau  devrait  donc  être  de  plus  de  4  mètres. 

Ou  bien  il  faut  rapprocher  l'œil  à  examiner  très-près  du  tableau  et  déter- 
miner le  champ  visuel  à  une  très-courte  distance.  C'est  ce  que  M.  de  Wecker 
a  fait  ces  derniers  temps.  Il  place  l'œil  à  examiner  à  16  centimètres  du  tableau, 
de  sorte  que  ce  dernier,  qui  est  divisé  en  tangentes  jusqu'à  70  degrés,  a  un 
diamètre  de  90  centimètres. 

Toutefois  sur  un  plan  on  ne  saurait  jamais  circonscrire  un  champ  visuel 
normal,  qui  dans  plusieurs  directions  s'étend  à  90  degrés  et  au  delà,  attendu 
que  la  tangente  de  90  degrés  est  infinie. 
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La  mensuration  à  l'aide  du  tableau  présente  encore  pour  la  pratique  ce 
grave  inconvénient  que  l'examinateur,  étant  placé  nécessairement  derrière  le 
malade,  ne  peut  pas  contrôler  si  celui-ci  fixe  ou  non. 

Si  l'on  veut  interroger  tous  les  points  de  la  rétine  à  des  distances  égales, 
on  doit  placer  les  objets-types  sur  une  surface  sphérique  et  concentrique  h 
l'œil. 

Ce  principe  a  été  mis  en  pratique  pour  la  première  fois  par  M.  Aubert  (1), 
qui  construisit  pour  les  expériences  périoptométriques  un  instrument  auquel 
M.  Foerster  a  donné  le  nom  de  périmètre.  C'est  surtout  à  M.  Foerster  que 
revient  l'honneur  d'avoir  introduit  le  périmètre  dans  la  pratique  (2). 


FiG.  130. 


Le  périmètre  d'Aubert  a  subi  plusieurs  modifications,  mais  le  principe  est 
toujours  resté  le  même. 

Je  donne  ici  comme  spécimen  le  périmètre  que  j'ai  fait  construire  et  dont 
je  me  sers  depuis  des  années,  parce  qu'il  est  le  plus  simple  et,  comme  je  puis 
l'affirmer,  très-pratique  (3)  : 

Le  périmètre  (fig.  ISO)  consiste  essentiellement  en  un  demi-aimeau  de 

(1)  Arch.  f.  Ophth.,  1857,  t.  Kl,  2,  p.  40. 

(2)  Mocser,  Thèse  de  Roslock,  1869. 

(3)  E.  Landolt,  Il  perimctro  e  la  sua  applicazione  (Annali  d'oltalmologia  dti  prof.  Qua- 
glino.  Janvier  1872). 
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30  centimètres  do  rayon  de  courbure,  noirci  sur  la  face  interne  et  ç^radué  sur 
la  face  postérieure  à  partir  de  son  sommet  qui  représente  le  point  zéro  de  la 
division.  A  son  sommet,  l'arc  est  assujetti  aune  colonne  et  il  peut  être  tourné 
circulairement  autour  de  ce  point  de  manière  à  engendrer  un  hémisphère.  La 
position  de  l'arc  est  marquée  par  une  aiguille  ;  elle  se  meut  avec  lui  sur  un 
cadran!  occupant  la  face  postérieure  de  la  tète  de  la  colonne  A.  Sur  l'arc  sont 
mobiles  deux  cadres  noirs  P,  destinés  à  recevoir  les  objets  excentriques,  soit 
un  papier  blanc  ou  coloré,  soit  encore  des  figures.  L'écartement  de  l'ob- 
jet-type  du  sommet  de  l'arc  est  indiqué  directement  sur  la  division  de  ce 
dernier. 

L'œil  à  examiner  doit  se  trouver  au  centre  G  de  l'hémisphère  décrit  par 
l'arc.  A  cet  effet  une  seconde  colonne  B,  plus  petite  que  la  première,  est  située 
en  face  de  celle-ci.  Elle  est  destinée  à  soutenir  la  tête  et  munie  à  son  extrémité 
d'un  support  pour  le  menton, assez  large  pour  que  ce  dernier  puisse  être  placé 
à  la  droite  ou  à  la  gauche  d'une  tige  qui  part  de  la  colonne.  Le  sommet  de 
cette  tige,  recourbé  en  avant,  vient  s'appuyer  contre  le  rebord  orbitaire 
inférieur  du  côté  de  l'œil  en  expérience.  L'extrémité  de  la  tige  se  trouve  à 
13  millimètres  en  dessous  et  à  7  millimètres  en  avant  du  centre  de  l'arc,  de 
sorte  que  le  centre  optique  de  l'œil,  qui  est  situé  à  peu  près  à  13  millimètres 
au-dessus  et  à  7  millimètres  en  arrière  du  bord  orbitaire  inférieur,  coïncide 
avec  le  centre  de  l'hémisphère  que  l'arc  décrit  en  tournant. 

La  tige  conserve  invariablement  sa  position,  tandis  que  le  support  du  menton 
peut  être  haussé  et  baissé  suivant  le  besoin.  Il  peut  de  plus  être  tourné,  avec 
la  tête  du  patient,  autour  de  son  axe  vertical,  pour  écarter  les  causes  d'erreur 
dues  aux  saillies  du  nez  et  d'une  partie  du  bord  orbitaire  supérieur.  Ces  par- 
lies  peuvent  en  effet  limiter  considérablement  le  champ  visuel  et  faire  croire 
à  une  défectuosité  pathologique  {roy.  p.  6H). 

Pendant  l'examen,  on  fait  fixer  à  l'œil  qui  est  en  expérience  le  sommet  de 
l'arc,  marqué  par  un  point  blanc,  tandis  qu'on  couvre  l'autre. 

L'examinateur  se  place  en  face  de  la  personne  à  examiner  et  fait  mouvoir 
les  objets  excentriques  des  extrémités  vers  le  sommet  de  l'arc,  en  observant 
le  point  de  la  graduation  où  ces  objets  commencent  à  apparaître. 

Notre  périmètre  a  ce  grand  avantage  de  permettre  à  l'examinateur  de 
constater  à  la  fois  la  position  de  l'arc  sur  le  cadran,  la  position  des  objets 
excentriques  sur  la  graduation  de  l'arc  et  surtout  de  contrôler  la  fixation 
invariable  du  sommet  de  l'arc  par  l'œil  soumis  à  l'examen.  C'est  pourquoi  la 
détermination  périmétrique  du  champ  visuel  demande  moins  de  temps 
que  celle  que  l'on  exécute  à  l'aide  du  plan.  Dans  ce  dernier  cas,  on  se  trouve, 
comme  nous  l'avons  dit,  derrière  le  malade,  et,  ne  pouvant  pas  contrôler  s'il 
fixe  ou  s'il  ne  fixe  pas  le  centre  du  tableau,  on  est  obligé  de  répéter  plusieurs 
fois  l'examen  pour  obtenir  un  résultat  concluant.  Avec  le  périmètre,  au  con- 
traire, on  ne  commence  la  détermination  que  lorsqu'on  voit  que  l'œil  du 
malade  est  bien  dirigé  sur  le  point  de  fixation. 

Il  est  en  outre  important  que  l'arc  du  périmètre  soit  large,  et  cela  pour  deux 
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raisons  :  d'une  part,  pour  cacher  la  main  et  le  poignet  de  l'expérimenlateur, 
lesquels  peuvent  être  confondus  avec  l'objet  excentrique  ;  d'autre  part,  pour 
permettre  la  détermination  des  fonctions  du  pôle  postérieur  de  la  réline, 
de  la  fosse  centrale,  de  la  macula  et  de  ses  environs,  la  papille,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  changer  la  position  de  l'arc.  C'est  pour  cette  raison  que 
l'arc  de  notre  périmètre  porte  sur  sa  face  interne  une  division  en  demi- 
degrés  en  partant  du  point  zéro  jusqu'à  20  degrés  de  chaque  côté  et  à  10  de- 
grés en  haut  et  en  bas.  C'est  à  l'aide  de  cette  division  que  nous  avons  fait  nos 
déterminations  de  la  distance  qui  sépare  la  papille  de  la  macula,  de  l'étendue 
de  la  tache  de  Mariotte,  etc.  (1). 

L'appareil  employé  à  la  clinique  ophthalmologique  d'Utrecht  pour  la  men- 
suration du  champ  visuel  est  une  combinaison  du  périmètre  et  du  tableau  (2). 
11  se  compose  d'un  tableau  de  bois  noir  placé  verticalement.  Au  milieu  de 
celui-ci  est  assujetti  ùn  demi-cercle  de  métal,  plat,  et  mobile  autour  de  son 
sommet.  Vis-à-vis  et  à  une  distance  de  35  centimètres  s'élèvent  deux  appuis  pour 
les  yeux  du  patient.  M.  Snellen  a  réuni,  au  moyen  d'une  branche,  le  support 
du  bord  orbi taire  inférieur  avec  un  support  semblable  destiné  à  l'autre  œil,  et 
ainsi  il  donne  à  la  tête  une  situation  plus  fixe.  On  peut  faire  tourner  ce  sup- 
port autour  de  son  axe  vertical,  qui  porte  l'appui  orbitaire  de  l'œil  à  examiner, 
ainsi  que  les  petits  appuis  du  bord  inférieur  de  l'orbite,  si  bien  que  le  petit 
appareil  sert  également  pour  la  mensuration  de  l'œil  droit  et  pour  celle  de 
l'œil  gauche. 

On  se  sert  de  l'arc  métallique  absolument  comme  du  périmètre;  mais  la 
surface  du  tableau,  aussi  loin  qu'elle  s'étend,  est  divisée  en  tangentes 
de  l'hémisphère,  et  sert  à  la  représentation  des  anomalies  du  champ  visuel 
qui  sont  situées  en  deçà  de  45  degrés  du  point  de  fixation.  La  projection 
diminuée  vingt-cinq  fois,  et  reportée  sur  le  papier  au  moyen  d'un  timbre 
d'impression,  reproduit  le  même  schéma  et  rend  possible  l'inscription  de 
ses  formes  dans  les  observations.  L'autre  face  du  tableau  est  simple- 
ment divisée  comme  un  système  de  coordonnées  rectangulaires,  de  façon 
qu'on  peut  à  volonté  obtenir  la  mesure  du  champ  visuel  sur  la  surface 
plane. 

Le  docteur  Carter  (3)  emploie  pour  la  détermination  du  champ  visuel 
un  quart  de  cercle.  L'appareil  fonctionne  du  reste  comme  les  périmètres 
mentionnés.  Le  point  visé  diffère  seul.  En  effet,  M.  Carter  a  fait  percer  le 
sommet  de  son  périmètre,  de  sorte  que  l'œil  eu  expérience  peut  fixer,  à 

(1)  Landolt,  La  distanza  fra  la  macula  lutea  ed  il  ceritro  del  nervo  otlico  {Annali  di  ottal- 
mologia,  I,  1872). 

Çl)  C'est  l'appareil  perfectionné  qui  déjà  en  1863  a  été  décrit  dans  la  thèse  de  M.  J.-B. 
Schuurmann,  zur  Messung  des  Gesichtsfeldcs  mit  Hilfe  eines  Halbringes. 

(3)  Compte  rendu  du  Congrès  périodique  international  d'ophtlialmologie.  Congrès  de 
Londres,  1872. 
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travers  celle  oiiverlure,  un  objet  éloigné  et  relâcher  son  accommodation.  Il 
n'est  pas  facile  à  concevoir  pourquoi  le  centre  de  la  rétine  doit  être  adapté 
à  une  longue  distance  pendant  qu'on  examine  le  reste  de  la  rétine  à  une 
courte  distance. 

Le  périmètre  du  docteur  Scherk  (1)  est  représenté  par  une  concavité 
hémisphérique  d'un  pied  de  rayon,  fixée  au  niveau  de  son  sommet  à  une 
tige  verticale.  A  sa  face  interne  elle  est  noircie  pour  permettre  de  dessiner 
des  figures  à  la  craie,  et  est  divisée  en  méridiens  et  en  cercles  parallèles  de 
10  degrés  en  10  degrés.  Pour  éclairer  suffisamment  la  face  interne,  la  cavité 
hémisphérique  a  été  partagée  par  un  méridien  vertical  en  deux  segments  qui 
sont  reliés  au  pôle  par  une  charnière,  ce  qui  permet  de  rabattre  une  moitié 
pendant  qu'on  examine  sur  l'autre. 

La  fixation  de  la  tète  et  la  position  de  l'œil  sont  obtenues  comme  dans  le 
périmètre  de  Foerster.  Comme  objet  type,  M.  Scherk  emploie  un  morceau 
de  papier  soutenu  par  une  tige  de  baleine,  qu'on  promène  sur  la  face  interne 
de  l'hémisphère.  On  marque  avec  la  craie  les  points  extrêmes  du  champ 
visuel. 

Cette  méthode  oblige  l'observateur  de  se  tenir  soit  en  arrière  du  patient, 
soit  à  ses  côtés,  ce  qui  est  un  grand  inconvénient.  Son  seul  avantage  est  de 
servir  à  la  démonstration  du  champ  visuel. 

Le  diopsimètre  de  Robert  Houdin  (2),  destiné  à  l'exploration  du  champ 
visuel,  consiste  en  un  petit  cylindre  de  bois,  terminé  à  l'une  de  ses  extré- 
mités par  une  coquille  dans  laquelle  vient  s'emboîter  l'œil  à  examiner,  et  à 
l'autre  par  un  cadran  gradué.  L'aiguille  de  ce  cadran  est  disposée  de  façon 
à  se  maintenir  dans  une  position  verticale  et  à  pouvoir  ainsi  donner  les 
degrés  d'inclinaison  sur  l'horizon  de  la  tige  mobile. 

Au  milieu  du  cylindre  est  un  petit  tube  de  2  à  3  millimètres  de  largeur, 
qui  le  traverse  dans  toute  sa  longueur.  Ce  petit  tube  est  destiné  à  assurer 
la  position  fixe  de  l'axe  optique  en  expérience,  un  pain  à  cacheter  servant 
de  point  de  mire  sur  une  muraille  en  face  de  l'observateur. 

Sur  le  cylindre,  qui  peut  se  mouvoir  tout  autour  de  son  axe,  est  prati- 
quée une  fente,  à  parois  parallèles,  écartées  l'une  de  l'autre  de  6  millimètres 
environ.  Dans  l'ouverture  procurée  par  cette  fente,  c'est-à-dire  dans  un  dia- 
mètre déterminé  de  l'instrument,  se  meut,  portée  sur  les  deux  bras  et  dans  le 
plan  de  la  fente,  une  bande  d'ivoire  qui  peut  ainsi  occuper  toutes  les  posi- 
tions, depuis  l'axe  jusqu'à  160  degrés  à  partir  de  l'axe. 

Les  mouvements  sont  mesurés  sur  le  cadran  mentionné.  Ces  mouve- 
ments dans  ce  plan,  celui  du  cylindre  lui-même  autour  de  son  axe,  peuvent 

(1)  Klin.  Monatsbl.,  1872,  l.  X,  p.  151. 

(2)  Compte  rendu  du  Congrès  périodique  international  d'ophthalmologie.  Congrès  de 
Paris,  1868,  p.  70. 
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par  leurs  combinaisons,  procurer  à  la  boule  d'ivoire  toutes  les  positions 
dans  une  sphère  pour  ainsi  dire  concentrique  avec  celle  de  Fœil.  Comme 
d'ailleurs  chacun  d'eux  porle  sur  un  tinbre  gradué  sa  mesure  exacte,  on  se 
procure  les  coordonnées  de  tous  les  points  sensibles  de  la  sphère  réti- 
nienne. 

Le  périmètre  de  M.  Badal  (1)  (fig.  131),  consiste,  comme  celui  de  M.  Robert 
Houdin,  en  un  tube  fendu  latéralement  et  une  partie  mobile  pour  mesurer 


Fir,. 


l'inclinaison  des  méridiens.  A  cela  l'auteur  a  ajouté  un  quart  de  cercle  de 
15  centimètres  de  rayon,  placé  de  champ  à  une  extrémité  du  tube.  L'autre 
extrémité  csl  évasée  et  s'applique  contre  les  paupières. 

Le  quart  de  cercle  est  gradué  de  5  en  5  jusqu'à  90  degrés.  Sur  lui  glisse 
à  frottement  doux  un  cube  dont  quatre  côtés,  de  couleur  blanche,  rouge, 
verte  ou  violette,  peuvent  successivement  être  présentés  au  regard,  suivant 
que  l'on  désire  mesurer  l'étendue  du  champ  visuel  propre  à  chacune  des  cou- 
leurs indiquées.  Au  delà  du  disque  est  un  tube  destiné  à  saisir  l'instrument. 
Pendant  l'examen  le  malade  tient  l'instrument  par  ce  manche,  tandis  que 
l'extrémité  évasée  du  tube  est  appliquée  contre  l'œil  à  exannner,  l'autre 
restant  fermé. 

fl)  Note  sur  la  mesure  et  la  représentation  graphique  du  champ  visuel,  à  l'aide  du  péri- 
mètre portatif  et  du  schémographe  {Ann.  d'OcuL,  1875,  t.  LXXIV,  p.  242). 
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De  même  que  M.  Carter,  M.  Badal  fait  fixer  à  travers  le  tube  un  objet  très- 
éloigné.  L'examinateur  se  place  derrière  le  malade  et  fait  mouvoir  le  cube 
d'ivoire  jusqu'à  ce  que  le  malade  le  perçoive.  Les  chiffres  inscrits  sur  le  quart 
de  cercle  et  sur  le  disque  mobile  donnent  le  méridien  dans  lequel  on  a 
pratiqué  l'examen  et  la  limite  du  champ  visuel  dans  ce  méridien  corres- 
pondant. 

M.  Stilling  (1)  désire  examiner  les  parties  excentriques  de  la  réline  à  une 
distance  plus  courte  que  le  centre.  C'est  pour  cela  qu'il  se  sert,  dans  la 
détermination  du  champ  visuel,  d'un  globe  de  lampe  dont  il  rapproche  un 
pôle  de  l'œil.  Pendant  que  la  personne  à  examiner  fixe  le  pôle  opposé, 
l'observateur  fait  mouvoir  sur  la  surface  externe  du  globe  un  objet  noir 
qu'il  rapproche  de  l'équateur  vers  le  pôle  du  globe  dirigé  vers  l'œil  exa- 
miné. L'objet  est  vu  par  transparence  et  les  points  où  il  commence  à  être 
perçu  sont  marqués  sur  la  surface  externe  du  globe. 

Dans  toutes  les  expériences  périoptométriques,  détermination  des  limites 
aussi  bien  que  détermination  des  fonctions  du  champ  visuel,  on  fait  bien 
de  faire  mouvoir  l'objet  d'épreuve  de  la  périphérie  vers  le  centre  du 
champ  visuel.  De  cette  façon  la  fixation  est  plus  facile  et  le  jugement  de  la 
personne  examinée  sur  le  moment  de  l'apparition  de  l'objet  moins  troublé. 

Dans  les  cas  où  la  vision  centrale  est  très-dimijiuée  et  dans  le  cas  de 
scotome  central,  la  fixation  devient  très-difficile;  alors  on  a  recours  au  pro- 
cédé suivant  :  on  place  le  doigt  indicateur  du  patient  au  point  zéro  du  péri- 
mètre, et  on  l'avertit  qu'il  a  à  regarder  dans  le  sens  de  son  doigt.  L'œil  reste 
ainsi  ordinairement  calme  et  dirigé  vers  le  point  où  l'attention  du  malade 
se  porte. 

Un  procédé  tout  à  fait  grossier  de  mensuration  du  champ  visuel,  mis  en 
usage  depuis  longtemps,  est  celui  qu'on  pratique  avec  la  main.  On  dit  au 
malade  de  couvrir  un  de  ses  yeux  et  de  fixer  avec  l'autre  l'œil  de  l'observa- 
leur.  Alors  on  promène  successivement  l'une  et  l'autre  main  à  la  périphérie 
du  champ  visuel,  et  l'on  peut  contrôler  en  même  temps,  d'une  part,  si  le  pa- 
tient regarde  bien  fixement,  et  d'autre  part  s'il  est  en  état  de  reconnaître  la 
position  de  la  main.  Naturellement  on  ne  constate  ainsi  que  d'une  manière 
approximative  l'étendue  du  champ  visuel,  mais  sans  pouvoir  en  déterminer 
les  limites  exactes. 

§  31.  —  MÉTHODES  DE  REPRÉSENTATIONS  GRAPHIQUES  DU  CHAMP  VISUEL. 

Pour  dessiner  le  champ  visuel  et  pour  noter  les  résultats  des  mensurations 
périmétriques,  il  s'agit  de  projeter  sur  le  plan  du  papier  l'hémisphère  sur 
laquelle  ces  mensurations  ont  été  exécutées. 


(1)  Centralblatt  f.  Augenheilkd.  de  M.  Hirschberg,  p.  105,  1877. 
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On  pourrait  penser  en  premier  lieu  à  la  représentation  par  les  tangentes. 
Dans  ce  cas  (schéma  I)  si  Ao  A  (fig.  VSÎ)  est  une  coupe  à  travers  l'hémisphère 


de  nos  mensurations  (l'arc  du  périmètre),  on  suppose  prolongés  les  rayons 
de  l'hémisphère  jusqu'à  leur  intersection  avec  le  plan  PP,  tangent  à  son 
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pôle.  De  celte  façon  on  obtient  sur  le  plan  une  figure  schématique  dont  les 
rayons  représentent  les  luéridiens  de  l'hémisphère  de  20  en  20  degrés, 
tandis  que  les  divisions  de  ces  méridiens,  réunies  par  des  cercles  con- 
centriques, correspondent  aux  tangentes  des  cercles  parallèles,  de  10  en 

10  degrés.  Mais  ce  mode  d'inscription  a  les  mêmes  défauts  que  la  déter- 
mination du  champ  visuel  à  l'aide  du  plan;  c'est-à-dire  d'être  incommode 

11  cause  de  l'augmentation  rapide  des  tangentes,  à  partir  du  SO'  degré  sur- 
tout, et  d'être  inapplicable  dans  tous  les  cas  où  le  champ  visuel  s'élend  jus- 
qu'à 90  degrés,  attendu  que  la  tangente  de  90  degrés  est  infinie.  On  peut 
s'en  rendre  compte  en  jetant  un  regard  sur  le  schéma  I.  Malgré  la  petitesse 
du  cercle  AoA,  les  tangentes  de  70  et  de  80  degrés  auraient  nécessité  un 
espace  énorme.  Pour  s'en  convaincre  on  n'a  qu'à  prolonger  leurs  rayons 
jusqu'à  leur  intersection  avec  la  ligne  PP.  Ce  mode  d'inscription  du  champ 
visuel  n'est  donc  guère  en  usage. 

Pour  obtenir  dans  la  projection  de  l'hémisphère  tous  les  degrés  jusqu'à 
90  degrés,  il  faut  se  placer  au  delà  du  centre  de  l'hémisphère.  Ainsi,  en  faisant 
partir  les  lignes  de  projection  du  pôle  opposé,  on  obtient  le  schéma  II  repré- 
senté par  la  figurel33,  un  schéma  qui  donne  toute  l'étendue  de  la  demi-sphère 
jusqu'à  90  degrés,  et  dont  les  divisions  des  méridiens  de  10  en  10  degrés 
diffèrent  beaucoup  moins  entre  elles  que  dans  le  schéma  I.  Cette  forme  de 
projection  est  connue  en  géographie  sous  le  nom  de  projection  polaire. 
Ce  mode  de  représentation  graphique  n'a  pas  encore  été  employé  dans  la 
périmé  trie. 

On  voit  qu'avec  l'éloignement  du  point  d'où  l'on  fait  la  projection  les  divi- 
sions des  méridiens  sur  le  plan  diminuent,  et  cela  d'autant  plus  rapidement 
qu'elles  sont  plus  près  de  la  périphérie  de  l'hémisphère,  tandis  que  celles  qui 
sont  plus  voisines  du  pôle  ne  diminuent  qu'insensiblement.  Ainsi,  par  exemple, 
la  distance  qui  sépare  les  points  50  et  60  degrés  et  qui,  dans  le  schéma  1, 
était  plus  du  double  de  la  distance  de  zéro  à  lOdegrés,  ne  diffère  plus  beaucoup 
de  cette  dernière  dans  le  schéma  II.  Ce  fait  est  surtout  prononcé  dans  la  dis- 
tance entre  80  et  90  degrés,  qui  dans  le  schéma  I  est  infiniment  plus  grande, 
tandis  que  dans  le  schéma  II  elle  n'est  pas  même  le  double  de  la  distance 
de  zéro  à  10  degrés. 

En  s'éloignant  encore,  on  pourrait  espérer  trouver  un  point  d'où  toutes 
les  divisions  de  l'hémisphère  projetées  sur  le  plan  soient  égales,  comme  le 
représente  la  figure  134..  Cela  n'a  cependant  jamais  lieu  avec  une  exac- 
titude mathématique;  mais  on  obtient  une  approximation  tout  à  fait  suf- 
fisante pour  notre  but,  lorsque,  en  prenant  le  rayon  de  la  sphère  comme 
unité,  on  se  place  à  1,7  du  centre.  C'est  de  cette  façon  qu'a  été  obtenu  notre 
schéma  III  (1). 


(  1)  Si,  clans  une  projeclioii  perspective,  on  suppose  l'œil  placé  à  une  distance  D  du  centre 
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C'est  la  projection  équidistante  polaire,  le  schéma  que  M.  Foerster  a 
proposé  pour  la  représentation  graphique  du  champ  visuel  et  qui  est 
actuellement  la  plus  répandue.  Les  rayons  du  schéma  représentent  en- 
core les  méridiens  de  l'œil,  et  les  chiffres  marqués  à  leurs  extrémités 
indiquent  l'angle  qu'ils  forment  avec  le  méridien  vertical.  Les  divisions  des 
rayons  du  schéma  correspondent  aux  divisions  des  méridiens,  et  on  voit 
qu'à  un  nombre  égal  de  degrés  correspond  une  partie  égale  des  rayons  du 
schéma. 

Il  va  sans  dire  que  ce  schéma  ne  correspond  pas  exactement  à  la  nature  : 
tandis  que  chaque  diamètre  du  schéma  III  a  la  longueur  de  la  circonférence 
d'un  demi-cercle  (schémas  I,  II  et  III)  et  qu'on  peut  le  considérer  comme  pro- 
duit par  l'extension  de  cette  circonférence  sur  le  plan,  l'espace  qui  sépare  les 
différents  rayons,  dans  la  projection  équidistante  polaire,  est  plus  grand  qu'il 
n'est  en  réalité.  En  effet,  supposons  une  sphère  décrite  avec  le  rayon  d'un  des 
demi-cercles  de  nos  schémas,  fixée  sur  le  plan  par  son  pôle  :  faisons  par 
exemple  neuf  incisions  radiaires  dans  l'hémisphère  et  étendons-la  sur  le 

de  la  sphère,  les  petits  cercles  de  la  sphère  ayant  pour  pôle  l'extrémité  du  diamètre  passant 
par  l'œil  se  projetteront  sur  le  plan  du  tableau,  supposé  passant  par  le  centre  et  perpen- 
diculaire à  ce  diamètre,  suivant  des  circonférences  ayant  pour  rayon 

'  D.  a.  sin  c. 

D  +  fl-  COS  K 

a  étant  le  rayon  de  la  sphère  et  a  les  arcs  comptés  à  partir  du  pôle  de  chaque  petit 
cercle. 

Cette  formule  montre  que  les  rayons  r  ne  peuvent  varier  uniformément  pour  des  varia- 
tions uniformes  de  a  ;  en  d'autres  termes  que  les  projections  de  cercles  équidistants  sur  la 
sphère  ne  peuvent  être  équidistantes  elles-mêmes,  car  aucune  valeur  de  D  ne  satisfait  à 

,       .      D.  a.  sin  '/. 
1  équation   =  ma,  quel  que  lut  a. 

D  +  a  COS  a 

Plusieurs  géomètres  ont  cherché  à  déterminer  D  de  façon  que  les  arcs  égaux  de  la  sphère 
soient  aussi  peu  déformés  que  possible  en  projection.  La  llire,  en  1706,  proposait  de  placer 
l'œil  de  telle  sorte  que  le  rayon  visuel  mené  par  le  point  situé  à  45"  du  pôle  partan-eàt  le 
rayon  du  tableau  en  deux  parties  égales.  L'erreur  était  ainsi  nulle  au  centre  de  la  projec- 
tion. Il  trouvait  ainsi 

D  =  a  -f-  a  sin  45°  =  l  ,707  a. 

C'est  dans  le  même  ordre  d'idées  que  fut  construite  la  projection  globulaire  ou  équidistante 
qui  est  le  résultat  d'un  système  tout  conventionnel. 

Quelques  mois  après.  Parent  adopta  pour  D  la  valeur  1,595  a  qui  rend  minimum  la  somme 
des  différences  de  grandeur  des  projections  d'arcs  égaux,  Si  l'on  voidait  rendre  les  repré- 
sentations des  parties  égales  de  la  splière  aussi  égales  que  possible  de  manière  à  répartir  à 
peu  près  également  l'erreur  totale,  il  faudrait  donner  à  D  la  valeur  1,732  a. 

Enfin,  en  1825,  John  Lowry  (graveur  à  Londres)  chercha  successivement  les  distances  au 

centre  de  la  sphère  oii  il  fallait  placer  l'œil  pour  que  les  arcs  de  5",  10",  15°  ,  85"  fussent 

représentés  sur  la  carte  par  les  parties  proportionnelles  du  rayon.  Lowry  obtint  ainsi  17  dé-^ 
terminations  de  D  entre  lesquelles  il  prit  une  moyenne  qui  se  trouve  être  1,()9«,  nombre 
qui  changerait  si  l'on  faisait  entrer  dans  le  calcul  des  arcs  plus  petits,  mais  qui  s'approche 
beaucoup  de  la  valeur  de  D  que  l'on  obtiendrait  en  prenant  le  milieu  de  toutes  celles  qui 
correspondent  aux  différents  points  du  quart  de  cercle. 

Cette  valeur  est  d'ailleurs  assez  peu  différente  de  celle  de  La  Hire,  facile  à  construire,- 
puisqu'elle  représente  le  rayon  a  augmenté  de  la  moitié  du  côté  du  carré  inscrit. 


l'rG.  134.  —  Schéma  111. 
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plan,  alors  nous  obtenons  le  schéma  IV  (fig.  135).  La  longueur  de  chaque 
méridien  est  la  même  que  dans  le  schéma  III,  de  même  que  la  longueur  qui 
représente  10  degrés  de  la  division  du  méridien,  mais  la  largeur  de  chaque  seg- 
ment est  ])lus  petite  dans  le  schéma  IV  que  dans  le  schéma  III,  attendu  qu'entre 
chaque  secteur  il  se  trouve  un  espace  non  occupé  par  l'aire  de  la  sphère  dé- 
roulée, laissé  blanc  dans  le  schéma  IV,  et  dont  le  schéma  III  ne  tient  pas 
compte.  Il  en  résulte  que  le  dessin  du  champ  visuel  inscrit  dans  le  schéma  HT 


^9 


f  .  9 

m 

U 

1 

FiG.  135.  —  Schéma  IV. 

devient  trop  étendu  dans  le  sens  des  cercles  parallèles  relativement  à  son 
étendue  méridienne.  Nous  donnons,  par  exemple,  dans  ce  dernier  schéma  à 
un  scotome  circulaire,  une  forme  ovale,  à  grand  axe  parallèle  aux  cercles. 

D'autre  part,  un  schéma  comme  le  représente  la  figure  135,  ne  serait  évi- 
demment pas  très-pratique  pour  les  inscriptions  périmétriques,  surtout  lors- 
qu'on considère  que,  pour  être  e.xacte,  il  faudrait  diviser  la  sphère  en  plus, 
de  neuf  secteurs. 

DE  WECKER  ET  LANDOLT.  I  —  39 
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Pour  se  rapprocher  davantage  de  la  vérité,  M.  Hirschberg  a  proposé  de 
prendre  comme  schéma  périmétrique  la  projection  orthographique  de  la 
sphère  (fig.  136,  schéma  V).  On  peut  considérer  ce  schéma  comme  obtenu 


FiG.  136.  —  Schéma  V. 


par  l'éloignement  à  l'infini  du  point  d'où  sortent  les  lignes  de  projection. 
Celles-ci  deviennent  alors  parallèles  entre  elles  et  perpendiculaires  au  plan 
de  projection  PP.  La  direction  des  méridiens  est  toujours  la  même,  mais  les 
intervalles  entre  les  cercles  concentriques  qui  correspondent  à  chaque  dixième 
degré  du  méridien  diminuent  de  plus  en  plus  en  se  rapprochant  de  la  péri- 
phérie de  la  sphère.  Les  divisions  des  méridiens  deviennent  de  plus  en  plus 
jietites,  et  le  scotome  circulaire  prendrait  une  forme  encore  bien  plus  ovale 
que  dans  le  schéma  lll  (fig.  134). 
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Tous  ces  schémas,  à  l'exception  du  premier  (fig.  132),  peuvent  servir  à  la 
représentation  graphique  des  limites  du  champ  visuel  aussi  bien  que  des 
scotomes  qu'on  rencontre  dans  son  étendue.  On  marque  successivement  sur 
chaque  méridien  le  point  où  l'objet  péripiiérique  apparaît  et  disparaît. 

Dans  beaucoup  de  cas,  où  il  s'agit  simplement  de  déterminer  les  limites  du 
champ  visuel,  il  suffit  de  faire  la  mensuration  dans  quatre  méridiens  séparés  de 
45  degrés.  Pour  les  mensurations  exactes,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  circonscrire 
un  scotome,  il  faut  déterminer  le  champ  visuel  de  20  en  20  degrés,  au  moins. 

De  même  qu'on  prend  comme  point  de  fixation  le  sommet  de  l'arc  du 
périmètre,  de  mêfhe'Je  centre  du  schéma,  le  point  zéro,  correspond  à  la  ma- 
cula. M.  Fœrster  a  cependant  proposé  d'adopter  comme  point  de  départ  dans 
ces  mensurations,  non  pas  la  macula,  mais  le  nerf  optique,  dans  le  but  de 
rendre  le  champ  visuel  plus  semblable  à  l'image  ophthalmoscopique  dont  le 
centre  d'orientation  est  habituellement  la  papille.  Cet  auteur  ne  place  donc 
pas  le  point  de  fixation  au  sommet  de  l'arc  du  périmètre,  mais  à  15  degrés  en 
dedans  de  celui-ci,  de  manière  que  la  papille  se  trouve  en  face  du  point  zéro 
de  la  division.  Nous  ne  pouvons  adopter  l'idée  de  notre  excellent  confrère  : 
Comme  la  macula  correspond  au  pôle  postérieur  du  globe  oculaire  et  au  centre 
du  champ  visuel,  et  que,  en  tout  cas,  elle  représente,  à  l'état  physiologique, 
le  centre  de  la  rétine,  il  nous  paraît  non-seulement  plus  simple,  mais  aussi 
plus  correct  de  l'adopter  comme,  point  de  départ  dans  toutes  les  explorations 
du  champ  visuel.  C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  abandonné,  dans 
notre  périmètre,  le  quart  de  cercle  qui  dans  l'instrument  de  M.  Fœrster 
porte  l'objet  de  fixation,  et  nous  faisons  fixer  simplement  le  sommet  de 
l'arc  qui,  dans  toutes  les  positions  de  l'arc,  conserve  la  même  place. 

§  32.  —  LIMITES  DU  CHAMP  VISUEL. 

Il  est  probable  que  la  première  mensuration  du  champ  visuel  a  été  exé- 
cutée par  Ptolémée.  Arago  raconte  en  effet  {Astronomie,  I,  p.  145)  ce  qui  suit  : 
«  Ptolémée  annonçait  avoir  reconnu  expérimentalement  que  le  champ  de  la 
vision,  que  l'espace  qui  est  visible  dans  une  position  invariable  de  l'œil,  se 
trouve  limité  par  un  cône  rectangle,  c'est-à-dire  par  un  cône  ayant  son  som- 
met à  la  pupille  et  dans  lequel  les  arêtes  diamétralement  opposées  sont 
perpendiculaires  entre  elles.  Cette  donnée  nous  a  été  transmise  par  Ilélio- 
dore  de  Larisse.  Il  en  résulte  que  pour  voir  du  même  coup  d'œil  l'horizon  et 
le  zénith,  il  faut  diriger  l'axe  visuel  à  45  degrés  de  hauteur,  et  que  l'œil  ne 
tournant  pas  dans  son  orbite,  nous  ne  pouvons  jamais  apercevoir  simultané- 
ment plus  d'un  quart  de  la  surface  du  ciel.  » 

Dans  toute  mensuration  du  champ  visuel,  il  faut  tenir  compte  des  condi- 
tions qui  peuvent  influencer  l'étendue  de  ses  limites,  conditions  que  nous 
avons  exposées  au  commencement  de  ce  chapitre.  Parmi  ces  facteurs,  nous 
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avons  menlionné  en  premier  lieu  la  conformation  de  l'orbite  et  des  parties 
molles  qui  entourent  l'œil.  Pour  vérifier  l'influence  qu'exercent  ces  parties 
sur  l'étendue  du  champ  visuel,  nous  avons,  avec  plusieurs  autres  observateurs, 
déterminé  notre  champ  visuel  d'abord  en  fixant  le  point  zéro  du  périmètre, 


FiG.  137. 


la  tête  étant  droite  et  immobile.  De  cette  fiiçon  nous  avons  obtenu  le  champ 
visuel  représenté  par  la  courbe  interne  de  la  figure  137.  Ensuite  nous  l'avons 
déterminé  une  seconde  fois  en  fixant  un  point  situé  à  30  degrés  dans  la  direc- 
tion opposée  à  celle  dans  laquelle  la  mensuration  fut  faite.  On  élimine  ainsi 
complètement  tout  rétrécissement  provenant  des  parties  avoisinantes  de  l'œil. 
Cette  mensuration  nous  a  donné  la  courbe  extérieure  de  la  figure  137. 

Le  tableau  suivant  contient  les  résultats  obtenus  à  l'aide  de  la  même  mé- 
thode par  MM.  Aubert,  Donders,  Plenk  et  par  nous-même. 

Nous  désignons  dans  le  tableau,  comme  dans  le  schéma,  par  zéro  l'extré- 
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mité  supérieure  du  méridien  vertical,  en  continuant  des  deux  côtés  la 
division  de  20  en  20  degrés  jusqu'à  180  degrés,  extrémité  inférieure  du 
méridien  vertical. 


MÉRIDIENS 

I 

SANS  CHANGEMENT 
DE  FIXATKIN 

11 

EN  FIXANT  UN  POINT 

siliic  à  20  ou  30"  du  pôle 

111 

DIFFÉRE.NCE 

Aubert.  \ 

Donders.  | 

Landolt.  \ 

Plenck.  ^ 

Aubert.  ^ 

Donders.  | 

Landolt.  \ 

Plenck.  , 

Aubert.  ' 

Donders.  | 

Landolt.  ( 

Plenck.  , 

0"  on  liiiif 

45° 

40» 

52° 

54° 

50» 

67° 

65» 

65° 

5" 

27» 

13» 

11» 

^0"  on  limit  ot  pn  flphnr*; 

45° 

55° 

65° 

55° 

70° 

71° 

10» 

15° 

6» 

40° 

4S° 

66° 

77» 

60" 

83° 

82" 

15" 

17° 

5° 

45° 

73» 

85° 

12» 

60° 

60» 

90" 

83" 

75° 

93° 

87° 

15" 

3" 

4» 

80° 

75° 

94» 

85" 

85" 

97» 

92" 

10" 

3" 

7° 

90» 

103°,5 

95» 

88" 

90" 

103°,5 

99» 

92" 

0" 

0° 

4° 

4» 

'10(1''  PU  (Iphnrc  ot  pn  li^c: 

85» 

96° 

91" 

90» 

100° 

92" 

5» 

-i» 

1» 

120° 

85» 

95» 

86" 

95» 

100° 

91» 

10» 

5" 

5" 

135° 

9i» 

91)» 

140» 

80° 

93» 

86» 

85» 

95» 

90» 

5" 

2° 

4° 

160° 

70» 

82» 

79" 

70» 

93» 

86° 

0" 

8» 

7» 

180°  en  bas. 

55° 

68° 

66° 

70° 

60» 

69» 

80" 

77" 

5" 

1° 

14" 

7° 

1 60°  en  bas  et  en  dedans. 

55» 

55" 

58" 

55° 

70" 

62» 

0" 

15» 

4° 

140° 

58° 

47" 

51° 

60" 

66» 

58» 

2» 

19» 

7» 

135° 

46° 

65° 

19" 

120° 

47» 

45» 

55» 

55" 

65° 

58» 

8" 

20° 

3» 

100° 

55» 

46" 

56" 

55° 

65° 

62" 

0" 

19» 

6° 

90°  en  dedans. 

55» 

60°,5 

47° 

55» 

55° 

60°,5 

65° 

60" 

0° 

0° 

18» 

5» 

80°  endedans  et  en  liaut. 

55° 

50" 

55" 

55" 

65» 

59" 

0" 

15» 

4» 

60» 

55° 

50" 

56" 

55" 

65" 

59" 

0" 

15" 

3° 

45° 

50° 

65" 

•  15» 

40» 

45° 

50" 

53" 

55" 

65° 

59" 

10" 

15° 

6° 

20° 

45° 

50" 

56" 

55" 

65° 

58° 

10» 

15» 

2o 

Comme  on  le  voit  par  le  tableau  ci-dessus,  les  parties  avoisinantes  de  l'œil 
n'ont  pas  chez  tout  le  monde  la  même  influence  sur  l'étendue  du  champ 
visuel.  C'est  que  ces  parties  ne  sont  pas  chez  tous  également  développées. 
Ainsi,  suivant  les  différences  contenues  dans  la  troisième  colonne,  il  serait  à 
présumer  que  de  nous  quatre  c'est  M.  Aubert  qui  a  le  nez  le  moins  saillant, 
moi  le  plus  saillant,  puisque  M.  Aubert  gagne  le  moins  en  étendue  du  champ 
visuel,  moi  le  plus  par  le  mouvement  de  la  tête  qui  annule  l'influence  du  nez 
sur  le  champ  visuel. 

Le  rétrécissement  du  champ  visuel  qui  provient  du  nez  est,  en  effet,  le 
moins  constant,  mais  néanmoins  le  plus  important.  C'est  celui  qui,  dans 
beaucoup  de  cas,  pourrait  le  plus  facilement  induire  l'examinateur  en  erreur, 
en  le  faisant  croire  à  une  irrégularité  pathologique  du  champ  visuel.  C'est 
pour  cela  que,  dans  notre  périmètre,  le  support  de  la  tête  peut  être  tourné 
autour  de  son  axe.  Nous  faisons  tourner  la  tête  légèrement  à  gauche  pour 
l'examen  du  champ  visuel  de  l'œil  droit,  à  droite  pour  l'examen  du  champ 
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visuel  de  Tœil  gauche,  et  en  faisant  fixer  invariablement  le  point  zéro,  nous 
n'avons  point  ainsi  à  craindre  que  le  nez  ne  vienne  intercepter  des  rayons 
lumineux  qui  auraient  pénétré  dans  l'œil. 

Dans  certains  cas  de  ptosis,  d'hypertrophie  ou  de  gonflement  de  la  pau- 
pière supérieure,  ou  de  développement  considérable  des  sourcils,  on  fait 
bien  de  relever,  en  outre,  la  paupière  supérieure  avec  le  doigt,  ou  d'élever  la 
peau  de  la  région  sourciliaire. 

MM.  Uschakoff  (1)  et  Reich  (il)  trouvent  le  champ  visuel  plus  petit  chez  les 
myopes,  et  plus  grand  chez  les  hypermétropes  que  chez  les  emmétropes. 

Voici  les  résultats  des  expériences  de  M.  Uschakoff  : 

142°;  minimum  =  137" 

120"         »    ,  =  114"  • 

140"  =  100° 

120"         »  =  92° 

174"         X  =  147° 

146°         «  =  123° 


! horizontal  dans  l'Emmétropie  = 

vortical               «  = 

horizontal  dans  la  Myopie  = 

vertical               »  = 

horizontal  dans  l'Hypermétropie  = 

\  vertical              »       '  = 


M.  Reich  fit  dans  ie  même  but  220  observations,  et  il  trouva  que,  dans 
leç  trois  catégories  d'état  de  réfraction,  les  limites  du  champ  visuel  avaient 
des  excursions  plus  considérables,  des  maxima  plus  grands,  des  minima  plus 
Ipfetits.  il;:!! 

;    Comme  on  le  voit,  les  différences  individuelles  sont  trop  considérables 
jpour  qu'on  puisse  établir, un  champ  visuel  normal  d'une  étendue  absolue. 
*    De  longues  expériences  nous  permettent  de  donner  comme  minima  d'un 
jchamp  visuel  normal  les  chiffres  suivants  : 

i  0°  En  haut   55°        180°  En  bas   60° 

45°  En  haut  et  en  dehors..    70°        135°  En  bas  et  en  dedans...  55" 

90°  En  dehors   90°         90«  En  dedans   55" 

135°  En  dehors  et  en  bas...    85°         45°  En  dedans  et  en  haut..  55° 

Ces  limites,  tracées  dans  le  schéma  III,  donnent  la  courbe  extérieure, 
noire,  de  notre  figure  139. 

Nous  ne  voulons  pas  prétendre  que  tout  champ  visuel  qui  a  cette  étendue 
soit  absolument  normal;  au  contraire,  si  notre  champ  visuel,  par  exemple, 
présentait  un  jour  seulement  ces  limites,  nous  serions  justement  préoccupé 
de  ce  rétrécissement;  mais  on  peut  dire  en  général  qu'un  champ  visuel  qui  a 
cette  étendue  ne  diffère  en  tous  les  cas  pas  beaucoup  de  la  normale,  tandis 
qu'un  champ  visuel  moins  étendu  dénote  un  état  pathologique. 

Comme  l'indique  les  figures  137  et  138  et  le  tableau  synoptique  (p.  613),  le 
champ  visuel,  loin  d'avoir  la  même  étendue  dans  toutes  les  directions,  accuse 
un  rétrécissement  très-notable  en  haut,  en  dedans,  et  en  bas,  comparative- 
ment à  son  étendue  en  dehors,  et  en  dehors  et  en  bas.  ' 


(1)  Loc.  cit. 

(2)  Loc.  cit. 
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Celte  forme  irrégulière  du  champ  visuel  a  été  constatée  par  tous  ceux  qui  ont 
déterminé  ses  limites.  On  ne  peut  pas  méconnaître  que  les  parties  les  moins  éten- 
dues du  champ  visuel  sont  précisément  celles  dans  lesquelles  il  est  limité  par 
les  saillies  de  l'orbite  et  du  nez  ;  mais,  même  en  écartant  ces  obstacles,  le  champ 
visuel  ne  devient  pas  circulaire,  il  reste  limité  dans  les  directions  mention- 
nées, et,  comme  l'indique  la  courbe  extérieure  delà  figure  137,  sapins  grande 
étendue  est  toujours  eu  dehors,  et  en  dehors  et  en  bas. 

M.  Purkinje  a  prétendu  que  c'est  l'ombre  projetée  par  les  parties  saillantes  de 
la  face  sur  les  parties  inférieures  et  externes  de  la  réline  qui  produit  le  rétré- 
cissement correspondant  du  champ  visuel.  Cette  raison  a  déjà  été  réfutée  par 
M.  x\ubert. 

M.  Uschakoff  (1)  a  fait  observer  que  la  réline  s'étend  moins  loin  en 
avant  dans  la  partie  externe  du  globe  oculaire  que  dans  la  partie  interne. 
Nous-même  (2)  nous  avons  attribué  ce  phénomène  à  un  manque  d'exercice 
de  ces  parties  de  la  rétine,  à  une  espèce  d'amblyopie  par  auopsie,  car 
les  parties  externes  et  inférieures  de  la  rétine  sont  sans  doute  les  moins 
employées  dans  l'acte  de  la  vision  et  de  l'orientation,  par  suite  de  leur  posi 
tion.  En  effet,  l'œil  ne  reçoit  presque  jamais  des  rayons  lumineux  provenant 
des  côtés  où  le  champ  visuel  est  limité  :  en  haut  ce  sont  les  sourcils,  le  front 
et  les  cheveux  qui  interceptent  les  rayons  lumineux,  et,  qui  plus  est,  la  partie 
supérieure  du  champ  visuel  a  beaucoup  moins  d'importance  pour  l'orienta- 
tion et  pour  la  protection  de  l'individu  que  le  reste  du  champ  visuel. 

L'orientation  latérale  est  beaucoup  plus  importante.  Elle  se  fait  du  côté 
droit,  non  pas  à  l'aide  des  parties  externes  de  la  rétine  de  l'œil  gauche, 
mais  à  l'aide  des  parties  internes  de  la  rétine  droite,  et  de  même,  à  gau- 
che, c'est  la  moitié  interne  de  la  réline  gauche  qui  nous  oriente  et  non 
pas  la  moitié  externe  de  la  rétine  droite.  Les  moitiés  externes  des  deux  ré- 
tines sont  donc  en  effet  moins  exercées,  en  conséquence  moins  sensibles  que 
les  moitiés  internes,  et  le  rétrécissement  des  moitiés  internes  des  champs 
visuels  qui  leur  correspondent  n'a  ainsi  rien  de  surprenant. 

Notre  manière  de  voir  a  reçu  tout  récemment  une  confirmation  puissante 
par  les  expériences  que  M.  Donders  a  exécutées  avec  MM.  Grossmann  et  Mayer- 
hausen  (3).  M.  Donders  a  d'abord  confirmé  l'observation  d'Uschakoff,  à  savoir 
que  la  limite  médiane  de  la  rétine  se  trouve  plus  rapprochée  du  bord  cor- 
néen  que  la  limite  temporale.  Elle  peut,  en  effet,  s'étendre  de  0'""',5  à 
1  millimètre  plus  loin  du  côté  nasal  que  du  côté  temporal.  Donders  fait  re- 
marquer, en  outre,  que  la  fosse  centrale  se  trouve  dans  l'œil  emmétrope  à 
environ  3  en  dehors  du  point  d'intersection  de  l'axe  cornéen  et  de  la 
rétine.  La  partie  de  la  rétine  comprise  entre  la  fosse  centrale  et  Fora  serrata 
est  donc  moins  étendue  du  côté  de  la  tempe  que  du  côté  du  nez.  Mais  la 

(1)  Loc.  cit. 

(2)  Landolt,  Il  perimetro  e  la  sua  applicazione  (ilîiîiait  d'o<<a/mo/ogia).  Milano,  1872,  p.  12. 

(3)  Donders,  Koninkl.  Akad.  v.  Wetenschappen  te  Amsterdam,  ^21  avril  1877,  et  Arch.  f. 
Ophth.,  XXIII,  2,  p.  255,  et  Centralhlatt  de  M.  Hirschberg,  octobre  1877,  p.  200. 
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différence  ne  dépasse  guère  2  millimètres,  ce  qui  correspond  à  peu  près  à  un 
arc  de  12  à  13  degrés. 

Mais  cette  différence  ne  suffit  pas  pour  expliquer  l'écart  de  plus  de  40  degrés 
qui  existe  entre  l'étendue  de  la  partie  interne  et  celle  de  la  partie  externe  du 
champ  visuel.  Il  faut  donc  admettre  qu'une  partie  de  la  rétine  de  plusieurs 
millimètres,  à  partir  de  l'ora  serrata  temporale,  est  insensible.  La  plus  petite 
distance  du  bord  cornéen  à  laquelle  on  puisse  produire  encore  des  phos- 
phènes  de  pression  est  plus  grande  du  côté  temporal  de  4  à  5  millimètres  que 
du  côté  nasal,  et  les  directions  dans  lesquelles  les  phospliènes  sont  projetés  cor- 
respondent aux  limites  du  champ  visuel. 

Dans  un  cas  d'exophthalmos  avec  emmétropie  et  acuité  visuelle  normale, 
l'angle  compris  entre  l'axe  cornéen  et  la  ligne  visuelle  était  de  6  degrés.  En 
plaçant  l'objet  de  fixation  du  périmètre  de  6  degrés  à  droite  du  point  zéro,  de 
sorte  que  le  sommet  de  la  cornée  correspondait  juste  au  point  zéro,  le  champ 
visuel  s'étendait  en  dehors  à  90  degrés,  en  dedans  à  66  degrés.  L'œil  étant 
très-peu  pigmenté,  on  pouvait  observer  assez  facilement  l'image  rétinienne 
d'une  lumière  à  travers  la  sclérotique  et  mesurer  la  distance  qui  la  séparait 
du  bord  cornéen.  Ce  n'était  que  tout  à  fait  en  avant  et  en  arrière  que  l'inten- 
sité lumineuse  trop  faible  rendait  l'observation  impossible. 

La  plus  petite  distance  de  la  cornée  à  laquelle  l'image  de  la  flamme  était 
encore  perceptible  à  travers  la  sclérotique  était  de  8  millimètres.  L'angle 
d'incidence  de  la  lumière  était  dans  ce  cas  de  90  degrés.  La  lumière  n'était 
plus  perçue  par  l'œil  examiné.  Ce  n'était  qu'à  12"™,!  du  bord  cornéen  que 
la  perception  lumineuse  commençait.  Elle  correspondait  à  un  angle  d'inci- 
dence de  66  degrés.  La  limite  postérieure  jusqu'à  laquelle  on  pouvait  mesu- 
rer l'image  rétinienne  se  trouvait  à  17  millimètres  du  bord  cornéen.  Dans 
ce  cas,  la  flamme  était  éloignée  de  40  degrés  du  point  zéro  du  périmètre.  Du 
côté  nasal  l'image  rétinienne  commençait  à  être  perçue  à  8  millimètres  du 
bord  cornéen,  à  90  degrés  du  périmètre. 

Voici  à  quelles  distances  du  bord  cornéen  correspondent  différents  degrés 
de  l'angle  d'incidence  de  la  lumière  : 


ANGLE  d'incidence  UE  LA 
LUMIÈRE 

mesuré  au  périmètre. 

DISTANCE  OUI  SÉPARE  L'IMAGE  RÉTINIENNE 

du  bord  cornéen  du  côté  opposé. 

CÔTÉ  TEMI'OnAI,. 

CÔTÉ  NASAL. 

50"  

15,3  millinièlrcs. 
13,2  — 
11,2  — 

9,3  — 

8,0  — 

15,7  millimètres. 
-13,5  — 
1 1 ,6  — 

9,5  — 

8,0  — 

60»   

70  

80»  

90»  

Il  résulte  d'une  représentation  graphique  que  presque  toutes  les  lignes  de 
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directions  qui  relient  l'objet  et  son  image  rétinienne  se  croisent  en  un 
point  qui  se  trouve  un  peu  en  arrière  du  second  point  nodal  déduit  des 
mensurations  ophthalmométriques.  M.  Sattler  (de  Cincinnati)  a  cru  pouvoir 
constater  que  la  structure  de  la  partie  insensible,  c'est-à-dire  de  la  péri- 
phérie temporale  de  la  rétine,  ne  diffère  pas  sensiblement  de  celle  du  reste 
de  la  rétine. 

Les  champs  visuels  de  différentes  personnes  peuvent  différer  d'une  ma- 
nière assez  sensible,  suivant  que  les  différents  facteurs  que  nous  avons  in- 
diqués comme  influant  sur  la  forme  du  champ  visuel  sont  plus  ou  moins 
prononcés. 

Voici  quelle  est,  suivant  différents  auteurs,  l'étendue  du  champ  visuel  dans 
le  méridien  vertical  et  dans  le  méridien  horizontal  : 


MÉRIDIEN. 

Vcntiiri. 

Th.  Yoiing. 

Piirkiiije. 

a 
-5 

Focrstcr. 

o 
o 

\^ 

Landolt. 

Plenck. 

Donders. 

Vertical.  .  . . 
Horizontal  . 

1 12» 
135" 

120" 
150" 

lil" 

100" 

110" 
145" 

110° 
130° 

120°  à  130" 
142°  à  160° 

Il 

142° 
152° 

130° 
103",5 

§  33.  —  LA  TACHK  DE  MARIOTTE. 

Une  lacune  constante  dans  le  champ  visuel  correspond  au  point  d'in- 
sertion du  nerf  optique  dans  l'œil.  Le  nerf  optique  pénètre  dans  l'œil  en 
dedans  et  un  peu  e7i  haut  de  la  tache  jaune.  Dans  le  champ  visuel,  la 
lacune  corr.espondanle  doit  se  trouver  par  conséquent  en  dehors  et  en  bas  du 
point  de  fixation.  On  a  donné  à  celte  lacune  du  champ  visuel  le  nom  de 
tache  de  Mariotte,  d'après  l'auteur  qui  l'a  décrite  le  premier. 

La  distance  qui  sépare  la  macula  de  la  papille  du  nerf  optique  a  été 
l'objet  d'expériences  nombreuses  faites  par  M.  Dobrowolsky  (1),  par  nous 
même  (2)  et  en  dernier  lieu  par  M.  Mauthner  (3). 

Nous  avons  procédé  de  la  façon  suivante  :  La  face  interne  du  périmètre 
fut  divisée  autour  du  sommet  en  un  système  de  coordonnées  dont  l'écarte- 
ment  correspondait  à  un  quart  de  degré  de  l'arc.  Au  sommet  de  l'arc,  c'est- 
à-dire  au  point  zéro  de  la  division,  fat  collé  un  petit  disque  en  papier  blanc 
dont  l'étendue  correspondait  à  peu  près  à  celle  de  la  tache  de  Mariotte  pro- 
jetée à  la  distance  du  rayon  de  l'arc.  L'œil  à  examiner  étant  placé  au  centre 
de  l'arc,  on  lui  faisait  suivre  comme  objet  de  fixation  la  pointe  d'un  crayon 

(;)  Dobrowolsky,  Ann.  d'Oculist.,  t.  LXVI,  p.  217.  Décembre  1871,  et  Klin.  Monatsbl., 
1871,  p.  437. 

(2)  Landolt,  Annali  d'ottalmologia,  II,  t.  I.  Janvier  1872. 
(3j  Mauthner,  Die  optischon  Fehler  des  Auges,  1876,  p.  528. 
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qu'on  promenait  lentement  sur  la  division  de  la  partie  droite  de  l'arc  pour 
l'œil  gauche,  sur  la  partie  gauche  pour  l'œil  droit. 

Lorsque  le  point  de  fixation  était  arrivé  à  un  certain  point,  le  disque  blanc 
était  devenu  entièrement  invisible  pour  l'œil  observé.  Dans  cette  position, 
l'image  rétinienne  du  disque  0  (fig.  140)  se  formait  siir  la  papille  /),  tandis 


 c 

)  f 

\ 

\ 

r  : 

Fie.  140. 


que  le  point  de  fixation  /"correspondait  à  la  macula  m.  L'angle  correspondant 
à  l'écartement  des  deux  points  de  la  rétine  était  directement  indiqué,  dans 
le  sens  horizontal  aussi  bien  que  dans  le  sens  vertical,  par  le  point  de  la 
division  auquel  se  trouvait  le  point  de  fixation.  Nos  expériences,  exécutées 
sur  une  centaine  d'yeux  de  réfraction  différente,  ont  démontré  que  cet  angle, 
que  nous  appelons  ^  (1),  est  de  15  degrés  dans  le  plan  horizontal,  et  d'environ 
3  degrés  dans  le  plan  vertical  pour  les  yeux  emmétropes;  qu'il  est,  presque 
sans  exception,  plus  grand  chez  les  hypermétropes,  plus  petit  chez  les  myopes  ; 
enfin  que,  dans  le  premier  cas,  il  est  d'autant  plus  grand  que  l'Iiypermétropie 
est  plus  forte,  tandis  qu'il  diminue  jusqu'à  un  certain  degré  avec  l'augmen- 
tation de  la  myopie. 

Nous  avons  vu  atteindre  l'angle  ^jusqu'à  19  degrés  dans  un  cas  d'hyper- 
métropie de  3,5  D,  et  diminuer  jusqu'à  11  degrés  dans  un  cas  de  myopie 
del3D.  • 

L'écartement  vertical  entre  la  macule  et  la  papille,  quoique  étant  en  géné- 
ral proportionnel  à  l'écartement  dans  le  plan  horizontal,  n'est  pas  aussi 
constant  que  celui-ci.  Nous  avons  même  trouvé  un  œil  de  0,8  D  de  myopie, 

(1)  J'appelle  l'angle  enfermé  par  les  rayons  de  direction  de  la  macula  et  de  la  papille  S 
et  non  plus  s  comme  dans  mon  travail  cité;  la  lettrée  ayant  déjà  une  autre  signification  dans 
l'optique  piiysiologique. 
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et  d'ailleurs  parfaitement  normal,  dans  lequel  la  macula  se  trouve  de  quel- 
ques minutes  au-dessous  de  la  papille  au  lieu  de  se  trouver  au-dessus,  comme 
c'est  la  règle. 

Les  résultats  de  M.  Dobrowolsky  concordent  avec  les  nôtres.  Il  trouve  que 
l'angle  ^  est  de  15  degrés  à  15", 30'  dans  l'emmétropie  ;  et  il  n'a  trouvé  qu'une 
seule  exception  où  il  était  plus  grand.  Les  hypermétropes  lui  ont  tous  fourni 
un  angle  plus  grand,  qui  pouvait  aller  jusqu'à  18  degrés,  les  myopes  des 
angles  plus  petits  descendant  jusqu'à  10°, 30'. 

Les  résultats  que  M.  Mauthner  a  obtenus  sur  vingt-trois  yeux  s'accordent 
moins  avec  les  nôtres  et  ceux  de  M.  Dobrowolsky,  en  ce  sens  qu'il  trouve  des 
différences  moins  accusées. 

L'écartement  linéaire  entre  la  macula  et  la  papille  dépend  évidemment 
non-seulement  de  l'angle  mais  aussi  de  la  distance  qui  sépare  la  rétine 
du  sommet  de  l'angle,  c'est-à-dire  du  point  nodal  de  l'œil.  En  appelant  X  la 
distance  entre  la  macula  et  la  papille,  et  g"  la  distance  du  point  nodal  à  la 

rétine,  nous  obtenons  pour  la  distance  cherchée  la  formule  X  =  2  g" .  sin  ^. 

Or  la  valeur  g"  varie  suivant  l'état  de  réfraction  de  l'œil.  Dans  l'hypermé- 
tropie axile  elle  est  plus  petite  que  dans  l'emmétropie,  tandis  qu'elle  est 
plus  grande  dans  la  myopie  axile.  On  ne  peut  donc  nullement  conclure,  à 
priori,  que  le  plus  grand  angle  Ç  d'un  œil  hypermétrope  corresponde 
dans  cet  œil  à  une  plus  grande  distance  entre  la  macula  et  la  papille,  ni  que 
dans  l'œil  myope  celte  distance  soit  plus  petite  que  dans  l'emmétropie,  lorsque 
l'angle  est  plus  petit.  Il  est  possible,  au  contraire,  que  malgré  la  grandeur  de 
l'angle  Ç  la  petitesse  du  diamètre  antéro-postérieur  de  l'œil  hypermétrope  ne 
donne  pour  X  une  valeur  égale  ou  même  inférieure  à  celle  de  l'emmétrope, 
et  que,  malgré  la  petitesse  de  cet  angle,  celui-ci  ne  renferme  sur  la  rétine 
de  l'œil  myope  un  espace  plus  grand  que  dans  l'œil  emmétrope. 
.  Nous  avons  indiqué,  dans  le  paragraphe  5  (p.  480),  les  méthodes  qui  servent 
à  calculer  la  valeur  de  g"  pour  chaque  forme  et  chaque  degré  d'amétropie. 

En  prenant  g''  =  16,0"""  pour  l'œil  emmétrope,  conformément  aux  recher- 
ches les  plus  récentes  que  nous  devons  à  M.  Hirschberg  (1),  alors  nous  obtenons 
pour  un  angle  ^  de  15  degrés  X  =  4,30"""  dans  le  plan  horizontal  et  pour 
l'écartement  dans  la  verticale,  où  ^  =  3",  X  =  0,86'"'",  ce  qui  correspond 
assez  bien  avec  les  mensurations  faites  sur  le  cadavre. 

En  tenant  compte  des  variations  que  subit  la  distance  entre  le  point  nodal 
et  la  réline  dans  les  différents  degrés  d'amétropie,  M.  Dobrowolsky  et  nous- 
mème  nous  avons  constaté  que  la  distance  qui  sépare  la  macula  de  la  papille  est 
dans  bon  nombre  de  cas  plus  grande  dans  l'hypermétropie,  plus  petite  dans 
la  myopie  que  dans  l'emmétropie  ;  ce  fait  confirme  la  prévision  de  M.  Don- 
ders  lorsqu'il  dit,  à  propos  de  l'angle  «,  que  la  macula  se  rapproche  de  l'axe 
cornéen  dans  la  myopie,  tandis  qu'elle  s'en  éloigne  dans  l'hypermétropie  (2). 

(1)  Hirschberg,  Beitràge  zur  praktischeii  Augenhedkunde,  1877,  t.  II,  p.  19. 

(2)  Donders,  Annales  d'Ocitlistique,  t.  XLIX,  p.  213  et  231. 
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En  effet,  à  l'état  normal,  l'axe  cornéen  passe  entre  la  papille  et  la  macula. 
Donc,  si  la  macula  se  rapproche  de  l'axe  cornéen,  elle  se  rapproche  aussi  de 
la  papille  et  vice  versa. 

Il  y  a  cependant  des  exceptions  où,  malgré  l'angle  Ç  plus  grand  d'un  œil 
hypermétrope,  la  macula  est  plus  rapprochée  de  la  papille  que  dans  l'emmé- 
Iropie,  et  inversement  pour  la  myopie.  11  faut,  de  plus,  ne  pas  oublier  que 
notre  formule  donne  des  résultats  exacts  seulement  pour  les  cas  où  la  distance 
du  point  nodal  à  la  papille  est  sensiblement  la  même  que  celle  du  point  nodal 
à  la  macula.  C'est  pour  cela  que  les  cas  où  un  staphylôme  postérieur  pro- 
fond porte  la  macula  au  delà  du  niveau  de  la  papille  ne  peuvent  pas  donner 
des  résultats  absolument  exacts  au  calcul,  comme  d'ailleurs  nous  l'avons  déjà 
dit  dans  notre  premier  travail  sur  ce  sujet. 

Pour  mesurer  Vétendue  de  la  tache  de  Mariotte,  on  place  l'œil  à  une  dis- 
tance déterminée  d'une  surface  sur  laquelle  on  a  marqué  un  point.  Pendant 
que  l'œil  fixe  ce  point,  on  fait  mouvoir  lentement  de  la  partie  externe  vers  ce 
point  de  fixation  un  objet  qui  contraste  fortement  avec  le  fond  de  la  surface, 
et  l'on  marque  le  point  où  celui-ci  disparaît,  ainsi  que  l'endroit  où  il  repa- 
raît quand  on  le  porte  un  peu  plus  loin.  L'espace  intermédiaire  aux  deux 
marques  correspond  alors  à  l'étendue  horizontale  de  la  tache  de  Mariotte; 
mais  comme  cette  tache  a  une  forme  irrégulière,  une  mensuration  unique 
ne  suffit  pas,  et  l'on  fait  bien  de  circonscrire  la  lacune  du  champ  visuel 
d'une  manière  complète.  La  meilleure  façon  d'y  arriver  consiste  à  placer 
l'objet  périphérique  au  milieu  du  premier  diamètre  qu'on  a  trouvé,  et  de  le 
porter  à  partir  de  ce  point  successivement  dans  toutes  les  directions,  en 
marquant  chaque  fois  le  point  où  il  redevient  visible.  Si  l'on  a  ainsi  obtenu 
en  projection  la  forme  générale  de  la  tache  de  Mariotte,  sur  une  feuille  de 
papier,  par  exemple,  on  peut  en  déduire  approximativement  la  grandeur  réelle 
de  la  papille  du  nerf  optique. 

Soit  la  distance  qui  sépare  le  papier  du  premier  point  nodal  de  l'œil  =  g', 
la  distance  du  second  point  nodal  à  la  réline  =  g"  (à  calculer  pour  l'état  de 
réfraction  de  chaque  œil)  et  une  grandeur  linéaire  de  notre  dessin  =  B,  on 
trouve  la  grandeur  réelle  p  qui  lui  correspond  sur  la  rétine  par  la  formule  : 

B-fif" 
P  =  — r  • 

9  ■ 

En  donnant  à  g"  la  valeur  de  15  millimètres  comme  dans  l'œil  réduit, 
différents  auteurs  ont  trouvé  pour  le  diamètre  horizontal  de  la  tache  de 
Mariotte  les  dimensions  suivantes  :  Listing,  1,55  millim.;  Helmholtz,  1,81  mil- 
limètres; Hannover  et  Thomson,  1,616  millim.;  nous-même,  pour  notre  œil 
droit  emmétrope,  1,86  millim.  (moyenne  de  plusieurs  mensurations)  (1).  Les 


(1)  Pour  le  diamètre  vertical  nous  avons  trouvé  en  moyenne  2,i  millim. 
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mensurations  directes,  pratiquées  sur  le  cadavre  par  E.-H.  Weber,  ont  donné 
pour  résultats  2,10  millim.  et  1,72  millim.  (1). 

Si  l'on  désire  connaître  l'angle  formé  par  la  ligne  de  direction  d'un  point 
quelconque  du  dessin  avec  l'axe  visuel,  il  n'est  pas  nécessaire  de  tenir 
compte  de  la  distance  g"  du  point  nodal  à  la  rétine  En  elTet,  la  ligne 
visuelle  dirigée  vers  le  point  de  fixation  est  perpendiculaire  au  plan,  et  si 
nous  appelons  cette  distance  g' ,  l'intervalle  d'un  point  quelconque  du  dessin 
et  du  point  de  fixation  =  A,  et  l'angle  cherché  =  p.,  nous  aurons 

Si  nous  calculons  de  la  même  manière  l'angle  correspondant  à  un  deuxième 
point  du  dessin,  situé  sur  la  ligne  d'union  du  premier  point  et  du  point  de 
fixation,  nous  obtenons  la  différence  entre  les  deux  angles  visuels  pour  le 
diamètre  en  question  de  la  tache  de  Mariotle. 

Cet  angle,  toutefois,  peut  être  obtenu  plus  simplement  par  la  mensuration 
directe  sur  le  périmètre  :  On  fait  fixer  à  l'œil  le  point  zéro,  tandis  que  l'on 
promène  un  petit  objet  sur  l'arc  périmétrique,  et  l'on  peut  lire  exactement  sur 
la  division  du  périmètre  le  point  où  l'objet  disparaît  et  celui  où  il  redevient 
visible.  L'angle  visuel  ainsi  obtenu  étant  égal  à  p,  on  a  la  valeur  correspon- 
dante de  cet  angle  sur  la  rétine.  Pour  calculer  la  dimension  réelle,  on  se 
servirait  de  nouveau  de  la  valeur  g" . 

Sur  vingt-deux  yeux  examinés,  Hannover  et  Thomson  (2)  ont  trouvé 
que  l'angle  qui  correspond  au  diamètre  horizontal  de  la  papille  variait 
entre  3°,39'et  9%47';  Listing  a  trouvé  (3)  S^Sô',  Griffin  7°,31'(4),  Helmholtz 
6°, 30'  (5),  Aubert  (6),  dans  la  partie  horizontale  —  5°, 51',  dans  la  verticale 
=  6°;  Fick  et  Dubois-Rcymond  =  5°,4'  à  6°, 3'  (7);  v.  Wittich,  à  gauche, 
=  8°;  à  droite,  =7°,30'  (8);  nous-même,  pour  le  diamètre  oblique  qui  se 
trouve  sur  la  ligne  qui  relie  le  point  de  fixation  au  centre  de  la  tache  de 
Mariotle,  nous  avons  trouvé  =  6%45'. 

M.  Mauthner  (9)  a  mesuré  l'angle  qui  correspond  au  diamètre  horizontal 
de  la  papille,  à  l'aide  du  périmètre,  dans  un  grand  nombre  d'yeux  myopes 
et  hypermétropes.  Il  trouve  dans  la  majorité  des  cas  6  degrés.  Quelques 

(1)  Helmholtz,  Optique  physiologique,  \\,  288. 

(2)  Das  Auge,  1852,  p.  72. 

(3)  _Handwœrterbuch  der  Physiologie,  1853,  t.  IV,  p.  4.02. 

(4)  Contributions  to  the  physiologyof  vision,  in  Med.  Gaiette.  London,  1838,  p.  230. 

(5)  Optique  physiologique,  p.  288. 

(6)  Physiologie  der  ^eUhaut,  p.  256. 

(7)  Muller's  ArcUv.  1852,  p.  405. 

(8)  Arch.  f.  Ophth.,  1863,  t.  IX,  3,  p.  1. 

(9)  Die  oplischen  Fehler  des  Auges,  p.  528. 
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myopes  présentèrent  seulement  5  degrés,  un  seul  présenta  7  degrés.  Dans  un 

cas  où  la  myopie  de  l'œil  gauche  était  de^-g  (15  D),  celle  de  l'œil  droit  de 

^(lijS  D),  et  où  l'œil  gauche  présentait  une  atrophie  du  pigment  au  bord 

de  la  papille  égale  à  deux  fois  le  diamètre  de  la  papille,  l'œil  droit  une  atro- 
phie de  1  '[/-i  de  diamètre  de  la  papille,  —  dans  ce  cas  l'étendue  de  la 
tache  de  Mariotte  était  à  gauche  de  18  degrés,  à  droite  de  13  degrés.  Cette 
observation  nous  paraît  très-intéressante,  parce  qu'elle  prouve  que  l'atrophie 
qui  accompagne  le  staphylôme  postérieur  peut  gagner  aussi  les  couches  sen- 
sibles de  la  rétine.  Presque  tous  les  autres  myopes  dont  M.  Mauthner  a  me- 
suré l'étendue  de  la  tache  de  Mariotte,  —  entre  autres  un  cas  de  myopie  de 
14,3  D, —  présentaient  des  atrophies  pigmentaires  jusqu'à  une  étendue  de  la 
moitié  de  la  papille,  sans  que  la  tache  de  Mariotte  ait  été  sensiblement  élargie. 

Dans  tous  les  douze  cas  d'hypermétropie  examinés  par  le  même  auteur, 
l'angle  correspondant  à  la  tache  de  Mariotte  était  de  6  degrés. 


§  34.  —  APPRÉCIATION  DES  FONCTIONS  DE  LA  VISION  INDIRECTE. 

De  même  que  le  centre  de  la  rétine,  les  parties  excentriques  de  cette 
membrane  présentent  trois  espèces  de  fonctions  différentes  : 
1°  La  sensation  lumineuse; 
2°  La  sensibilité  aux  couleurs  ; 
3°  L'appréciation  des  formes. 

Les  fonctions  des  parties  excentriques  de  la  rétine  sont  loin  d'être  aussi 
connues  que  celles  du  centre;  et,  bien  qu'on  ait  fait  à  ce  sujet  un  assez  grand 
nombre  d'expériences,  les  idées  qu'on  se  fait  habituellement  sur  les  fonc- 
tions de  la  vision  indirecte  sont  encore  vagues,  attendu  qu'il  manque  à  la 
plupart  de  ces  expériences  un  point  de  départ  commun.  Il  faut,  en  efl'et, 
dans  toutes  les  recherches  l'elatives  aux  fonctions  rétiniennes  :  1°  prendre 
comme  point  de  départ  les  fonctions  du  centre  de  la  rétine  et  comparer  les 
résultats  des  recherches  de  la  vision  indirecte  à  ceux  qu'on  a  obtenus  dans  les 
mêmes  conditions  pour  la  vision  directe  ;  2°  comparer  entre  elles  les  diffé- 
rentes fonctions. 

I.  Appréciation  de  la  sensation  lumineuse  des  parties  excentriques  de  la  ré- 
tine.—  La  sensation  lumineuse  a  été  la  moins  étudiée  de  toutes  les  fonctions 
de  la  vision  indirecte.  Mile  (1)  est  un  des  premiers  qui  se  sbient  occupés  de 
cette  question.  11  faisait  observer  que  les  parties  périphériques  de  la  rétine 
devaient  recevoir  moins  de  lumière  que  les  parties  centrales,  à  cause  de  la 
position  oblique  de  la  pupille,  relativement  à  la  lumière  incidente.  Il  croyait 
avoir  constaté  que  les  objets  apparaissaient  plus  foncés  dans  la  vision  iiidi- 

(1)  Poiigendorj's  Annalen,  t.  XLII,  p.  239,  1837. 
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recte  que  dans  la  vision  directe,  assertion  qui  a  été  réfutée  par  Fœrster  (1)  et 
surtout  par  M.  Aubert  (2). 

Plus  tard,  Arago  (3)  remarqua  que  des  objets  peuvent  être  distingués  plus 
facilement  par  une  partie  de  la  rétine  voisine  de  la  fosse  centrale  que  par 
la  fosse  centrale  elle-même. 

Ensuite  d'Arrest  cherchait  à  donner  des  indications  plus  précises  sur  la 
sensation  lumineuse  aux  parties  excentriques  de  la  rétine.  Il  constata  qu'à 
une  distance  de  11  à  13  degrés  du  centre,  des  étoiles  peu  lumineuses  ces- 
saient d'être  perçues  (4). 

Des  expériences  plus  récentes  faites  à  ce  sujet  sont  dues  à  Aubert  (5),  cet 
investigateur  infatigable  et  consciencieux  de  la  physiologie  rétinienne.  Il  a 
fait  à  ce  sujet  deux  séries  d'expériences  : 

Dans  la  première,  il  faisait  passer  un  courant  électrique  à  travers  un  fil 
de  platine,  et  il  examinait  successivement  avec  le  centre  et  avec  une  partie 
excentrique  de  la  rétine  ce  fil  devenu  incandescent.  En  comparant  les  sensa- 
tions ainsi  produites,  il  trouvait  le  fil  également  éclairé,  soit  pour  la  vision 
directe,  soit  pour  la  vision  indirecte. 

Dans  des  expériences  ultérieures,  M.  Aubert  prenait  comme  objet  lumi- 
neux cinq  carrés  de  papier  blanc  de  20  millimètres  de  côté,  placés  sur  un 
fond  noir  et  éclairés  de  face  par  une  fenêtre.  Ces  cinq  carrés  étaient  disposés 
en  croix,  de  manière  que  l'observateur  étant  placé  à  une  distance  de 
1  mètre,  les  quatre  carrés  extrêmes  formassent  pour  l'œil  observé  un  angle 
de  20  degrés  avec  le  carré  central.  Aubert  regardait  alternativement  l'un  ou 
l'autre  de  ces  quatre  carrés,  et,  dans  la  vision  indirecte,  les  carrés  lui  appa- 
l'aissaient  un  peu  plus  foncés  que  dans  la  vision  centrale.  Cela  tenait  pour 
lui  à  plusieurs  causes  ;  d'abord,  les  objets  sont  vus  moins  distinctement  à  la 
périphérie,  et  ils  apparaissent  à  cause  de  cela  plus  obscurs;  puis  ils  offrent 
dans  la  vision  indirecte  une  nuance  gris  bleuâtre  qui  trompe  sur  leur  inten- 
sité lumineuse  ;  d'autre  part,  comme  Purkinje  l'avait  déjà  fait  observer,  les 
parties  périphériques  delà  rétine  se  fatiguent  très- vite, ce  qui  fait  que  l'objet 
s'obscurcit  par  l'immobilité  de  l'œil.  En  pesant  bien  la  valeur  de  toutes  ces 
causes,  Aubert  concluait  que  le  sens  de  la  lumière  paraissait  être  le  même 
dans  toute  la  rétine. 

Nous  nous  sommes  attaché  à  comparer,  aans  différentes  parties  du  champ 
visuel,  le  minimum  de  lumière  nécessaire  pour  produire  une  impression  sur 
la  rétine.  Pour  cela  il  fallait  pouvoir  augmenter  ou  diminuer  à  volonté  une 
lumière  donnée.  Nous  nous  sommes  servi  dans  ce  but  du  photoptomètre  de 

(1)  Ueber  Haemeralopie  u.  die  Deschreibmig  eines  Photometers,  p.  32. 

(2)  Moleschott's  Untersuchungen,  t.  IV,  p.  222, 

(3)  Astronomie,  t.  I,  p.  189. 

(4)  Comparez  :  Ruete.  Explicatio  facti,  quod  minimœ  paulum  lucentes  stellœ  tantum 
peripheria  retinœ  cerni  possunt.  Prograinina.  Lipsiœ,  1859. 

(5)  Physiologie  der  NeUhaut,  p.  89-96;  et  Optique  physiologique,  in  Graefe  u.  Saemisch, 
Handbuch  der  gesammien  Augenheilkimde,  t.  II,  2,  chap.  IX,  p.  495. 
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M.  Charpentier  (1),  alors  notre  chef  de  clinique,  qui  nous  assistait  dans  nos 
recherches. 

Nous  nous  placions  dans  une  chambre  complètement  obscure,  et  l'appareil 
était  adapté  par  son  extrémité  antérieure  à  une  ouverture  pratiquée  dans 
le  volet  de  la  fenêtre.  L'autre  extrémité,  dirigée  vers  l'observateur,  présentait 
à  celui-ci  un  carré  de  3  centimètres  de  côté  dont  on  pouvait  faire  varier  à 
volonté  l'éclairage,  en  recouvrant  une  partie  plus  ou  moins  grande  de  la  len- 
tille de  l'appareil.  Il  s'agissait  donc  de  déterminer  le  minimum  d'intensité 
lumineuse  qu'il  fallait  donner  au  carré  pour  qu'il  fit  sur  l'œil  une  impres- 
sion lumineuse. 

Pour  obtenir  des  valeurs  appréciables,  nous  opérions  avec  un  éclairage  dimi- 
nué par  sept  verres  dépolis  et  deux  feuilles  de  papier  blanc  placés  devant 
l'ouverture  de  l'appareil,  de  sorte  que  la  lumière  du  jour  arrivait  à  la 
lentille  très-fortement  atténuée.  Malgré  cela  nous  constations,  dans  une  pre- 
mière série  d'expériences,  qu'une  étendue  de  1  millimètre  carré  sur  la 
surface  de  la  lentille  éclairait  suffisamment  la  surface  carrée  pour  pro- 
duire une  impression  lumineuse  sur  la  réline,  dans  la  vision  centrale. 
Dans  une  seconde  série  d'expériences,  il  suffisait  d'un  demi-millimètre 
carré. 

En  fixant  du  regard  successivement  des  points  écartés  de  15,  30,  60  et 
70  degrés  en  dedans  et  de  15,  30  et  45  degrés  en  dehors  de  l'objet  lumineux, 
nous  examinions,  suivant  le  même  principe,  des  parties  de  la  rétine  situées  à 
des  distances  correspondantes  en  dedans  et  en  dehors  de  la  fosse  centrale. 
Or,  nos  expériences,  aussi  bien  que  celles  de  nos  élèves,  MM.  Charpentier  et 
Van  Duyse,  ont  démontré  qu'il  faut  pour  les  divers  points  de  la  rétine  la 
même  quantité  de  lumière  minimum  pour  produire  une  impression  lumi- 
neuse. Il  s'ensuit  que,  comme  le  suppose  M.  Aubert,  la  sensibilité  lumineuse 
est  sensiblement  la  même  pour  les  différentes  parties  de  la  rétine. 

Il  n'y  a  que  les  extrêmes  limites  du  champ  visuel  qui  deviennent  beaucoup 
moins  sensibles  à  l'impression  lumineuse.  Au  contraire,  les  parties  les  plus 
voisines  de  la  fosse  centrale,  comprises  encore  dans  la  macula,  sont  plus  sen- 
sibles à  la  lumière  que  la  fosse  centrale  elle-même.  En  effet,  lorsqu'au  lieu  de 
fixer  l'objet  même,  noils  regardions  à  côté  de  celbi-ci,  il  paraissait  parfois  lumi- 
neux, lors  même  qu'il  ne  faisait  plus  d'impression  lumineuse  dans  la  vision 
directe.  C'est  ce  fail  qui,  comme  nous  l'avons  dit,  a  déjà  été  signalé  par 
Arago,  et  qui  a  fait  dire  à  cet  éminent  savant  que,  pour  apercevoir  un  objet 
très-peu  lumineux,  il  ne  faut  pas  le  regarder  (2). 

II.  Exploralion  de  la  perception  des  couleurs  des  parties  excentriques  de 
la  rétine.  —  Les  expériences  pratiquées  jusqu'à  ce  jour  au  point  de  vue  de  la 
perception  des  couleurs  des  parties  excentriques  de  la  rétine  ont  été  plutôt  qua- 

H)  Voyez  cet  ouvrage,  p.  531  et  570,  et  Charpentier  :  De  la  vision  avec  les  différentes 
parties  de  la  rétine.  Tlièse  de  Paris,  1877. 
(2j  Arago,  Astronomie,  t.  I,  p.  180. 
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litativesque  quantitatives,  c'est-à-dire  qu'on  s'est  limité  à  constater  si  une  cou- 
leur donnée  était  perçue  ou  non  dans  la  vision  indirecte  et  jusqu'à  quel  point 
du  champ  visuel  elle  était  perçue.  Mais  on  négligeait  la  détermination  quantita- 
tive du  degré  d'excitation  nécessaire  pour  produire  une  impression  colorée 
sur  les  différentes  parties  de  la  rétine.  Cette  détermination  doit  fournir  le 
point  de  comparaison  entre  la  perception  chromatique  du  centre  et  celle  du 
reste  de  la  rétine. 

Les  expériences  relatives  à  la  perception  des  couleurs  aux  régions  excen- 
triques de  la  rétine  ont  prouvé  que  l'impression  produite  par  une  couleur 
dépend,  sur  toute  l'étendue  delà  rétine,  des  mêmes  conditions  que  nous  avons 
énumérées  (p.  5il  et  suiv.)  pour  la  perception  des  couleurs  dans  la  vision 
directe,  c'est-à-dire  de  V adaptation  de  Vceil,  —  de  la  saturation,  —  de  l'm- 
tensité  —  et  de  l étendue  de  la  couleur,  —  de  r éclairage,  —  du  fond  —  et  de 
l'état  de  repos  ou  de  mouvement  de  l'objet  coloré.  Enfin  il  y  a  encore  un  mo- 
ment qui  joue  un  rôle  puissant  dans  la  perception  des  couleurs  et  dont  il 
faut  surtout  tenir  compte  dans  les  explorations  de  la  vision  indirecte,  c'est 
Yexercice.  La  faculté  de  distinguer  les  couleurs  se  développe  en  effet  considé- 
rablement cliez  l'observateur,  lorsqu'il  répète  fréquemment  les  expériences. 

L'expérience  la  plus  simple  prouve  déjà  que  les  couleurs  sont  beaucoup 
moins  vivement  perçues  dans  la  vision  indirecte  que  dans  la  vision  directe, 
et,  de  plus,  que  certaines  couleurs  sont  distinguées  plus  facilement  que 
d'autres.  On  a  essayé  de  déterminer  les  limites  de  la  perception  des  couleurs 
dans  le  champ  visuel  à  l'aide  du  périmètre.  Pour  cela,  on  introduit  dans  le 
curseur  du  périmètre  un  papier  coloré  et,  pendant  que  l'œil  examiné  fixe  le 
point  zéro,  on  approche  cet  objet  lentement  de  la  périphérie  vers  le  sommet 
de  l'arc.  On  trouve  ainsi  aisément  le  degré  du  champ  visuel  où  la  couleur 
de  l'objet  sur  lequel  on  expérimente  apparaît  dans  son  ton. 

Ces  expériences  ont  prouvé  que  des  couleurs  d'une  intensité  et  d'une  éten- 
due données  sont  distinguées  plus  ou  moins  loin  du  point  de  fixation.  Voici, 
disposés  en  tableau  synoptique,  les  résultats  que  plusieurs  auteurs  ont  obte- 
nus à  l'aide  de  papiers  colorés  : 
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Comme  on  voit,  tous  les  auteurs  sont  d'accord  pour  donner  au  bleu  le  champ 
visuel  le  plus  étendu  ;  après  le  bleu  vient  pour  nous  le  jaune,  puis  l'orangé, 
le  rouge,  le  vert  et  enfin  le  violet.  Cette  dernière  couleur  est  d'ailleurs, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit  dans  le  chapitre  sur  la  chromatoptométrie,  parmi 
les  matières  colorées,  la  moins  constante  et  la  plus  difficile  à  se  procurer 
suffisamment  pure.  C'est  à  cela  probablement  qu'il  faut  attribuer  la  différence 
qui  existe  entre  nos  expériences  et  celles  de  M.  Schirmer,  qui  distingue  le 
violet  sous  un  angle  plus  grand  que  le  vert  et,  dans  certaines  directions,  même 
plus  loin  que  l'orangé.  M.  Rahlmann,  M.  Woinovv  et  son  élève  M.  Krûkow, 
trouvent  pour  le  vert  un  champ  visuel  plus  étendu  que  pour  le  rouge.  Ceci 
peut  tenir  à  la  nature  des  couleurs  avec  lesquelles  ces  expérimentateurs  ont 
opéré  ou  à  un  état  particulier  de  leurs  yeux. 

Dans  nos  recherches  chromatoptiques,  nous  avons,  en  effet,  trouvé  un  cas 
où,  pour  nos  couleurs,  le  champ  visuel  du  vert  était  plus  étendu  que  celui  du 
rouge.  La  méthode  des  intensités  minima  nous  a  démontré  qu'il  fallait  dans 
ce  cas  également  une  étendue  plus  grande  de  rouge  que  de  vert  pour  que  la 
couleur  soit  distinguée  dans  la  vision  directe  (1). 

A  part  les  exceptions  mentionnées,  l'ordre  dans  lequel  les  couleurs  de 
matières  colorantes  sont  distinguées,  en  se  rapprochant  de  la  périphérie  vers 
le  centre  de  la  rétine,  est  celui  que  nous  avons  trouvé  pour  notre  œil. 

l'our  tous  les  observateurs,  les  champs  visuels  des  couleurs  et  le  champ 
visuel  du  blanc  sont  à  peu  près  concentriques.  De  plus,  toutes  ces  couleurs, 
en  se  rapprochant  du  point  de  fixation,  paraissent  d'abord  gris  plus  ou  moins 
clair,  ensuite  elles  passent  par  une  zone  où  elles  font  sur  l'œil  une  impres- 
sion colorée  sans  être  perçues  dans  leur  vrai  ton.  Enfin,  même  quand  le  ton 
de  la  couleur  est  apprécié  par  une  partie  excentrique  de  la  rétine,  la  cou- 
leur est  loin  de  faire  sur  l'œil  une  impression  aussi  vive  qu'au  centre. 
A  l'exception  du  bleu,  qui,  comme  nous  l'avons  constaté  un  des  premiers, 
avec  plusieurs  autres  observateurs ,  est  plus  facilement  distingué  par  des 
parties  de  la  rétine  voisines  de  la  fosse  centrale  que  par  la  fosse  centrale 
elle-même,  toutes  les  couleurs  paraissent  plus  saturées  dans  la  vision  directe 
que  dans  la  vision  indirecte. 

Voici  les  changements  que  paraissent  subir  les  objets  colorés  lorsqu'on  les 
amène  de  la  périphérie  vers  le  milieu  du  champ  visuel  : 

Le  bleu  apparaît  d'abord  gris,  puis  gris  bleuâtre,  puis  bleuâtre,  enfin  bleu. 

Le  jaune  apparaît  gris  clair,  puis  gris  jaunâtre,  puis  jaune. 

L'orangé  apparaît  gris,  puis  gris  jaunâtre,  jaune  saturé  et  orangé. 

Le  rouge  apparaît  gris,  puis  gris  jaunâtre  ou  orangé,  brunâtre,  enfin  rouge. 

Le  vert  jaunâtre  apparaît  gris  clair  et  gris  jaunâtre  avant  de  paraître  dans 
son  véritable  ton. 

Le  vert  bleuâtre  apparaît  d'abord  gris  foncé ,  puis  gris  bleuâtre,  puis  vert 
foncé. 


(1)  Landolt,  Archives  de  j)hijsiologie,  1875,  p.  647. 
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Le  violet  apparaît  d'abord  gris,  puis  bleuâtre  déjà  au  delà  des  limites  du 
rouge  et  de  l'orangé,  mais  ce  n'est  qu'après  le  vert  qu'il  nous  apparaît  dans 
son  véritable  ton  (1). 

On  constate  pour  des  couleurs  spectrales  de  moyenne  intensité  la  même 
dégradation  successive  de  teintes  sur  la  périphérie  rétinienne.  Pour  notre 
œil,  l'ordre  dans  lequel  les  couleurs  de  moyenne  intensité  sont  distinguées 
est  pour  les  couleurs  spectrales  également  :  le  bleu,  l'orangé,  le  rouge,  le 
vert  et  le  violet. 

Les  couleurs  spectrales  de  moyenne  intensité  apparaissent  toutes  à  la  limite 
du  champ  visuel  comme  une  lueur  gris-bleuâtre.  En  les  rapprochant  du  point 
de  fixation,  elles  parcourent  également  une  zone  dans  laquelle  elles  font  seu- 
lement une  impression  lumineuse  sans  coloration  distincte  (2). 

Du  fait  que  des  papiers  colorés  d'une  petite  étendue  et  des  couleurs 
spectrales  d'intensité  moyenne  ne  sont  pas  perçus  par  toute  l'étendue  de 
la  rétine,  on  a  voulu  conclure  que  certaines  régions  de  la  rétine  étaient 
complètement  achromatopes,  d'autres  achromatopes  partielles.  C'est  surtout 
M.  Schelske  (3)  qui,  sur  des  expériences  très-intéressantes  d'ailleurs,  exé- 
cutées à  l'aide  de  couleurs  de  mélanges,  a  cru  pouvoir  admettre  une  partie 
de  la  rétine  insensible  au  rouge,  partie  qui  devrait  commencer  en  dehors  à 
68  degrés,  en  dedans  à  53  degrés,  en  haut  à  38  degrés,  en  bas  à  37  degrés 
de  la  macula.  Woinow  a  également  soutenu  l'état  achromatope  de  la  péri- 
phérie rétinienne.  On  est  même  allé  plus  loin  en  élevant  sur  cette  hypothèse 
une  théorie  sur  la  nature  des  éléments  rétiniens  préposés  à  la  perception  des 
couleurs.  Voici  le  raisonnement  qu'on  faisait  :  puisque  la  périphérie  de  la 
rétine  est  incapable  de  percevoir  les  couleurs  et  que  cette  partie  de  la 
rétine  se  distingue  des  parties  centrales  par  l'absence  des  cônes,  il  est 
évident  que  ce  sont  les  cônes  qui  sont  préposés  à  la  perception  des  cou- 
leurs, tandis  que  les  bâtonnets  ne  transmettent  que  les  impressions  lumi- 
neuses. 

Une  telle  théorie,  basée  sur  des  expériences  avec  des  couleurs  aussi  peu 
intenses  que  les  papiers  colorés  et  les  couleurs  spectrales  qui  ont  servi  aux 
expériences  mentionnées,  ne  pouvait  être  sontenable. 

Aubert  (4)  a  déjà  exprimé  l'opinion  que  si  l'on  appréciait  la  sensibilité 
aux  couleurs  dans  des  conditions  identiques  avec  des  objets  d'une  grande 
étendue  (04  millimètres  de  diamètre)  on  ne  trouverait  dans  toute  l'étendue 
de  la  rétine  que  des  différences  graduelles  de  la  perception  des  couleurs 
et  que  toutes  les  couleurs  seraient  perçues  jusqu'aux  limites  du  champ 
visuel. 

Pour  vérifier  si  les  parties  périphériques  de  la  rétine  sont  insensibles  ou 

(1)  Laiidolt,  Annali  di  oUalmolo(jia,  t.  I,  p.  480,  IST'î,  et  Auberl,  Optijue  pluj  ologique, 
y.  544. 

(2)  Landolt,  in  Aubert,  Optique  physiologique,  p.  545. 

(3)  Schelske,  Arch.  f.  Ophth.,  t.  IX,  3,  p.  41. 

(4)  Arch.  f.  Ophth.,  t.  III,  2,  p.  55  et  61. 
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non  aux  couleurs,  nous  avons  expérimenté  avec  des  couleurs  aussi  intenses 
que  possible  (1). 

Les  expériences  furent  faites  dans  une  chambre  obscure.  Un  faisceau  de 
lumière  solaire  était  projeté  par  l'héliostat  dans  la  chambre,  à  travers  un 
trou  pratiqué  dans  le  volet.  Dans  une  première  série  d'expériences,  je  me 
suis  servi  de  papiers  vivement  colorés,  dont  un  morceau  de  quelques  milli- 
mètres carrés  fut  fixé  à  une  extrémité  de  l'arc  du  périmètre.  C'est  sur  ce 
papier  que  fut  dirii,^ée  la  lumière  solaire,  de  telle  sorte  que  la  couleur  était 
très-vivement  éclairée.  L'œil  fut  placé  au  centre  du  périmètre  et,  pour  ne 
pas  troubler  l'expérience  par  l'influence  d'un  objet  de  fixation  lumineux,  je 
dirigeais  le  regard  sur  le  bout  de  l'index,  que  je  rapprochais  lentement  de 
l'extrémité  opposée  du  périmètre  vers  son  sommet.  Toutes  les  couleurs 
étaient  ainsi  reconnaissables  jusqu'aux  dernières  limites  des  parties  du 
champ  visuel  que  j'examinais. 

Dans  une  seconde  série  d'expériences,  je  me  suis  servi  de  couleurs  spec- 
trales. Un  specire  solaire  des  plus  intenses  fut  produit  sur  un  diaphragme 
adapté  à  une  des  extrémités  du  périmètre.  Dans  le  diaphragme  était  prati- 
quée une  fente  mobile  pour  pouvoir  isoler  la  couleur  voulue  du  spectre.  Pour 
le  reste  de  l'expérience,  nous  procédions  de  la  même  façon  que  dans  le  pre- 
mier cas.  Le  résultat  était  le  même,  à  savoir  que  les  couleurs  vives  sont 
toutes  distinguées  jusqu'aux  limites  du  champ  visuel. 

Nos  expériences  prouvent  donc  que  les  parties  excentriques  de  la  rétine  ne 
sont  pas  achromatopes,  mais  que,  pour  produire  une  sensation  colorée,  il 
faut  une  impression  beaucoup  plus  vive  aux  parties  excentriques  qu'aux  par- 
ties centrales  de  la  rétine. 

Après  avoir  constaté  le  fait  que  la  rétine  est  capable  de  percevoir  les  cou- 
leurs dans  toute  son  étendue,  bien  que  d'une  fat'on  d'autant  plus  imparfaite 
que  la  région  est  plus  éloignée  de  la  macula,  il  s'agissait  d'établir  les  pro- 
portions dans  lesquelles  décroît  la  sensation  chromatique  du  centre  vers  la 
périphérie  de  la  rétine,  en  d'autres  termes,  d'établir  le  rapport  qui  existe 
entre  la  sensation  chromatique  au  centre  et  aux  parties  excentriques  de  la 
réline. 

Les  expériences  faites  à  notre  clinique  par  nos  élèves  et  par  nous-même 
serviront  au  moins  à  préparer  la  solution  de  cet  important  problème. 
Nous  procédions  suivant  différentes  méthodes  (2). 

1°  On  détermina  pour  le  centre  et  pour  des  parties  excentriques  de  la 
l'étine  l'étendue  qu'il  fallait  donner  à  chaque  couleur  pour  qu'elle  pût  être 
distinguée.  Pour  augmenter  l'étendue  de  la  couleur,  nous  nous  sommes  servis 
d'un  diaphragme  muni  d'une  ouverture  carrée,  qu'on  pouvait  élargir  à  volonté 
(voy.  fig.  125). 

(1)  Landnlt,  Annales  d'Oculinliqne,  jaav.-févr.  1874,  p.  1,  et  Périoplométrie  in  Graefe  ii. 
Sacmisch  Uilb.der  ges.  Augenheilicd.,  t.  III,  1,  p.  70. 

('2)  Cliarpentier,  De  la  vision  avec  les  diverses  parties  de  la  rétine,  thèse  de  Paris,  1877, 
p.  3'J. 
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LARGEUR  EN 

MILLIMÈTRES  DU  CARRÉ  RECONNU. 

BLEU. 

ROUGE. 

VERT. 

Charpentier. 

Salller. 

Ciiarfeiitier. 

Saltitr. 

Cliarpenlier. 

Salller. 

A  10°  du  point  de  fixation. . . 

1 

1 

1 

1 

1 

1,5 

20°  — 

1,5 

2,5 

2 

2 

2 

4,5 

30»  — 

2 

O 
O 

3 

4 

3 

7 

40°  — 

2,5 

3,5 

4 

5 

4 

8 

50°  — 

O 
tl 

4 

5 

9 

7 

10 

60° 

3,5 

5 

8 

9,5 

8 

non  reconnu 

70°  - 

4 

8 
10 

10 

10 

9 

80°  — 

10 

DûD  reconnu 

non  reconnu 

non  reconnu 

* 

2"  On  cherchait  pour  le  centre  et  pour  d'autres  parties  de  la  rétine  la  dis- 
tance à  laquelle  il  fallait  placer  un  ol)jet  coloré  d'une  étendue  donnée  pour 
que  sa  couleur  soit  distinguée.  Voici  les  résultats  que  M.  Charpentier  a 
obtenus  à  l'aide  de  celte  méthode  : 


POUR  DES  CARRÉS  DE  2  MILLIMÈTRES  DE  CÔTÉ. 


A  0° 
5° 
10° 
15° 
20° 
25° 
30° 
40° 
50° 
00° 
70° 


(point  de  fixation)  

en  dedans  du  point  de  fixation 


BLEU. 


0,8  i 

0,91 

0,58 

0,44 

0,33 

0,24 

0,19 

0,14 

0,11 

0,085 

0,06 


l,4i 

0,82 

0,44 

0,24 

0,19 

0,15 

0,09 

0,065 

0,04 


Cette  expérience  démontre  de  nouveau  le  fait  que  nous  avons  signalé  plus 
haut,  à  savoir  que  le  bleu  est  mieu.x:  perçu  un  peu  en  dehors  du  point  de 
fixation  que  dans  ce  point  même.  Le  rouge  a  été  dans  ces  conditions  moins 
bien  distingué  que  le  vert,  quoique  son  champ  visuel  soit  ordinairement  plus 
étendu  que  celui  du  vert.  Peut-être  cela  tient-il  à  la  faible  étendue  ou,  ce 
qui  revient  au  même,  au  peu  d'intensité  de  la  couleur  employée,  car  notre 
rouge  est  moins  bien  distingué  à  un  faible  éclairage  que  notre  vert. 

3"  Dans  une  troisième  série  d'expériences,  nous  nous  sommes  servis  de 
couleurs  spectrales  fournies  par  la  lumière  Drummond.  Les  expériences 
furent  faites  dans  un  espace  absolument  obscur.  Le  spectre  fut  projeté  sur 
l'extrémité  objective  du  photoptomètre  de  Charpentier  (voy.  p.  531  et  571) 
fermé  par  un  verre  dépoli.  A  l'aide  d'un  écran  opaque,  dans  lequel  nous 
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avions  découpé  un  carré,  nous  limitions  sur  les  couleurs  projetées  sur  le 
verre  une  petite  étendue  de  la  couleur  voulue  ;  sur  le  verre  oculaire  de  l'appa- 
reil venait  alors  se  peindre,  avec  la  même  couleur,  un  carré  de  1  centimètre 
de  côté.  On  variait  alors  la  surface  du  diaphragme  qui,  placé  devant  la  lentille 
de  l'appareil,  règle  le  passage  des  rayons  lumineux. 

Les  résultats  que  nous  avons  obtenus  à  l'aide  de  cette  méthode  sont  les 
suivants  : 


CÔTÉ  DU   CHAMP  DE  LA.  LENTILLE  DONNANT 

* 

PASSAGE  A  LA  LUMIÈRE  COLORÉE. 

VIOLET. 

ROUGE. 

VEUT. 

Au  centre  (vision  directe). 

Landolt. 

moins  de  1""" 

2""° 

Charpentier. 

3""",  7 

2mm 

1"'"' 

Tofano,  peintre. 

5""" 

.imm 

2mra 

A  15'  en  deiiors  de  la  fosse 

Landolt. 

10"- 

19mm  3 

5""",6 

[centrale. 

Charpentier. 

5-,-i 

r.-,2 

2»-,5 

A  30"  en  dehors  de  la  fosse 

Landolt. 

35""° 

21"'°' 

[centrale. 

Tofano. 

35""° 

27""°,5 

35'"°' 

A  30°  en  dedans  de  la  fosse 

Landolt. 

3y„„u 

8"'^5 

4,,„m 

(centrale. 

Charpentier. 

Tofano. 

2|m,„ 

A  60°  en  dedans  de  la  fosse 

Landolt. 

11"'"' 

15""",25 

[centrale. 

A  90°  en  dedan.s  de  la  fosse 

Landolt. 

31"'"' 

35""" 

[centrale. 

Les  chiffres  donnés  sont  les  moyennes  de  plusieurs  expériences. 

Les  couleurs  spectrales  n'étaient  pas  très-vives,  c'est  pourquoi  elles  ne  sont 
pas  toutes  distinguées  jusqu'aux  limites  du  champ  visuel. 

Pendant  ces  expériences,  nous  avons  fait  plusieurs  observations  intéres- 
santes :  chaque  couleur  spectrale,  avant  d'être  perçue  par  la  partie  de  la 
rétine  en  expérience,  apparaissait  d'abord  comme  une  faible  teinte  gris- 
bleuâtre,  puis,  lorsque  l'intensité  de  la  couleur  augmentait,  le  ton  bleuâtre 
se  perdait,  et  l'observateur  avait  alors  l'impression  d'une  lumière  générale- 
ment incolore,  assez  vive,  quelquefois  légèrement  jaunâtre.  Ensuite  venait 
une  phase,  où  l'œil  avait  l'impression  d'une  couleur  vague,  sans  pouvoir  la 
définir.  Enfin,  le  ton  propre  de  la  couleur  se  montrait.  C'est-à-dire  que,  une 
impression  chromatique  produite  à  la  périphérie  de  la  rétine  passe  toujours 
par  les  trois  phases  suivantes  : 

Impression  lumineuse  simple. 
Impression  chromatique  indéterminée. 
Distinction  de  la  couleur  vraie. 
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Quant  à  la  première  de  ces  phases,  voici  les  faits  importants  que  nous  avons 
pu  constater  à  son  sujet  : 

D'abord,  toutes  les  couleurs  pigmenlaires  sont  reconnues  comme  objets  lumi- 
neux, dans  le  champ  visuel,  aux  mêmes  limites  que  des  objets  gris  de  même 
étendue.  De  plus,  nous  avons  constaté  dans  plusieurs  expériences,  faites  sur 
M.  Charpentier  et  sur  nous  même,  que  la  quantité  d'une  lumièi'e  chromatique 
(couleurs  spectrales)  nécessaire  pour  produire  une  impression  purement 
lumineuse  était  la  même  dans  la  vision  indirecte  que  dans  la  vision  directe. 
Il  faut  pour  cela  un  peu  plus  de  violet  que  de  vert,  et  encore  plus  de  rouge. 
Une  lumière  quelconque,  simple  ou  composée,  chromatique  ou  blanche,  pro- 
duit d'abord  sur  la  rétine  une  impression  lumineuse  simple,  partout  la  même, 
l'impression  chromatique  ne  vient  qu'après  et  n'est  jamais  identique  (1). 

Nos  expériences  confirment  l'existence  de  variations  individuelles  assez 
grandes  dans  la  perception  des  couleurs. 

On  peut  se  servir  avec  avantage,  pour  ces  recherches,  du  disque  de  Masson, 
en  employant  la  méthode  des  intensités  minima  que  nous  avons  indiquée 
plus  haut  (p.  569  et  Ann.  rf'oc?^/.,  janvier  1871). 

On  mélange  ainsi  la  couleur  avec  une  quantité  plus  ou  moins  grande  de 
noir  et  on  détermine,  pour  différentes  parties  de  la  rétine,  la  quantité  de  cou- 
leur qu'il  faut  ajouter  au  noir  pour  que  la  couleur  soit  distinguée.  Pour  obtenir 
le  noir  absolu  nous  avons  introduit  la  modification  suivante  à  l'appareil  de 
Masson  (fig.  141).  Le  ressort  qui  met  en  mouvement  l'axe  de  l'appareil  se 


FlG.  lil. 


trouve  enfermé  au  fond  d'une  boîte  assez  profonde,  entièrement  tapissée  de 
velours  et  fermée  du  eôté  antérieur  par  un  diaphragme  laissant  libre  une 
ouverture  circulaire  de  10  centimètres  de  diamètre.  L'extrémité  antérieure 
de  l'axe  de  l'appareil  se  trouve  juste  au  centre  de  cette  ouverture.  A  cette 
extrémité  on  fixe  non  des  disques,  mais  seulement  des  secteurs  colorés  qui, 

(1)  Comparez  Charpentier,  De  la  vision  avec  les  diverses  parties  de  la  rétine,  p.  -i'J, 
thèse  de  Paris,  1877;  et  Landolt  et  Charpentier,  Des  sensations  de  lumière  et  de  couleur 
dans  la  vision  directe  et  dans  la  vision  indirecte  (Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences 
de  Paris  du  18  février  1878). 
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mis  en  mouvement,  de  relalioii  rapide,  tournent  sur  la  face  interne  de  la 
paroi  antérieure  de  la  boîte. 

Pour  obtenir  en  une  seule  expérience,  tous  les  degrés  de  mélange  nous 
montons  sur  l'appareil  une  bande  colorée  comme  l'indique  la  figure.  Alors 
nous  obtenons  autour  du  centre  la  couleur  pure,  à  la  périphérie  le  noir  pur 
et  entre  les  deux  toutes  les  nuances  intermédiaires.  Pour  isoler  une  partie 
quelconque  de  ces  différents  degrés  de  saturation  de  la  couleur,  nous  cou- 
vrons l'ouverture  de  l'appareil  d'un  diaphragme  qui  porte  des  trous  de  plus  en 
plus  excentriques  et  qu'on  peut  découvrir  successivement  l'une  après  l'autre. 

Pendant  que  nous  imprimons  ces  lignes,  M.  Chodin  communique  les  résnllats  que  lui 
ont  donnés  des  expériences  analogues  qu'il  a  exécutées  à  noire  clinique  (Ij. 

M.  Chodin  a  cherché,  à  l'aide  du  disque  de  Maxwell,  coinhien  il  fallait  ajouter  de  couleur 
au  blanc  et  au  noir,  pour  qu'elle  puisse  être  distinguée  par  différentes  parties  de  la  rétine. 
Ces  mélanges  furent  faits  sur  fond  blanc  et  sur  fond  noir,  mais  pas  avec  le  noir  absolu. 

L'auteur  trouve  que  la  sensibilité  pour  la  couleur  est  la  plus  grande  pour  un  mélange 
avec  du  noir  sur  foiul  noir,  moins  grande  pour  le  mélange  avec  du  blanc  sur  fond  blanc. 
La  sensibilité  à  la  couleur  est  beaucoup  plus  faible,  lorsqu'il  existe  une  grande  différence 
de  clarté  entre  le  fonil  et  la  couleur  du  mélange,  c'csl-à-dire  lorsqu'on  mélange  la  couleur 
avec  du  blanc  sur  fond  noir,  ou  avec  du  noir  sur  fond  blanc.  La  sensibilité  au  centre  de 
la  rétine  est,  suivant  l'auteur,  la  plus  grande  pour  l'orangé,  pour  le  jaune  et  pour  le 
rouge,  la  plus  faible  pour  le  bleu  et  pour  le  violet. 

La  perception  des  couleurs  semble  diminuer  plus  rapidement  sur  la  moitié  externe  de  la 
réline  (moitié  inlcriie  du  champ  visuel]  que  sur  la  moitié  interne  (moitié  externe  du 
champ  visuel). 

La  perception  du  bleu  est  celle  qui  diminue  le  moins  aux  parties  excentriques  de  la 
rétine.  Après  le  bleu  vient  le  jaune  et  le  violet,  ensuite  l'orangé,  puis  le  rouge  enfin  le 
vert.  La  sensibilité  est  la  plus  faible  pour  toutes  les  couleurs  à  la  périphérie  de  la  rétine; 
après  cette  partie  la  moins  sensible  est  pour  le  rouge  et  le  vert  située  aux  environs  de  la 
macula  tandis  que  cet  endroit  présente  au  contraire  le  minimum  de  diminution  de  la  sen- 
sibilité. L'orangé  tient  le  milieu  entre  les  deux  couleurs;  la  sensibilité  pour  l'orangé 
diminue  proportionnellement  du  centre  vers  la  périphérie  du  champ  visuel. 

Les  expériences  de  M.  Chodin  confirment  les  nôtres  en  ce  sens  qu'elles  démontrent  la 
diminution  rapide  de  la  perception  des  couleurs  du  centre  vers  la  périphérie  de  la  rétine. 

L'exploration  de  la  perception  des  couleurs  aux  différentes  parties  de  la 
rétine  est  de  la  plus  haute  importance  pour  le  diagnostic  et  le  pronostic  d'un 
grand  nombre  d'affections  du  nerf  optique  et  d'amblyopies  de  nature  encore 
obscure.  Malheureusement  les  méthodes  exactes  qui  servent  à  établir  les  rap- 
ports qui  existent  entre  la  perception  des  couleurs  aux  dilférentes  parties  de  la 
rétine  n'ont  pas  encore  été  utilisées  dans  la  pratique.  On  s'est  limité  à  déter- 
miner l'étendue  du  champ  visuel  pour  des  couleurs  de  faible  intensité.  Malgré 
l'insuffisance  de  cette  méthode,  elle  a  déjà  contribué  puissamment  à  l'étude  de 
certaines  maladies  oculaires  et  générales,  notamment  à  préciser  le  diagnostic 
et  le  pronostic.  (Voyez  plus  loin  les  chapitres  sur  les  Affections  du  nerf  op- 
tique et  les  Amblyopies.) 

Pour  la  détermination  des  limites  du  champ  visuel  pour  les  différentes 
couleurs,  on  se  sert  de  préférence  des  papiers  colorés  que  nous  avons  recom- 

(I)  Chodin,  Ueher  die  EmpfmdUchlieil  fur  Farben  in  (1er  Peripherie  iler  Netihaut  (Arcli. 
f.  Ophlli.,  XXIII,  3,  p.  177-208). 
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mandés  (p.  559)  et  auxquels  on  donne  une  étendue  de  2  centimètres  de  côté. 
Ces  papiers  sont  introduits  dans  le  porte-objet  du  périmètre  et  on  les  fait 
mouvoir  sur  le  fond  noir  de  l'arc  du  périmètre,  qu'on  expose  à  une  lumière 
autant  que  possible  uniforme.  Nous  recommandons  de  placer  le  périmètre  entre 
les  deux  fenêtres  du  même  mur,  de  sorte  que  les  deux  moitiés  de  l'hémi- 
sphère décrit  par  la  rotation  de  l'arc  soient  également  éclairées.  Dans  ces 
conditions,  on  peut  admettre  comme  minimum  l'étendue  des  champs  visuels 
pour  les  trois  couleurs,  bleu,  rouge  et  vert,  qu'indique  le  schéma  (fig.  139). 

Ce  schéma  ne  représente  pas  la  moyenne  des  résultats  des  auteurs  que 
nous  avons  énumérés  (p.  626  et  627).  Ces  auteurs,  en  effet,  ont  opéré  dans  des 
conditions  qui  sont  différentes  et  qui  ne  peuvent  pas  toujours  être  directement 
comparées.  Notre  schéma  représente  les  champs  visuels  minima,  tels  qu'ils 
résultent  de  mes  propres  expériences  pratiques,  exécutées  à  l'aide  des  papiers 
colorés  indiqués  qui  sont  à  la  portée  de  tout  le  monde,  à  l'éclairage  du  jour 
et  à  une  distance  de  32  centimètres  de  rayon  de  mon  périmètre. 

Comme  on  le  voit,  je  donne  le  champ  visuel  du  blanc  et  ceux  de  trois  couleurs 
seulement.  Dans  la  grande  majorité  des  cas  il  suffit  de  déterminer  ces 
quatre  champs  visuels.  J'ai  constaté,  en  effet,  que  lorsque  le  bleu  est  dis- 
tingué, le  jaune  l'est  aussi  et  que  ses  limiles  sont  toujours  très-voisines  de 
celles  du  bleu.  L'orangé  est  toujours  distingué  quand  le  rouge  est  distingué 
et  il  tient  alors  la  limite  entre  le  jaune  et  le  rouge.  Quant  au  violet,  nous 
avons  déjà  expliqué  pourquoi  cette  couleur  n'est  pas  très-apte  aux  recherches 
pathologiques. 

11  est  bon  de  faire  glisser  les  objets  colorés  toujours  de  la  périphérie  vers 
le  sommet  du  périmètre  et  non  pas  en  sens  inverse,  attendu  que  l'œil  qui  a 
déjà  vu  la  couleur  se  rend  difficilement  compte  du  moment  précis  où  celle-ci 
cesse  d'être  perçue  dans  son  vrai  ton. 

De  plus,  pour  éviter  les  confusions,  nous  conseillons  de  prendre  comme 
limites  du  champ  visuel  d'une  couleur  les  points  où  la  personne  examinée 
donne  à  la  couleur  son  vrai  nom,  et  non  pas  le  point  où  elle  commence  à 
faire  une  impression  colorée. 

Enfin,  il  ne  faut  pas  oublier  que  l'œil  observé  se  fatigue  très-vite  par  les 
expériences  périoptomélriques,  notamment  par  l'exploration  de  la  perception 
des  couleurs.  C'est  pourquoi  on  fait  bien  de  laisser  reposer  l'œil  après  l'exa- 
men de  chaque  couleur. 


III.  Appréciation  de  la  distinction  des  formes  aux  parties 

EXCENTRIQUES  DE  LA  RÉTINE. 

Par  distinction  de  forme  ou  acuité  visuelle  ]  entends  la  faculté  que  possède 
l'œil  de  distinguer  deux  points  comme  séparés. 
Les  premières  recherches  relatives     l'acuité  visuelle  des  parties  excen- 
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triques  de  la  rétine  ont  été  entreprises  par  les  savants  Hiieck  (i),  Volkmann  (2) 
et  E.-H.Weber  (3).  Hueck  constata  que,  pour  être  distinguée  dans  sa  forme, 
l'image  rétinienne  doit  être  d'autant  plus  grande  qu'elle  tombe  sur  une 
partie  plus  excentrique  de  la  rétine. 

Volkmann  expérimentait,  comme  dans  ses  recherches  sur  l'acuité  visuelle 
centrale,  au  moyen  de  fds  d'araignée  tendus  parallèlement,  et  à  l'aide  d'un 
système  de  lignes  parallèles  tracées  sur  un  fond  clair.  Il  trouvait  que  le  plus 
petit  écartenient  qu'on  pouvait  leur  donner  sans  qu'ils  cessassent  d'être  distin- 
gués séparément  correspondait  à  une  image  rétinienne  de  : 

Pour  le  centre  0,002  à  0,003""" 

A  10°  en  dehors  du  point  de  fixation       —  0,014""" 


20°  —  —  0,033'""> 

.30°  —  —  0,117""" 

40°  —  —  0,193""" 

50°  —  —  0,301"™ 

60°  —  —  0,442"'™ 


E.-H.  Weber  rechercha  combien  il  pouvait  reconnaître  de  caractères  d'im- 
primerie à  la  lueur  d'une  étincelle  électrique,  c'est-à-dire  sans  mouvoir  l'œil. 
Cet  auteur,  ainsi  que  son  frère,  qui  répéta  plus  tard  ces  expériences,  éva- 
luaient de  9  à  13"^"', 5  le  diamètre  de  la  partie  de  la  rétine  qui  percevait  des 
lettres  dans  ces  conditions. 

Des  recherches  plus  étendues  sur  cette  question  furent  entreprises  par 
MM.  Aubert  et  Fôrster  (4)  suivant  plusieurs  méthodes. 

1»  Sur  une  feuille  de  papier,  large  de  65  centimètres  et  longue  de 
162  centimètres,  furent  imprimés  des  chiffres  et  des  lettres  d'égale  grosseur 
et  disposés  à  des  intervalles  égaux.  Cette  feuille  pouvait  être  étendue  verti- 
calement sur  deux  cylindres  horizontaux,  écartés  l'un  de  l'autre  de  65  centi- 
mètres, de  telle  façon  que,  par  la  rotation  des  cylindres,  de  nouveaux  objets 
se  présentaient  successivement  dans  le  champ  visuel. 

A  une  distance  constante  du  papier  était  placée  une  bouteille  de  Leyde, 
dont  les  deux  boules  restaient  toujours  séparées  par  le  même  intervalle. 
L'œil  regardait  vers  le  tableau  par  un  tube  noirci  à  l'intérieur,  pour  ne  pas 
être  ébloui  par  l'étincelle  électrique.  La  chambre  était  obscurcie  à  tel  point, 
qu'après  quinze  minutes  d'adaptation  les  chiffres  du  tableau  apparaissaient 
encore  à  l'œil  comme  des  taches  opaques.  La  personne  examinée  regardait 

(1)  Hueck,  Von  den  Gremen  des  Sehvermôgens  (Miiller's  Arcli.,  p.  9-i,  1840). 

(2)  Volkmann,  Wagner's  Handwôrterbuch,  t.  III,  1,  p.  331. 

(3)  E.  H.  Weber,  VfaLgnei's  Handwôrterbuch,  t.  III,  2,  p.  528  et  Leipùger  Berichte,  t.  II, 
p.  134..  1852. 

(4)  Aubert  et  Forstor,  Arch.  f.  Uphth.,  t.  VII,  1,  p.  152,  1860,  et  .\ubert,  Physiologie  der 
Nehhaut,  p.  135,  1865. 
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vers  le  tableau  et  accusait  combien  de  chiffres  elle  avait  reconnus  dans  le 
court  espace  d'une  décharge  électrique.  L'exactitude  de  sa  déclaration  était 
contrôlée  par  l'observateur,  et,  pour  chaque  appréciation,  on  plaçait  le  ta- 
bleau dans  une  situation  nouvelle.  La  quantité  des  chiffres  instantanément 
reconnus  et  leur  distance  réciproque  indiquaient  de  cette  façon  l'espace  qu'ils 
occupaient. 

Du  diamètre  de  cet  espace  et  de  la  distance  de  l'œil  au  tableau,  on  dé- 
duisait l'angle  visuel  correspondant  à  la  surface  trouvée. 

2"  Dans  une  seconde  série  d  expériences,  M.  Aubert  s'est  servi  d'un  appa- 
reil qui  correspond  en  principe  à  un  périmètre  (1).  Il  choisissait,  comme 
objets-types,  deux  carrés  noirs,  sur  fond  blanc,  séparés  l'un  de  l'autre  par 
une  distance  égale  au  côté  d'un  des  carrés.  Ces  objets  furent  rapprochés  de  la 
périphérie,  vers  le  point  de  fixation,  jusqu'à  ce  qu'ils  fussent  distingués  sépa- 
l'ément.  Aubert  constata  ainsi  que  l'étendue  de  la  rétine  sur  laquelle  deux 
points  sont  distingués  séparément  est  de  : 

39°  pour  des  carrés  de  20"""  de  côté,  placés  à  une  distance  de  1000"'"' 
54"  —  8"""  —  400"^"' 

67°  —  4"""  ^—      .  SOD"""' 

L'angle  visuel  qui  correspond  à  ces  carrés  est  de  1°8'. 

En  plaçant  les  carrés  à  une  distance  double  de  celle-ci,  c'est-à-dire  en  les 
faisant  apparaître  sous  un  angle  de  0°34',  l'étendue  de  la  rétine  sur  laquelle 
ils  sont  distingués  est  de  : 

35°  pour  des  carrés  de  8"™  de  côté,  placés  à  une  distance  de  800"'  " 
43°  —  4"""  —  400"""" 

La  méthode  la  plus  simple  pour  déterminer  l'acuité  visuelle  des  parties  ex- 
centriques de  la  rétine  consiste,  en  effet,  dans  l'emploi  du  périmètre,  sur  le- 
quel on  fait  mouvoir  les  objets-types  comme  dans  l'appréciation  des  autres 
fonctions  de  la  rétine.  Aussi  MM.  Aubert  et  Forster  se  sont-ils  servis  du  pé- 
rimètre pour  une  seconde  série  d'expériences  :  dans  le  curseur  du  périmètre 
fut  inséré  un  papier  blanc,  sur  lequel  se  détachaient  deux  points  noirs.  En 
faisant  fixer  le  point  zéro  de  l'arc,  on  détermine  les  degrés  de  l'arc  jusqu'où 
il  fallait  amener  les  objets  pour  que  les  points  fussent  distingués  séparément. 
Les  deux  expérimentateurs  tiraient  de  leurs  recherches  les  conclusions  sui- 
vantes : 

1"  L'acuïlé  visuelle  diminue  considérablement  du  centre  vers  la  périphérie 
de  la  rétine  ;  elle  ne  diminue  cependant  pas  suivant  des  cercles  concen- 
triques autour  de  la  macula,  mais  plus  rapidement  en  haut  et  en  bas,  plus 
lentement  en  dedans  et  en  dehors. 

2°  De  petites  figures  rapprochées  sont  distinguées  par  une  partie  plus 


(I)  Voy.  la  description  dans  sa  Physiologie  de  la  rétine,  p.  "lH. 
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excentrique  de  la  rétine  que  de  grandes  figures  plus  éloignées  qui  appa- 
raissent sous  le  même  angle  visuel  que  les  petites. 

3"  Les  limites  de  l'acuité  visuelle  indirecte  ne  sont  pas  toujours  exactement 
les  mêmes  dans  les  deux  yeux  de  la  même  personne.  Ainsi,  pour  les  deux 
observateurs,  elles  s'étendaient  dans  l'œil  gauche  plus  loin  en  dehors  qu'en 
dedans;  dans  l'œil  droit,  plus  loin  en  dedans  qu'en  dehors  (1). 

Nous  avons  répété  ces  expériences  avec  le  docteur  Ito  (2).  Nos  objets- 
types  étaient  les  carrés  noirs  représentés  par  la  fig.        Le  côté,  ainsi  que  la 


FiG.  142. 


distance  réciproque  des  carrés,  est 

pour  le  n°    I  =  1,9  millimètres. 

—  n°  II  =  2,8  — 

—  n°  III  =  4,7  — 

—  n°  IV  =  6,6  — 

Nous  opérions  sur  nos  propres  yeux,  qui  étaient  emmétropes  et  distin- 
guaient les  points  comme  séparés  dans  la  vision  directe  aux  distances  sui- 
vantes : 

le  n°    là  453  centimètres. 
n°  Il  à   704  — 
n"  III  à  1120  — 
n»  IV  à  1536  — 


En  introduisant  les  objets  dans  le  curseur  de  notre  périmètre,  nous  avons 
trouvé  les  étendues  suivantes  pour  la  distinction  des  différents  objets  : 


2: 

IllJET. 

'ÉRIMEl 
TEUHS 

a 

haut  e 
dehors 

o 

"o 
-a 

2  -S 
~  c 

T3  o 

X> 

^  1 
II 

dedan 

dedani 
en  hau 

t5 

C 

M 

o 

w 

c 

I. 

Laadolt. 

12"  30' 

11" 

12»  30' 

12» 

18°  30' 

16° 

10°  30 

12° 

Ito 

9"  30' 

10° 

11°  30' 

10° 

12° 

13°  30' 

10° 

10° 

II. 

Landoll. 

13" 

17° 

16°  30' 

22° 

21° 

13» 

16° 

Ito  

11" 

12" 

18° 

12" 

19° 

17° 

13° 

13° 

m. 

Landolt. 

21° 

19° 

23"  30' 

22°  30' 

24° 

25° 

21°  30' 

20° 

Ito  

16° 

15°  30' 

20° 

20° 

20° 

22° 

17°  30 

18° 

IV. 

Landolt. 

25" 

2^0 

31°  30' 

28° 

28" 

30° 

25° 

26° 

Ito  

20° 

20° 

27°  30' 

25° 

26° 

27° 

20»  30' 

21° 

(1)  Arch.  f.  OjMh.,  t.  111,  2,  p.  20. 

{•2j  Landolt,  in  Graefe  ii.  Saemisch  Handb.  der  ges.  Awjhlkd.  t.  III,  1,  p.  65. 
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lazone  de  larétine  qui  correspond  aux  points  les  plus  rapprochés  du  centre  des 
figures  143  et  144  (objet  n"  I)  est  donc  à  l'acuité  visuelle  centrale  dans  le  rapport 

,^    3-2  1 

L'acuité  visuelle  de  la  zone  correspondant  aux  points  suivants  (objet  n"  II) 

,  ,     ,    .   3-2  i 

est  égale  a = 

L'acuité  visuelle  correspondant  à  la  troisième  série  de  points  (objet  n"  III) 
est  égale  à ^0  =  3^. 

Et  l'acuité  visuelle  correspondant  aux  points  les  plus  excentriques  (objet 
n"  IV)  est  égaleà^  =  4. 

Nous  avons  observé  que  pour  des  objets  de  la  grandeur  de  notre  n°  III  et 
au  delà  il  existe  une  zone  de  quelques  degrés,  dans  laquelle  on  ne  saurait 
indiquer  exactement  le  moment  où  l'on  voit  les  deux  points  séparés,  attendu 
qu'avant  d'être  nettement  distingués,  ils  apparaissent  réunis  en  une  seule 
tache  allongée  et  rétrécie  au  milieu.  Pour  les  objets  les  plus  petits,  au  con- 
traire (n°'  I  et  II),  qui  sont  reconnus  plus  près  du  centre,  la  limite  cherchée 
peut  être  évaluée  tout  à  fait  exactement. 

Ces  recherches  ont  encore  confirmé  cette  observation  de  MM.  Aubert  et 
Forster,  qu'en  dehors  de  la  tache  de  Mariotte  il  existe  encore  dans  le  fond  de 
l'œil  d'autres  parties  insensibles  à  la  lumière;  elles  sont  plus  petites  que  la 
tache  de  Mariotte  et  correspondent  très-vraisemblablement  aux  branches  vas- 
culaires  principales  de  la  membrane  rétinienne.  Telle  est  la  raison  pour  la- 
quelle, sur  mon  œil,  la  mensuration  en  dedans  et  en  haut  a  été  pratiquée 
non  dans  le  méridien  de  45  degrés,  mais  dans  celui  de  55  degrés.  En  effet, 
à  45  degrés,  un  petit  objet,  pour  peu  qu'on  l'approchât  à  16  degrés  environ 
du  centre,  tombait  régulièrement  sur  un  de  ces  points  insensibles. 

M.  Dor,  qui  a  fait  des  expériences  analogues  à  l'aide  de  lettres-types  de 
de  Snellen,  trouve  l'acuité  visuelle  du  centre  =  1. 

L'acuité  visuelle  d'une  partie  située  : 


5°     du  centre  = 

10°  = 

15"  = 

20»  = 

25°  = 

30»  = 

35°  z± 

40"  = 


1 

Ï5 
1 

3Ô 
1 

ÎÔ 
1 

5ÏÏ 
1 

7Ô 
1 

lÔÔ 
1 

2ÔÔ 


(Ij  Arch.f.  Ophth.,  t.  VII,  1,  p.  246,  et  Aubert,  Optique  physiologique,  p.  586. 


PEKlOPTOMETlîiE. 


641 


Ce  sont  des  moyennes.  L'auteur  trouve  l'acuité  visuelle  plus  développée  en 
dedans  et  en  dehors  qu'en  haut  et  en  bas  du  point  de  fixation. 

Des  recherches  plus  étendues  relativement  à  l'acuité  visuelle  des  parties 
excentriques  de  la  rétine  ont  été  entreprises  dans  ces  derniers  temps  par  le 
professeur  Michel  d'Erlangen  et  son  élève  M.  Kônigshôfer  (l).  L'auteur  s'est 
servi  surtout  de  deux  disques  noirs  sur  fond  blanc.  Pour  déterminer  l'in- 
fluence de  la  grandeur  des  points  et  de  leur  écarlement  sur  leur  perceptibilité, 
il  a  employé  des  disques  de  trois  diamètres  différents,  savoir  : 

1,25  millimètres  de  diamètre 
2,5  - 
3,75  — 

et  d'un  écartement  de  3,25  à  20,5  millimètres.  Il  dit  avoir  ainsi  constaté 
que  l'écartement  des  deux  points  restant  le  même,  leur  grandeur  n'a  aucune 
influence  sur  leur  perceptibilité. 

En  variant  l'écartement  des  deux  points  entre  les  limites  indiquées,  l'au- 
teur trouve  également  que  les  points  ne  deviennent  ni  plus  ni  moins  distincts 
à  l'œil  de  l'observateur. 

Evidemment  ceci  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  points  avec  lesquels  l'auteur 
a  opéré,  car,  au  delà  de  certaines  limites,  la  grandeur  et  l'écartement  des 
deux  objets  ne  peuvent  pas  rester  sans  influence  sur  leur  perceptibilité. 

Le  résumé  des  expériences  de  MM.  Michel  et  Kônigshôfer  donne,  pour  l'éten- 
due de  la  rétine  sur  laquelle  deux  points  sont  distingués  comme  séparés  : 


En  haut  du  point  de  fixation.  .  .  40"; 

En  haut  et  en  dehors   40"  à  42"  ; 

En  dehors   45°; 

En  dehors  et  en  bas   45"; 

En  bas   45"  à  50°  ; 

En  bas  et  en  dedans   52"  à  60°  ; 

En  dedans   65"; 

En  dedans  el  en  haut   52". 


Les  limites  auxquelles  les  points  commencent  à  faire  l'impression  d'un  seul 
objet  sont  à  peu  près  parallèles  à  ces  limites  et  éloignées  d'elles  de  l5à20degrés. 

En  comparant  l'étendue  de  la  rétine  qui  possède  le  pouvoir  de  distinguer 
les  formes  avec  les  limites  générales  du  champ  visuel,  on  trouve  qu'elles  se 
rapprochent  le  plus  de  ces  dernières  en  dedans  et  en  dedans  et  en  bas  ; 
qu'elles  en  sont  le  plus  éloignées  en  dehors  et  en  dehors  et  en  bas. 

Les  expériences  faites  à  l'aide  de  lettres-types  ont  démontré  que  des  lettres 
de  Snellen  n»  1  j-^  à  G  sont  à  peine  distinguées  jusqu'à  20  ou  25  degrés  du 
point  de  fixation.  Ces  résultats  concordent  peu  avec  ceux  de  M.  Dor.  Il  nous 


(1)  Thèse  d'Erlangen,  1876. 
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semble,  d'ailleurs,  que  les  lettres  ne  sontpas  des  objets-types  très-propres  à  l'ap- 
préciation exacte  de  l'acuité  visuelle,  surtoutauxpartiescxcentriques  de  larétine. 

Pour  déterminer  l'influence  de  l'éclairage  sur  Faculté  visuelle  des  parties 
excentriques  de  la  rétine,  MM.  Micbel  et  Kônigshôfer  ont  fait  les  mêmes 
expériences,  d'une  part  en  opérant  à  différentes  heures  de  la  journée,  d'autre 
part  en  éclairant  les  objets-types,  à  l'aide  d'un  héliostat,  par  de  la  lumière 
solaire  directe.  Ces  expériences  leur  auraient  prouvé  que  ces  variations  de 
l'éclairage  n'ont  aucune  influence  marquée  sur  la  distinction  des  objets-types. 
Ces  résultats  nous  semblent  demander  encore  une  confirmation. 

MM.  Dobrowolski  et  Gayne,  qui  ont  fait  des  expériences  analogues  à  celles 
de  MM.  Michel  et  Kônigshôfer  en  ce  qui  concerne  la  perceptibilité  des  points 
à  l'éclairage  normal,  sont  arrivés  en  général  aux  mêmes  résultats. 

Des  recherches  comparatives  faites  sur  l'acuité  visuelle  de  différentes 
l'égions  de  la  rétine,  il  résulte  que  cette  faculté  est  de  beaucoup  le  plus  déve- 
loppée au  centre  de  la  rétine.  A  partir  de  la  fosse  centrale,  elle  diminue 
très-rapidement,  de  telle  sorte  que  au  delà  de  40  degrés  du  centre,  l'acuité 
visuelle  fait  presque  complètement  défaut.  La  diminution  de  l'acuité  visuelle 
ne  suit  d'ailleurs  pas  la  même  marche  dans  tous  les  méridiens  de  l'œil,  et 
les  directions  du  maximum  et  du  mininum  d'étendue  ne  sont  pas  les  mêmes 
chez  toutes  les  personnes. 

L'acuité  visuelle  indirecte  peut  être  augmentée  par  l'exercice;  mais  même 
dans  les  cas  où  par  une  cause  quelconque,  une  partie  excentrique  de  l'œil 
sert  à  la  fixation  et  s'exerce  ainsi  pendant  des  années,  quelquefois  même 
depuis  la  naissance  de  l'individu,  même  dans  ces  cas,  l'acuité  visuelle  reste  tou- 
jours de  beaucoup  inférieure  à  l'acuité  visuelle  normale  de  la  vision  directe. 

Quelle  est  la  cause  qui  produit  cette  infériorité  énorme  de  l'acuité  visuelle 
des  parties  excentriques  relativement  à  celle  du  centre  de  la  rétine  ?  Volk- 
mann  (1)  avait  supposé  que  les  images  rétiniennes  qui  se  forment  sur  les 
parties  excentriques  de  la  rétine  ne  sont  pas  assez  nettes  pour  être  perçues, 
à  cause  de  l'angle  que  les  rayons  lumineux  forment  avec  l'axe  optique  prin- 
cipal de  l'œil.  Mais  MM.  Weber  (2),  Aubert  et  Fôrster  (3)  etnous-même  (4), 
nous  avons  constaté,  par  l'observation  directe,  que  les  images  rétiniennes 
périphériques  sont  très-nettes.  En  effet,  on  peut  distinguer  très-facilement  ces 
images  à  travers  la  sclérotique  de  lapins  albinos,  jusqu'au  delà  de  l'équateur 
de  l'œil.  Ainsi,  notre  ami  Nuël  et  moi,  nous  avons  observé  des  images  réti- 
niennes formées  par  des  rayons  lumineux  incidents  sous  un  angle  de  plus 
de  70  degrés  avec  l'axe  visuel,  et  ces  images  étaient  encore  parfaitement 
nettes.  Nous  avons  môme  pu  mesurer,  à  l'aide  de  l'ophlhalmomètre,  des 
images  rétinieiuies  situées  au  delà  de  l'équateur  de  l'œil,  quoique  les  images 
perdent  la  moitié  de  leur  intensité  lumineuse  dans  la  mensuration  ophthalmo- 

(1)  Wagnefs  Handwôrterbucli,  t.  III,  t,  p.  334,  1846. 

(2)  Leipùger  Berichte,  t.  II,  p.  134,  1854. 

(3)  Arch.  f.  Ophlh.,  t.  III,  2,  p.  34,  1857. 

(4)  Landolt  et  Nuël,  An7i.  (VOcuUstique,  janvier,  1874. 
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métrique.  Ceci  prouve  que  les  images  rétiniennes  excentriques  sont  non- 
seulement  nettes,  mais  encore  assez  lumineuses.  Pour  nous  en  convaincre, 
nous  avons,  du  reste,  encore  un  moyen  bien  simple,  c'est  l'observation  de 
l'image  d'un  objet  que  nous  projetons  dans  l'intérieur  de  l'œil  k  l'aide  du 
miroir  ophthalmoscopique  et  que  nous  faisons  promener  sur  les  différentes 
parties  du  fond  de  l'œil. 

Ce  que  nous  avons  constaté  par  l'expérience  a  été  confirmé  par  le  calcul. 
.AI.  Hermann,  professeur  de  physiologie  à  l'Université  de  Zurich,  a  calculé 
la  marche  des  rayons  lumineux  formant  un  grand  angle  avec  l'axe  optique,  et 
il  est  arrivé  à  ce  résultat,  déjà  indiqué  par  Helmholtz,  que,  grâce  à  la  structure 
spéciale  du  cristallin,  ces  rayons  excentriques  mêmes  peuvent  être  réunis 
sur  la  rétine  en  une  image  nette. 

Nuël  et  moi,  nous  avons  troirvé,  il  est  vrai,  que  les  images  rétiniennes 
deviennent  de  plus  en  plus  petites,  à  mesure  qu'on  s'avance  du  centre  vers 
la  périphérie  de  l'œil  ;  mais  cette  diminution  de  leur  grandeur  est  beaucoup 
trop  faible  pour  expliquer  la  diminution  énorme  de  l'acuité  visuelle.  Force 
nous  est  donc  de  rechercher  dans  l'appareil  nerveux  de  l'œil  la  raison  du 
peu  d'acuité  de  la  vision  indirecte.  Or,  à  ce  point  de  vue,  il  n'est  pas  à  mé- 
connaître qu'il  y  a  une  différence  notable  entre  le  centre  et  les  parties  péri- 
phériques de  la  rétine.  Nous  savons,  en  effet,  que  la  macula  est  très-riche 
en  cônes,  tandis  que  la  périphérie  ne  contient  que  des  bâtonnets.  De  plus, 
les  cônes  de  la  macula  sont  si  minces,  que  la  même  surface  en  contient  beau- 
coup plus  qu'une  partie  excentrique  égale  ne  contient  de  bâtonnets.  Mais, 
qui  plus  est,  c'est  que  les  éléments  reconnus  comme  éléments  nerveux,  sont 
plus  richement  représentés  au  centre  qu'aux  parties  excentriques  de  la  l'étine. 

Les  expériences  de  tous  les  observateurs  démontrent  que  la  sensibilité 
pour  les  couleurs  et  l'acuité  visuelle  diminuent  considérablement  du  centre 
vers  la  périphérie  delà  rétine.  Or,  ces  deux  fonctions  diminuent  aussi  pour  la 
vision  directe,  lorsque  l'éclairage  vient  à  diminuer.  Il  était  important  d'exami- 
ner si,  dans  les  deux  cas,  les  fonctions  rétiniennes  diminuent  également. 
Dans  ce  cas,  en  effet,  les  fonctions  des  parties  excentriques  de  la  rétine  se- 
raient égales  à  celles  du  centre  à  l'éclairage  diminué,  de  telle  sorte  que  toute 
l'imperfection  de  la  vision  indirecte  serait  due  uniquement  à  l'insuffisance 
relative  de  l'éclairage  des  objets,  et  non  pas  à  une  cause  plus  profonde  pro- 
venant de  la  structure  de  la  rétine  ou  de  l'organe  central;  en  d'autres  termes, 
on  supposait  que,  en  augmentant  l'excitation  nerveuse  aux  parties  excen- 
triques, on  pourrait  rendre  les  sensations  visuelles  à  ces  parties  exactement 
égales  à  celles  du  centre.  On  était  porté  à  admettre  cette  théorie,  surtout 
après  mes  expériences,  qui  ont  prouvé  que  les  couleurs  pour  lesquelles  on 
avait  longtemps  supposé  une  insensibilité  des  parties  périphériques  de  la 
rétine,  devenaient  perceptibles  dès  que  leur  intensité  augmentait.  Des  expé- 
riences étaient  indispensables  pour  résoudre  cette  question.  Si  les  fonctions 
des  parties  excentriques  de  la  rétine  sont  égales  à  celles  du  centre,  lorsque 
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l'éclairage  est  reslreinl,  il  faut,  en  effet,  que  la  perception  des  couleurs  et 
l'acuité  visuelle  diminuent  proportionnellement,  soit  qu'on  diminue  l'éclairage 
pour  la  vision  directe,  soit  qu'on  éloigne  l'objet  du  point  de  fixation. 

Dans  nos  expériences  nous  avons  déterminé  d'abord  l'acuité  visuelle  et  la 
perception  des  couleurs  d'une  partie  excentrique  de  la  rétine,  à  l'éclairage 
d'une  journée  claire.  Puis,  nous  avons  diminué  l'éclairage  juste  assez  pour 
que  l'acuité  visuelle  centrale  fût  égale  à  celle  de  la  partie  excentrique,  et,  au 
même  éclairage  restreint,  nous  avons  déterminé  alors  la  perception  des  cou- 
leurs du  centre  de  la  rétine. 

Pour  déterminer  l'acuité  visuelle,  nous  nous  sommes  servi  de  traits  noirs 
sur  fond  blanc  ;  pour  examiner  la  perception  des  couleurs,  nous  avons  em- 
ployé les  papiers  colorés  dont  nous  avons  souvent  parlé,  et  dont  nous  pou- 
vions augmenter  la  surface  à  l'aide  de  la  méthode  décrite  à  la  page  571. 

Pour  diminuer  l'éclairage,  nous  avons  utilisé  l'épiscotister  d'Aubert  (p.  51G). 
jNous  fixons  sur  une  machine  rotative  deux  disques  noirs  appliqués  l'un  sur 
l'autre;  dans  chacun  étaient  découpés  un  certain  nombre  de  secteurs;  sui- 
vant que  ces  secteurs  étaient  plus  ou  moins  complètement  superposés,  nous 
obtenions,  pour  l'œil  qui  regarde  à  travers  les  disques  pendant  leur  rotation, 
un  obscurcissement  plus  ou  moins  complet  et  facilement  mesurable.  Pour 
éviter  toute  lumière  étrangère,  l'expérimentateur  se  couvrait  d'un  drap  noir, 
qui  laissait  seulement  libre  une  ouverture  pour  l'appareil. 

Pendant  les  expériences,  les  objets-types,  ainsi  que  l'observateur,  conser- 
vaient toujours  leur  position.  Voici  les  résultats  de  ces  expériences. 

La  partie  observée  de  la  rétine  était  située  à  S^SS'  en  dehors  de  la  fosse  cen- 
trale. Pour  les  distinguer  dans  leur  forme,  il  fallait  à  cette  partie  de  la  rétine 
des  objets-types  trois  fois  plus  grands  qu'au  centre  de  la  rétine.  Donc,  l'acuité 

de  la  partie  excentrique  examinée  était  égale  à  -  de  l'acuite  visuelle  centrale. 

Quant  à  la  perception  des  couleurs,  voici,  en  millimètres,  le  côté  du  carré 
nécessaire  pour  que  la  couleur  soit  distinguée.  Les  chiffres  sont  les  moyennes 
de  plusieurs  expériences  : 


COULEURS 

CENTRE 

A  2»  23' 

éclairage 

du  centre 

RAPPORT. 

placées  à  3  600""". 

normal. 

écl.  normal. 

6 

1  :  3 

iM 

3.2 

1  :  2.60 

1.5 

5.5 

1  :  3.66 

1.5 

6. 

1  :  A 

4.65 

5.7 

1  :  1.2 

5.5 

7.3 

1  ;  1.3 

2.7 

5.0 

1  :  2 

fl)  Comptes  rendus  de  la  Société  de  Biologie  {Gazette  médicale  de  Paris,  4  aoijt  1877). 
(2)  Compte  rendit  du  Congres  international  des  Sciences  médicales.  Genève  1877. 


PÉKIOPTOMÉTRIE.  6i5 

Si  l'on  pose=  1  l'acuité  visuelle  et  la  perception  des  couleurs  delà  vision  di- 
recte à  l'éclairage  normal,  l'acuité  visuelle  d'une  partie  de  la  rétine  située  à 

22°23'  en  dehors  de  la  fosse  centrale  sera  —  -  et  la  perception  des  couleurs 
en  moyenne  =  5. 

Pour  que  l'acuité  visuelle  centrale  devienne  égale  à  celle  de  cette  partie  excen- 
trique Ç-^,  il  fallait  diminuer  l'éclairage  jusqu'cà  ^  environ.  Voyons  quelle 
était,  à  cet  éclairage,  la  perception  des  couleurs  centrales,  et  comparons-la 
à  la  perception  des  couleurs  obtenue  à  l'éclairage  normal  : 


CENTHE 

CENTFiK 

COULEURS. 

éclairage 

éclairage 

liAPrORT. 

normal. 

diminué. 

"2 

34 

1 

17 

1.2 

20 

1 

16.6 

1..5 

16 

1 

10.6 

1.5 

25 

1 

16.6 

Bleu  

4.(55 

100 

1 

21.5 

Violet  

5.5 

300 

1 

54.5 

■2.7 

82.5 

1  :  30 

L'obscurcissement,  qui  diminue  l'acuité  visuelle  centrale  à  1/3,  fait  donc 
tomber  la  perception  des  couleurs  au  centre  jusqu'à  1/30  de  la  normale, 
tandis  que  cette  dernière  diminue  seulement  de  la  moitié,  quand  on  porte 
l'objet  de  2"23'  en  dedans  du  point  de  fi.vation. 

En  effet,  la  perception  des  couleurs  au  centre  à  l'éclairage  diminué,  est 
loin  d'être  la  même  que  celle  de  la  partie  excentrique  qui  présente  la  même 
acuité  visuelle,  comme  nous  l'indique  le  tableau  suivant  : 


V  = 

1/3  

COULEURS. 

VISION 

VISION 

RAPPORT. 

indirecte 

directe 

à  2"  23' 

éclair.  1/180. 

ixun 

6 

34 

1  :  5.6 

3.5 

20 

1  :  6.2 

5.5 

16 

1  :  2.11 

6 

25 

1  :  4.1 

5.7 

100 

1  :  17.5 

7.3 

300 

1  :  41.0 

5.6 

82.5 

1  :  14.7 

L'acuité  visuelle  étant  égale,  la  perception  des  couleurs  est  donc  presque 
quinze  fois  plus  faible  dans  la  vision  directe  que  dans  la  vision  indirecte  cà2"23'. 
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Dans  une  second^  série  d'expériences ,  j'ai  essayé  de  comparer  avec  le 
centre  une  partie  plus  excentrique  encore  de  la  rétine,  située  à  H"12' en 
dehors  de  la  fosse  centrale. 

L'acuilé  visuelle  de  cette  partie  est  de  1/14  de  celle  du  centre. 

Il  est  difficile  de  diminuer  l'éclairage  suffisamment  pour  obtenir  la  même 
acuité  visuelle  au  centre,  et  un  secteur  laissé  libre  sur  l'épiscotister  de 
30  minutes,  était  encore  trop  large,  c'est-à-dire  qu'il  donnait  encore  un 
éclairage  trop  fort. 

Le  tableau  suivant,  qui  donne  encore  l'étendue  des  couleurs  pour  la  partie 
excentrique  et  pour  le  centre,  à  l'éclairage  diminué,  permet  de  comparer  la 
perception  des  couleurs  dans  ces  deux  cas  : 


V  = 

1/14 

COULEURS. 

"11"  li" 

CENÏliE 

RAPPOKT. 

ihi 

éclairage 

centre. 

diminué. 

17 

Pas  distingué. 

1  :  co 

17 

55  ' 

1  :  3.2 

18.7 

65 

1  :  3.4 

26.6 

100  environ. 

1  :  3.7 

Bleu  

1-2 

A  i)einc  dist. 

19.7 

Pas  distingué. 

1  :  00 

17.5 

Il  faut,  en  moyenne,  17,5  millimètres  de  côté  pour  qu'un  carré  coloré  soit 
distingué  à  11°12'  du  centre.  La  partie  excentrique,  qui  n'a  que  1/14  de 
l'acuité  visuelle  normale,  a  donc  conservé  1/6  de  perception  des  couleurs, 
tandis  que  l'obscurcissement,  qui  diminue  l'acuité  visuelle  centrale  jusqu'à 
1/14,  porte  la  perception  des  couleurs  à  1/24  pour  certaines  couleurs  et 
l'éteint  complètement  pour  d'autres. 

Il  résulte  de  nos  expériences,  avec  une  grande  évidence,  que  les  fonctions 
d'une  partie  excentrique  de  la  rétine  ne  sont  pas  égales  à  celles  du  centre,  à 
éclairage  diminué.  En  effet,  l'acuité  visuelle  résiste  beaucoup  plus  à  la  dimi- 
nution de  l'éclairage  qu'à  l'éloignement  de  l'objet  du  point  de  fixation;  la 
faculté  de  percevoir  les  couleurs,  par  contre,  diminue  plus  rapidement  par  la 
diminution  de  l'éclairage  que  par  suite  de  la  position  excentrique  de  la  couleur. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'expliquer  pourquoi  je  n'ai  pas  choisi  comme  point 
de  repère  une  partie  de  la  rétine  plus  éloignée  du  centre  que  seulement  de 
11°33'. 

En  effet,  l'acuité  visuelle  des  parties  situées  au  delà  de  15  degrés  de  la 
macula  est  si  faible,  que  l'obscurcissement  nécessaire  pour  diminuer  l'acuité 
visuelle  centrale  au  même  degré  y  aurait  effacé  toute  perception  des  couleurs  ; 
et  inversement,  en  prenant  comme  base  un  obscurcissement  qui  aurait  moins 
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entravé  la  perception  des  couleurs  au  centre,  il  aurait  fallu,  pour  trouver  une 
partie  excentrique  ayant  la  même  perception  des  couleurs,  recourir  jusqu'à 
une  partie  dont  l'acuité  visuelle  aurait  été  nulle. 

M.  Charpentier  a  répété  nos  expériences  et  est  arrivé  aux  mêmes  conclu- 
sions, bien  que,  pour  certaines  couleurs,  son  œil  lui  ait  fourni  des  chiffres  un 
peu  différents  des  miens. 

Il  existe  donc  une  différence  essentielle  entre  les  fonctions  du  centre  et 
celles  des  parties  excentriques  de  la  rétine  :  tandis  que  la  perception  lumi- 
neuse est  à  peu  près  la  même  sur  toute  l'étendue  impressionnable  de  la  ré- 
tine, la  perception  des  couleurs  est  beaucoup  moins  vive  aux  parties  excen- 
triques qu'au  centre,  et  iliminue  progressivement  au  fur  et  à  mesure  qu'on  se 
rapproche  de  la  périphérie  du  champ  visuel.  L'acuité  visuelle,  la  faculté  de 
distinguer  les  formes,  enfin,  diminue  encore  plus  rapidement  aux  parties 
excentriques  de  la  rétine  que  la  perception  des  couleurs.  Ainsi,  pour  choisir 
un  exemple,  posons,  pour  mon  œil  droit,  les  trois  fonctions  du  centre  de  la 
rétine  =  1,  la  perception  lumineuse  du  centre  sera  à  celle  d'une  partie  située 
à  30"==  I  :  1,  la  perception  des  couleurs  —  1/14  environ,  et  l'acuité  vi- 
suelle =  1/48. 

Bien  que  ces  chiffres  n'aient  qu'une  valeur  relative,  le  fait  que  des  trois 
fonctions  la  perception  lumineuse  reste  la  plus  constante,  tandis  que  la  per- 
ception des  couleurs  diminue,  .et  l'acuité  visuelle  diminue  encore  plus  rapi- 
dement du  centre  vers  la  périphérie  de  la  rétine ,  ce  fait  est  incontestable- 
ment établi  par  nos  expériences. 

Cette  découverte  est  de  la  plus  haute  importance  pour  l'explication  des 
différentes  fonctions  de  la  rétine.  En  effet,  elle  prouve  que  les  trois  fonctions 
sont  distinctes  l'une  de  l'autre  et  ne  se  laissent  pas  réduire  à  une  seule, 
comme  on  pourrait  être  tenté  de  le  croire.  On  serait,  au  contraire,  porté  à 
admettre  que  ce  seraient  différents  éléments  nerveux,  différemment  distribués 
sur  la  réline,  qui  seraient  préposés  à  ces  trois  fonctions  de  l'organe  visuel. 
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CHAPITRE  I 

LE  NUMÉROTAGE  DES  VERRES  DE  LUNETTES. 

§  35.  Avant  de  céder  la  plume  à  mon  honoré  collègue,  M.  Snellen,  pour  , 
l'exposé  des  méthodes  dioptométriques,  je  tiens  à  dire  quelques  mots  sur  le 
numérotage  des  verres  de  lunettes  et  les  changements  qu'entraîne  forcément 
l'introduction  du  système  métrique  en  ophthalmologie. 

Le  pouvoir  réfringent  d'une  lentille  dépend,  d'une  part,  de  Vindice  de 
réfraction  du  verre  dont  elle  est  fabriquée,  d'autre  part,  du  rayon  de  courbure 
de  ses  surfaces. 

Le  pouvoir  réfringent  de  la  lentille  est  en  raison  inverse  de  la  distance 
focale.  Plus  une  lentille  réfracte  fortement  la  lumière,  plus  son  foyer  est  rap- 
proché d'elle,  plus  sa  distance  focale  est  courte  ;  et  inversement,  plus  la  dis- 
tance focale  est  longue,  plus  la  lentille  est  faible. 

La  formule  qui  exprime  les  rapports  qui  existent  entre  la  longueur  focale  F, 
le  rayon  de  courbure  r,  et  l'indice  de  réfraction  n  d'une  lentille  bisphérique 
es    comme  on  sait  : 

F  =  — . 

Un  numérotage  rationnel  des  verres  de  lunettes  devrait  indiquer  ou  la 
distance  focale  de  la  lentille  ou  sa  force  réfringente. 

Les  numéros  que  portent  les  verres  de  lunettes  dans  l'ancien  système  (len- 
tilles bisphériques)  indiquent  en  pouces  le  rayon  de  courbure  de  leurs  sur- 
faces. Or,  comme  le  démontre  la  formule,  le  rayon  de  courbure  ne  nous  dit 
rien  sur  la  force  réfringente  de  la  lentille,  si  nous  ne  connaissons  pas  en 
même  temps  l'indice  de  réfraction  du  verre  dont  elle  est  fabriquée. 

Pour  simplifier  la  chose,  on  admettait  généralement  que  l'indice  de  réfrac- 
tion du  verre  était  =  1,5. 

Dans  ce  cas  la  formule  pour  F  devient  F  =  r,  c'est-à-dire  que  la  distance 
focale  et  le  rayon  de  courbure  sont  égaux,  dès  que  l'indice  de  réfraction  du 
verre  est  1,5.  On  admettait  donc  que  le  numéro  de  la  lentille  indiquait  en 
même  temps  et  le  rayon  de  courbure  et  la  distance  focale  de  la  lentille.  Ainsi, 
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on  attribuait  par  exemple  au  numéro  6  une  distance  focale  de  6  pouces  et  une 

force  réfringente  de  g,  etc. 

Mais  l'indice  de  réfraction  du  verre  dont  on  fabrique  les  lentilles  générale- 
ment en  usage  est  rarement  1,5.  Il  varie  entre  1,523  et  1,534.  En  consé- 
quence F  ne  devient  presque  jamais  exactement  =  r.  La  distance  focale  est 
au  contraire  presque  toujours  plus  petite  que  le  rayon  de  courbure.  Les  len- 
tilles de  l'ancien  système  sont  plus  fortes  qu'on  ne  les  supposait,  en  admettant 
que  leur  numéro  exprime  leur  distance  focale.  Ainsi,  en  prenant  l'indice  de 
réfraction  =  1,53,  le  numéro  36  n'a  pas  36"  de  distance  focale,  mais  seule- 

ment  34.  La  force  réfringente  n'est  pas  -,  mais  ^. 

De  même  pour  les  autres  numéros.  Pour  le  cas,  qui  est  le  plus  fréquent, 
d'un  indice  de  réfraction  de  1,53,  les  numéros  de  l'ancien  système,  à  condi- 
tion qu'ils  expriment  exactement  le  rayon  de  courbure  (1),  ont  les  distances 
focales  indiquées  dans  la  deuxième  colonne  du  tableau  synoptique  (p.  659). 

C'est  évidemment  un  grand  inconvénient  de  l'ancien  numérotage  des  verres 
de  lunettes  que  de  donner  à  ces  lentilles  des  numéros  qui,  à  eux  seuls,  ne 
signifient  rien,  ou  qui,  dans  le  meilleur  cas,  donnent  seulement  approxima- 
tivement la  distance  focale  de  la  lentille. 

Mais  l'ancien  système  avait  encore  d'autres  inconvénients  :  ainsi,  son  unité 
était  trop  forte. 

En  pratique,  en  effet,  on  a  plus  souvent  affaire  à  la  force  réfringente  qu'à 
la  distance  focale  de  la  lentille.  Or,  en  supposant  que  le  numéro  donne  la 
distance  focale  de  la  lentille,  la  force  réfringente  serait  l'inverse  du  numéro, 
et  celui-ci  étant  exprimé  en  pouces,  l'unité  de  l'ancien  système  était  néces- 

sairement  une  lentille  de  1"  de  distance  focale  et  de  j  =  1  de  force  réfrm- 

gente.  Cette  lentille  numéro  1  ne  se  trouve  pas  dans  nos  boîtes  d'essai,  nous 
ne  nous  en  servons  jamais  en  pratique ,  parce  qu'elle  est  trop  forte.  Nous 
n'avons  besoin  que  de  lentilles  plus  faibles  que  l'unité,  et  c'est  pourquoi  nos 
lentilles  sont  toutes  représentées  par  des  fractions  de  l'unité  (2). 

C'est  un  inconvénient,  parce  que  de  cette  façon  les  combinaisons  de  len- 
tilles et  tous  les  calculs  relatifs  à  des  valeurs  de  réfraction,  dont  on  a  jour- 
nellement besoin  en  pratique  nécessitent  des  additions  et  des  soustractions  de 
fractions,  et  deviennent  par  cela  même  compliquées. 

De  plus,  le  pouce  n'est  point  une  mesure  uniforme,  correspondant  à  une 
grandeur  universellement  adoptée;  c'est  une  mesure  arbitrairement  choisie, 
différente  pour  chaque  pays  :  il  y  a  le  pouce  de  Paris,  le  pouce  anglais,  le 

(1)  Les  bassins  qui  servent  à  la  fabrication  des  verres  de  lunettes  s'usent  avec  le  temps,  de 
telle  sorte  que  la  courbure  se  trouve  modifiée. 

(2)  Si  nous  avions  besoin  de  lentilles  d'un  demi-pouce  ou  d'un  quart  de  pouce  de  dis- 

1  1 

tance  focale,  ces  lentilles  seraient  représentées  par  -j- ,  -,  etc.,  c'est-à-dire  par  2,  i,  etc.. 
en  nombres  entiers.  *  •* 
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pouce  autrichien,  le  pouce  prussien  et  bien  d'autres  encore,  qui  tous  clitTèrcnt 
entre  eux  : 
Ainsi  : 

1"  de  Paris  =  27""",07 
1"  anglais  =  25"™, 40 
1"  autrichien  =  26™"", 34 
1"  prussien    =  2G""",15 

On  a  fabriqué  des  verres  de  lunettes  d'après  chacune  de  ces  différentes 
mesures.  Une  lentille  numéro  5,  fabriquée  en  France,  ne  correspond  donc 
pas  au  numéro  5  anglais,  ou  autrichien,  ou  prussien,  etc. 

Enfin,  les  intervalles  qui  existent  entre  les  différents  numéros  de  l'ancienne 
série  des  verres  de  lunettes  sont  très-inégaux,  et  l'on  ne  se  rend  que  difficile- 
ment compte  de  leur  valeur  parce  que,  pour  la  trouver,  il  faut  faire  une 
soustraction  de  deux  fractions. 

Voici  cette  série  avec  les  intervalles  de  réfraction  exprimés  en  dioptries  : 


Intervalle 

Intervalle 

Numéros. 

de  réfraction 

Numéros. 

de  réfraction 

cil  dioptries. 

en  dioptries. 

72 

10 

0,11 

0,45 

60 

9 

0,16 

0,55 

48 

8 

0,12 

0,70 

42 

7 

0,15 

0,42 

36 

6  1/2 

0,22 

0,50 

30 

6 

0,33 

0,60 

24 

51/2 

0,33 

0,71 

20 

5 

0,21 

0,87 

18 

41/2 

0,29 

1,02 

16 

4 

0,15 

1,48 

15 

3  1/2 

0,18 

0,8 

14 

31/4 

0,21 

1,0 

13 

3 

0,26 

1,4 

12 

2  3/4 

0,30 

1,3 

11 

2  1/2 

0,34 

1,7 
2  2 

10 

2  1/4 

2 
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Ces  divers  inconvénients  ont  été  remarqués  depuis  longtemps  par  diffé- 
.rents  ophthalmologisles.  Ainsi  Donders  ne  s'est  pas  servi,  pour  la  mesure 
de  l'accommodation,  d'une  distance  focale,  mais  il  a  choisi  une  unité  de 

réfraction,  égale  à      de  l'ancien  système.  C'est  basé  sur  cette  unité,  qu'il 

a  construit  son  diagramme  de  l'amplitude  d'accommodation. 

Burow  qui,  le  premier,  s'est  occupé  de  la  question  que  nous  traitons, 
possédait  déjà  en  1863  une  série  de  verres  de  lunettes  régulièrement  pro- 
gressive, basé  sur  un  intervalle  de  réfraction  égal  à  une  lentille  de  120"  de 
distance  focale. 

M.  Giraud-Teulon  a  fait  observer  (1),  en  1865,  combien  les  calculs  dont  on 
a  besoin  dans  la  détermination  de  la  réfraction  et  de  l'accommodation  se 
trouvent  simplifiés,  quand  on  exprime  par  des  nombres  entiers,  non  la 
distance  focale,  mais  la  force  réfringente.  En  adoptant  une  unité  de  force 

réfringente  de        M.  Giraud-Teulon  avait  déjà  réalisé,  pour  son  traité  de 

réfraction,  un  des  plus  grands  progrès  que  nous  ait  procurés  l'introduction 
du  nouveau  système  de  numérotage  des  verres  de  lunettes. 

Enfin,  au  congrès  périodique  international  d'ophthalmologie,  tenu  à  Paris 
en  1867,  M.  Javal,  au  nom  de  plusieurs  confrères,  a  proposé  de  numéroter 
les  verres  de  lunettes  non  plus  suivant  leur  rayon  de  courbure,  mais  suivant 
leur  distance  focale,  et  de  se  servir,  comme  mesure  de  cette  distance  focale, 
dumètre  et  non  plus  du  pouce. 

A  la  même  occasion,  M.  Nagel,  tout  en  reconnaissant  la  nécessité  d'intro- 
duire le  système  métrique  dans  le  numérotage  des  verres  de  lunettes,  pro- 
posait, comme  il  l'avait  déjà  fait  ailleurs  (2),  de  se  servir,  comme  numéro 
des  lentilles,  non  pas  de  leur  distance  focale,  mais  de  leur  force  réfrin- 
gente. 

Ce  mode  de  numérotage  nécessitait  le  choix  d'une  unité  de  réfraction. 
M.  Nagel  choisit  comme  unité  une  lentille  de  1  mètre  de  distance  focale,  et 
proposait  déjà  au  Congrès  de  Paris  la  série  des  numéros  de  verres  de  lunettes 
dont  nous,  nous  servons  aujourd'hui.  Toutefois,  cette  proposition  ne  fut  pas 
immédiatement  adoptée;  mais  une  commission,  composée  de  MM.  0.  Becker, 
Donders,  Giraud-Teulon,  Javal,  Leber,  Nagel,  Quaglino,  Soelberg-Wells, 
fut  nommée  pour  examiner  la  question.  En  1875  seulement,  au  Congrès  des 
ophthalmologistes  à  Heidelberg,  ainsi  qu'au  Congrès  international  des  sciences 
médicales,  tenu  à  Bruxelles,  on  a  adopté,  sur  les  instances  de  M.  Donders, 
le  nouveau  système  de  numérotage  des  verres  de  lunettes  qui  est  actuel- 
lement en  vigueur  et  qui,  comme  on  voit,  coïncide  entièrement  avec  le  sys- 
tème proposé  par  M.  Nagel  et  longtemps  défendu  par  lui  seul. 

Voici  les  principes  du  nouveau  numérotage  des  verres  de  lunettes  : 

(1)  Giraud-Teulon,  dans  Makenzie,  Traité  pratique  des  maladies  des  yeux,  i'  édition, 
supplément,  1865. 

(2)  Nagel,  Compendiiun  der  Refractionsanomalieen,  p.  30,  1866. 
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1°  Numérotage  des  verres  de  lunettes  selon  leur  force  réfringente; 

2"  Choix  d'une  unité  assez  faible  pour  que  les  numéros  des  lentilles 
généralement  en  usage  soient  des  nombres  entiers  et  non  des  fractions; 

3"  Substitulion  du  mètre  au  pied,  dans  la  mensuration  des  distances 
focales  des  lentilles  ; 

4°  Progression  croissante  des  intervalles  entre  les  différents  numéros. 

L'unité  du  nouveau  système,  le  n°  1  de  la  nouvelle  série  des  verres  de 
lunettes,  est  ime  lentille  de  1  mètre  de  distance  focale.  On  l'appelle  dioptrie 
(D),  suivant  la  proposition  de  M.  Monoyer.  Sa  force  réfringente  est  donc 

représentée  par  p . 

On  désigne  par  le  n"  2  la  lentille  qui  a  deux  unités  de  force  réfringente, 

deux  dioptries,     =  2  D  ;  par  le  n"  3,  celle  qui  en  a  trois  ;  par  le  n"  4,  celle  qui 

en  a  quatre,  et  qui,  par  conséquent,  est  quatre  fois  plus  forte  que  le 

11"  1 :  4  X  7  =  4  D,  et  ainsi  de  suite. 
"        I  ' 

En  suivant  ainsi  simplement  les  nombres  cardinaux,  on  obtient  une  série 
de  lentilles  ayant  entre  elles  le  même  intervalle,  une  dioptrie. 

Oii  a  cependant  trouvé  que,  dans  la  pratique,  on  avait  besoin  de  lentilles 
plus  faibles  qu'une  dioptrie.  Pour  cette  raison,  on  a  admis  des  fractions  de 
la  dioptrie,  savoir  :  les  lentilles  de  3/4  de  dioptrie  (0,75),  de  1/2  dioptrie 
(0,5),  et  de  1/4  de  dioptrie  (0,25). 

On  a  également  intercalé  des  quarts  de  dioptrie  entre  les  numéros  faibles 
de  la  série  jusqu'au  n"  2,5,  et  des  demi-dioptries  du  n"  2,5  jusqu'au  n"  6. 

Dans  les  numéros  élevés  de  la  série,  au  contraire,  l'intervalle  d'une  dioptrie 
a  paru  trop  petit,  une  légère  variation  de  la  distance  entre  la  lentille  et 
l'œil  produisant  déjà  un  effet  plus  fort  qu'une  dioptrie.  Aussi  a-t-on  supprimé 
le  n°  19.  De  cette  façon,  l'on  a  arrêté  la  série  représentée  par  la  colonne  V 
du  tableau  (p.  669). 

L'intervalle  qui  sépare  les  numéros  de  la  série,  comme  on  le  voit,  est  un 
quart  ou  une  demi-dioptrie  pour  les  numéros  faibles,  une  dioptrie  pour  les 
numéros  moyens  et  deux  dioptries  pour  les  numéros  les  plus  forts.  Dans 
tous  les  cas,  on  peut  apprécier  l'intervalle  directement  par  une  simple 
soustraction  de  deux  nombres.  De  cette  façon,  on  sait  immédiatement  de 
combien  un  verre  est  plus  fort  ou  plus  faible  qu'un  autre,  de  combien  une 
amétropie  ou  une  presbyopie  a  augmenté  ou  diminué. 

Distance  focale.  —  La  distance  focale  des  verres  de  lunettes  du  nouveau 
système  est  facile  à  trouver,  quand  on  se  rappelle  que  la  distance  focale 
est  l'inverse  de  la  force  réfringente.  Nous  avons,  par  exemple,  une  lentille 

d'une  force  de  4  D,  soit      ou         sa  distance  focale  est  =  j,  ou  = 

25  centimètres. 
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G  D  correspondent  à  ^  =  10  centimètres  de  distance  focale,  etc. 

On  arrive  avec  la  même  facilité  à  déterminer  le  numéro  de  la  lentille, 
c'est-à-dire  le  nombre  de  dioptries  correspondant  à  une  distance  focale 
donnée.  Puisque  la  dioptrie  est  l'inverse  de  la  distance  focale,  on  trouve  le 
numéro  à  l'aide  d'une  fraction  dont  le  numérateur  est  1  mètre,  ou  100  centi- 
mètres, le  dénominateur  la  distance  focale. 

Pour  trouver,  par  exemple,  le  nombre  de  dioptries  (rf)  correspondant  à 
une  longueur  focale  de  40  centimètres,  on  mettra  : 

Pour  exprimer  en  formules  générales  ce  que  nous  venons  de  dire,  nous 
appellerons  d  le  nombre  de  dioptries,  F  la  distance  focale,  et  nous  pouvons 
écrire  : 

=  1 
F  =  1 

ri 

rfF  =  1 


DES  RAPPORTS  QUI  EXISTENT  ENTRE  LE  NOUVEAU  ET  L  ANCIEN  SYSTÈME 

Lorsqu'on  désire  savoir  combien  de  pouces  (de  Paris)  de  distance  focale 
doit  avoir  une  lentille  pour  correspondre  à  un  nombre  donné  de  dioptries, 
on  doit  se  rappeler  que  1  mètre  =  37"  de  Paris. 


Donc  1  D  ou 

2  D  ou 

3  D  ou 
d  D  ou 


100""  37 

2  2 

100"»        37"  18^5 

3    _3^  i 

lÔÔ^       3T'  liv3 

ri    ri  . 

■lOO"»  37" 


c'est-à-dire  qu'il  faut  diviser  par  37  le  nombre  des  dioptries  pour  obtenir  la 
force  réfringente  équivalente  en  pouces  de  Paris.  Le  dénominateur  de  la 
fraction  donne  alors  la  distance  focale  de  la  lentille,  exprimée  en  pouces  de 
Paris.  On  obtient  ainsi,  pour  les  numéros  du  nouveau  système,  les  chiffres 
contenus  dans  la  septième  colonne  de  notre  tableau  synoptique. 

On  procédera  d'une  façon  inverse  pour  trouver  l'équivalent  en  dioptries 
d'une  lentille  dont  on  connaît  la  distance  focale  exprimée  en  pouces  de 
Paris.  Soit  la  dislance  focale  de  cette  lentille  =p";  sa  force  réfringente 

sera  i_,  et  cette  lentille  représentera  autant  de  dioptries  que  sa  force  réfrin- 

p" 

gente  représentera  de  — .  Pour  trouver  le  nombre  de  dioptries,  il  faut  donc 
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diviser  j  par  ^.  Or,  diviser  j  par  ^  revient  à  diviser  37  par  p,        —  ; 

on  n'a  donc  qu'à  diviser  37  par  le  nombre  de  pouces  indiquant  la  distance 
focale  pour  obtenir  l'équivalent  en  dioptries.  Ainsi,  pour  une  lentille  de  17" 

de  dislance  focale,  ou  aura  -  —  :2,25  D. 

C'est  de  celte  façon  qu'on  obtient  la  transformation  des  anciens  numéros 
des  lentilles,  lorsque  le  verre  a  1,5  d'indice  de  réfraction,  ou  lorsqu'on 
admet  l'égalité  du  rayon  de  courbure  et  de  la  distance  focale.  Dans  ce  cas, 
on  n'aurait,  pour  trouver  le  nombre  de  dioptries  correspondant  aux  différents 
numéros  des  anciens  verres  de  lunettes,  qu'à  diviser  37  par  ces  numéros. 

Mais  lorsque,  comme  c'est  le  plus  souvent  le  cas,  l'indice  de  réfraction  est 
plus  fort  que  1,5  et  que,  par  conséquent,  le  rayon  de  courbure  n'est  pas 
exactement  égal  à  la  distance  focale,  on  divisera  37  non  par  le  nu- 
méro, mais  par  la  distance  focale  qui  lui  correspond.  Ainsi,  pour  des 
lentilles  d'un  indice  de  réfraction  de  1,53,  on  ne  prendra  pas  les  numéros 
de  la  première  colonne  du  tableau  synoptique,  mais  les  chilfres  de  la 
deuxième,  qui  expriment  les  distances  focales  correspondantes.  De  cette 
façon,  on  obtient,  pour  équivalents  des  numéros  anciens,  les  numéros  diop- 
triques  contenus  dans  la  quatrième  colonne. 

On  arrive  au  même  résultat  d'une  façon  plus  simple  encore,  lorsque,  pour 
l'indice  de  réfraction  donné,  on  calcule  d'abord  l'équivalent  de  la  dioptrie. 
Ainsi,  pour  l'indice  de  réfraction  de  1,53,  une  lentille  de  37"  (=  1  mètre) 
de  distance  focale  doit  avoir  un  rayon  de  courbure  de  39",  15,  et  porter 
en  conséquence  le  n"  39", 15.  Pour  trouver  l'équivalence,  non  des  distances 
focales,  mais  des  numéros  des  lentilles,  on  aura  à  mettre  alors, 


ID 


âD 


I 

3<J,15' 


30,15' 


dD  = 


39,15" 


(;        Inversement,  pour  trouver  le  nombre  de  dioptries  qui  correspond  à  un 
numéro  de  cette  série,  on  aura  à  diviser  39,15  par  le  numéro. 

Ainsi  le  n"  13  donnera       —  3,01  D. 

39  15  - 

Le  numéro  N  donnera  dioptries. 

C'est  ainsi  que  nous  avons  dressé  la  colonne  IV  du  tableau. 

Mais  ce  chiffre  39,15  est  trop  compliqué  pour  pouvoir  se  prêter  à  des 
divisions  faciles  ;  on  peut,  sans  erreur  notable,  le  remplacer,  dans  la  pra- 
tique, par  le  nombre  40,  et  admettre  que  la  dioptrie  correspond  à  l'ancien 
n»  40. 

Or,  les  numéros  du  nouveau  système  augmentent  avec  la  force  de  la  len- 
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tille,  tandis  que  ceux  de  l'ancien  système  diminuent  avec  la  force  de 
la  lentille.  Les  deux  numéros  marchent  donc  en  sens  inverse,  et  2  D 


—  =  n"  10,  etc.  • 

4 

Ou,  si  nous  appelons  d  le  nombre  de  dioptries,  N  le  numéro  ancien,  nous 
aurons  l'équation 


Inversement,  connaissant  le  numéro  ancien,  si  nous  voulons  obtenir  le 
nombre  de  dioptries  correspondant,  nous  aurons  l'équation  retournée 


d|,  .  ,  w 

a  1  ancien  numéro  — 


n°  20;  3D  à  3  =  n°  13,3;  4D  à 


Par  exemple,  l'ancien  n"  20  correspond  à 


2D. 
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TABLEAU  SYNOPTIQUE 

DES  RAPPORTS  QUI  EXISTENT   ENTRE  l'aNCIEN  ET  LE  NOUVEAU  SYSTÈME 
DE  NUMÉROTAGE  DES  VERRES  DE  LUNETTES 


ANCIEN 

SYSTÈME 

NOUVEAU 

SYSTÈME 

II. 

III. 

I\'. 

V. 

\'I 

VII 

\'1TI 
Y  11  L . 

Numéro 

Distance 

Distance 

Équivalent 

Numéro 

Distance 

Distance 

Numéro 

focale 

focale 

du 

focale 

correspon- 

de 

focale 

dant 

en  pouces 

en  milli- 

en 

en  pouces 

de  l'ancien 

l'cincicn 

de  Paris 
pour 

dioptries. 

nouveau 

en  milli- 

de 

système 

système. 

n  =  1,53. 

mètres. 

système. 

mètres. 

Paris. 

pour 
n  =  l,53. 

72 

6Z,9 

1837 

0,5i 

0,25 

4000 

148 

156 

60 

56,6 

1523 

0,65 

0,5 

2000 

74 

78 

48. 

45,3 

1225 

0,81 

0,75 

1333 

49 

52 

42 

39,6 

1072 

0,93 

1 

1000 

37 

39,2 

36 

34 

920 

1,08 

1,25 

800 

29,6 

31,2 

30 

28,3 

766 

1,30 

1,5 

666 

24,6 

26,1 

24 

22,6 

612 

1,63 

1,75 

571 

21 

22,3 

20 

18,8 

509 

1,96 

2 

500 

18,5 

19,5 

18 

17 

460 

2,17 

2,25 

444 

16,4 

17,4 

16 

15 

406 

2,46 

2,5 

400 

14,8 

15,6 

15 

14,1 

383 

2,61 

3 

333 

12,3 

13,0 

14 

13,2 

357 

2,8 

3,5 

286 

10,5 

11,1 

13 

12,3 

332 

3,0 

4 

250 

9,23 

9,78 

12 

11,3 

306 

3,26 

4,5 

222 

8,22 

8,7 

11 

10,3 

280 

3,56 

5 

200 

7,4 

7,8 

10 

9,4 

254 

3,9 

5,5 

182 

6,71 

7,1 

9 

8,5 

230 

4,35 

6 

166 

6,15 

6,5 

8 

7,5 

203 

4,9 

7 

143 

5,29 

5,59 

7 

6,6 

178 

5,6  • 

8 

125 

4,6 

4,89 

6  1/2 

6,13 

166 

6,02 

9 

111 

4,1 

4,35 

6 

5,6 

152 

6,52 

10 

100 

3,7 

3,91 

5  1/2 

5,2 

140 

7,12 

11 

91 

3,37 

3,56 

5 

4,7 

127 

7,83 

12 

83 

3,07 

3,26 

4  1/2 

4,2 

115 

8,70 

13 

77 

2,84 

3,01 

4 

3^8 

102 

9,72 

14 

71 

2,63 

2,8 

3  1/2 

3,3 

89 

11,2 

15 

67 

2,47 

2,60 

3  1/4 

3,1 

83 

12,0 

16 

62 

2,3 

2,44 

3 

2,8 

76 

13,0 

17 

59 

2,18 

2,30 

2  3/4 

2,6 

70 

14,4 

18 

55 

2,03 

2,17 

2  1/2 

2,36 

64 

15,7 

20 

50 

1,85 

1,95 

2  1/4 

2,1 

57 

17,4 

■  2 

1,88 

51 

19,6 
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LE  SYSTÈME  MÉTRIQUE  DANS  LA  DÉTERMINATION  DE  LA  RÉFRACTION 
ET  DE  l'accommodation  DE  l'œIL. 

I.  Réfraction.  —  Rappelons  d'abord  quelques  notions  générales  et  bien 
connues  : 

Le  punctum  remotum  de  Vœil  et  son  image  sur  la  rétine  sont  les  foyers 
conjugués  de  Vœil  à  l'état  de  repos  :  la  distance  du  punctum  remotum  à  Vœil 
et  la  longueur  de  Vœil  sont,  par  conséquent,  ses  distances  focales  conju- 
guées à  Vétat  de  repos. 

Le  punctum  proximum  et  son  image  sur  la  rétine  sont  les  foyers  conju- 
gués de  l'œil  à  l'état  d'accommodation  maximum.  La  distance  du  punctum 
proximum  à  l'œil  et  la  longueur  de  l'œil  sont  donc  les  distances  focales  con- 
juguées correspondant  au  maximum  d'accommodation. 

Vétat  de  réfraction  de  Vœil  est  mesuré  par  la  première  distance  focale 
conjuguée;  il  est  l'inverse  de  cette  longueur  focale.  —  Ainsi,  à  l'état  de  repos, 
la  première  distance  focale  conjuguée  étant  la  dislance  R  qui  sépare  l'œil  du 
punctum  remotum,  la  réfraction  de  l'œil  est  r  =  -. 

A  l'état  d'accommodation  maximum,  la  première  distance  focale  conjuguée 
est  la  distance  P  qui  sépare  l'œil  de  son  punctum  proximum  et  la  réfraction 

de  l'œil  est,  dans  ce  cas,  p  =  -. 

Corriger  un  œil  amétrope  veut  dire  :  l'adapter  aux  rayons  parallèles  ;  ou 
plutôt  :  donner  aux  rayons  parallèles  la  même  direction  que  s'ils  prove- 
naient du  punctum  remotum  de  cet  œil. 

Et  en  admettant  l'égalité  du  rayon  de  courbure  et  de  la  longueur  focale  des 
verres  de  lunettes  de  l'ancien  système,  on  déterminait  la  première  distance 
focale  conjuguée  de  l'œil,  R.  Exprimée  en  pouces,  elle  donnait  la  distance 
focale  et  le  numéro  du  verre  correcteur,  et  inversement  :  le  numéro  du  verre 
correcteur  était  à  peu  de  chose  près  égal  à  la  première  distance  focale  conju- 
guée de  l'œil  amétrope  ;  parce  que,  pour  donner  aux  rayons  parallèles  la 
même  direction  que  s'ils  provenaient  du  punctum  remotum,  le  foyer  de 
cette  lentille  doit  coïncider  avec  celui-ci.  C'est  pourquoi,  pour  déterminer 
la  myopie,  il  suffisait  de  faire  lire  l'individu  à  la  plus  grande  distance  pos- 
sible (punctum  remotum),  et  cette  distance,  exprimée  en  pouces,  donnait 
directement  la  distance  focale  du  verre  correcteur.  Si  elle  était  de  6",  la 

myopie  était  -,  et  d  fallait,  pour  la  corriger,  un  verre  concave  de  6"  de  dis- 
tance focale,  c'est-à-dire  à  peu  près  le  n°  6  concave,  et  ainsi  de  suite  (1). 

Inversement  dans  l'hypermétropie.  Ici  le  punctum  remotum  est  situé 
derrière  l'œil,  la  distance  focale  R  est  donc  virtuelle  et  ne  peut  pas  être 

(1)  Il  est  bien  ciitendu  que  dans  toutes  ces  évaluations  nous  négligeons,  pour  plus  de  sim- 
plicité, la  distance  qui  sépare  le  verre  correcteur  de  l'œil. 
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déterminée  directement;  mais  la  distance  focale  de  la  lentille  convexe  qui 
corrige  l'hypermétropie  donne  alors  la  première  distance  focale  conjuguée  de 
l'œil,  par  les  raisons  que  nous  venons  d'exposer. 

Ainsi,  le  punctum  remotum  d'un  hypermétrope  —  était  situé  à  36"  der- 
rière l'œil. 

En  appelant  R  la  distance  entre  le  punctum  remotum  et  l'œil,  on  avait 

donc,  pour  l'amétropie,  la  formule  -,  ce  qui  représente  en  même  temps  la 

force  du  verre  correcteur,  R  étant  sa  distance  focale  et  à  peu  de  chose  près 
son  numéro.  Cette  lentille  était  convexe  ou  concave,  selon  que  la  distance 
focale  de  l'œil  était  négative  (hypermétropie)  ou  positive  (myopie). 

Dans  le  nouveau  système,  nous  faisons  en  somme  la  même  chose,  seule- 
ment nous  l'envisageons  autrement,  et  voici  comment,  à  mon  sens,  on 
arrive  le  mieux  à  se  rendre  compte  de  la  détermination  de  la  réfraction  au 
moyen  du  système  des  dioptries  : 

L'œil  emmétrope  est  caractérisé  par  ce  fait  que  la  rétine  se  trouve  juste  au 
foyer  des  rayons  parallèles. 

L'œil  amétrope  est  un  œil  dont  la  rétine  ne  se  trouve  pas  au  foyer  du  sys- 
tème dioptriqiie,  mais  en  avant  ou  en  arrière  de  celui-ci.  L'amétropie  consiste 
dûnc  en  un  dé/kit  ou  en  un  excès  de  force  réfringente  du  système  dioptrique 
de  l'œil  relativement  à  sa  longueur,  et  elle  trouve  son  expression  dans  le 
nombre  de  dioptries  (unités  de  réfraction)  qu'il  faut  ajouter  à  l'œil,  ou  en 
soustraire,  pour  ramener  les  rayons  parallèles  sur  la  réfine,  ou  bien,  ce  qui 
revient  au  même,  pour  faire  de  l'œil  amétrope  un  œil  emmétrope. 

Ainsi,  tandis  que  nous  déterminions  autrefois  la  distance  focale  conjuguée 
de  l'œil  amétrope  R,  nous  déterminons  aujourd'hui  ce  déficil  on  cet  excès 
de  force  réfringente  (r)  qui  lui  correspond  et  nous  l'exprimons  en  dioptries. 

L'hypermétropie  (H)  consiste  en  un  déficit  relatif  de  réfraction,  et  le 
degré  en  est  représenté  par  le  nombre  de  dioptries  qu'il  faut  ajouter  à  l'œil 
pour  l'adapter  aux  rayons  parallèles  venant  de  l'infini,  ou  pour  le  rendre 
emmétrope. 

Ainsi,  un  œil  a  une  hypermétropie  —  6 D,  lorsqu'il  est  de  CD  plus  faible 
que  l'œil  emmétrope,  ou  qu'il  lui  faut  le  verre  convexe  n"  6  pour  voir  à 
l'infini. 

L'inverse  a  lieu  pour  la  myopie  (M).  Ici  il  y  a  excès  relatif  de  réfraction  ; 
la  myopie  trouve  donc  son  expression  dans  le  nombre  de  dioptries  dont 
il  faut  diminuer  la  force  réfringente  de  l'œil  pour  l'adapter  à  l'infini.  La 
lentille  correctrice  doit  être  négative,  et  sa  force  (nombre  de  D)  être  égale 
à  l'excès  de  réfraction  de  l'œil  myope. 

Un  œil  qui  a  besoin  d'une  lentille  concave  de  8  D  aura  donc  une  myopie 
M  =  8. 

Rien  n'empêche  cependant  de  déterminer  la  myopie  (M)  directement,  à 
l'aide  de  la  distance  du  punctum  remotum.  Seulement,  cette  distance  (R), 
exprimée  en  centimètres,  ne  donne  pas  le  numéro,  mais  la  distance  focale  de 
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la  lentille  correctrice.  Pour  trouver  le  j numéro,  il  faut  le  calculer  à  l'aide  de 

la  formule  d  =  -^,  ou,  dans  notre  cas,  r  —  -. 

Ainsi  un  myope  qui  lit  jusqu'à  une  distance  de  iO  centimètres  et  pas  au 
delà  aura  une  myopie  de  —  =  2,5  D. 

II.  Accommodation.  —  L'accommodation  est  le  changement  qui  se  produit 
dans  l'œil  lorsque  celui-ci  passe  de  la  vision  éloignée  à  la  vision  rapprochée. 

Il  s'effectue,  comme  tout  le  monde  sait,  par  une  augmentation  de  la  force 
réfringente  du  système  dioptrique  de  l'œil.  L'accommodation  trouve  donc 
naturellement  son  expression  dans  le  nombre  de  dioptries  (unités  de  réfrac- 
tion) qui  correspond  à  cette  augmentation  de  force  réfringente. 

A  l'état  de  repos  l'œil  est  adapté  à  son  punctum  remotum  ;  à  l'état  du 
maximum  d'accommodation,  à  son  punctum  proximum. 

La  totalité  d'accommodation  dont  un  œil  est  susceptible,  Vjamplitnde  d'ac- 
commodation, est  la  force  qui  change  l'adaptation  de  l'œil  à  son  punctum 
remotum  en  adaptation  à  son  punctum  proximum.  L'amplitude  d'accommo- 
dation correspond  donc  à  la  plus  grande  variation  de  réfraction  dont  l'œil  soit 
susceptible.  Or,  la  force  réfringente  d'un  œil  est,  comme  nous  l'avons  dit, 
l'inverse  de  la  distance  à  laquelle  il  est  adapté. 

A  l'état  de  repos,  l'œil  est  adapté  à  la  distance  de  soapunctum  remotum  (R), 

et  sa  force  réfringente  minima  est=  —  =  r;  à  l'état  de  son  maximum 

d'accommodation,  l'œil  est  adapté  à  la  distance  de  son  punctum  proximum  (P), 

et  sa  force  réfringente  maxima  est  =  -  =  p. 

L'amplitude  d'accommodation  (a),  qui  change  le  minimum  de  réfraction 
de  l'œil  en  maximum,  est  nécessairement  représentée  par  la  différence  de 
réfraction  que  représente  l'œil  à  l'état  de  son  maximum  et  de  son  minimum 
d'accommodation  : 

a  =  p  —  ?"  (1) 

Or,  dans  Yemmétropie,  la  distance  du  punctum  remotum  R  est  infinie; 
donc  r  =  —  =  0. 

00 

Dans  la  myopie,  R  est  positif  ;  donc  r  =-\- 1-=^  -\-  r. 

Dans  Y hypermétropie,R  est  négatif;  donc  r= —  -  = —  r. 

La  formule  de  l'amplitude  d'accommodation  devient  donc  : 

Pour  Yemmétropie  :  a  =  p  —  0;        donc  a  =  p\  • 

Pour  la  myopie  :  a  —  p  —  /'  ; 

Pour  Y  hypermétropie  :       a  =  p  —  ( —  r)  ;  donc  a  =  p  r. 

(1)  C'est  la  forme  que  prenJ,  dans  le  nouveau  système,  la  formule  classique  de  Donders 
i-l  —  i 
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Ainsi  un  œil  emmétrope,  dont  le  punctum  proximum  se  trouve  à  20  centi- 
mètres (P  =  20  centimètres;  p  =  ^  =  ^D),  a  une  amplitude  d'accommo- 
dation a  —p  =  5  D. 

En  effet,  l'amplitude  d'accommodation  d'un  œil  qui,  à  l'état  de  repos,  est 
adapté  à  l'infini  (r  =  0),  peut  être  représentée  par  une  lentille  convexe, 
dont  la  distance  focale  est  égale  à  la  distance  (P)  qui  sépare  le  punctum 
proximum  de  l'œil,  parce  que,  pour  faire  voir  à  la  distance  de  son  punctum 
proximum  l'œil  adapté  pour  l'infini,  cette  lentille  doit  rendre  parallèles  les 
rayons  qui  proviennent  de  ce  point.  C'est  ce  qui  a  lieu  lorsque  le  foyer  de 
la  lentille  coïncide  avec  le  punctum  proximum  de  l'œil  emmétrope. 

Au  contraire,  si  l'œil,  dont  le  punctum  proximum  est  situé  à  20  centi- 
mètres, c'est-à-dire  dont  le  maximum  de  pouvoir  réfringent  p  est  =  5  D,  a 
une  myopie  de  2  dioptries,  son  amplitude  d'accommodation  sera«=  p  —  r, 
dans  notre  exemple  a  =  5  — 2  =  3  D. 

En  effet,  l'amplitude  d'accommodation  d'un  œil  myope,  qui  voit  jusqu'à 
une  distance  donnée,  est  nécessairement  moins  grande  que  celle  d'un  œil 
emmétrope  qui  voit  à  la  même  distance,  parce  que,  déjà  à  l'état  de  repos,  le 
myope  est  adapté  à  une  distance  définie,  pour  laquelle  l'emmétrope  a  besoin 
d'un  effort  d'accommodation.  Il  faut  donc  soustraire  la  force  réfringente  posi- 
tive (r),  dont  l'œil  myope  dépasse  l'emmétropie,  de  celle  {p)  qui  adapterait 
l'emmétrope  au  punctum  proximum, Aw.  myope. 

Enfin  si  un  hypermétrope  de  2  D  peut  s'adapter  jusqu'à  20  centimètres, 
son  amplitude  d'accommodation  sera  a  =  p  -{-  r,  «  =  5  -)-  2  =  7  D. 

L'hypermétrope,  en  effet,  a  besoin  d'un  effort  d'accommodation  déjà  pour 
se  rendre  emmétrope  ;  il  faut  donc  évidemment  ajouter  cet  effort  à  celui  qui 
change  l'adaptation  à  l'infini  eft  adaptation  au  punctum  proximum. 

Les  formules  précédentes  nous  permettent  de  trouver  avec  la  plus  grande 
facilité  la  distance  du  punctum  proximum  (P)  d'un  œil,  dont  on  connaît  la 
réfraction  et  l'amplitude  d'accommodation. 

Ainsi  le  punctum  proximum  d'un  œil  emmétrope,  qui  a  une  amplitude 
d'accommodation  de  6  D,  se  trouve  =  16  centimètres  de  l'œil.  En  effet, 
nous  avons,  dans  notre  exemple,  p  =  a  =  ^li.  Donc  P=  -  =  -  =  0,16  mètres. 

Pour  un  myope  de  2D  qui  dispose  de  6D  d'amplitude  d'accommodation, 
nous  mettrons 

p  =  a  +  y  =  6  +  "2  =  8D; 

"  donc 

100 
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Et  pour  un  hypermétrope  de  2  D,  dont  l'amplitude  d'accommodation  est 
également  de  G  D,  notre  formule  deviendra 

;j  =  a—  r=6  —  2  =  4D; 

donc 

  100 

!>=:—=  25  cm. 
i 

INFLUENCE  DE  l'AGE  SUR  l'aMPLITUDE  d' ACCOMMODATION. 

On  sait  que  déjà  à  partir  de  l'âge  de  dix  ans  l'œil  perd  de'sa  force  accom- 
modative.  Donders,  qui  a  découvert  ce  fait  et  qui  en  a  établi  les  lois,  a  donné 
un  schéma  qui  représente  la  marche  du  punctum  remotum  et  celle  du  punc- 
ium.  proximum,  par  conséquent  l'amplitude  d'accommodation  aux  différentes 
périodes  de  la  vie  (1). 

Ses  recherches  ultérieures  ont  cependant  amené  le  grand  physiologiste 
d  Utrecht  à  modifier  ce  schéma  et  à  lui  donner  la  forme  qu'il  a  présentée, 
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en  1875,  au  Congrès  ophlhnlinologiqne  de  Heidelberg.  Nous  devons  à  l'ex- 
trême obligeance  de  notre  illustre  maître  le  diagramme  corrigé,  que  nous 
avons  publié  pour  la  première  fois  dans  notre  brochure  sur  V Introduction 
du  système  métrique  en  ophlhalmologie  (fig.  145). 


(1)  L'ancien  diagramme  de  Donders  donnait  les  dislances  R  et  P  en  pouces  de  Paris,  le 
nouveau  donne  les  valeurs  j-  et     c'est-à-dire  le  nombre  équivalent  de  dioptries. 
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Les  chiffres  placés  sur  le  haut  de  la  figure  145  indiquent  l'âge;  ceux  sur  la 
gauche,  les  dioptries. 

La  courbe  rr  correspond  à  la  réfraction  de  l'œil  à  l'état  de  repos.  Celle-ci 
oe  change  pas,  comme  on  le  voit,  jusqu'à  l'âge  de  cinquante  ans  ;  mais,  à 
partir  de  cette  époque,  elle  diminue;  l'emmétrope  devient  hypermétrope, 
l'hypermétrope  voit  augmenter  son  hypermétropie,  et  le  myope  diminuer  sa 
myopie  qui  peut  même  changer  en  emmétropie  ou  en  hypermétropie,  suivant 
son  degré. 

La  courbe  pp  indique  la  réfraction  de  l'œil  à  l'état  d'accommodation  maxi- 
mum. Elle  diminue  graduellement,  et  devient  même,  à  partir  de  l'âge  de 
soixante-cinq  ans,  plus  faible  que  n'était  pendant  les  années  précédentes  la 
réfraction  de  l'œil  dépourvu  d'accommodation.  Malgré  cela,  il  y  a  encore  de 
l'accommodation  aussi  longtemps  que  les  deux  courbes  restent  séparées  l'une 
de  l'autre.  Elle  ne  cesse  qu'à  l'âge  de  soixante-quinze  ans,  moment  où  les  deux 
courbes  se  confondent. 

L'amplitude  d'accommodation  trouve  son  expression,  pour  chaque  âge, 
dans  le  nombre  des  dioptries  contenues  entre  les  deux  courbes,  sur  la  ligne 
verticale  correspondant  à  l'âge;  de  cette  façon,  nous  obtenons  pour  l'ampli- 
tude d'accommodation  la  série  suivante  : 


Amplitiule 

Années  d'.iccommodation 

10   14  D 

15                     .............  12  » 

20   10  » 

25  ...   «,5  » 

30   7  » 

35   5,5  » 

40   4,5  » 

45   3,5  » 

50   2,5  )) 

55   1,75  » 

60   1  » 

65   0,75  » 

70   0,25  » 

75   0  » 


Le  diagramme  de  Donders  s'applique  à  l'œil  emmétrope  aussi  bien  qu'à 
l'œil  amétrope. 

L  amplitude  d'accommodation  reste  absolument  la  même  pour  l'amétropic 
et  pour  l'emmétropie,  et  les  chiffres  de  notre  série  s'appliquent  indifférem- 
ment à  toutes  les  formes  et  à  tous  les  degrés  d'amétropie.  Mais  la  distance  P 
du  punctum  pi  oximum  change.  Elle  est  la  distance  focale  de  p,  déduite  des 
formules  pour  l'amplitude  d'accommodation  des  différents  états  de  réfrac- 
tion. (Voy.  Landolt,  L'introduction  du  système  métrique  dans  Vophlhalmo- 
Paris,  1876.) 
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DÉTERMINATION  DE  LA  LONGUEUR  FOCALE  DES  LENTILLES. 

Il  existe  un  assez  grand  nombre  de  procédés  pour  déterminer  la  lon- 
gueur focale  des  lentilles.  Nous  aurons  l'occasion  d'exposer  dans  le  chapitre 
de  l'ophtlialmomélrie  une  méthode  très-précise,  due  à  M.  Donders. 

Dans  ces  derniers  temps,  M.  Snellen  a  construit,  pour  le  même  usage,  un 
instrument  qui  donne  également  des  résultats  très-exacts  et  auquel  il  a 
donné  le  nom  de  phakomètre.  Le  phakomètro  de  M.  Snellen  est  basé  sur  le 
même  principe  que  le  focomètre  de  Silbermann  (1),  c'est-à-dire  que,  lorsqu'une 
lentille  convexe  fournit  d'un  objet  une  image  réelle  qui  a  la  même  grandeur 
que  l'objet,  la  distance  qui  sépare  l'objet  de  la  lentille  est  égale  à  celle 
qui  sépare  l'image  de  la  lentille,  et,  de  plus,  cette  distance  est  le  double  de  la 
distance  focale  de  la  lentille. 

L'instrument  se  compose  d'une  planchette  (fig.  146),  au  milieu  de  laquelle 
se  trouve  une  fourchette  destinée  à  recevoir  la  lentille  à  examiner  L.  L'objet 
est  représenté  par  un  diaphragme,  muni  de  trous  disposés  en  croix  et  éclai- 
rés par  derrière  à  l'aide  d'une  petite  lampe  dont  la  flamme  se  trouve  au  foyer 
d'une  lentille  convexe.  L'image  de  cet  objet  est  reçue  sur  un  verre  dépoli  l. 
L'objet  et  le  verre  dépoli  sont  tous  les  deux  fixés  aux  extrémités  de  deux  bandes 
métalliques  d'égale  longueur,  enchâssées  dans  une  rainure  de  la  planchette 
et  descendant  dans  le  pied  de  l'instrument  où  elles  sont  fixées  à  un  bouton. 
En  montant  et  en  descendant  le  bouton,  les  extrémités  des  deux  bandes  s'éloi- 
gnent et  se  rapprochent  de  quantités  égales  de  la  lentille  L,  en  glissant  dans  la 
rainure.  De  cette  façon  l'objet  et  l'image  sont  toujours  distants  de  la  lentille 
d'une  même  longueur.  Pour  que  cette  distance  ne  dépasse  pas  certaines 
limites,  comme  cela  arriverait  pour  des  lentilles  faibles,  deux  lentilles  a  et  & 
de  2,75 D  chacune,  sont  fixées  à  égale  distance  du  milieu  de  l'appareil  et 
renforcent  la  lentille  mesurée. 

L'observateur  se  place  en  face  du  verre  dépoli,  et,  en  manœuvrant  le  bouton, 
il  cherche  la  position  de  l'écran  dans  laquelle  l'image  devient  la  plus  nette. 
Une  aiguille  partant  du  pied  de  I  indique  sur  une  division  le  nombre  de 
dioptries  que  représente  la  lentille  examinée. 

Outre  la  force  de  la  lentille,  on  détermine  en  même  temps  son  centre  op- 
tique. En  effet,  les  points  de  l'image  et  des  points  marqués  d'avance  sur  le 
verre  dépoli  coïncident  seulement  dans  le  cas  de  coïncidence  de  l'axe  de  la 
lentille  avec  celui  de  l'appareil.  Or,  un  index  de  la  fourchette  dans  laquelle 
est  maintenue  la  lentille  correspond  à  l'axe  de  l'instrument.  L'observateur 
déplacera  la  lentille  maintenue  dans  la  fourchette  jusqu'à  ce  que  l'image  coïn- 
cide avec  les  points  marqués  sur  l'écran  I,  et  la  pointe  de  l'index  indiquera 
sur  la  lentille  le  point  par  lequel  passe  l'axe  optique.  L'instrument  permet  de 
mesurer  avec  une  exactitude  d'un  dixième  de  dioptrie. 

{\}  Vnva.UUcschmd,  Manuel  (le  pluisique. 
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L'échelle  est  calculée  pour  des  lentilles  biconvexes  symétriques.  Pour  des 
lentilles  plan-convexes  et  périscopiques,  l'auteur  conseille  d'en  associer  deux 
ensemble  de  façon  à  obtenir  un  système  symétrique.  Une  lentille  concave 
peut  être  déterminée  en  la  combinant  avec  deux  lentilles  convexes  d'égale 
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force,  mais  dont  la  somme  est  plus  grande  que  la  force  de  la  lentille  con- 
cave (1). 

Pour  vérifier  directement  la  distance  focale  d'une  lentille  concave,  on  peut 


(1)  Snellen,  De  Phakometer,  ter  bepaling  van  focus  en  centrum  van  brilglazen 
(x\W  jaarlijksch  Verslag  van  het  Nederl  Gasthuis  v.  Ooglijders,  p.  204,  et  Klin.  Monalsbl, 
1876,  p.  363).  J  J      ^  V 
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se  servir  avec  avantage  du  procédé  suivant  que  M.  Monoyer  a  proposé.  L'au- 
teur part  de  la  formule 

L  =  -L 

0  P+t 

qui  donne  le  grossissement,  c'esl-à-dire  le  rapport  des  dimensions  linéaires 
de  l'image  /  à  celles  de  l'objet  o,  en  fonction  de  la  longueur  focale  f  et  de  la 
distance  p  de  l'objet  à  la  surface  réfringente;  ce  grossissement  est  plus  petit 
que  l'unité  dans  les  appareils  rapetissants,  tels  que  le  miroir  convexe  et  la 
lentille  concave  ;  c'est  alors,  en  réalité,  un  rapetissement.  De  la  formule  pré- 
cédente on  tire  la  valeur  de  la  distance  focale  principale  : 

0  — •  t 

Pour  calculer /■,  il  suffit  donc  de  connaître  i,  o;  or  rien  n'est  plus  aisé  que 
de  mesurer  directement  o  et  p  ;  quanta  i,  grandeur  de  l'image  virtuelle,  on 
peut  la  déterminer  de  la  façon  suivante  : 

Supposons  qu'il  s'agisse  de  trouver  la  longueur  focale  principale  d'une  len- 
tille divergente.  On  commence  par  coller  sur  la  surface  de  la  lentille  et  le 
long  d'un  de  ses  méridiens  une  bandelette  de  papier,  portant  une  division 
en  centimètres  et  fractions  de  centimètre;  puis,  à  l'aide  d'un  support  ver- 
tical, on  dispose  la  lentille  de  cbamp  de  manière  que  son  axe  optique  soit 
horizontal.  Gela  fait,  on  clioisit  un  objet  plan,  de  forme  rectangulaire,  tel 
qu'une  carte  à  jouer,  et  l'on  place  cette  carte  derrière  la  lentille,  à  une  dis- 
tance arbitraire,  mais  perpendiculairement  à  l'axe  optique  et  de  manière 
que  deux  côlés  parallèles  aient  une  direction  perpendiculaire  à  celle  de 
l'échelle  collée  sur  la  lentille  ;  si,  par  exemple,  cette  échelle  s'étend  horizon- 
talement, les  bords  latéraux  de  la  carte  devront  être  verticaux  et  l'axe  optique 
devra  passer  autant  que  possible  par  le  milieu  de  leur  distance. 

La  grandeur  de  l'objet  est,  dans  ce  cas,  la  largeur  de  la  carte  à  jouer;  on 
peut  la  mesurer  directement;  il  est  tout  aussi  facile  de  mesurer  la  distance 
de  l'objet  à  la  lentille;  reste  à  déterminer  la  largeur  de  l'image  de  la  carte, 
image  virtuelle,  comme  on  le  sait.  A  cet  effet,  les  choses  étant  disposées 
comme  nous  venons  de  le  dire,  on  se  place  devant  la  lentille,  à  une  dislance 
convenable,  sur  l'axe  optique  principal  et  à  l'œil  nu,  ou  mieux,  au 
moyen  d'une  lunette,  on  regarde  combien  de  divisions  de  l'échelle  recou- 
vrent l'image  dans  le  sens  de  la  dimension  à  mesurer  :  la  quantité  i  se 
trouve  ainsi  déterminée.  —  On  opérerait  de  la  même  manière  dans  le  cas  d'un 
miroir  convexe,  avec  cette  seule  différence  qu'il  faudrait  alors  placer  l'objet 
en  avant  de  la  surface  du  miroir. 

Le  procédé,  tel  qu'il  vient  d'être  décrit,  renferme  deux  causes  d'erreur, 
mais  qui  se  compensent  en  partie,  et  qui,  d'ailleurs,  peuvent  être  assez  atté- 
nuées pour  devenir  négligeables.  La  première  provient  de  ce  que  l'image, 
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au  lieu  d'être  en  contact  avec  l'échelle  qui  sert  à  la  mesurer,  se  trouve  à 
une  certaine  distance  en  arrière  ;  il  en  résulte  que,  rigoureusement  parlant, 
la  grandeur  de  l'image  lue  sur  l'échelle  est  trop  petite  ;  mais  l'erreur  ainsi 
commise  peut  être  rendue  aussi  minime  qu'on  le  désire,  si  l'on  a  soin,  pour 
faire  la  lecture,  de  se  placer  à  une  distance  suffisamment  grande  de  la  len- 
tille ou  du  miroir,  jusqu'à  ce  que  l'intervalle  qui  sépare  l'image  de  l'échelle 
soit  une  fraction  très-petite  de  la  distance  entre  l'observateur  et  l'échelle.  On 
reconnaît  que  cette  condition  est  remplie  lorsque,  en  s'éloignant  encore 
davantage,  on  ne  remarque  plus  d'augmentation  appréciable  dans  la  grandeur 
de  l'image  mesurée  sur  l'échelle.  On  est,  au  reste,  maître  de  diminuer  à  vo- 
lonté la  distance  de  l'image,  en  rapprochant  l'objet  de  la  lentille  ou  du  miroir. 

En  second  lieu,  l'échelle  étant  appliquée  sur  une  surface  courbe  n'est  pas 
rectiligne  et  par  conséquent  donne  des  indications  trop  fortes  ;  on  commet 
donc  de  ce  chef  une  erreur  en  plus,  qui  peut  compenser  l'erreur  en  moins, 
due  à  la  non-coïncidence  du  plan  de  l'image  avec  celui  de  l'échelle.  L'erreur 
en  plus  sera  d'ailleurs  d'autant  plus  faible  que  la  dimension  à  mesurer  sera 
plus  petite  ;  pour  ce  motif,  et  aussi  pour  éviter  l'effet  perturbateur  de  l'aber- 
ration de  sphéricité,  il  faut  avoir  soin  que  les  extrémités  de  l'image  ne 
s'éloignent  pas  beaucoup  de  l'axe  optique  principal. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  procédé  de  M.  Monoyer,  sans  être  d'une  rigueur 
mathématique,  donne  des  résultats  suffisamment  approchés  pour  les  besoins 
ordinaires  de  la  pratique.  On  peut  le  rendre  plus  précis,  en  montant  la  len- 
tille et  l'objet  sur  des  supports  mobiles  le  long  d'une  règle  divisée,  en  rem- 
plaçant l'échelle  en  papier  par  un  micromètre  rectiligne  en  verre,  placé 
contre  la  lentille,  et  en  choisissant  pour  objet  deux  fils  verticaux  très-fins, 
dont  l'écartement  soit  variable  et  se  mesure  à  l'aide  d'une  réglette  micro- 
métrique; la  lecture  de  la  grandeur  de  l'image  devrait,  de  tou(e  nécessité,  se 
faire  au  moyen  d'une  lunette.  L'appareil,  ainsi  construit,  représente  un  bon 
focomètre. 

Si,  enfin,  on  voulait  supprimer  toute  cause  d'erreur,  il  suffirait  de  mesurer 
la  grandeur  de  l'image  au  moyen  de  Yophthalniomètre  de  Helmholtz,  et  l'on 
aurait  ainsi  l'équivalent  du  procédé  qui  a  servi  à  l'illustre  inventeur  de  l'oph- 
thalmoscope  à  mesurer  sur  le  vivant  le  rayon  de  courbure  de  la  cornée  et  des 
faces  du  cristallin. 

L'auteur  indique  encore  une  simplification  de  cette  méthode  qui  consiste  à 
se  dispenser  d'effectuer  le  petit  calcul  exigé  par  l'emploi  de  la  formule 


Si,  en  effet,  on  pose  =  1,  on  lromef  =  p;  or,  pour  avoir  =  1,  il 
faut  que  i  —  o  —  i,  d'où  i  =  ^.  Donc,  en  cherchant,  par  tâtonnements,  à 
placer  l'objet  dans  une  position  telle  que  ses  dimensions  soient  doubles  de 
celles  de  l'image  correspondante,  on  n'a  qu'à  mesurer  la  distance  de  l'objet 
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pour  avoir  la  longueur  focale  cherchée.  Si  le  foyer  était  trop  éloigné,  on 

2 

s'arrangerait  de  manière  que  i  =  ^o,  et  alors  il  suffirait  de  prendre  le 
double  de  la  distance  de  l'objet  pour  obtenir /"  (1). 

Le  phakomètre  de  M.  Badal  (2)  se  compose  de  deux  tubes,  dont  le  second 
glisse  à  frottement  dans  le  premier.  Ce  dernier  est  fermé,  à  son  extrémité 
postérieure,  par  un  diaphragme,  percé  d'une  ouverture  de  1  centimètre  de 
diamètre,  contre  laquelle  s'applique  le  verre  de  lunette  à  examiner.  Il  ren- 
ferme une  lentille  convexe  de  lOD,  séparée  du  diaphragme  par  un  intervalle 
égal  à  sa  distance  focale.  Cette  lentille  est  mobile  autour  d'un  pivot,  dispo- 
sition qui  permet  d'en  supprimer  l'action  à  volonté. 

Le  second  tube  est  muni,  à  son  extrémité  postérieure,  d'une  plaque  de  verre 
dépoli,  et  porte  une  graduation  dont  le  zéro  apparaît  au  moment  où  la  plaque 
de  verre  dépoli  se  trouve  au  foyer  de  la  lentille,  c'est-à-dire,  au  moment  où 
l'image  de  l'objet  vient  se  peindre  sur  elle  avec  le  plus  de  netteté. 

Veut-on  déterminer  la  force  réfringente  d'une  lentille  convexe  ou  concave, 
jusqu'à  lOD,  on  la  place  devant  le  diaphragme  du  premier  tube,  et  sa  force 
réfringente  s'ajoute  à  celle  de  la  lentille  de  l'instrument. 

Si  le  verre  de  lunette  à  examiner  est  convexe,  il  faudra  nécessairement 
avancer  le  second  tube  pour  obtenir  de  nouveau  une  image  nette  ;  s'il  est 
concave,  il  faudra  reculer  le  tube,  et  cela  d'autant  que  le  verre  sera  plus 
fort;  une  graduation  tracée  sur  l'instrument  indique  chaque  fois  la  force  du 
verre  examiné. 

Une  dioptrie  correspond  à  1  centimètre  et  0,25 D  à  2,5  millimètres. 

Pour  des  verres  positifs  plus  forts  que  lOD,  on  éloigne  la  lentille  de  l'ap- 
pareil, et  l'on  mesure  directement  la  longueur  focale  du  verre. 

Pour  des  verres  concaves  de  plus  de  10  D,  on  laisse  la  lentille  en  place  et 
l'on  juxtapose  au  verre  en  expérience  une  lentille  convexe  de  lOD.  On  aura 
alors  à  ajouter  le  nombre  10  au  numéro  de  la  graduation,  auquel  on  sera 
arrivé  dans  cette  épreuve. 

On  peut  déterminer  la  force  d'un  verre  de  lunettes  avec  une  exactitude 
suffisante  pour  la  pratique  en  le  comparant  à  des  lentilles  connues. 

Ainsi,  pour  déterminer  un  verre  concave,  on  l'associera  à  des  verres  con- 
vexes, et,  en  tenant  cette  combinaison  de  lentilles  à  une  assez  grande  dis- 
tance de  l'œil,  on  n'a  qu'à  observer  des  objets  à  travers  ces  lentilles  asso- 
ciées. Lorsqu'en  agitant  les  verres  les  objets  ne  paraissent  pas  bouger, 
les  deux  verres  sont  de  force  égale  ;  lorsque  les  objets  paraissent  se 
déplacer  en  sens  inverse  du  mouvement  imprimé  aux  lentilles,  le  verre 
convexe  est  plus  fort  que  le  concave;  lorsque,  au  contraire,  les  objets  sem- 

(1)  Monoycr,  Nouvelle  méthode  pratique  pour  la  détermination  du  foyer  principal  dans  les 
miroirs  convexes  et  les  lentilles  divergentes  {Bull,  de  la  Soc.  des  sciences  nalur.  de  Stras- 
bourg, 1868,  p.  25). 

n)  Anv.  d'Oc,  t.  XLI,  p.  20,  1878.  .  •  •  ' 
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blent  suivre  les  mouvements  de  la  lentille,  il  y  a  excès  de  concavité.  Dans  le 
premier  cas  on  prendra  des  verres  convexes  de  plus  en  plus  faibles  ;  dans  le 
second,  des  verres  convexes  de  plus  en  plus  forts,  jusqu'à  ce  que  les  deux 
verres  combinés  se  neutralisent  complètement,  et  l'on  en  conclura  que  le  verre 
concave  a  la  même  force  que  le  convexe.  On  procédera  de  la  même  façon 
pour  déterminer  le  numéro  d'une  lentille  convexe. 

Il  existe  un  procédé  très-simple  également  pour  trouver  le  centre  d'une 
lentille.  Ce  procédé,  indiqué  par  M.  Knapp  (1),  est  le  suivant  :  On  lient  la 
lentille  à  une  certaine  distance  devant  un  œil,  et,  en  fermant  l'autre,  on 
regarde  à  travers  la  lentille  des  lignes  droites  croisées,  par  exemple  le  châssis 
d'une  fenêtre.  Lorsqu'on  tient  la  lentille  de  telle  sorte  que  la  partie  de  la 
croisée  vue  à  travers  le  verre  soit  la  continuation  directe  de  la  partie  qu'on 
voit  à  l'œil  nu,  le  centre  optique  du  verre  se  trouve  dans  la  ligne  visuelle  de 
l'œil  lorsqu'il  fixe  le  point  d'intersection  des  deux  lignes.  Rien  de  plus  facile 
que  de  marquer  ce  point  directement  sur  le  verre. 
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CHAPITRE  II 

DÉTERMINATION  DE  LA  RÉFRACTION  ET  DE  L'ACCOMMODATION. 

§  36.  Dans  l'étude  des  anomalies  de  la  réfraction,  il  faut  avoir  présents  à 
l'esprit,  avant  tout,  les  principes  suivants  : 

1°  La  réfraction  et  V accommodalion  sont  deux  choses  absolument  dis- 
tinctes. , 

2°  L'accommodation  est  étroitement  liée  h  la  convergence  des  lignes 
visuelles. 

3°  L'acuité  visuelle  doit  être  déterminée  en  même  temps  que  la  réfraction. 

C'est  Donders  qui  a  nettement  fait  voir  la  distinction  qu'il  laut  établir 
entre  l'accommodation  et  la  réfraction  :  «  Il  doit  y  avoir  entre  les  anomalies 
de  la  réfraction  et  de  l'accommodation  une  distinction  bien  tranchée,  attendu 
que,  dans  leur  essence,  les  idées  de  réfraction  et  d'accommodation  sont  tou^ 
à  fait  différentes.  La  réfraction  oculaire  proprement  dite  est  la  réfraction  de 
l'œil  à  l'état  de  repos  :  c'est  une  propriété  de  l'appareil  dioptrique  qui  tient 
à  la  forme  même  de  cet  appareil  ;  mais  elle  est  indépendante  de  toute  action 
musculaire,  par  conséquent  indépendante  de  l'accommodation.  L'accommo- 
dation de  l'œil  repose,  au  contraire,  sur  les  variations  de  réfraction  que  peut 
déterminer  une  intervention  musculaire  volontaire  (1).  » 
_  On  n'obtient  le  plus  souvent  une  détente  complète  de  l'accommodation  que 
par  l'emploi  des  mydriatiques.  Dans  l'hypermétropie,  Faccommodation  indis- 
pensable pour  la  vision  distincte  se  produit  spontanément.  Mais  les  jeunes 
emmétropes  et  les  myopes  eux-mêmes  ne  peuvent  pas  ordinairement  détendre 
leur  accommodation  d'une  manière  complète,  et  surtout  lorsque  les  lignes 
visuelles  convergent.  Pour  tous  les  degrés  de  convergence,  l'individu  ne  peut 
disposer  de  son  accommodation  que  dans  une  certaine  limite.  Donders  a 
désigné  le  degré  de  l'accommodation  ainsi  bornée,  sous  le  nom  tVamplitude 
d  accommodation  relative,  et  c'est  à  lui  que  nous  en  devons  la  première  dé- 
termination dans  les  yeux  emmétropes,  aussi  bien  que  dans  les  yeux  amétropes. 

Souvent,  dans  la  myopie  progressive  et  dans  la  myopie  liée  à  la  diminu- 
tion de  l'acuité  visuelle,  soit  par  suite  d'astigmatisme,  soit  par  suite  d'opacités 
dans  les  milieux  réfringents,  il  se  produit  un  spasme  de  l'accommodation; 
cela  tient  à  ce  qu'il  existe  dans  ces  cas  une  tendance  à  diminuer  les  images 
de  diffusion  par  le  rétrécissement  de  la  pupille,  qui  est  obtenu  par  la  tension 
de  l'accommodation. 

§  37.  Détermination  de  V hypermétropie.  — Il  s'agit  de  déterminer  la  dis- 
tance du  ptinctmn  remotum  à  l'œil,  ou  plutôt  la  réfraction  de  l'œil  à  l'état  de 


(1)  F.  C.  Doiidei-R,  Astifjinatisme  en  ajUndrisclie  (jla:Mi,  p.  4.  Utrecht,  18G2. 
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repos  de  racconiiiioilalion.  La  délevm'maiiondn  jnuictuiiiproxinuan,  rappro- 
chée de  râge  et  de  l'état  du  reste  de  IVeil,  permet  de  vérifier  si  la  déterniina- 
lion  de  la  réfraction  est  exacte.  Un  antre  moyen  de  contrôle  existe  encore 
dans  l'état  de  l'acuité  visuelle  qui  doit  concorder  dans  les  deux  expériences. 
Pour  cela,  nous  nous  servons  des  caractères  types,  n"  (50  à  n"  5,  qui  doivent 
apparaître  à  une  distance  de  60  à  5  mètres  sous  un  angle  de  5'.  Il  faut 
que  ces  lettres  types  soient  bien  éclairées,  et  que  leur  distance  de  la  per- 
sonne qu'on  examine  soit  environ  de  5  à  6  mètres.  Si  cette  personne  voit 
nettement  tous  les  caractères,  et  si  son  acuité  visuelle  n'est  pas  manifeste- 
ment améliorée  par  des  verres  concaves  faibles,  la  myopie  est  éliminée 
a  coup  sur.  Il  se  peut  que  la  personne  en  expérience  soit  hypermétrope,  mais 
soit  adaptée  en  mettant  en  jeu  sou  accommodation.  On  place  donc  succes- 
sivement devant  ses  deux  yeux  une  série  de  verres  convexes;  et  les  plus 
forts  pouvant  être  sn[)portés  sans  diminuer  l'acuité  visuelle,  indiquent  le 
degré  de  l'hypermétropie  manifeste  (Ylm). 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  œil  hypermétrope  jeune,  l'accommodation  subsiste 
encore  eu  partie,  mdgré  l'emploi  des  verres  couvexes.  Donders  a  désigné  la 
partie  de  l'hypermétropie  qui  est  masquée  par  l'accommodation  sous  le  nom 
d'Hypermétropie  latente  (\U).  Si  l'on  instille  alors  de  l'atropine  dans  l'œil, 
et  qu'il  s'ensuive  une  délente  complète  de  l'accommodalion,  on  obtient 
ViijjlH'rmétropie  totale  (H?). 

L'hypermétropie  manifeste  (H/y/)  ne  représente  qu'une  partie  restreinte  de 
l'hynerméiropie  totale  (Ht),  lors(|ue  le  malade  n'a  jamais  porté  de  lunettes, 
ou  lorsque  les  verres  eu  étaient  trop  faibles.  L'hypermétropie  latente  diminue 
au  profit  de  l'hypermétropie  manifeste,  lorsqu'on  fait  regarder  le  sujet  pen- 
dant un  certain  temps  à  travers  des  lentilles  positives.  Si  le  sujet  s'est  déjà 
servi  depuis  ((uelque  temps  de  lunettes  convexes,  l'hypermétropie  mani- 
feste, constatée  au  premier  abord,  correspond  habituellement  à  la  force  de 
ses  lunettes.  On  fait  donc  bien  de  tenir  compte  de  la  valeur  des  verres  dont 
la  personne  a  fait  usage  auparavant. 

Dans  la  délermination  de  l'hypermétropie  manifeste,  il  est  désirable  que 
l'observation  soit  faite  en  même  temps  pour  les  deux  yeux;  en  elTet,  l'œil 
qui  est  recouvert  a  fréquemment  une  tendance  à  se  porter  en  dedans.  Il  en 
résulte  un  elï'ort  d'accommodation  qui  pourrait  faire  croire  à  un  degré  plus 
laible  de  l'hypermétropie'.  La  détermination  de  l'acuité  visuelle,  au  moyen 
des  verres  correcteurs,  contrôlera  le  choix  des  verres  positifs. 

^  38.  Détcrmiitntion  de  la  iinjopie.  —  Lorsque  les  caractères-ty|)es  ne 
peuvent  pas  être  reconnus  à  la  distance  indiquée,  ou  s'ils  ne  sont  distingués 
qu'avec  peine,  on  peut  conclure,  avec  toute  vraisemblance,  à  l'existence  de 
ia  myopie  (M).  Il  s'agit  alors  de  rechercher  si,  à  une  plus  petite  dislance,  la 
vision  devient,  oui  ou  non,  relativement  meilleure. 

Si  l'on  écarte  progressivement  de  l'œil  les  objets-types,  le  pimc- 
tuin  rniwtiiiii,  naturel  est  indiqué  par  la  plus  grande  distance  (11)  à 
laquelle  l'acuité  visuelle  reste  la  même;  et  le  degré  de  la  myopie  est 
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M  =  ^,  ou  R  =  distance  focale  conjuguée  antérieure  de  l'œil  myope.  La 

fraction  -  devient  un  nombre  entier  de  dioptries,  lorsque  nous  exprimons 

la  myopie  par  la  force  réfringente,  et  nous  mettrons  M      r  (voy.  p.  060). 

Toutefois,  la  valeur  R  que  nous  trouvons  égale  à  la  dislance  entre  le 
punclum  remolum  naturel  et  le  point  nodal  antérieur  de  rœil,  n'est  pas  la 
valeur  absolue  de  R.  En  effet,  le  myope,  pour  voir  binoculairement  à  la 
dislance  de  son  punctum  remotum,  doit  faire  converger  ses  yeux,  et  cette 
convergence  comporte  encore  un  effort  d'accommodation. 

Sous  ce  rapport,  les  conditions  sont  dilférentes  selon  les  individus. 
Dans  le  cas  où  l'acuité  visuelle  est  affaiblie,  surtout  par  suite  d'un  astig- 
matisme, soit  régulier,  soit  irrégulier,  on  constate  une  tendance  à  rapprocher 
les  objets  [tour  les  voir  sous  un  angle  visuel  plus  grand,  et  il  en  résulte  ordi- 
nairement un  spasme  de  l'accommodation.  C'est  donc  seulement  après  l'admi- 
nistration d'un  inydriatique  que  R  est  réellement  égal  à  la  distance  du  punctum 
remotum.  Par  conséquent,  on  devra  toujours  contrôler  le  résultat  qu'on  aura 
oblenu  dans  la  détermination  du  degré  de  myopie,  par  l'évaluation  de  l'acuité 
visuelle  à  distance. 

Le  plm  faible  verre  concave  avec  lequel  on  puisse  obtenir  à  distance  la 
méilleure  acuité  visuelle,  exprime  le  degré  de  la  myopie.  Mais,  même  dans 
la  vision  à  distance,  il  peut  se  produire  un  spasme  d'accommodation,  sur- 
tout dans  les  cas  de  myopie  à  dévelo|)pement  rapide,  et  lorsque  le  rétrécisse- 
ment de  la  pupille,  lié  à  l'accommodation,  favorise  la  vision  distincte. 

11  est  à  remarquer  que  même  des  cas  d'hypermétropie  très-prononcés 
peuvent  quelquefois  être  pris  pour  de  la  myopie.  Ainsi  que  l'a  fait  observer 
de  Graefe,  dans  les  cas  d'étroitesse  de  la  pupille,  le  désavantage  de  l'aug- 
mentation des  cercles  de  diffusion  a  moins  d'importance  que  l'avantage  qui 
résulte  de  l'augmentation  des  images  rétiniennes,  liée  à  l'agrandissement 
des  angles  visuels.  C'est  pour  cela  que  les  individus  fortement  hypermé- 
tropes, qui  ne  peuvent  voir  nettement  à  aucune  dislance,  approchent  les 
objets  tout  à  fait  au  voisinage  de  l'œil,  ainsi  que  le  ferait  un  myope.  Mais  la 
détermination  de  l'acuité  visuelle  à  grande  dislance  permet  de  reconnaître 
immédiatement,  dans  ces  cas,  si  l'on  a  aifaire  à  nue  myopie  ou  à  une  hyper- 
métropie. 

§  39.  Détermination  de  l'amplitude  d'accommodation.  —  Après  avoir  dé- 
terminé exactement  l'état  de  réfraction  de  l'œil,  on  arrive  à  connaître  l'ampli- 
tude d'accommodation,  en  recherchant  le  point  le  plus  rapproché  où  l'œil, 
corrigé  pour  la  vision  à  distance,  peut  voir  encore  distinctement  :  a  =  r  —  p, 
telle  est  la  formule  dans  laquelle  a  =  l'amplitude  d'accommodation,  r  =  la 
force  réfringente  de  l'œil  à  l'état  de  repos,  =  la  force  réfringente  positive 
de  l'œil  (voy.  p.  Otiî^). 

On  a  ici  à  considérer  isolément  le  punctum  pro.rimum  binoculaire  et  le 
punctum,  |>mri?»?(}Ji  absolu.  Quand  les  deux  yeux  ont  un  égal  pouvoir  rélrin- 
gent  et  une  acuité  visuelle  suffisante,  il  est  très-facile  de  trouver  le  point  le 
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plus  rapproché  que  les  deux  yeux  puissent  voir  simultanément  avec  netteté. 
Le  punclmn  proxiiiiuin  binoculaire  est  celui  auquel  on  a  le  plus  souvent 
affaire  dans  la  pratique.  Mais  chacun  des  deux  yeux  peut  encore  isolément 
s'accommoder  davantai;e,  à  l'aide  d'uu  effort  de  convergence  exagéré.  Ce  punc- 
tum  proxiiimin  absolu  n'est  pas  aussi  facile  à  déterminer,  attendu  que  l'effort 
maximumd'accom  modalion  ne  peut  durer,  le  plus  souvent,  qu'un  instant. 

En  clinique,  il  suffit  de  déterminer  le  pimctum  proximum  au  moyen  des 
plus  petits  numéros  des  caractères-types.  Des  distances  plus  faibles  nécessi- 
teraient des  caractères  suffisamment  petits  pour  que  leur  grandeur  concordât 
avec  l'angle  visuel  minimum  trouvé  pour  le  même  œil.  En  effet,  sous  un 
angle  visuel  plus  grand,  on  lit  encore  les  caractères,  même  s'ils  sont  placés 
en  de(,'à  du  punctum  proximum,  et  que,  par  conséquent,  ils  produisent  sur 
la  rétine  des  images  plus  ou  moins  diffuses. 

§  40  Optornètres  basés  sur  Vexpérience  de  Seheiner.  — Outre  les  méthodes 
dont  nous  avons  parlé,  il  existe  encore  toute  une  série  d'instruments  destinés 
à  la  détermination  de  la  réfraction  et  de  l'accommodation.  Porterfield  (1  )  les 
appelait  optornètres;  «  Un  instrument  destiné  à  mesurer  les  limites  de  la 
vision  distincte,  et  à  déterminer  avec  une  grande  exactitude  la  force  et  la  - 
faiblesse  de  la  vue,  doit  être  désigné  sous  le  nom  d'optomètre.  »  Porter- 
field (2)  a  mis  à  profit,  pour  la  construction  de  son  optomètre.,  l'expérience 
de  Seheiner  (à  travers  une  plaque  percée  de  deux  petites  ouvertures  voisines 
l'une  de  l'autre,  un  objet  pour  lequel  l'œil  n'est  pas  adapté  apparaît  double). 

Cet  optomètre,  tel  que  l'a  perfectionné  Young  (3),  consiste  en  une  petite 
plaque  d'ivoire,  longue  de  8"  sur  1"  de  largeur,  et  parcourue  dans  toute  sa 
longueur  par  une  ligne  noire.  A  l'une  de  ses  extrémités  se  trouve  une  plaque 
de  cuivre  verticale,  traversée  par  des  fentes  verticales.  Tandis  que  cette  der- 
nière plaque  est  rapprochée  autant  que  possible  de  l'orifice  pupillaire,  l'œil 
fixe  la  ligne  noire.  Celle-ci  n'apparaît  alors  comme  une  ligne  simple  que  dans 
le  point  pour  lequel  l'œil  est  adapté;  au  delà  et  en  deçà  de  ce  point  elle  appa- 
raît double.  Un  index  mobile  sur  une  échelle  adaptée  à  l'optomètre  sert  à 
indiquer  ce  point  de  la  vision  simple.  Pour  les  yeux  très-myopes,  ce  procédé 
permet  de  trouver  directement  le  punctuvi  remotum  naturel;  pour  les  yeux 
qui  ne  sont  pas  myopes,  au  contraire,  on  peut  placer  au-devant  des  fentes 
verticales  une  lentille  positive  de  lOD. 

L'optomètre  de  G .  Stampfer  repose  sur  le  même  principe.  Il  consiste  en  un 
tube  à  coulisse,  dont  l'extrémité  oculaire  contient  une  lentille  convexe  d'en- 
viron 8D  (5"  de  distance  focale),  et  une-  plaque  traversée  par  deux  fentes 

■  •      i  i 
larges  d'environ       et  séparées  l'une  de  l'autre  par  un  intervalle  de  L'objet 

(1)  Poi-terliiMd,  Un  Ihe  eije,  t.  I,  p.  423.  Edinbuigii,  1759. 

(2)  Id.,  Med.  Esseijs,  vol.  IV,  p.  180. 

(3)  Young,  Phil.  Transactions,  1801,  p.  35. 
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de  fixation  est  représenté  par  une  fente  percée  à  l'autre  extrémité  du  tube;  cette 

fente,  large  tout  au  plus  de       ,  est  parallèle  aux  fentes  dont  il  vient  d  être 

question,  et  est  recouverte  d'un  verre  dépoli.  En  faisant  successivement 
avancer  et  reculer  l'objet  de  fixation,  on  détermine  la  distance  à  laquelle  la 
fente  apparaît  simple. 

Lehôt  (1)  rapporte  qu'il  a  déterminé  la  distance  moyenne  de  la  vision 
distincte  sur  liOTOyeux  à  l'aide  d'un  optomètre  de  Yoiing-  simplifié.  Pour 
cela  il  se  servait  d'une  règle  longue  de  3  pieds,  recouverte  de  velours  noir, 
et  sur  laquelle  était  tendu,  dans  toute  sa  longueur,  un  fil  blanc.  Si  l'on  ap- 
plique cet  appareil,  par  l'une  de  ses  extrémités,  sur  la  paupière  inférieure, 
horizontalement  et  dans  le  sens  antéro-postérieur,  le  fil  apparaît  simple  à  la 
distance  de  la  vision  distincte,  mais  en  deçà  et  au  delà  il  apparaît  double.  La 
partie  qui  est  vue  simple  ne  correspond  pas  ordinairement  à  un  seul  point, 
mais  à  une  étendue  plus  ou  moins  grande,  dont  la  longueur  est  inversement 
proportionnelle  à  la  dilatation  pupillaire. 

Dans  ces  derniers  temps  l'expérience  de  Sclieiner  a  été  de  nouveau  recom- 
mandée en  Amérique  par  W.  M.  Thomson  (2),  pour  l'examen  optomélrique. 

Pour  la  détermination  de  la  réfraction,  Thomson  fait  regarder  une  lumière 
distante  de  5  mètres,  ou  une  fente  découpée  dans  un  carton  et  éclairée  par  la 
face  postérieure,  tandis  qu'il  tient  devant  l'œil  un  diaphragme  muni  de  deux 
petites  ouvertures. 

De  cette  façon,  dans  l'amétropie,  il  y  a  formation  de  doubles  images  mono- 
culaires. Relativement  à  la  situation  des  ouvertures,  la  diplopie  est  homonyme 
dans  la  myopie  et  croisée  dans  l'hypermétropie.  —  Pour  indiquer  facile- 
ment la  situation  des  doubles  images,  Thomson  recouvre  d'un  verre  coloré 
l'une  des  deux  ouvertures  et  évalue  le  degré  de  l'amétropie  d'après  l'écarte- 
ment  apparent  des  doubles  images. 

Dans  la  pratique,  ainsi  que  l'a  déjà  remarqué  Tréviranus,  les  optomètres 
qui  sont  basés  sur  l'expérience  de  Scheiner  présentent  un  inconvénient  :  c'est 
qu'il  n'est  pas  toujours  facile  de  vérifier  si  la  vision  s'effectue  réellement 
à  travers  les  deux  ouvertures,' c'est-à-dire  si  les  deux  ouvertures  sont  bien 
situées  au  devant  de  la  pupille. 

De  plus,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  il  est  très-difficile  de  savoir  si 
l'accommodation  est  tendue  ou  relâchée  toutes  les  fois  qu'on  regarde  un  objet 
à  travers  un  instrument  d'optique,  parce  que  dans  cette  condition  on  ne  se 
rend  pas  bien  compte  de  la  distance  de  l'objet  fixé. 

En  outre,  il  est  impossible  de  déterminer  exactement  les  limites  dans  les- 
quelles l'objet  apparaît  parfaitement  simple  et  net,  surtout  lorsqu'on  se  sert 

(1)  Bull,  miiversel  des  sciences  mathématiques,  p.  417.  iN'ov.  1829. 

(2)  W.  M.  Tliomsiin  M.  D.,  Aa  additionnai  method  to  détermine  tlie  degree  of  ametro- 
pia  {Americ.  journal  of  the  med.  science,  janv.  1870J. 
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de  fils  éclairés  ou  de  fentes  qui,  par  le  fait  de  l'irradiation,  semblent  toujours 
plus  larges  qu'ils  ne  le  sont  en  réalité. 

Enfin,  un  inconvénient  capital  de  cette  méthode  c'est  qu'il  est  à  peu  près 
impossible  d'examiner  les  deux  yeux  simultanément  (ce  qui  exclut  la  déter- 
mination du  punctum  proximum  binoculaire),  et  que,  de  cette  façon,  on  ne 
peut  pas  en  même  temps  contrôler  l'acuité  visuelle. 

§  41.  Optomêtres  basés  sur  l'aherration  chromatique.  —  Il  y  a  encore  un 
autre  moyen  de  diagnostiquer  l'amétropie  :  ce  moyen  repose  sur  l'aberration 
chromatique  de  l'œil,  dont  la  constatation  est,  pour  les  personnes  inexpérimen- 
tées, plus  facile  que  celle  des  phénomènes  que  révèle  l'expérience  de  Scheiner. 

Ilelmholtz  a  fait  remarquer  que  les  phénomènes  de  l'aberration  chromatique 
se  produisent  de  la  manière  la  plus  frappante  lorsque  la  lumière  est  composée 
des  deux  couleurs  extrêmes  du  spectre.  Il  suffit  pour  cela  de  faire  passer 
un  rayon  de  lumière  solaire  à  travers  un  verre  coloré  en  violet  foncé.  Ce 
verre  absorbe  les  rayons  moyens  du  spectre  et  ne  donne  passage  qu'aux  rayons 
les  plus  extrêmes,  c'est-à-dire  aux  rayons  violets  ou  bleus  et  aux  rayons  rouges. 
Si  l'on  fait  l'expérience  avec  la  lumière  d'une  lampe,  cette  flamme  contenant 
peu  de  rayons  bleus  et  violets,  il  est  préférable,  selon  Helmholtz,  de  se  servir 
d'un  verre  bleu  de  cobalt,  qui  laisse  passer  peu  de  jaune,  d'orangé  et  de  vert, 
mais  qui,  au  contraire,  est  traversé  par  les  rayons  du  rouge  le  plus  extrême, 
par  les  rayons  indigo  et  par  les  rayons  violets.  Si  l'on  couvre  d'un  verre  de 
cette  couleur  l'ouverture  d'un  écran  placé  devant  la  lampe,  on  se  procure 
ainsi  un  point  lumineux  présentant  les  deux  couleurs  du  mélange.  Les  rayons 
rouges  forment  un  cercle  de  diffusion,  dès  que  l'œil  est  accommodé  pour  les 
rayons  violets,  ce  qui  donne  la  sensation  d'un  point  violet  entouré  d'un  cercle 
rouge.  Si,  au  contraire,  l'œil  est  accommodé  pour  les  rayons  rouges,  il  se  pro- 
duit un  cercle  de  diffusion  des  rayons  violets,  et  l'on  a  un  point  rouge  dans 
un  champ  violet. 

Si  l'œil  est  accommodé  pour  des  rayons  de  réfrangibilité  moyenne,  c'est- 
à-dire  pour  les  rayons  intermédiaires  au  rouge  et  au  violet  du  spectre,  les 
rayons  rouges  et  violets  produisent  alors  un  cercle  de  diffusion  de  grandeur 
égale,  et  la  surface  éclairée  est  uniformément,  colorée.  De  cette  manière  on 
peut  déterminer  la  distance  à  laquelle  l'œil  est  accommodé  pour  des  rayons 
d'une  longueur  d'onde  moyenne. 

Ce  principe  sert  de  base  à  un  procédé  très-commode  et  très-rapide  pour 
déterminer  l'amétropie  d'un  faible  degré  :  on  invite  le  patient  à  regarder  une 
flamme  de  bougie  à  travers  un  verre  coloré  en  bleu  de  cobalt;  l'image  de 
diffusion,  qui  est  bleue,  apparaît  alors  à  l'œil  myope  plus  grande  que  l'image 
i"ouge,  tandis  que  le  milieu  de  la  flamme  est  rouge  et  que  le  bord  en  est  bleu. 
Dans  l'hypermétropie  c'est  le  contraire  qui  a  lieu,  la  flamme  est  bleue  au 
centre  et  rouge  sur  les  bords.  Dans  l'amétropie  d'un  degré  élevé,  les  cercles 
de  diffusion  deviennent  trop  grands  pour  qu'on  puisse  nettement  distinguer 
les  couleurs. 
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Lorsqu'on  a  déterminé  approximativement  le  numéro  des  lunettes  de 
l'amétrope,  on  peut  déterminer  à  l'aide  d'un  verre  violet  si  le  verre  correc- 
teur est  trop  fort  ou  trop  faible. 

Lorsqu'on  se  sert  de  la  lentille  de  Stokes  à  axe  constant  (p.  G87),  et  qu'on 
prend  pour  objet  de  fixation  une  fente  éclairée  par  une  lumière  composée 
de  rouge  et  de  violet,  on  peut  déterminer  successivement,  pour  le  rouge  et 
pour  le  violet,  la  valeur  de  la,  réfraction  dans  le  méridien  perpendiculaire  à 
la  fente  sténopéique.  La  disposition  intermédiaire  à  laquelle  correspond  une 
coloration  uniforme  de  la  fente,  indi(jue  la  valeur  de  la  réfraction  pour  la 
lumière  mélangée,  dans  le  méridien  en  question. 

Young  a  rapporté  la  remarque  suivante  faite  par  Wollaston  :  «  A  travers  un 
prisme  il  fixe  un  point  lumineux  qui  apparaît  alors  comme  un  spectre 
linéaire.  L'œil  ne  peut  pas  s'accommodera  tel  point  que  le  spectre  tout  entier 
se  présente  sous  la  forme  linéaire,  attendu  que  s'il  est  accommodé  pour  les 
rayons  rouges,  les  rayons  bleus  sont  trop  fortement  réfractés  et  s'étendent  en 
surface.  Le  contraire  a  lieu  quaiul  l'œil  est  accommodé  pour  les  rayons  bleus. 
Il  en  résulte  que  dans  l'un  et  l'autre  cas  la  ligne  spectrale  présente  une  forme 
triangulaire.  » 

Sur  les  conseils  de  Helmholtz,  le  docteur  B.  A.  Pope(l)  a  combiné  cette  dé- 
couverte avec  l'expérience  de  Sclieiner.  Il  regarde  un  point  lumineux  à  travers 
un  prisme,  et,  pendant  ce  temps,  il  tient  au  devant  de  sa  pupille  un  diaphragme 
muni  de  deux  ouvertures  sténopéiques.  La  ligne  de  réunion  de  ces  ouver- 
tures est  parallèle  à  l'axe  du  prisme.  Les  deux  ouvertures  ne  forment 
qu'une  seule  image  du  point  lumineux  dans  la  couleur  pour  laquelle  l'œil 
est  adapté;  pour  toutes  les  autres  couleiu's,  elles  en  forment  deux  qui  sont 
d'autant  plus  écartées  l'une  de  l'autre  que  la  couleur  dans  laquelle  ces  images 
apparaissent  est  plus  éloignée  de  celle  pour  laquelle  l'œil  est  adapté.  Si  l'œil 
est  accommodé  pour  une  des  couleurs  extrêmes  du  spectre,  le  spectre  linéaire 
apparaît  sous  la  forme  d'un  V;  quand  il  est  accommodé  pour  les  couleurs 
moyennes,  il  se  présente  sous  la  forme  d'une  croix. 

§  42.  Optoiiièires  basés  sur  la  détermination  de  Vacuité  visuelle,  avec  ou 
sans  verre  correcteur . — -Parmi  les  optomètres  qui  sont  basés  sur  la  détermi- 
nation de  l'acuité  visuelle,  il  nous  faut  mentionner  avant  tout  le  «  dralitopto- 
mètre  »,  l'optomètre  à  treillis  de  de  Graefe.  11  repose  sur  un  principe  indiqué 
par  Coccius  (2),  et  consiste  en  deux  fils  noirs  très-fins,  que  l'on  doit  regarder 
sur  un  fond  clair.  La  plus  grande  et  la  plus  petite  distance  de  la  vision  distincte 
(c'est-à-dire  la  distance  du  punctum  remotum  et  celle  dvipunctum  proximum) 
sont  déterminées  ici  approximativement  à  l'aide  d'un  mètre  enroulé. 

L'optomètre  d'Alfred  Smee  (3)  consiste  en  une  règle  graduée,  le  long  de 

(1)  Arch.  f.  ophth.,  IV,  1,  p.  il. 

(2)  Coccius,  Der  Augenspiedel.  Leipzig,  1851,  p.  Ii8  et  182. 
(3j  Alfred  Smee,  Tlie  eije  in  liealtk  and  diseuse,  1854,  p.  50. 
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laquelle  peut  se  mouvoir  une  planchette  portant  des  caractères-types;  à 
celle  des  extrémités  de  la  règle  qui  vient  se  placer  au  devant  de  l'œil,  se 

trouvent  quatre  lentilles  positives,  -,  -,  -r  ,       (2, 4, 8, 15  D).  C'est  à  travers 

l'une  de  ces  lentilles  que  l'on  regarde  l'objet-type. 

Laurence  (i)  s'est  servi  d'une  règle  de  cordonnier,  portant  sur  l'une  de 
ses  coulisses  une  feuille  où  étaient  inscrits  des  caractères  d'imprimerie. 

On  détermine  plus  exactement  pour  chacun  des  deux  yeux  la  distance  qui 
sépare  l'objet  et  le  point  nodal,  quand  on  fait  usage  de  l'optomètre  de 
Hasner  (2),  perfectionné  par  Donders.  La  distance  de  l'œil  aux  verres  employés 
est  constante,  et  l'objet  est  toujours  vu  à  travers  le  centre  de  la  lentille,  quel  que 
soit  le  degré  de  convergence  des  deux  yeux.  Cet  optomètre  consiste  en  une 
planchette  quadrangulaire  supportée  par  un  chevalet.  Sa  longueur  est  de 
62  centimètres,  sa  largeur  de  24.  Sur  toute  sa  longueur  s'étendent  trois 
cannelures  dans  lesquelles  on  peut  faire  glisser,  au  moyen  d'une  poignée, 
le  support  d'un  optomètre  à  treillis  vertical,  ou  d'une  plaque  percée  de 
fines  ouvertures.  La  distance  intermédiaire  aux  deux  cannelures  extrêmes 
est  de  64  millimètres,  ce  qui  é([uivaut  à  l'écartement  moyen  des  deux 
lignes  visuelles  dirigées  parallèlement.  Lorsque  l'objet  se  meut  dans  la  can- 
nelure moyenne,  les  yeux  convergent  d'un  degré  égal.  Une  échancrure 
est  pratiquée  à  l'une  des  extrémités  de  la  planchette  pour  recevoir  la 
convexité  du  nez,  et  au  devant  des  deux  yeux  sont  disposés  deux  demi- 
cercles  dans  lesquels  on  peut  enchâsser  les  verres  correcteurs.  Cette  mon- 
ture est  mobile  dans  une  rainure  horizontale  et  circulaire  dont  le  centre 
de  courbure  coïncide  avec  le  centre  de  rotation  de  l'œil,  tant  que  le  sommet  de 
la  cornée  correspond  exactement  aux  lunettes  dirigées  de  chaque  côté  des 
yeux,  perpendiculairement  au  plan  antéro-postérieur.  La  tête  est  fixée  par 
deux  étais  en  bois  qu'on  peut  enlever  à  volonté,  et  qui  servent  d'appui  aux 
os  malaires.  Les  cannelures  dans  lesquelles  circulent  les  montures  des  verres 
correcteurs  peuvent  être  rapprochées  ou  écartées  l'une  de  l'autre  au  moyen 
d'une  vis.  On  lit  leur  écartement  sur  une  échelle,  et  cette  distance  doit  tou- 
jours être  égale  à  la  distance  réciproque  des  lignes  visuelles  des  deux  yeux 
dirigées  parallèlement. 

C'est  à  l'aide  de  cet  optomètre  que  Donders  a  entrepris  ses  recherches,  deve- 
nues classiques,  sur  l'amplitude  relative  de  l'accommodation  ;  il  détermina, 
pour  les  différents  degrés  de  convergence,  les  verres  positifs  ou  négatifs  avec 
lesquels  la  vue  distincte  est  encore  possible.  Dans  ces  expériences  on  pour- 
rait remplacer  avec  avantage  les  verres  sphériques  par  deux  lentilles  de  Stokes 
modifiées  (p.  687). 

.  On  peut  rapprocher  l'optomètre  de  Burow  (3)  de  ce  dernier  appareil.  11 
consiste  en  un  tube  à  coulisses  dont  l'extrémité  oculaire  porte  une  lentille 

(1)  Laurence,  Optical  defects  of  the  eye.  London,  1865,  p.  40. 

(2)  Hasner  V.  Arllia,  Prager  Vierteljahrsschrift,  1851,  B.  XXXII,  p.  IfiO. 

(3)  Von  Burow,  Ein  neues  Optometer.  Berlin,  1863. 
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positive  de  4"  de  distance  focale  (9D),  tandis  que  l'autre  extrémité  est  fermée 
par  un  verre  dépoli  sur  lequel  sont  photographiés  des  caractères-types.  Dans 
l'instrument  de  Recoss  (de  Kœnigsberg),  les  caractères  sont  remplacés  par 
quatre  mots  de  différentes  grandeurs,  en  lettres  gothiques,  et  entourés  d'une 
série  de  lignes  rayonnantes.  Dans  le  modèle  de  cet  instrument  qu'on 
possède  à  Utrecht,  on  a  substitué  aux  mots  une  photographie  réduite  des 
caractères-types  de  Snellen,  depuis  le  numéro  CC  jusqu'à  XX. 

La  distance  de  l'objet  à  l'oculaire  peut  être  lue  directement  sur  le  tube  de 
l'instrument.  En  outre,  on  a  ajouté  à  celui-ci  trois  échelles  dont  l'une  donne 
la  réduction  du  punctum  remotuui,  à  l'infini,  la  seconde  la  même  réduction  à 
27  centimètres,  et  la  troisième  à  40  centimètres. 

Au  point  de  vue  de  l'exactitude  des  résultats,  cet  instrument  n'a  pas  de 
supériorité  réelle  sur  les  autres  optomètres  :au  contraire,  l'idée  que  l'on  doit 
reconnaître  les  caractères  placés  dans  le  tube,  suffit  à  provoquer  de  la  part  de 
l'observateur  un  effort  d'accommodation.  De  plus,  par  cette  méthode,  la  dé- 
termination simultanée  de  l'acuité  visuelle  devient  très-imparfaite,  attendu 
■que  l'angle  visuel  sous  lequel  apparaissent  les  caractères-types  se  modifie 
suivant  l'extension  qu'on  donnée  au  tube.  Enfin,  cette  méthode  exclut 
complètement  la  détermination  de  la  vision  binoculaire. 

MM.  Perrin  et  Mascart(l)  ont  construit  un  optomètre  qui,  dans  son  principe, 
correspond  absolument  à  celui  de  Burow.  Il  consiste  en  un  tube  métallique 
porté  par  un  support,  et  à  l'extrémité  duquel  est  ajusté  un  verre  dépoli.  Sur  ce 
verre  dépoli  sont  tracés  des  caractères  et  des  lignes  parallèles  noires  destinées 
à  la  détermination  de  l'acuité  visuelle  et  de  l'astigmatisme.  A  l'autre  extrémité 
est  adapté  un  oculaire  assez  puissant.  Le  tube  lui-même  ne  peut  pas  être 
allongé  ou  raccourci;  mais  il  renferme  une  forte  lentille  négative  qu'on  peut 
faire  mouvoir  entre  l'oculaire  et  l'objectif  au  moyen  d'une  crémaillère.  Ainsi 
dans  l'optomètre  de  Burow,  c'est  l'objet  lui-même  qui  change  de  place,  tandis 
que  dans  l'optomètre  de  Perrin  et  Mascart,  c'est  l'image  virtuelle  dont  on  fait 
varier  la  distance. 

Une  simple  lentille  convexe  a  été  employée  comme  optomètre  dans  ces 
derniers  temps  par  MM.  Badal  et  Burchardt,  à  l'insu  l'un  de  l'autre. 

Ces  optomètres  renferment,  dans  un  tube,  des  objets-types,  photographiés 
sur  un  verre  dépoli,  et  une  lentille  convexe  de  63  ou  de  100  millimètres  de 
distance  focale.  Cette  lentille,  qui  conserve  invariablement  sa  position,  est 
placée  à  une  distance  telle  de  l'œilleton  du  tube  que  son  foyer  coïncide  avec 
le  centre  optique  (point  nodal)  de  l'œil  examiné.  On  fait  mouvoir  la  plaque 
•qui  porte  les  objets-types  jusqu'au  point  où  ils  apparaissent  avec  le  plus  de 
netteté.  Une  division  pratiquée  sur  le  tube  indique,  en  dioptries,  le  degré  de 
l'amétropie.  L'instrument  de  M.  Badal  permet  des  excursions  de  20  dioptries 
négatives  à  15  dioptries  positives. 


(1)  Maurice  Porrin  et  Mascart,  Mémoire  sur  un  nouvel  optomètre  (Annaies  d'Oculistique, 
1869,  t.  LXI,  p.  5). 
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Les  deux  auteurs,  en  faisant  coïncider  le  foyer  de  la  lentille  avec  le  point 
nodal  de  l'œil  examiné,  cherchent  à  rendre  égales  les  images  rétiniennes  que 
reçoivent  l'emmétrope  et  les  amétropes  de  degrés  différents.  Dans  la  note  de  la 
page  499  de  cet  ouvrage,  Landolt  a  expliqué  que  ce  procédé  renferme  une  erreur 
dans  son  principe,  attendu  que,  dans  le  cas  de  coïncidence  du  foyer  avec  le 
centre  optique  de  l'œil,  les  images  rétiniennes  des  amétropes  axiles,  qui  for- 
ment la  grande  majorité  des  amétropes,  diffèrent  notablement,  suivant  le  de- 
gré de  l'amétropie.  On  obtiendrait  l'égalité  des  images  rétiniennes  en  faisant 
coïncider  le  foyer  du  verre  convexe  avec  le  foyer  antérieur  de  l'œil. 

§  43.  Optomètres  basés  sur  le  principe  de  la  lunette  de  Galilée.  — Parmi 
les  méthodes  de  détermination  de  la  réfraction  que  nous  venons  de  passer  en 
revue,  celle  qui  consiste  à  cherclier  le  verre  qui  donne  la  meilleure  acuité 
visuelle  à  distance,  est  sans  contredit  la  meilleure;  mais  le  choix  du  verre 
correcteur  exige  toujours  un  certain  temps,  et  elle  peut  de  plus  donner  lieu 
à  des  méprises.  Si  les  verres  ne  sont  pas  parfaitement  pi'opres,  il  peut  arriver 
que  le  patient  préfère  au  verre  qui  lui  conviendrait  en  réalité  un  verre  beau- 
coup moins  convenable.  Il  suffit  pour  cela  que  ce  dernier  soit  plus  transpa- 
rent. Il  y  aurait  donc  un  avantage  notable  à  se  servir  de  verres  qui  permissent 
d'en  faire  varier  rapidement  le  pouvoir  réfringent. 

Comme  nous  le  verrons  page  688,  on  arrive  à  ce  résultat,  pour  les  verres 
cylindriques,  à  l'aide  de  la  lentille  modifiée  de  Stokes.  Pour  les  verres  sphé- 
riques  on  peut  faire  varier  facilement  la  force  réfringente  d'un  système  de 
lentilles,  au  moyen  d'un  verre  positif  et  d'un  verre  négatif  dont  on  peut  mo- 
difier la  distance  réciproque. 

De  Graefe  a  appliqué  le  premier  ce  principe  à  son  optomètre.  Il  fit  con- 
struire un  instrument  auquel  il  donna  le  nom  de  réfractoniètre  ou  de  compen- 
sateur de  réfraction.  Cet  instrument  consiste  en  une  longue  lunette  assujettie 
sur  un  support,  et  munie  d'un  objectif  de  8"  de  distance  focale  (4,5  D).  Au 
devant  de  l'ouverture  oculaire  on  peut  faire  passer  successivement  trois  verres 

de  —  -,  —        et  —  ^( —  5,  — ■  11  et  —  20D).  A  chacune  de  ces  trois 

lentilles  correspond,  sur  la  lunette,  une  échelle  spéciale  qui  donne  la  valeur 
de  la  réfraction  produite  par  ce  système  de  lentilles. 

Le  réfractoniètre  ainsi  construit  est  pourtant  un  instrument  encore  défec- 
tueux. Il  présente,  il  est  vrai,  un  avantage  sur  l'optomètre  de  Burow,  en  ce 
sens  qu'il  favorise  une  détente  plus  facile  et  plus  complète  de  l'accommoda- 
tion :  en  effet,  avec  cet  instrument  on  regarde  à  de  plus  grandes  distances; 
mais  la  longueur  de  la  lunette  entraîne  un  rétrécissement  du  champ  visuel, 
et,  de  plus,  l'emploi  d'oculaires  de  trois  sortes  différentes  rend  l'angle  visuel 
très-variable.  Enfin,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  il  est  indispensable,  lorsqu'on 
emploie  ces  instruments,  de  pratiquer  la  détermination  simultanément  pour 
les  deux  yeux. 

On  sait  que  la  lunette  de  Galilée  a  pour  but  non-seulement  de  corriger  la 
réfraction,  mais  surtout  d'agrandir  l'angle  visuel.  C'est  pour  cela  qu'on  rend 
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aussi  grande,  que  possible  la  distance  qui  sépare  les  deux  lentilles.  Mais  si 
nous  voulons  appliquer  ce  principe  à  la  détermination  de  la  réfraction,  nous 
devons  chercher  au  contraire  à  supprimer  autant  que  possible  le  grossisse- 
ment, et  à  la  place  de  la  grande  lunette  de  de  Graefe,  adopter  une  combinaison 
de  verres  puissants  permettant  un  rapprochement  aussi  grand  que  possible. 
Dans  ce  but  nous  nous  servons  (Snelleh)  d'une  double  lunette  (fig.  147) 


FiG.  147. 


représentée  par  deux  paires  de  verres  combinés.  Chaque  paire  consiste  en 
une  lentille  négative  de  40D,  et  en  une  lentille  positive  de  20D.  La  distance 
réciproque  de  ces  lentilles  peut  variera  l'aide  d'une  roue  dentée  mobile  sur 
une  crémaillère.  Si  l'intervalle  des  deux  lentilles  est  =  zéro,  l'action  totale  de 
la  combinaison  peut  être  exprimée  par  —  20D  ;  si  au  contraire  on  augmente  la 

distance  de  27""",  l'action  des  verres  combinés  sera  z=  -  :  si  l'on  écarte  encore 

davantage  les  deux  lentilles,  leur  action  totale  deviendra  de  plus  en  plus 
positive. 

Pour  les  effets  positifs  de  la  combinaison,  il  vaut  mieux  toutefois  avoir 
recours  à  une  combinaison  de  —  20D  avec  -(-  20D.  En  faisant  varier  la 
distance  réciproque  des  lentilles,  depuis  0  jusqu'à  54""",  on  obtient  une  force 
réfringente  progressivement  croissante  depuis  0  jusqu'à  -f-  20D. 

En  même  temps  qu'on  déplace  les  lentilles,  la  rotation  de  l'axe  de  la  roue 
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dentée  met  en  mouvement  un  index;  celui-ci  indique  sur  un  cadran  les  valeurs 
qui  correspondent  aux  différentes  distances,  avec  un  intervalle  de  0,33  D. 
Pour  donner  plus  de  place  à  l'échelle,  on  l'a  disposée  en  spirale  sur  une 
plaque  ronde,  et  l'index  parcourt  lui-même  un  trajet  spiroïde,  à  l'aide  d'un 
mécanisme  fort  simple.  L'instrument  présente  le  triple  avantage  d'une 
grande  étendue  de  champ  visuel,  de  la  vision  hinoculaire,  et  d'un  agrandis- 
sement relativement  restreint  de  l'angle  visuel.  De  cette  façon,  à  l'aide 
d'une  table  de  réduction  appropriée,  on  peut  en  même  temps  déterminer 
et  la  réfraction  et  l'acuité  visuelle. 

§  44.  Diagnostic  de  F  astigmatisme.  —  Lorsqu'il  est  impossible  au  moyen 
des  verres  sphériques  de  rendre  à  l'acuité  visuelle  sa  valeur  normale,  on  doit 
penser  à  l'existence  de  l'astigmatisme  régulier  (As),  c'est-à-dire  d'un  astigma- 
tisme qui  peut  être  corrigé  par  les  verres  cylindriques.  Nous  désignons  ainsi 
la  différence  maximum  de  réfraction  de  deux  méridiens  oculaires  perpendi- 
culaires entre  eux. 

La  diminution  de  l'acuité  visuelle  produite  par  l'astigmatisme  est  carac- 
térisée par  ce  fait,  que  des  lignes  droites  dirigées  dans  un  certain  sens,  sont 
vues  plus  nettement  que  celles  qui  sont  dirigées  dans  un  autre.  C'est  pour  cela 
que  dans  l'astigmatisme  on  voit  communément  commettre  des  erreurs  tout 
à  fait  caractéristiques  relativement  à  certaines  lettres  de  l'alphabet  très-diffé- 
rentes les  unes  des  autres,  et  qui  sont  confondues  entre  elles  par  le  malade. 
Lorsque  l'on  est  ainsi  amené  à  supposer  l'astigmatisme,  on  n'arrivera  à  un 
diagnostic  certain  qu'en  invitant  le  patient  à  regarder  des  lignes  radiées  dis- 
posées sur  un  tab'eau  qu'on  place  successivement  à  différentes  distances.  Les 
lignes  qui  apparaissent  le  plus  nettement,  et  celles  qui  apparaissent  le  moins 
distinctement  indiquent  la  direction  des  deux  méridiens  principaux.  Si  l'a- 
cuité visuelle  est  suffisante,  le  patient  indique  sans  peine  la  première  direc- 
tion ;  moins  facilement,  au  contraire,  il  indique  les  lignes  qui  lui  semblent  les 
moins  distinctes,  et  cela  parcé  que  les  méridiens  voisins  produisent  une 
image  tellement  diffuse,  qu'il  est  presque  impossible  de  les  différencier  entre 
eux  d'une  manière  exacte. 

La  différence  de  réfraction  dans  les  deux  méridiens  principaux  indique  le 
degré  de  V astigmatisme.  —  Pour  la  détermination  de  la  réfraction  dans  les 
deux  méridiens  principaux,  nous  avons  à  répéter  ce  que  nous  avons  dit  du 
spasme  de  l'accommodation,  en  parlant  de  la  détermination  de  la  myopie  et 
de  l'hypermétropie. 

On  peut  déterminer  séparément  pour  les  deux  méridiens  principaux  la. 
réfraction  r;  il  suffit,  en  eiîet,  de  placer  devant  l'œil  une  fente  étroite  dirigée 
d'abord  dans  le  sens  de  l'un  des  méridiens,  puis  dans  le  sens  de  l'autre,  et 
d'évaluer  ainsi  l'acuité  visuelle  par  les  procédés  ordinaires,  ou  à  l'aide  de 
séries  de  lignes  parallèles,  dirigées  dans  des  directions  différentes  (Becker). 
Il  peut  arriver,  avec  l'une  ou  l'autre  méthode,  qu'on  trouve  dans  l'un  des 
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deux  méridiens  principaux  une  myopie  trop  forle,  ou  une  Iiypermétropie  trop 
faiijle.  C'est  ce  qui  explique  aussi  pourquoi  différents  observateurs  qui  avaient 
supprimé  l'accommodation  par  l'usage  des  mydriatiques,  ont  obtenu  un  plus 
liaul  degré  d'astigmatisme  que  sans  atropine.  Nos  nombreux  examens,  au 
contraire,  ne  comportent  pas  cette  erreur,  attendu  que  nous  corrigeons  l'as- 
tigmatisme simultanément  dans  les  deux  méridiens  principaux. 

Quand  on  détermine  l'astigmatisme,  il  faut  veiller  à  ce  que  le  patient  ne 
resserre  pas  la  l'ente  palpébrale.  En  effet,  la  pression  des  paupières  peut  aug- 
menter la  courbure  de  la  cornée  dans  le  méridien  vertical.  En  outre,  il  se 
produit  ainsi  une  fente  slénopéique  liorizontale,  et  les  larmes,  qui  s'accumulent 
le  long  de  la  paupière  inférieure,  exercent  encore  une  influence  qui  n'est  pas 
à  négliger  sur  la  force  réfringente  de  la  surface  cornéenne. 

Quand  on  a  déterminé  l'astigmatisme  des  deux  yeux,  on  le  corrigera  au 
moyen  de  verres  cylindriques,  et  l'on  déterminera  de  nouveau  la  réfraction 
avec  des  verres  spbériques  ajoutés  aux  précédents.  C'est  l'amélioration  de 
l'acuité  visuelle  ainsi  obtenue  qui  permet  de  déterminer  la  réfraction  d'une 
manière  plus  précise.  Souvent  on  trouve  ainsi  la  myopie  plus  faible  et 
l'bypermétropie  plus  prononcée  que  dans  la  correction  préliminaire. 

§  45.  Détenu  i nation  de  la  direction  (les  uiéridiens  principaux  dans  l'œil 
astigmate.  —  Quand  on  recliercbe  l'astigmatisme,  il  s'agit,  en  première  ligne, 
de  déterminer  la  direction  des  deux  méridiens  principaux.  Depuis  que  Donders 
a  signalé  la  fréquence  de  l'astigmatisme,  on  a  fait  l'essai  de  nombreuses  mé- 
thodes destinées  à  le  déterminer  le  plus  facilement  et  le  plus  exactement 
possible. 

Pour  trouver  la  dii'ection  des  méridiens  principaux,  on  prenait  d'abord  un 
verre  cylindrique  quelconque  qu'on  faisait  tourner  devant  l'œil  du  patient,  en 
invitant  celui-ci  à  lire  à  une  certaine  distance  des  caractères-types.  On  trouvait 
ainsi  la  position  dans  laquelle  la  vision  est  le  plus  distincte,  et  les  positions 
dans  les((iielles  elle  est  le  plus  défectueuse.  Mais  quand  le  verre  cylindrique 
choisi  différait  par  trop  de  celui  qu'on  aurait  dû  employer,  les  résultats 
obtenus  étaient  fort  loin  d'être  exacts.  Aussi  cette  méthode  ne  convient-elle, 
tout  au  plus,  qu'à  un  examen  préliminaire  et  superficiel. 

En  plaçant  au  devant  de  l'œil  une  fente  sténopéique  à  laquelle  on  peut 
donner  successivement  toutes  les  directions,  on  arrive  à  déterminer  la  réfrac- 
lion  de  tous  les  méridiens.  Dans  l'astigmatisme  hypermétropique,  il  faut 
particulièrement  tenir  compte  delà  tension  de  l'accommodation;  en  effet,  il 
arrive  souvent  que,  dans  l'intérêt  de  la  vision  distincte,  l'effort  de  l'accom- 
modation diffère  selon  les  méridiens.  Aussi  cette  méthode  ne  répond-elle 
pas  complètement  à  son  but. 

M.  Green  (1)  a  proposé  de  faire  tourner  des  lignes  parallèles  autour  d'un 
point  fixe,  de  manière  à  leur  donner  successivement  toutes  les  directions.  Dans 
l'astigmatisme  myopique,  on  peut  déterminer  ainsi  rapidement  le  méridien 


(1)  Loc.  cit. 
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dans  lequel  la  vision  est,  le  plus  distincte  et  celui  où  elle  l'est  le  moins.  Dans 
l'astigiuatisme  liypermétropique,  au  contraire,  il  faut  tenir  compte  de  Tinter- 
vention  de  l'accommodation  qui  vient  ici,  de  même  que  lorsqu'on  se  sert  de 
la  fente  sténopéique,  modifier  les  conditions  de  l'observation.  La  même 
objection  peut  être  faite  à  toutes  les  métbodes  qui  consistent  à  déterminer 
rastigmatisme  à  Faide  de  figures  isolées  représentant  des  ligues  parallèles. 

Toute  ligure  qui  représente  des  lignes  dirigées  en  tous  sens,  comme  la 
ligure  étoilée  de  Green,  offre  donc  à  cet  égard  un  avantage  incontestable. 

Coonne  toutes  les  directions  peuvent  être  exprimées  par  les  rayons  d'un 
demi-cercle,  dans  nos  caractères-types,  nous  (Snellen)  n'avons  donné  ici 
que  la  moitié  de  la  figure  étoilée  de  Green.  Prenant  la  verticalepour  point  de 
départ,  nous  comptons  les  degrés  à  partir  de  cette  ligne,  et  les  qualifions 
de  positifs  à  droite  et  de  négatifs  à  gauche.  C'est  là  le  moyen,  certainement  le 
plus  simple,  d'exprimer  la  direction  des  méridiens  principaux.  La  demi-figure 
étoilée  consiste  en  lignes  rayonnées,  présentant  la  même  épaisseur  que  les 
caractères-types  n"  (j;  on  doit  par  conséquent  les  regarder  à  une  disrance 
de  3  à  (3  mètres.  Au  voisinage  du  centre,  la  figure  étoilée  est  formée  de 
lignes  très-minces,  de  telle  sorte  que  le  même  tableau  peut  servir  aux  déter- 
minations à  de  courtes  distances. 

Pour  l'œil  astigmate,  un  point  lumineux  parait  allongé  dans  une  certaine 
direction.  La  direction  de  cet  allongement  correspond  à  l'un  des  méridiens 
principaux  de  l'astigmatisme. 

M.  Strawbridge  dispose  autour  de  ce  point  lumineux  des  fentes  radiées,  de 
10°  en  10",  et  il  donne  à  ces  fentes  une  longueur  de  9  centimètres  sur  5  mil- 
limètres de  largeur.  De  cette  façon  il  devient  facile  pour  le  patient  d'indiquer  la 
direction  dans  laquelle  le  point  lui  paraît  allongé,  et  cela  d'autant  plus  que  le 
rayon  correspondant  lui  paraît  plus  net. 

Afin  de  pouvoir  démontrer  avec  plus  d'exactitude  cette  direction,  le  D' W. 
Laidlaw  Purves  (1)  a  construit  un  disque  circulaire,  mobile  autour  de  son 
centre,  et  traversé  par  deux  petites  ouvertures  situées  sur  l'un  de  ses  dia- 
mètres. Si  l'on  place  le  disque  au  devant  d'une  lumière,  ces  ouvertures 
devieiment  des  sources  lumineuses;  en  faisant  tourner  le  disque,  il  est  facile 
d'indiquer  à  quel  moment  coïncident  les  directions  des  lignes  de  diffusion 
produite  par  ces  deux  foyers  de  lumière.  Cette  méthode  paraît  être,  jusqu'à 
nouvel  ordre,  la  plus  exacte  que  l'on  puisse  appliquer  à  la  détermination  du 
méridien  principal  dans  l'astigmatisme. 

Airy  ("2),  qui  le  premier  analysa  l'astigmatisme  régulier,  fit  des  recherches 
exactes  sur  son  propre  œil  gauche,  et,  à  l'aide  d'un  point  lumineux,  déter- 
mina le  punctuin  reinotum  dans  les  deux  méridiens  principaux.  Comme  il 
était  atteint  d'un  astigmatisme  myopique  extrêmement  prononcé,  il  trouva 

(1)  Arch.  f.  ophth.,  1873,  t.  XIX,  1,  p.  89. 

(2)  Transactions  of  Ihe  Cambridge  phil.  Society,  1827,  vol.  II,  p.  2G7. 
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pour  la  plus  grande  distance  à  laquelle  le  poiiil  lui  apparaissait  comme  une 
ligne,  l"',i6  centimètres,  et  pour  la  plus  petite  distance  95  centimètres;  les 
deux  méridiens  étaient  réciproquement  perpendiculaires.  Si  cette  détermina- 
tion a  été  exécutée,  l'accommodation  étant  complètement  nulle,  l'astigma- 
tisme d'Airy  peut  être  exprimé  comme  suit  :  Asm(lO  —  6)  =  4 D  environ, 
combiné  avec  MO, 5  D. 

Lorsqu'on  emploie  cette  méthode  pour  des  yeux  qui  ne  sont  pas  myopes, 
il  faut  se  servir  d'une  lentille  positive  sphérique,  dont  l'axe  coïncide  avec 
l'axe  visuel. 

Lorsqu'il  n'existe  qu'une  myopie  très-faible,  la  modification  apportée  à 
cette  métbode  par  Donders  est  encore  préférable.  Doiulers,  en  pareil  cas, 
choisit  un  point  lumineux  situé  à  grande  distance.  Dans  la  plupart  des  cas,  il 
sera  facile  d'indiquer  avec  une  exactitude  suffisante  les  verres  sphériques  qui 
permettent  de  voir  le  point  lumineux,  comme  une  raie  étroite,  successive- 
ment dans  deux  directions  perpendicidaires  entre  elles. 

Ces  méthodes  présententquelque  (lilTiculté,  ipiandil  existe  en  même  temps 
de  l'asligmatisme  irrégulier  ;  et  cela  se  présente  frè(juemment.  En  effet,  on 
voit  se  former  alois  des  lignes  accessoires  diversement  dirigées,  et  la  déter- 
mination exacte  parles  verres  correcteurs  devient  plus  difficile. 

§  46.  Détermination  optométi  ique  de  fastigiiiaU-'iiiie.  — Une  fois  qu'on  est 
fixé  sur  la  direction  des  méridiens  principaux,  on  passe  à  une  évaluation  plus 
exacte  de  la  réfraction  dans  les  deux  méridiens,  et  pour  cela  on  s'astreint  aux 
règles  que  nous  avons  formulées  en  parlant  de  la  détermination  de  la  réfrac- 
tion. Ou  on  pratique  cette  détermination  séparément  pour  chacun  des  inéri- 
diens  ;  ou  bien  encore  on  corrige  l'astigmatisme  à  l'aide  de  verres  cylin- 
driques, dont  l'axe  est  parallèle  au  méridien  de  la  plus  forte  ou  de  la  plus 
faible  réfraction.  Cette  dernière  méthode  est  plus  avantageuse,  en  ce  sens 
qu'elle  permet  d'employer  des  caractèies  d'imprimerie  ou  des  figures  faciles 
à  décrire  ;  par  là  on  remplit  le  but  qu'on  se  propose,  à  savoir  le  con- 
trôle de  la  détermination  de  la  réfraction  par  la  détermination  de  l'acuité 
visuelle. 

Pour  ce  genre  d'examen,  une  lentille  cylindrique  d'une  force  variable  doit 
être  particulièrement  utile,  attendu  qu'on  peut,  grâce  à  elle,  obtenir  d'une  ma- 
nière successive  et  rapide  une  réfringence  plus  forte  ou  plus  faible,  sans  avoir 
à  changer  constamment  les  verres  correcteurs.  Telle  est  la  lentille  de  Stokes, 
qui  consiste  en  un  cylindre  positif  et  un  cylindre  négatif  de  même  distance 
focale.  Ces  deux  cylindres  peuvent  tourner  l'un  sur  l'autre,  autour  de  l'axe 
de  la  lentille,  de  telle  façon  i{ue  les  axes  des  cylindres  parcourent  successive- 
ment toutes  les  positions  réciproques,  depuis  celle  où  ils  sont  parallèles, 
jusqu'à  celle  où  ils  sont  perpendiculaires.  Toutefois  ce  principe  n'a  pu, 
pendant  longtemps,  trouver  d'application  dans  la  pratique.  - 

En  faisant  tourner  les  verres,  il  fallait  en  effet,  à  chaque  expérience, 
commencer  par  chercher  l'axe  du  système  des  deux  cyliiulres  condîiués. 
Cet  inconvénient  a  dispaini,  grâce  à  la  lentille  modihée  de  Stokes,  construite 
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à  Paris,  par  l'opticien  Crétès,  sur  nos  indications  (Snellen)  (1)  (fig.  148).  Les 

deux  verres  cylindriques  (c  -|-  3  et  c  —  3) 
sont  tournés  l'un  et  l'autre,  d'une  quan- 
tité égale,  simultanément,  mais  dans  une 
direction  opposée.  Nous  obtenons  ainsi 
une  lentille  cylindrique  variable,  avec 
un  axe  dont  la  direction  reste  constam- 
ment la  même.  On  peut  aussi  se  servir 
de  cet  instrument  pour  déterminer  la  ré- 
fraction dans  toute  l'étendue  d'un  méri- 
dien, surtout  au  moyen  de  lignes  paral- 
lèles ;  lanouvelle  édition  de  nos  Test-types 
(Snellen)  en  renlerme  un  tableau  (6  jus- 
qu'à 60). 

Lorsqu'on  s'en  sert,  la  lentille  modifiée 
de  Stokes  doit  être  tenue  de  telle  façon, 
que  l'axe  du  cylindre  reste  parallèle  à  la 
direction  des  lignes  qu'on  regarde. 

Malgré  ces  avantages,  le  perfectionne- 
ment de  la  lentille  de  Stokes  n'est  néan- 
moins qu'incomplet;  en  effet,  comme 
elle  se  compose  d'un  cylindre  positif  et 
d'un  cylindre  négatif,  on  n'obtient  ja- 
mais un  cylindre  simple,  mais  toujours 
deux  cylindres  dont  les  axes  sont  croisés, 
ce  qui  fait  que  l'astigmatisme  de  l'œil  ne 
peut  pas  être  corrigé,  sans  que  le  reste 
do  la  réfraction  sphérique  ne  soit  in- 
fluencé. 

Ce  qu'il  faut,  c'est  un  instrument  qui 
produise  bien  nettement  une  action  cy- 
lindrique d'intensité  variable  sans  action 
cylindrique  dans  la  direction  opposée. 
Nous  sommes  arrivés  à  ce  résultat  en 
combinant  avec  le  mécanisme  que  nous 
venons  de  décrire,  une  autre  méthode 
de  variation  de  la  puissance  des  verres; 
c'est-à-dire  la  combinaison  de  deux  len- 
tilles spbériques,  l'une  positive  et  l'autre 
négative,  dont  on  fait  varier  la  distance. 
Si  nous  construisons  une  lentille  de  Stokes  à  axe  constant,  au  moyen  de 
deux  verres  cylindriques  de  — 3,  nous  aurons  C  —  G  dans  la  direction 


(  I)  Arch.  f.  Ophlh.,  1873,  t.  XIX,  I,  p.  78. 
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parallèle  des  axes,  et  S  —  3  dans  la  direcliou  perpendiculaire.  Dans  les 
directions  intermédiaires,  le  cylindre  produit  des  effets  qui  varient  depuis 
C  —  6  jusqu'à  0,  effets  combinés  avec  une  action  sphérique  qui  varie 
depuis  0  Jusqu'à  —  3.  Cette  action  sphérique  de  0  à  —  3  doit  être  éli- 
minée. On  y  arrive  en  adaptant  à  l'appareil  une  combinaison  de  S  —  9  avec 
S  +  9,  dont  la  distance  réciproque  peut  varier  depuis  0  jusqu'à  1  pouce. 
M.  Crétès  a  construit  également  cet  instrument  sur  nos  indications.  Un  des 
deux  verres  de  C  — 3  est  ainsi  remplacé  par  la  combinaison  de  C  —  3 
avec  S  —  9.  Au  devant  de  ce  système,  se  rapproche  ou  s'écarle  une  lentille 
sphérique  de  -f~  '-h  t't  ce  déplacement  s'effectue  en  même  temps  que  ia 
rotation  des  verres  cyliiulriques.  La  grandeur  de  leurs  excursions  est  réglée 
au  moyen  d'une  conrbe  spécialement  construite  dans  ce  but,  et  c'est  sur 
cette  courbe  que  se  meut  le  support  mobile  de  l'appareil. 

Grâce  à  cette  moiiificalion  de  la  lentille  de  Stokes,  on  obtiendra  tous  les 
effets  cylindriques  depuis  0  jusqu'à  C  —  6.  On  peut  naturellement  aussi 
représenter  de  la  même  façon  les  cylindres  positifs. 

Parmi  les  méthodes  de  détermination  de  l'astigmatisme  (1),  l'optomètre 
de  M.  Javal  mérite  une  mention  spéciale.  Il  consiste  en  une  boîte  qua- 
drangulaire,  susceptible  de  s'allonger,  et  dans  la  paroi  antérieure  de  laquelle 
sont  dispo!;és  deux  verres  positifs  pour  les  deux  yeux.  A  travei-s  l'un  de 
ces  deux  verres  (par  exemple  6),  l'œil  qu'on  veut  examiner  regarde  vers 
une  figure  étoilée.  Si  l'œil  est  atteint  d'astigmatisme  et  qu'on  éloigne  l'objet, 
c'est-à-dire  qu'on  allonge  la  boîte,  une  des  lignes  reste  nette  plus  long- 
temps que  les  autres.  Celle-ci  est  perpendiculaire  au  méridien  de  la  réfrac- 
tion la  plus  faible.  Si  l'on  allonge  alors  l'instrument  jusqu'à  ce  que  cette 
ligne  apparaisse  distincte,  on  place  successivement  au  devant  de  l'œil  diffé- 
rents verres  cylindriques  négatifs  dont  l'axe  est  perpendiculaire  à  la  ligne 
la  plus  nette.  De  cette  manière  on  arrive  à  trouver  un  verre  avec  lequel 
toutes  les  lignes  apparaissent  avec  une  égale  netteté.  Pour  trouver  le  verre 
en  question,  M.  Javal  a  disposé  aù  devant  de  la  lentille  convexe  deux  disques 
de  lickoss,  qui  se  meuvent  l'un  sur  l'autre  autour  d'un  axe  commun,  et 
tous  deux  renferment  quatre  verres  cylindriques  négatifs.  Chacun  des  huit 
verres  peut  être  employé,  soit  seul,  soit  combiné  avec  les  quatre  verres  de 
l'autre  disque.  De  cette  façon  on  ai'rive  à  produire  33  numéros  différents 
de  verres  cylindriques.  Grâce  à  une  disposition  spéciale,  un  index  placé 
dans  une  ouverture  pratiquée  au  disque  supérieur  signale  la  valeur  des  verres 
combinés  pour  chacune  de  leurs  combinaisons.  La  situation  des  axes  des 
verres  cylindriques  est  obtenue  par  la  rotation  de  l'ensemble  de  l'appareil  qui 
contient  les  verres.  La  force  des  verres  cylindriques  à  travers  lesquels  toutes 
les  lignes  radiées  sont  distinguées  avec  la  même  netteté  expriine  le  degré  de 
l'astigmatisme. 

Pour  qu'il  fût  plus  facile  d'indiquer  la  ligne  la  plus  nette,  M.  Javal  a  disposé 


(1)  Annales  d'oculL^tique,  1865,  t.  I.lll,  p.  ôX. 
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sur  la  figure  étoilée  les  nombres  XII,  I,  il,  etc.,  dans  le  même  ordre  que  sur 
le  cadran  d'une  montre  ;  chaque  direction  est  ainsi  indiquée  de  30  degrés  en 
30  degrés. 

M.  Javal  a  donné  en  outre  à  cet  instrument  une  disposition  qui  le  met  au- 
dessus  de  tous  les  autres  optoinètres  construits  jusqu'à  ce  moment  :  à  côté  de 
la  lentille  dont  il  a  été  question  il  en  a  placé  une  seconde  à  travers  laquelle 
l'autre  œil  peut  regarder,  et  par  laquelle  on  aperçoit  un  cercle  égal  à  celui 
qui  circonscrit  la  figure  rayonnée.  L'intervalle  des  centres  des  deux  cercles 
correspond  à  l'intervalle  des  deux  yeux.  Si  l'individu  qu'on  examine  possède 
la  vision  binoculaire  et  peut  confondre  les  deux  cercles  en  une  seule  et 
même  image,  il  est  par  là  même  obligé  de  tenir  la  tête  droite  et  de  diriger  ses 
axes  oculaires  parallèlement,  ce  qui  restreint  notablement  le  fonctionnement 
de  l'accommodation. 

Cet  optomètre  de  Javal,  construit  à  Paris  par  Nacliet,  présente  des  avan- 
tages manifestes. 

Dans  l'optomètre  de  Bnrow,  ainsi  que  nous  l'avons  fut  remarquer,  l'objet 
consiste  également  en  une  figure  rayonnée  ;  de  cette  façon  il  est  facile  de 
déterminer  ici  encore  l'astigmatisme.  MM.  Perrin  et  Mascart  ont  choisi  poui' 
l'instrument  dont  nous  avons  parlé  plus  haut  une  série  de  lignes  paral- 
lèles qu'on  peut  placer  dans  tous  les  méridiens.  En  outre,  pour  s'assurer  de 
la  rectitude  de  la  tête,  ils  ont  disposé  à  côté  de  l'oculaire  une  fente  étroite 
qu'on  peut  placer  parallèlement  aux  lignes,  et  à  travers  laquelle  l'autre 
œil  doit  regarder;  de  sorte  que  ])ar  la  méthode  à  double  vue,  les  lignes 
considérées  avec  le  premier  œil  sont  projetées  dans  le  champ  visuel  limité 
par  la  fente. 

Pour  la  détermination  de  l'astigmatisme ,  l'oculaire  de  l'optomètre  de 
V.  Graefe  est  muni  d'une  fente  sténopéique,  à  laquelle  on  peut  donner  la  direc- 
tion que  l'on  veut  en  lui  faisant  exécuter  un  mouvement  de  rotation  autour 
de  l'axe  de  l'instrument.  Cette  direction  se  lit  sur  une  division  graduée.  On 
détermine  ainsi  successivement  l'état  de  réfraction  de  l'œil  dans  les  deux  mé- 
ridiens principaux. 

Pour  déterminer  les  méridiens  principaux,  M.  0.  Becker  a  construit  des 
tableaux  avec  des  lignes  noires  parallèles  sur  fond  blanc,  dirigées  en  diffé- 
rents sens,  et  dont  le  degré  d'inclinaison,  par  rapport  à  la  verticale  et  à  l'hori- 
zontale, est  exprimé  par  des  chiffres.  M.  Becker  détermine  fastigniatisme  en 
recherchant  successivement  dans  les  deux  méridiens  principaux  l'état  de  la 
réfraction  oculaire.  Il  va  de  soi  que  cette  méthode  ne  donne  de  résultats 
exacts  ((ue  lorsque  l'accommodation  est  nulle.  Les  tableaux  de  M.  Becker 
renferment  aussi  une  figure  représentant  de  nombreux  cercles  concentriques 
qui  semblent  confus  dans  le  méridien  pour  lequel  l'œil  n'est  pas  accommodé, 
de  telle  sorte  que  dans  l'astigmatisme,  ces  parties  des  cercles  présentent 
dans  leur  ensemble  la  forme  d'un  sablier. 
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M.  Greeu  (1)  a  dessiné  une  série  de  fiij'ures  rayoïinés  de  formes  et  de 
grandeurs  différentes.  Dans  ces  derniers  temps  il  a  aussi  représenté  quel- 
ques-unes de  ces  figures  avec  des  couleurs  différentes  ;  pour  s'en  servir  il 
emploie  un  instrument  spécial  consistant  en  un  disque  mobile  autour  de  son 
centre,  et  sur  lequel  on  peut  placer  les  figures  en  donnant  à  leurs  rayons 
toutes  les  directions  possibles.  Ainsi  que  M.  Javal,  il  désigne  les  douze  direc- 
tions par  les  chiffres  des  cadrans  d'horloge. 

M.  Orestes  Pray  a  composé  de  grandes  lettres  initiales  à  l'aide  de  lignes 
parallèles,  mais  différemment  dirigées  pour  chacun  des  caractères  (fig.  149). 
De  la  lecture  de  ces  lettres  on  peut  conclure  à  la  direc- 
tion des  lignes,  suivant  laquelle  la  vision  est  la  plus  nette 
ou  la  plus  confuse,  et  cela  convient  parfaitement  aux 
cas  d'astigmatisme  léger;  mais  comme  les  lignes  isolées 
qui  représentent  les  caractères  sont  nécessairement  très- 
courtes,  et  comme  leurs  extrémités  deviennent  tout  à  fait 
diffuses  dans  les  cas  d'astigmatisme  prononcé,  il  en 
résulte  que  ces  lettres  sont  alors  Irès-dinicilement  re- 
connaissables. 

F.  Heymann  (de  Dresde)  a  publié,  (rai)rès  le  pi'incipo 
de  Pray,  des  caractères  gothiques  (i). 

§  47.  Astigmatisme  irrégulier.  —  Donders  a  l'ail  re- 
marquer que  l'astigmatisme  irrégulier  peut  être  ordinai- 
rement rapporté  en  partie  à  l'astigmatisme  régulier.  Fréquemment,  même 
dans  les  cas  de  courbure  irrégulière,  la  réfraction  doit  être  plus  forte  dans 
un  méridien  que  dans  le  méridien  qui  lui  est  perpendiculaire.  On  peut 
alors  corriger  une  partie  de  l'astigmatisme  par  un  verre  cylindrique.  En 
pareil  cas  on  peut  employer  pour  les  dilTérentes  directions  des  verres 
cylindriques  tout  à  fait  différents,  de  telle  manière  que  les  données  four- 
nies par  les  personnes  qu'on  examine  semblent  se  contredire  formelle- 
ment. Mais  ici  l'oplithalmoscope  permettra  de  conclure  sur-le-champ  à 
l'existence  ou  à  la  non-existence  de  l'astigmatisme  irrégulier.  . 

Les  causes  de  l'astigmatisme  irrégulier  peuvent  être  :  une  opacité  partielle, 
une  courbure  irrégulière  de  la  cornée,  ou  la  forme  conique  de  cette  mem- 
brane; dans  celte  dernière  condition,  le  rayon  de  courlîure  est  plus  petit  vers 
le  centre,  de  telle  façon  que  les  ravons  lumineux  se  réunissent  d'autant 
plus  près  qu'ils  Iraversenl  la  cornée  dans  un  point  plus  voisin  de  son  centre. 
11  se  produit  ainsi  une  augmentation  de  l'aberration  sphérique. 

Outre  cette  courbure  conique,  la  plupai  i  du  temps  congénitale,  de  la  cor- 
née, on  voit  assez  fréquemment  se  produire,  par  suite  de  la  mollesse  ou  d'une 
lésion  de  la  cornée,  un  staphylome  qui  provoque  des  phénomènes  analogues. 

(t)  John  Grccn,  On  a  now  System  of  tests  for  tlie  détection  and  niaasuremeiit  of  astigmatism, 
wltli  an  analysis  of  sixty  four  cases  of  refractive  anomalies  observed  by  tlie  aid  of  this 
metiiod  (7'/-fl»is«c<(0)is  of  tlie  American  ophtii.  Soc,  p.  1^1.  New-York,  iSlilt). 

(!2)  Ed.  VVilli.  Engelmann.  Leipzig,  1870. 
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Les  autres  conditions  qui  peuvent  encore  donner  naissance  à  l'astigma- 
tisme sont  :  le  déplacement  latéral  et  l'obliquité  du  cristallin,  de  sorte  que 
l'axe  du  cristallin  ne  coïncide  plus  avec  l'axe  de  la  cornée  ;  puis  les  opa- 
cités du  cristallin  et  les  inégalités  de  réfringence  de  ses  différents  secteurs. 

On  peut,  d'après  la  forme  que  présente  l'image  de  diffusion  d'un  point 
lumineux,  se  rendre  compte  de  la  cause,  de  l'astigmatisme  irrégulier.  Afin 
de  représenter  ces  variations  de  forme  dans  les  différents  cas,  Steinheil  a 
construit  un  instrument  qui  consiste  en  une  sorte  de  lunette  munie  de  cinq 
objectifs  auxquels  correspondent  les  vices  de  conformation  possibles  du  sys- 
tème dioptrique  de  l'œil.  La  lunette  a  12'"  d'ouverture,  9"  de  distance  focale, 
et  elle  est  pourvue  d'un  oculaire  achromatique  et  raicrométrique  de  1/4"  de 
distance  focale.  L'instrument  donne  donc  un  grossissement  de  36  fois.  Les 
défauts  optiques  de  l'œil  sont  surtout  faciles  à  constater  à  l'aide  d'une 
étoile  artificielle  (rellet  du  soleil  ou  d'une  flamme  sur  une  boule  polie  d'en- 
viron 6"'  de  diamètre)  placée  à  une  distance  de  8  à  13  pieds. 

Parmi  les  objectifs  il  en  est  un  qui  ne  présente  aucun  défaut.  Les 
numéros  1  et  2  indiquent  les  erreurs  qui  peuvent  résulter  d'un  défaut  de 
centration  de  la  lentille  cristallinienne  :  le  numéro  I,  lorsque  l'axe  du 
cristallin  est  déplacé  parallèlement  à  celui  des  autres  milieux  réfringents.  Il 
se  produit  alors  principalement  une  erreur  de  coloration.  L'étoile  paraît 
d'un  côté  colorée  en  rouge,  dans  le  sens  du  déplacement,  et  de  l'autre  côté 
en  bleu.  La  iiellcté  n'en  souffre  que  médiocrement.  En  approchant  ou  en 
écartant  l'oculaire,  il  n'en  résulte  encore  pour  le  disque  lumineux  que  de 
faibles  ii'régularités.  Dans  le  numéro  2,  l'axe  du  cristallin  forme  un  angle 
avec  l'axe  des  autres  surfaces  réfringentes.  La  répartition  de  la  clarté  dans 
le  cône  lumineux  et  la  netteté  en  souffrent  considérablement;  aussi  l'image 
semble-t-elle  d'un  côté  presque  effacée.  L'objectif  numéro  3  représente 
l'astigmatisme  régulier,  et  en  allongeant  ou  en  raccourcissant  l'instrument 
(d'environ  1"'  à  1  1/2"'  de  chaque  côté),  le  point  lumineux  se  convertit  en 
une  ligne  qui  tantôt  présente  une  direction,  tantôt  une  autre  perpendiculaire 
à  la  première.  L'objectif  numéro  i  rend  manifeste  l'astigmatisme  irrégulier. 
L'inuige  n'offre  plus  du  tout  de  netteté,  et  les  formes  qu'aflecte  successive- 
ment le  point  lumineux  sont  absolument  irrégulières  et  tieviennent  inégales, 
quand  on  allonge  ou  raccourcit  l'instrument, 

Donders  a  fait  remarquer  que  lorsque  l'œil  est  mal  adapté,  l'image  de 
diffusion  d'un  point  lumineux  consiste  en  un  certain  nombre  d'images  qui 
résultent  de  la  différence  de  réfraction  des  dilîérents  secteurs  du  cristallin,  et 
qui  apparaissent  successivement  à  travers  une  ouverture  sténopéique  se  dé- 
plaçant au  devant  de  la  pupille  (polyopie  monoculaire).  , 

Nous  reviendrons,  dans  le  chnpitre  de  l'Entoptoscopie,  sur  le  mode  de  pro- 
duction de  ces  inuiges  de  diffusion. 
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ÉTUDE  DES   OMBRES   INTKA -OCULAIRES 

§  -48.  Méthode  d'observation.  —  Longtemps  avant  l'invention  de  l'ophtlial- 
moscnpe,  on  connaissait  déjà,  grâce  à  l'examen  entoptique,  toute  une  série 
de  formes  d'opacités,  physiologiques  ou  pathologiques,  occupant  les  milieux 
réfringents  de  l'œil. 

Depuis  que  l'ophlhalmoscope  est  devenu  entre  les  mains  des  ophthal- 
mologistes  un  moyen  si  sûr  et  si  complet  d'observation  pour  les  parties  pro- 
fondes de  l'cifiil,  l'entoptoscopie  est  à  peu  près  tombée  dans  l'oubli,  ce  qui  est 
fort  regrettable.  Il  est  vrai  qu'il  y  a  peu  d'opacités  dont  on  ne  puisse  constater 
l'existence  que  par  les  seuls  procédés  entoptiques;  pourtant  ces  procédés 
permettent  de  suivre  avec  précision  la  marche  de  l'affection,  avec  l'aide  des 
patients  eux-mêmes  :  dans  les  cas  de  cataracte,  dans  les  iritis  récidivantes, 
dans  les  cas  d'opacités  anormales  du  corps  vitré,  l'entoptoscopie  peut  révé- 
ler des  altérations  à  une  époque  où  elles  échappent  encore  à  l'ophthalmo- 
scope. 

L'entoptoscopie  repose  sur  l'observation  des  ombres  que  la  lumière  homo- 
centrique  forme  sur  la  rétine  en  rencontrant  les  diverses  parties  obscurcies  de 
l'œil  lui-même. 

Tout  faisceau  lumineux  homocentrique  dont  le  centre  n'est  pas  situé  sur 
la  rétine,  y  forme  des  ombres  lorsqn  une  partie  des  rayons  est  interceptée  par 
un  objet  opaque  ou  différant  par  son  indice  de  réfraction  des  parties  qui 
l'entourent.  La  lumière  homocentrique  peut  pénétrer  dans  l'œil  de  différentes 
manières.  Toutefois,  dans  la  vision  ordinaire,  les  ombres  ne  sont  pas  perçues, 
parce  que  leur  impression  est  annihilée  par  les  impressions  lumineuses  pro- 
duites en  même  temps  par  des  rayons  venus  d'un  autre  côté. 

Les  ombres  entoptiques  ne  sont  donc  perçues  que  puand  la  lumière  homo- 
centrique agit  d'une  manière  exclusive  ou  prépondérante  sur  une  partie  de 
la  rétine.  Les  impressions  sont  d'autant  plus  nettes  que  la  lumière  est  plus 
homocentrique  et  qu'il  y  a  moins  d'images  rétiniennes  perçues  simultané- 
ment. Dès  que  le  point  de  convergence  d'un  faisceau  lumineux  est  situé  en 
dehors  de  la  rétine,  les  ombres  apparaissent  sur  cette  membrane.  Les  l'ayons 


ENTOPTOSCOPIE. 


701 


du  pinceau  lumineux  peuvent  d'ailleurs  être  dirigés  vers  un  point  situé  soit 
en  avant,  soit  en  arrière  de  la  rétine. 

Il  est  évident  que  les  ombres  ont  une  direction  opposée,  selon  que  l'ob- 
jet qui  les  produit  est  en  avant  ou  en  arrière  du  point  de  croisement  des 
rayons. 

On  obtient  des  pinceaux  himineuv  surOsamment  hoiuocentriques  pour 
déterminer  des  phénomènes  enloptiques,  en  plaçant  une  petite  source  lumi- 
neuse quelconque  à  une  distance  de  l'œil  pour  laquelle  l'accommodation 
n'esl  plus  possible,  et  en  prenant  soin  d'écarter  toute  lumière  étran- 
gère; ou  bien  on  dirige,  par  voie  dioptrique  ou  catoptrique,  la  lumière  qui 
pénètre  dans  l'œil,  vers  un  point  situé  en  avant  ou  eu  arrière  de  la  rétine. 
Pour  obtenir  de  la  manière  la  plus  simple  cette  petite  source  lumineuse 
au  devant  de  l'œil,  on  fait  regarder  une  surface  fortement  éclairée  à  tra- 
vers une  petite  ouverture  pratiquée,  au  moyen  d'une  aiguille,  dans  un  écran 
noir.  La  petite  ouverture  de  l'écran  représente  la  source  lumineuse. 

La  lumière  sera  encore  plus  liomocentrique  si  l'on  place  derrière  l'écran 
une  forte  lentille  positive  dont  le  foyer  se  trouve  précisément  dans  le  plan 
de  la  petite  ouverture.  En  prati({ue,  il  suffit  de  faire  regarder  vers  le  ciel  à 
travers  un  trou  d'épingle  fait  dans  une  carte.  On  peut  de  même  choisir,  comme 
source  de  lumière,  toute  image  lumineuse  réduite,  réelle  ou  virtuelle,  d'un 
objet  de  petite  dimension,  mais  vivement  éclairé;  on  produit  cette  image 
soit  au  moyen  d'une  lentille  positive  ou  négative,  soit  à  l'aide  d'un  miroir  à 
surface  concave  ou  convexe.  Dans  ce  but,  on  peut  se  servir  avec  avantage 
d'une  gouttelette  de  mercure  placée  sur  du  velours  noir,  et  qui  forme  alors  un 
miroir  convexe  excessivement  fort.  Ou  bien  on  place  à  distance  une  flamme 
dont  on  fait  naître,  soit  une  image  réelle,  au  moyen  d'une  forte  lentille 
positive,  soit  une  image  virtuelle,  au  moyen  d'une  forte  lentille  négative. 
Plus  cette  flamme  est  grande,  plus  elle  doit  être  éloignée  pour  que  la 
source  lumineuse  entoptique  ne  devienne  pas  trop  grande  elle-même. 

L'image  entoptique  peut  être  projetée  sur  des  surfaces  de  diiFérentes 
sortes,  dès  que  la  lumière  entoptique  est  déviée  par  réflexion  de  sa  direc- 
tion première.  On  obtient  ce  résultat  par  double  réflexion  sur  les  faces 
antérieure  et  postérieure  du  verre  sur  lequel  la  lumière  tombe  obliquement. 
Si,  par  exemple,  on  dispose  une  forte  lentille  positive  de  telle  façon  que  son 
bord  supérieur  soit  incliné  eh  avant,  l'image  d'une  flamme  placée  à  dislance 
et  plus  haut  que  la  lentille  sera  d'abord  réfléchie  par  la  surface  de  la  len- 
tille qui  est  la  plus  voisipe  de  l'œil,  ensuite  par  la  surface  opposée.  On  incline 
la  lentille  de  façon  que  la  lumière,  deux  fois  réfléchie,  tombe  exactement 
dans  l'œil. 

On  peut  encore  par  la  méthode  à  double  vue  projeter  facilement  l'image 
entoptique  dans  une  autre  direction  que  la  source  lumineuse;  pour  cela, 
on  fait  regarder  un  œil  à  travers  la  partie  périphérique  d'un  verre  concave, 
ou  bien  on  associe  à  celui-ci  un  prisme  à  base  externe.  De  cette  façon, 
on  projette  l'image  entoptique  sur  une  surface  quelconque.  Dans  ce  but,  Donders 
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s'est  servi  du  tube  d'un  microscope  dont  il  enlevai!  tous  les  verres  afin  de 
remplacer  l'oculaire  par  un  diaphragme  métallirpu'  contenant  des  ouvertures 
sténopéiques. 

On  peut  utiliser,  de  plus,  pour  les  observations  entoptiqnes,  tout  faisceau 
lumineux  liomocentrique,  dont  le  centre  est  situé  en  dedans  de  l'œil  lui- 
même.  Cette  source  lumineuse  intra-oculaire  se  produit  toutes  les  fois 
qu'un  œil  emmétrope  regarde  une  flamme  éloignée  à  travers  une  forte  len- 
tille positive.  L'image  réduite  de  la  tlamnic  se  produit  alors  au  devant  de  la 
rétine.  Avec  un  verre  négatif,  les  rayons  sont,  au  contraire,  dirigés  vers  un 
point  situé  en  arrière  de  la  rétine.  C'est  dans  ces  conditions  que  se  trouvent 
les  yeux  amétropes;  aussi  les  individus  atteints  d'une  forte  myopie  ou  d'une 
forte  hypermétropie,  d'aphakie  surtout,  voient-ils  le  spectre  entoptique 
toutes  les  fois  qu'ils  regardent  vers  une  source  lumineuse  éloignée  et  d'une 
intensité  suffisante. 

Le  premier  qui  ait  donné  une  description  exacte  du  spectre  entoptique 
était  atteint  d'une  myopie  excessivement  forte.  Deschales  (CttrsMS  seu  mun- 
dm  mathcniaticus.  Lugduni,  1G90,  t.  III)  rapporte  que,  chez  lui  comme 
chez  tous  les  myopes,  la  flamme  d'une  bougie  éloignée  prenait  la  forme 
d'une  surface  circulaire  lumineuse.  Avec  une  exactitude  remarquable  pour 
son  siècle,  il  analysa  les  phénomènes  que  lui  présentait  celte  sensation 
lumineuse,  et  il  remarqua,  en  outre,  que  les  yeux  normaux,  armés  d'une 
lentille,  pouvaient  les  percevoir  également  (1). 

L'ombre  entoptique  est  d'autant  plus  intense,  que  l'objet  qui  la  fait  naître 
est  situé  plus  près  de  la  rétine.  Lorsque  d'autres  rayons  lumineux,  outre  le 
faisceau  des  rayons  homocentriques,  arrivent  dans  l'œil,  ce  sont  surtout  les 
images  entoptiqnes  produites  en  arrière,  dans  le  corps  vitré,  qui  restent 
perceptibles.  Moins  est  grande  l'étendue  de  la  source  lumineuse,  plus  est 
étroite  la  pénombre.  Les  images  entoptiqnes  se  diffusent  d'autant  plus  que 
l'objet  est  plus  éloigné  de  la  rétine.  C'est  pour  cela  que  l'examen  entoptique 
de  la  cornée  exige  une  source  lumineuse  aussi  petite  que  possible.  Dans 
ce  cas,  le  spectre  très-délicat  du  corps  vitré  disparaît  k  côté  du  spectre  cor- 
néen  qui  est  très-net  et  très-brillant. 

Pour  percevoir  celui-ci,  il  y  a  avantage  à  employer  une  source  lumineuse 
de  plus  grande  dimension;  grâce  à  elle  le  spectre  cornéen  devient  indistinc!, 
et  par  conséquent  moins  gênant,  tandis  qu'une  quantité  plus  abondante  de 
lumière  rend  plus  intenses  les  ombres  des  parties  profondes  de  l'œil. 

Pour  l'examen  entoptique  de  la  cornée,  nous  nous  servons  donc  d'une  carte 
percée  d'une  très-petite  ouverture,  ou  bien  nous  mettons  à  profit  l'image 
d'une  flamme  éloignée  réduite  au  moyen  d'une  très-forte  lentille.  Au 
contraire,  pour  l'examen  des  parties  plus  profondes,  nous  employons  une 
ouverture  plus  grande,  ou  bien  nous  avons  recours  à  l'image  d'une  flamme 
réduite  par  une  lentille  plus  faible. 

(  I)  Voy.  Donders,  ,\cilerl.  fjiDcel.,  1840,  l.  Il,  !2,  p  539. 
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Les  images  eatoptoscopiques  produites  par  des  sources  lumineuses  très- 
petites,  qui  se  rapprochent  davantage  d'un  point  matliémalique,  présentent 
des  zones  de  diffraction,  tandis  que  celles-ci  disparaissent  dans  la  pénombre 
des  sources  lumineuses  de  plus  grande  dimension. 

Plus  l'objet  est  voisin  de  la  couche  sensible  de  la  rétine,  plus  sont  favo- 
rables les  conditions  qui  permettent  la  vision  entoplique  d^-  cet  objet.  La 
couche  des  fibres  nerveuses  et  le  réseau  vasculaire  de  la  rétine  doivent  donc 
se  distinguer  physiquement  par  des  ombres  assez  nettes.  Nous  verrons 
cependant  que,  pour  la  perception  physiologique  de  ces  ombres,  il  faut 
encore  tenir  compte  de  certaines  influences  accessoires. 

Lorsque  la  source  lumineuse  occupe  le  foyer  antérieur  de  l'œil,  les  rayons 
prennent  dans  l'œil  une  direction  parallèle.  Si  l'on  éloigne  davantage  la 
source  lumineuse,  les  rayons  deviennent  de  plus  en  plus  convergents,  jus- 
qu'à ce  qu'ils  se  réunissent  en  un  point  de  la  rétine,  ce  (|ui  a  lieu  lorsque 
la  source  lumineuse  est  à  la  distance  de  la  vue  distincte.  Si,  au  contraire,  la 
source  lumineuse  se  rapproche  de  l'œil  d'une  distance  moindre  que  la  dis- 
tance locale  antérieure,  les  rayons  deviennent  de  plus  en  plus  divergents. 
C'est  de  la  direction  des  rayons  lumineux  à  l'intérieur  du  globe  oculaire 
que  dépend  la  grandeur  de  l'image  entoplique.  S'ils  convergent  vei's  la  rétine, 
l'orribre  est  plus  petite  que  l'objet;  s'ils  divergent,  elle  est  plus  grande.  Dans 
ce  dernier  cas,  l'ombre  est  d'autant  plus  grande  que  l'objet  est  plus  rapproché 
du  point  de  croisement  des  rayons  lumineux  et  plus  éloigné  de  la  rétine.  A 
mesure  qu'elle  augmente  d'étendue  cette  ombre  perd  en  intensité. 

L'image  entoptique  est  exactement  de  la  même  grandeur  que  l'objet  quand 
l'ombre  est  formée  par  des  rayons  parallèles.  Dans  ce  cas  on  peut  déterminer 
la  grandeur  de  l'image  rétinienne,  et  par  conséquent  aussi  la  grandeur  réelle 
de  l'objet  entoptique  d'après  la  grandeur  de  la  projection  de  cette  image.  Il 
est  vrai  de  dire  qu'on  doit  en  déduire  les  franges  de  diffraction  que  produisent 
les  petits  objets,  de  même  que  la  pénombre  que  produisent  les  sources  lu- 
mineuses étendues.  Si  l'on  projette  le  spectre  entoptique  à  30  centimètres, 
et  si  la  distance  du  point  de  croisement  des  rayons  à  la  rétine  est  de  15  milli- 
mètres, on  obtient  une  image  de  projection  qui  est  vingt  fois  plus  graïule 
que  l'image  rétinienne.  Par  le  même  procédé  on  évalue  l'amplitude  réelle 
des  mouvements  de  l'objet  entoptique. 

C'est  Listing,  qui,  le  premier,  enseigna  à  déterminer  le  siège  des  imiiges 
entoptiques  d'après  la  parallaxe  entoptique  relative  produite  par  le  dépla- 
cement de  la  source  lumineuse  relativement  à  l'œil.  Plus  l'objet  est  rap- 
proché de  la  rétine,  plus  est  petit  le  déplacement  parallactique  de  sou  ombre. 

Brewster  rendit  cette  détermination  plus  exacte  :  au  lieu  de  déplacer  une 
source  lumineuse  il  en  employait  deux,  qui  étant  rapprochées  l'une  de  l'autre, 
produisaient  deux  faisceaux  de  rayons  homocentriques.  L'intervalle  réciproque 
des  ombres  doubles  qu'elles  forment  permet  de  calculer  la  distance  de  l'objet 
à  la  rétine. 
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Donders  a  perfectionné  ce  procédé.  Par  la  méthode  à  double  vue  il  projette 
sur  une  surface  plane  les  doubles  ombres  obtenues  par  le  mode  précédent.  Il 
mesure  alors  la  distance  qui  sépnre  les  doubles  images,  et  il  la  compare  ii  l'in- 
tervalle des  centres  des  deux  images  de  la  pupille.  Si  les  objets  sont  situés 
dans  le  plan  pupillaire  même,  la  distance  des  doubles  images  est  égale  à  celle  des 
centres  des  im.Tges  de  la  pupille.  Au  contraire,  plus  les  objets  sont  rapprochés 
de  la  rétine,  plus  est  petite  la  distance  de  leurs  doubles  images.  Si  l'image 
occupe  la  couche  sensible  même  de  la  rétine,  l'écartement  est  =0.  L'écarte- 
nient  (y)  des  doubles  images  de  l'objet  entoptique  se  comporte,  relativement 
à  la  dislance  réciproque  des  centres  des  images  pupillaires  (x),  comme  la 
distance  de  l'objet  à  son  image  rétinienne,  relativement  à  la  distance  de 
l'image  rétinienne  à  la  pupille. 

Si  la  distance  de  la  pupille  à  la  rétine  =  18""",  la  distance  de  l'objet  à  la 

rétine  sera  =  — ^  mm.  (1). 

§  4'J.  V image  entoptique  est  circonscrite  par  l'ombre  de  l'iris.  On  constate 
un  rétrécissement  de  la  pupille,  soit  pendant  les  efforts  d'accommodation,  soit 
dans  les  cas  où  la  lumière  pénètre  en  plus  grande  quantité  dans  l'œil  duquel 
on  observe,  ou  dans  l'autre  œil  du  côté  opposé.  On  peut  ainsi  (par  exemple, 
dans  le  cas  de  parésie  de  l'iris)  constater  plus  exactement  que  par  les  pro- 
cédés directs  si  la  mobilité  de  la  pupille  subsiste  ou  non.  On  observe  facile- 
ment le  rétrécissement  de  la  pupille  dans  les  efforts  d'accommodation  au 
bioyen  d'une  gouttelette  de  mercure  placée  sur  une  surface  de  verre  qu'on 
rapproche  de  l'œil  :  tandis  que  le  reflet  de  la  gouttelette  mercurielle  sert  de 
source  lumineuse,  on  fait  regarder  à  côté  d'elle,  à  travers  la  plaque  de  verre, 
un  objet  dont  on  fait  varier  la  distance.  En  observant  le  mouvement  d'ac- 
commodation, il  faut  naturellement  prendre  ses  mesures  contre  les  varia- 
tions de  l'éclairage. 

En  règle  génér.de,  la  forme  de  la  pupille,  et  par  conséquent  son  image 
entoptique,  ne  sont  pas  circulaires.  Mais  cette  image  paraît  bien  plus  allon- 
gée dans  l'œil  astigmate.  On  peut  utiliser  avec  fruit  cette  observation  dans 
la  détermination  de  la  direction  aux  méridiens  principaux. 

A  l'état  normal,  le  bord  de  la  pupille  paraît  déjà  quelque  peu  échancré; 
dans  l'iritis  ses  anlVactuosilés  sont  encore  plus  prononcées.  On  les  constate 
très-nettement  par  l'entoptoscopie,  aussi  bien  que  les  adhérences  au  cristallin 
et  les  dépôts  pigmentaires  formés  sur  la  capsule  cristallinienne.  Ces  phéno- 
mènes, chez  un  individu  sujet  aux  iritis  récidivantes,  permettent  de  pressentir 
de  bonne  heure  les  rechutes  et  de  les  différencier  d'autres  alfections.  Lors- 
que l'œil  est  à  demi  fermé,  on  voit  nettement  les  parties  situées  en  avant  de 
la  surface  pupillaire  :  les  cils,  le  bord  palpébral,  et  de  plus  le  spectre  muco- 
lacrymal  de  la  cornée  (Mackenzie),  des  globules  muqueux  opaques,  suspendus 
dans  le  liquide  des  larmes  (Listing),  et  des  bulles  d'air  brillantes  (Ruete). 


(Ij  noiiders,  Nedeii.  Lancet,  18iG,  t.  II,  p.  500. 
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Ces  particules  poussées  par  les  paupières  glissent  avec  les  larmes  sur  la 
cornée,  tandis  que  les  bulles  d'air,  en  vertu  de  leur  légèreté,  s'élèvent  et 
dans  la  projection  renversée,  par  conséquent,  paraissent  tomber.  L'intensité 
de  ce  spectre  peut  augmenter  dans  certaines  formes  de  conjonctivite  cliro- 
nique,  au  point  de  diminuer  considérablement  l'acuité  visuelle.  Le  long  des 
fentes  palpébrales  on  observe  le  bord  lacrymal  qui  change  de  forme  quand 
les  paupières  se  ferment. 

On  peut  produire,  de  la  surface  par  le  frottement  des  paupières  sur  la 
cornée,  des  altérations  dans  la  réfraction,  qui  se  manifestent  sous  la  forme 
de  lignes  horizontales  irrégulières  (Young), 

De  légères  opacités  nuageuses  et  des  corps  étrangers  sur  la  cornée  sont 
faciles  à  reconnaître  à  l'examen  entoptique. 

En  arrière  du  plan  pupillaire,  ce  sont  surtout  les  opacités  du  cristallin  qui 
nous  intéressent,  au  point  de  vue  de  l'observation  entoptique.  Dans  presque 
tous  les  cristallins  normaux,  on  peut  distinguer  des  taches  perlées,  lumineuses 
(Listing);  ces  taches  changent  avec  l'âge;  elles  apparaissent  et  disparaissent. 
Plus  rarement  on  trouve  dans  l'œil  normal  des  taches  noires  de  forme  irré- 
gulière. Elles  sont  d'une  nature  plus  persistante.  En  outre,  on  observe  des 
lignçs  noires,  radiées,  généralement  périphériques,  tandis  qu'au  centre  appa- 
raît une  figure  étoilée.  Ces  figures  tiennent  l'une  et  l'autre  aux  secteurs  du 
cristallin  (lUiete). 

Donders  a  fait  remarquer  qu'il  faut  surtout  attribuer  à  cette  structure  du 
cristallin,  le  fait  que  de  petits  points  présentent  la  forme  étoilée  lorsque  l'œil 
n'est  pas  adapté  à  leur  distance.  Ce  phénomène  devient  particulièrement 
net  dans  les  cas  où  les  sources  lumineuses  sont  très-petites.  Pour  avoir  une 
source  lumineuse  très-petite,  Donders  se  sert  de  globules  de  céruse  obtenus 
en  grattant  un  papier  glacé,  et  répandus  sur  du  velours  noir.  Si  l'on  amène 
un  de  ces  globules  (de  1/6"  de  millimètre  environ  de  diamètre)  en  deçà  de 
la  distance  pour  laquelle  l'œil  est  adapté,  on  remarque  qu'à  la  place  du  point 
apparaît  un  cercle  de  petites  taches  grisâtres.  Si  le  globule  est  situé  au  delà 
de  cette  distance  (myopie,  spasme  de  l'accommodation,  ou  interposition 
d'une  forte  lentille  positive  au  devant  de  l'œil),  on  constate  alors  l'apparition 
d'un  centre  clair  d'où  émane  une  série  de  rayons.  Dans  les  deux  cas  la  figure 
est  plus  ou  moins  elliptique,  son  excentricité  dépendant  du  degré  de  l'astig- 
matisme normal  ou  aimrmal. 

Chacune  de  ces  taches,  qui  s'étendent  en  rayonnant,  présente  une  certaine 
dispersion  de  couleurs  :  le  bleu  occupe  le  centre  quand  l'objet  est  en  deçà 
de  la  vue  distincte;  c'est  le  rouge,  au  contraire,  quand  l'objet  est  plus  loin 
que  le  point  pour  lequel  l'œil  est  adapté.  C'est  surtout  quand  on  fait  l'expé- 
rience avec  les  globules  les  plus  petits  que  les  taches  présentent  la  forme 
de  lignes  radiées.  On  obtient  tous  ces  phénomènes  au  moyen  de  toute  source 
lumineuse  de  dimensions  restreintes  et  d'une  intensité  suffisante. 

Ces  images  sont  manifestement  des  franges  de  diffraction  par  interférence, 
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résultant  de  la  dilïérence  des  coefficients  de  réfraction  des  différents  secteurs 
du  cristallin.  Chaque  secteur  forme  une  image  particulière.  Toutes  les  images 
sont  sur  le  même  axe  ;  mais  comme  les  distances  focales  de  différents  secteurs 
sont  différentes,  les  images  ne  se  recouvrent  pas  complètement. 

Si  l'on  rapproche  de  l'œil  le  -point  lumineux,  l'image  devient  le  spectre 
connu  du  cristallin. 

Les  rayons  des  étoiles,  les  lignes  lumineuses  radiées  dans  le  spectre 
entoptique  du  cristallin  et  la  polyopie  monoculaire,  doivent  être  attribués  à 
la  même  cause  (Donders).  Dans  la  vision  ordinaire,  cette  réfraction  irrégu- 
lière est  relativement  peu  nuisible.  Donders  a  même  démontré  que  l'achro- 
matisme de  l'œil  en  peut  augmenter,  savoir,  lorsque  les  images  différemment 
colorées  coïncident  et  se  neutralisent. 

L'entoptoscopie  permet  de  constater  facilement  les  opacités  anormales  du 
cristallin  ;  généralement  celles-ci  débutent  par  l'augmentation  des  stries 
noires  et  radiées.  L'examen  entoptique  est  donc  d'une  grande  importance, 
lorsqu'on  veut  suivre  le  développement  d'une  cataracte.  Les  malades  atteints 
d'une  cataracte  commençante,  s'ils  sont  suffisamment  intelligents,  peuvent  se 
servir  d'une  carte  de  visite  percée  d'une  ouverture  étroite,  ce  qui  leur  permet 
de  pratiquer  l'examen  entoptique,  et  de  dessiner  l'image  de  leur  cristallin  à 
des  intervalles  de  temps  réguliers.  Comme  l'opacité  débute  la  plupart  du 
temps  par  la  périphérie,  on  doit  avoir  soin  de  dilater  la  pupille,  indication  à 
fermer  l'autre  œil  et  à  affaiblir  la  lumière.  Pour  un  examen  complet  du  cris- 
tallin, les  mydriatiques  sont  indispensables. 

Les  images  entoptiques  du  corps  vitré  se  caractérisent  en  première  ligne 
parles  mouvements  réels  qui  leur  appartiennent.  Si,  par  exemple,  l'œil  tourne 
de  haut  en  bas,  et  que  ce  mouvement  soit  brusquement  interrompu,  les  opa- 
cités apparaissant  dans  le  champ  visuel,  prolongent  leur  mouvement  dans 
la  même  direction  pendant  un  court  espace  de  temps.  Elles  conservent  tou- 
jours la  même  dimension,  et  ne  semblent  donc  pas  pouvoir  se  mouvoir 
d'avant  en  arrière.  Il  faut  vraisemblablement  en  chercher  la  cause  dans  la 
structure  du  corps  vitré. 

A  cause  de  leur  mobilité,  on  leur  a  donné  le  nom  de  mouches  volantes. 

Les  formes  différentes  qu'elles  présentent,  et  que  Donders  et  Doncan  ont 
constatées  au  microscope  sur  le  corps  vitré  à  l'état  frais,  sont  les  suivantes  < 
1°  Cercles  isolés  ; 
2»  Chapelets  ; 

3"  Groupes  de  cercles  et  de  petites  sphères  adhérents  les  uns  aux  autres  \ 
4"  Lignes  nuageuses  semblables  à  des  replis  transparents  de  membranes. 

Ainsi  que  nous  l'avons  vu  plus  haut,  ce  sont  avant  tout  les  opacités  de  la 
partie  postérieure  de  l'œil,  qui  se  laissent  percevoir  avec  le  plus  de  facilité 
même  sans  éliminer  la  lumière  diffuse.  Les  phénomènes  entoptiques  anormaux 
ne  sont  pas  seuls  à  provoquer  des  plaintes  de  la  part  des  patients  ;  les  mouches 
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volantes  ordinaires  du  corps  vitré  deviennent  souvent  une  cause  d'inquié- 
tude lorsque,  sous  l'influence  de  certaines  causes,  elles  prennent  sou- 
dainement une  netteté  extraordinaire.  C'est  surtout  le  cas  quand  l'insuffi- 
sance de  l'adaptation  de  l'œil  s'est  développée  rapidement  (par  exemple,  dans 
l'hypermétropie  compliquée  d'un  défaut  de  l'accommodation,  dans  la  myopie 
progressive,  dans  l'aphakie).  Grâce  aux  verres  correcteurs,  ces  troubles  entop- 
tiques  disparaissent. 

Les  opacités  fortement  réfringentes  de  la  cornée,  et  surtout  du  crislallin, 
peuvent  elles-mêmes  devenir  des  sources  de  lumière  homocentrique,  et  faire 
que  les  malades  se  plaignent  de  mouches  volantes.  Dans  ce  cas,  les  lunettes 
teintées,  absorbant  les  rayons,  sont  d'un  grand  secours. 

Comme  nous  l'avons  dit,  les  objets  entopliques  sont  d'autant  plus  facile- 
ment constatés,  qu'ils  sont  plus  voisins  delà  couche  sensible  de  la  rétine.  La 
couche  des  filets  nerveux,  avec  son  réseau  vasculaire,  se  trouve  donc  dans  les 
conditions  les  plus  favorables  aux  observations  entoptiques.  Toutefois,  on  ne 
les  voit  pas  dans  les  conditions  ordinaires.  Comme  leurs  ombres  n'ont  pas  de 
mobilité  réelle,  mais  seulement  une  mobilité  apparente  très-restreinte,  elles 
tombent  toujours  sur  les  mêmes  points  de  la  rétine,  et  il  en  résulte  que  les  élé- 
ments sensibles  de  la  rétine  s'adaptent  à  cette  interception  de  l'éclairage. 
Ce  n'est  que  lorsque  le  mouvement  imprimé  à  la  source  lumineuse  fait  que 
les  ombres  viennent  à  se  déplacer,  que  leur  image  entoptique  devient  visible. 
Les  parties  sur  lesquelles  tombent  ordinairement  les  ombres  apparaissent 
alors,  par  suite  de  l'accroissement  de  sensibilité  pour  la  lumière,  qui  d'or- 
dinaire ne  les  frappe  pas,  comme  des  lignes  claires,  limitées  par  les  ombres 
de  la  couche  des  fibres  nerveuses.  On  obtiendra  donc  l'image  entoptique  du 
réseau  vasculaire  de  la  couche  nerveuse,  par  le  même  procédé  que  toutes 
les  autres  figures  entoptiques,  dès  qu'on  provoque  le  mouvement  nécessaire 
de  la  source  lumineuse.  On  sait  que,  pour  l'examen  entoptique  des  milieux 
profonds  de  l'œil,  il  est  préférable  de  se  servir  d'une  forte  source  lumi- 
neuse, tandis  que  pour  les  milieux  situés  dans  une  région  plus  antérieure, 
il  vaut  mieux  employer  une  source  lumineuse  faible;  aussi  recherche-t-on 
l'image  entoptique  de  la  rétine  au  moyen  d'une  forte  source  lumineuse, 
grâce  à  laquelle  les  autres  phénomènes  entoptiques  passent  au  second  plan. 
Pour  voir  l'image  entoptique  de  la  rétine,  on  se  servira  donc  d'un  faisceau 
de  rayons  parallèles,  par  exemple  en  faisant  regarder  à  travers  une  petite 
ouverture  une  surlace  fortement  éclairée,  que  l'on  déplace  rapidement  devant 
l'œil;  nubien,  on  emploiera  un  faisceau  de  lumière  soit  convergente,  soit  diver- 
gente, c'est-à-dire  qu'on  projettera  en  avant  ou  en  arrière  de  la  rétine  l'image 
d'une  source  lumineuse  de  grandeur  suffisante,  au  moyen  d'une  lentille 
positive  ou  négative.  On  obtient  l'image  entoptique  rétinienne  maxima, 
lorsque  la  source  lumineuse  est  tout  à  fait  voisine  de  la  rétine.  On  arrive  à 
ce  résultat  en  plaçant  au  devant  de  l'œil  une  lentille  positive  qu'on  agite  avec 
rapidité.  Au  lieu  de  la  lentille,  c'est  aussi  l'objet  lumineux  qu'on  peut  faire 
mouvoir.  On  voit  ainsi  surtout  les  images  des  objets  qui  sont  disposés  per-- 
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pendiculairement  à  la  direction  du  inouvement.  Si  l'on  fait  mouvoir  vertica- 
lement la  lentille  ou  la  source  lumineuse,  ce  sont,  en  premier  lieu,  les  vais- 
seaux et  les  filets  nerveux  horizontaux  que  l'on  aperçoit;  si  le  mouvement  est 
horizontal,  on  voit  au  contraire  les  fibres  et  les  vaisseaux  verticaux. 

Les  ondjres  des  vaisseaux  manquent  au  centre  du  champ  visuel;  ce  fait 
concorde  avec  la  structure  de  la  macula. 

Par  ce  procédé,  on  peut  nettement  circonscrire  les  opacités  anormales  de 
la  rétine,  et  principalement  celles  qui  sont  voisines  de  son  centre. 

L'image  entoptique  des  vaisseaux  rétiniens  périphériques  devient  le  plus 
nette  lorsqu'on  donne  à  la  lumière  une  direction  très-oblique.  C'est  Purkinje 
qui,  le  premier,  a  décrit  ce  dessin  artériel  tel  qu'on  peut  le  percevoir  lorsque, 
l'œil  étant  dirigé  vers  un  fond  obscur,  on  fait  mouvoir  de  haut  en  bas  une 
flamme  placée  latéralement  par  rapport  à  l'œil.  La  netteté  de  l'image  aug- 
mente encore  par  une  lumière  concentrée  traversant  la  sclérotique  et 
animée  d'un  mouvement  de  va-et-vient  rapide.  H.  Miiller,  qui  a  analysé  ce 
phénomène,  a  fait  voir  que,  dans  les  deux  cas,  c'est  l'image  de  la  flamme, 
formée  dans  la  partie  opposée  de  l'intérieur  de  l'œil,  qui  devient  la  source 
lumineuse  provoquant  le  phénomène  entoptique.  Si,  d'après  la  première  mé- 
thode, on  fait  mouvoir  simplement  une  lampe  à  côté  de  l'œil,  la  lumière 
tondje  obliquement  à  travers  la  pupille,  et  forme  une  image  sur  le  côté  opposé 
de  la  périphérie  rétinienne.  De  même,  lorsque  les  rayons  lumineux  sont  con- 
centrés au  moyen  d'une  lentille,  sur  la  face  externe  de  la  sclérotique,  ils 
pénètrent  en  partie  à  travers  les  membranes  de  l'œil,  pour  former  une  source 
lumineuse  sur  le  côté  opposé. 

La  constatation  entoptique  du  dessin  artériel  nous  procure  le  moyen  de 
déterminer  la  force  visuelle  de  la  rétine  dans  les  cas  où  les  milieux  réfrin- 
gents de  la  partie  antérieure  de  l'œil  ont  perdu  leur  transparence.  Par 
exemple,  dans  les  cas  de  cataractes  complètement  opaques,  la  figure  vascu- 
laire,  provoqtu'e  par  l'éclairage  de  la  sclérotique,  nous  fournit  un  procédé 
d'une  valeur  inappréciable  pour  la  recherche  de  la  perceptibilité  rétinienne. 
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OPTASIOSCOPIE 


ÉTUDE  DE  LA  PERCEPTIBILITÉ  RÉTINIENNE  EN  DEHORS  DE  l'aCTION 
DE  LA  LUMIÈRE. 

§  50.  Phosphènes  de  pression.  —  Toute  excitation  du  nerf  optique  produit 
une  impression  lumineuse.  La  lumière  est  l'agent  normal  d'excitation  de 
l'appareil  visuel  ;  mais  celui-ci  réagit  cependant  aussi  sous  l'action  d'autres 
excitants  :  les  plus  connus  sont  les  excitants  mécaniques  et  électriques. 

Serres  d'Uzès  a  mis  à  profit  l'excitation  mécanique  dans  le  diagnostic  de 
la  perception  rétinienne.  Une  pression  modérée  exercée  directement  sur 
le  bulbe  oculaire,  ou  indirectement,  c'est-à-dire  par  l'intermédiaire  de  la 
paupière,  au  moyen  d'un  instrument  arrondi,  provoque  une  impression 
lumineuse,  que  Serres  d'Uzès  a  désignée  sous  le  nom  de  phosphène.  Le 
phosphène  est  projeté  dans  une  direction  opposée  à  celle  de  la  pression  ;  par 
conséquent,  il  se  produit  dans  le  point  même  où  la  pression  a  été  exercée,  et 
il  résulte  vraisemblablement  d'un  tiraillement  mécanique  de  la  rétine,  déter- 
minant une  modification  de  la  circulation  de  cette  membrane. 

Dans  un  champ  visuel  sombre,  le  phosphène  se  manifeste  sous  la  forme 
d'une  tache  claire,  circulaire,  circonscrite  par  un  double  bord  de  teinte  sombre  ; 
dans  un  champ  visuel  clair,  il  apparaît  au  contraire  comme  une  tache  noire 
entourée  d'un  double  bord  clair.  Si  l'on  exerce  la  pression  sur  la  scléro- 
tique, assez  loin  en  arrière  pour  que  le  phosphène  se  produise  à  peu  près 
au  milieu  du  champ  visuel,  on  peut  se  convaincre  facilement  que  les  images 
lumineuses  perçues  simultanément  au  même  point  semblent  défigurées,  et 
que  la  sensibilité  est  émoussée  pour  la  lumière  objective. 

Si  la  pression  est  exercée  sur  la  face  antérieure  de  la  sclérotique,  le  phos- 
phène ne  forme  plus  un  cercle,  mais  un  demi-cercle,  et  l'on  constate  ainsi 
que  le  pression  est  arrivée  à  la  limite  du  champ  visuel. 

Si  l'on  comprime  le  globe  oculaire  latéralement  et  avec  une  certaine  force, 
on  remarque  souvent,  vis-à-vis  du  phosphène  normal,  un  second  phosphène 
qui  est  dù,  selon  toute  vraisemblance,  à  la  contre-pression  du  bulbe  sur 
la  paroi  orbitaire. 
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Oa  obtient  de  niêiiie  un  pliosphène  étendu  an  centre  dn  champ  visuel, 
si  l'on  repousse  le  globe  ocubiire  d'avant  en  arrière  dans  la  cavité  de  l'orbite. 
Souvent  on  constate  alors  l'existence  d'un  cercle  lumiiienx  qui  circonscrit  la 
taclie  de  Mariotte;  celui-ci  est  probablement  le  résultat  de  la  pression  pro- 
duite par  la  résistance  qne  le  nerf  optique  oppose  aux  parties  qui  l'envi- 
ronnent. 

Lorsqu'on  exerce  sur  l'œil  une  pression  progressivement  croissante,  il 
arrive  un  moment  où  le  phnsphène  ilisparaît,  et  en  même  temps  la  sensi- 
bilité rétinienne  s'évanouit. 

Donders  (I)  a  fait  remarquer  que  la  disparition  de  la  perceptibilité  Inmi- 
neuse  coïncide  exactement  avec  le  début  delà  pulsation  artérielle,  qu'on  peut 
constater  dans  le  même  instant,  au  moyen  de  l'ophibalmoscope.  Plus  l'œil  est 
dur,  moins  la  pression  doit  être  forte  pour  provoquer  la  pulsation  artérielle. 

C'est  également  à  l'excitation  mécanique  qu'il  faut  attribuer  le  pbos- 
phène  d'accommodation  qui  se  produit  sons  forme  d'un  cercle  lumineux 
dans  des  efforts  d'accommodation  brusques  et  intenses.  Purkinje  le  premier 
a  signalé  ce  phénomène;  Czermak  l'attribuait  à  un  tiraillement  de  Vora  ser- 
rata,  lorsque,  d'après  la  théorie  de  l'accommodation  de  llelmholtz,  la  zone 
de  Zinn  revient  brusquement  à  sa  tension  normale. 

Les  phospliènes  de  pression  peuvent  être  mis  k  profit  avec  avantage,  lors- 
qu'on veut  examiner  la  sensibilité  de  parties  limitées  de  la  périphérie  réti- 
nienne. Les  limites  du  champ  visuel  restreint  par  une  cause  morbide,  et  les 
scotomes  latéraux  peuvent  être  diagnostiqués  par  ce  procédé,  dont  on  peut 
comparer  les  résultats  avec  ceux  de  l'ophtlialmoscopie.  C'est  surtout  dans  le 
décollement  de  la  réline  que  les  phospliènes  nous  semblent  être  un  excellent 
moyen  de  diagnostic.  Dans  les  cas  où  des  opacités  du  corps  vitré  rendent 
l'examen  ophthalmoscopique  extrêmement  difficile,  et  où  la  rétine  décollée 
est  encore  sensible  à  la  lumière,  l'absence  des  phosphènes  est  l'unique  moyen 
de  déterminer  les  limites  du  décollement. 

§  51.  PiiOTOPsiES.  — Les  photopsies,  qui  se  produisent  dans  les  cas  de  con- 
gestion et  d'inflammation  de  la  rétine,  appartiennent  aux  excitations  de  cette 
membrane  qui  sont  indépendantes  de  l'action  lumineuse.  Elles  sont  dues  à 
une  altération  de  la  nutrition  rétinienne,  et  peuvent  être  considérées  peut- 
être  comme  des  phosphènes  de  pression  produits  par  l'afflux  sanguin  et  par 
l'augmentation  du  liquide  nourricier. 

D'ailleurs  nous  rappelons  ici  que  la  rétine  normale  elle-même  perçoit  con- 
tinuellement une  certaine  lumière  subjective.  Cette  lumière  propre  de  la  ré- 
tine est  en  partie  le  produit  de  la  persistance  des  impressions  lumineuses 
précédentes,  mais  en  partie  aussi  le  résultnt  de  cette  excitation  mécanique 
continuelle,  quoique  légère,  qu'occasionnent  les  mouvements  de  l'œil  et  les 
changements  de  la  pression  intra- oculaire. 

(I)  Doiulors,  Uelinr  dio  siditbari^n  Krsp|ipiniine;pn  âer  liliill)f>\vp£;mig  iin  Aw^c  lArch.  /'. 
Ophth.,  t.  1,  2,  p.  7(j). 
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Les  pliotopsies  sont  d  une  très-grande  valeur  dans  le  diagnostic.  Les  images 
persistantes  qui  suivent  l'action  lumineuse  ont  en  effet  trouvé  leur  application 
au  diagnostic,  et  spécialement  dans  la  détermination  exacte  de  la  position  de 
l'œil.  {Voy.  chap.  TroponuHrie.) 

§52.  Excitation  électrique  du  nerf  optique.  —  Des  courants  électriques 
d'une  très-faible  intensité  suffisent  pour  exciter  le  nerf  optique.  Si  l'on 
place  dans  la  bouche  un  des  pôles  d'un  élément  d'une  pile  de  Wollaston 
(cuivre  et  zinc),  et  l'autre  pôle  surune  des  paupières  préalablement  humectée, 
on  perçoit  une  sensation  lumineuse,  chaque  fois  que  l'on  ouvre  ou  qu'on 
ferme  le  courant.  La  lueur  qui  se  produit  quand  on  ferme  le  courant  est  plus 
intense  pour  le  courant  positif;  au  contraire,  pour  le  courant  négatif,  c'est 
la  lueur  qui  se  produit  à  l'ouverture  du  courant  (Pfaff).  Dans  cette  expé- 
rience, il  faut  avoir  soin,  bien  entendu,  que  le  globe  oculaire  ne  soit  pas 
irrité  mécaniquement. 

Si  l'on  se  sert  de  couranis  plus  forts,  l'influence  de  l'électricité  se  pro- 
longe. Dans  le  courant  positif,  on  obtient  un  champ  visuel  fortement  éclairé, 
d'une  lueur  violette  pâle  (exagération  de  la  lumière  propre  de  la  rétine).  Avec 
un  courant  négatif  au  contraire,  le  champ  visuel  est  plus  sombre  (affaiblis- 
sement de  la  lumière  propre  de  la  rétine),  et  il  présente  une  couleur  jaunâtre. 
Si  l'on  interrompt  le  courant,  on  perçoit  la  couleur  complémentaire.  La 
papille  du  nerf  optique  devient  en  même  temps  visible  dans  le  champ  visuel 
et  reçoit  toujours  une  excitation  électrique  inverse  de  celle  de  la  réline 
(Purkinje). 

Tant  que  la  lumière  propre  de  la  rétine  augmente  (courant  positif)  la 
sensibilité  diminue  pour  la  lumière  qui  arrive  en  même  temps  à  la  rétine 
(Piitter).  Il  suit  de  là  que,  lorsqu'on  interrompt  le  courant,  la  sensibilité  s'ac- 
croît pour  la  lumière. 

Si  les  courants  électriques  arrivent  à  l'œil  par  l'intermédiaire  du  cerveau 
—  il  faut  dans  ce  cas  agir  avec  prudence  (Le  Roy) —  il  se  produit  des  halluci- 
nations visuelles. 

Peut-être  l'excitation  galvanique  pourra-t-elle  être  utilisée  avec  profit  dans 
le  diagnostic  différentiel  de  l'amaurose  commençante. 


BIBLIOGRAPHIE 

1700.  Newton  (J.).  Optice,  à  la  fin  de  la  «  Quajstio»  XVI. 
1774.  EiCHEL,  m  CoUexl.- sac.  nied.  Ilavnienais. 

1797.  HuMROi.DT  (A.  von).  Ve.rsuclie  iiber  die  gereizte  Muskel  iind  Nervonfas^r,  t.  H,  p.  144. 
1801.  YOUNG  (Th.).  On  the  mechanismo  of  the  eyc  {Phil.  Transact.,  t.  I,  p.  23). 
1819.  PuRKiNJK.  Beobarlitnngen  iind  Yersuclie  zur  Physiologie  der  Sinne,  t.  I,  p.  78,  1"2G 
1,3G;  t.  II,  p.  11.^..  1819-1825. 


714 


SNELLEN  ET  LANDOLT.  -  PERCEPTIBILITÉ  RÉTINIENNE. 


1825.  Magendie,  Journal  de  Phijsioloijie,  t.  IV,  p.  180;  t.  V,  p-  189. 

1826.  MiiLLER  (J.).  Ueber  die  phantastisclien  Gesichtserscheinungeii,  p.  30.  CobleuU. 

1832.  BiiEvvsTER  (D.),  in  Pogrj.  Ann.,  XXVI,  156.  Phil.  Mag.,  I,  56. 

1833.  Seiler,  in  Henke's  Zeitschr.  /'.  GerichtI.  Med.  i.  Quartal,  p.  266. 

1834.  LiNKE.  De  fungo  medullari.  Lipsiœ. 

—  QuEUTELET.  Pogg.  Ami.,  XXXI,  494. 

—  MiiLLER  (J.),  Arcli.  /'.  Anat.  und  Physinl.,  p.  140. 

1840.  TouRTUAL,  in  J.  Millier  Handhuch  der  Phipiologic,  t.  II,  p.  259. 
1850.  Serres  d'Uzès.  (Du  phospliène,  C.  R-,  XXXI,  375-378.) 

1855.  CzERMAK.  Physiologische  Studien.  Abtii.  II,  p.  32  {Wiener  Sitzungsherichte,  XII, 

322,  et  XV,  454,  1854,  1855.) 

1856.  Laiblin  (A.-E.).  Die  Wahrnehmung  der  Clioroidealgelasse  des  eigenen  Auges.  Thèse 

de  Tubinge. 

—  Meissner.  Bericht  iiber  die  Fortschritte  der  Physiologie  im  Jahre  1856,  p.  368  (in 

Henke's  Zeitschr.  f.  ration.  Medicin,  1856). 

1857.  (jZERMAK  (Joh.).  Ueber  das  Accommodationsphosphen  (Sitzungsberichte  der  mathem. 

nalurw.  Classe  der  kais.  Acad.  der  Wissensch.  Bd.  XXVII,  1857,  p.  78. 

1870.  SzOKALSKi.  Phospliene  besonderer  Art  {Klin.  Mon.  /'.  Augenh.,  1870,  p.  146.) 

—  FiCK  (Adolf).  Lehrbuch  der  Anatomie  und  Physiologie  der  Sinnesorgane,  1864,  p  270. 

Druckphospheu. 

1755.  Le  Roy.  Mém.  de  iiiathém.  de  l'Acad.  de  France,  1755,  p.  86-92.. 

1794.  Pfaff,  in  Gren's  Journal  de  Physique,  t.  VU,  1794,  p.  252,  253. 

1795.  —  Ueber  thierische  Electricitiit,  1795,  p.  142. 

1798.  PiiTTEU.  Beweis,  dass  ein  bestândiger  Galvanismus  den  Lebensprocess  im  Tliierreiche 

bpgleite,  p.  127.  Wetmar,  1798. 
1800.  VoLTA.  Colezione  dell'opere,  t.  II,  1800,  2,  p.  124. 

—  RiTïER.  Beitriigc  zur  niihercn  Kenntniss  des  Galvanismus,  Bd.  II,  St.  3,  4,  p.  159, 

166,  g  93.  1800. 

1805.  —  iu  Gilbert's  Aimalen,  t.  VII,  p.  448;  t.  XIX,  p.  6-8,  1801  u.  1805. 

1819.  PuRKiNJE.  Beobachtungen  und  Versuche  zur  Physiologie  der  Sinne,  Bd.  I,  Prag., 

1819,  p.  50,  Bd.  II,  Berlin,  1825,  p.  31  (Kastner's  Arch.  f.  die  gesammte  Na- 

turlehre,  1825). 

1823.  MosT.  Ueber  die  grosscn  Heilkrâfte  des  in  unseren  Tagen  mit  Unrecht  vdrnachliis - 
sigten  Galvanismus,  p.  812.  Liineburg,  1823. 

1829.  Fechner.  Lehibuch  des  Galvanismus  und  der  Electrochemie,  cap.  39,  p.   485  ff. 

1829. 

1830.  Hjort.  De  Functione  retiufe  nervosœ,  art.  I!  (Dissert.),  p.  31,  17.  Christiania,  1830. 
1848.  Du  Bois-Reymond  (E.).  Untersuchungen  iiber  thierische  Electricitiit,  t.  1,  p.  283-293, 

338,  358,  1848. 

1868.  MoNOYER.  Idée  d'une  nouvelle  théorie  entièrement  physique  des  images  consécutives 
(Diill.  de  la  Soc.  des  sciences  naturelles  de  Strasbourg,  1868). 

1867.  Helmholtz.  Optique  physiologique.,  édit.  allemande,  p.  195,200,202,  839;  éditinn  * 
française,  p.  273,  275. 

1871.  Becker  (J.-K.).  Zur  Lehre  von  den  subjectiven  Farbenerscheinungen  (Pogg.  Ann.  d. 

Phijsik.,  t.  V.  p.  305-319,  1871). 


OPHTIIALMOTONOMETRIE 


§  53.  Détermination  de  la  tension  du  globe  oculaire.  —  La  rochorche  de 
la  tension  du  globe  oculaire  est  de  date  toute  récente;  les  anciens  auteurs 
n'ont  donné  tout  au  plus  que  quelques  indications  relatives  à  celte  question. 
C'est  seulement  au  commencement  de  ce  siècle  que  Himly,  Beer  et  d'autres 
ont  parlé  de  la  dureté  de  l'œil  dans  le  glaucome.  Coccius  raconte  qu'il  a  vu 
fréquemment  Ritterich,  élève  de  Beer,  en  1846,  palper  le  globe  oculaire,  et 
diagnostiquer  la  diminution  aussi  bien  que  l'augmentation  de  la  tension  de 
l'teil  (1). 

Bowmanu  a  recherché  les  dilTérents  degrés  de  la  diminution  de  tension 
oculaire  sûrement  appréciables  à  la  pression  digitale,  en  comparant  ses  ré- 
sultats avec  ceux  de  plusieurs  de  ses  collègues.  Il  en  vint  à  conclure  que, 
pour  l'augmentation  aussi  bien  que  pour  la  diminution  de  la  tension  du  bulbe 
oculaire,  on  peut  distinguer  trois  degrés  différents,  sur  lesquels  les  données 
fournies  par  divers  observateurs  ne  diffèrent  pas  les  unes  des  autres.  Dé- 
signant alors  par  T  la  tension  de  l'œil  normal,  il  indiquait  les  différents 
degrés  de  tension  exagérée  de  l'œil  par  les  expressions  ï  +  1 ,  T  T-|-3, 
et  les  degrés  de  ramollissement  par  les  expressions  T  — 1,  T  —  2,  T  —3. 

La  détermination  de  la  tension  intra-oculaire  se  pratique  de  la  même  ma- 
nière que  la  recherche  de  la  fluctuation  :  avec  la  pointe  des  deux  doigts  indi- 
cateurs, on  exerce  des  mouvements  de  pression  alternative  sur  la  paupière 
supérieure  appliquée  sur  l'œil.  En  même  temps  les  trois  autres  doigts  s'ap- 
puient sur  le  bord  supérieur  de  l'orbite  ;  de  cette  manière,  la  main  suit  tous  les 
mouvements  de  la  tète,  sans  risquer  de  comprimer  davantage  le  globe  oculaire. 
Lapalpation  ne  doit  être  faite  qu'avec  le  secours  des  muscles  digitaux,  et  non 
pas  au  moyen  des  mouvements  de  la  main  ou  du  bras,  attendu  que  les  sensa- 
tions sont  d'autant  plus  délicates,  qu'elles  intéressent  des  parties  plus  périphé- 
riques des  membres.  11  est  en  outre  bon,  dans  ces  déterminations,  de  faire 
diriger  l'œil  en  bas,  de  manière  que  la  pression  s'exerce  sui'  la  sclérotique  ; 
si,  au  contraire,  l'œil  regardait  en  haut,  la  pression  s'exercerait  sur  la  cornée, 

(1)  E.  A.  Coccius,  Ophthalmometrie  und  Spannungsmessung  am  kranken  Auge,  p.  29. 
Leipzig,  1872. 
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ce  poiirniit  faire  croire  ;ï  une  tension  supérieure  à  la  tension  réelle.  Pour 
la  inènv'  raison,  il  convient  d'appliquer  l'extrémité  des  doigts  au-dessus  du 
bord  supérieur  du  cartilage  tarse,  attendu  qu'à  ce  niveau  la  paupière  atteint 
son  minimum  d'épaisseur,  et  que  les  inégalités  du  cartilagd  pourraient  donner 
une  fausse  idée  de  la  tension  bulbaire. 

M.  Coccius  a  conseillé  récemment  de  ne  pas  exercer  la  pression  par  l'inter- 
médiaire de  la  paupière,  mais  d'appliquer  directement  les  doigts  sur  le  globe 
oculaire,  après  les  avoir  humectés  d'eau  tiède,  et  en  faisant  regarderie  patient 
en  haut.  «  Plus  nombreuses  et  variées  sont  les  applications  de  la  méthode 
de  palpation,  plus  on  apprendra  à  reconnaître  l'importance  de  cet  élément 
dans  le  diagnostic  (1).  » 

Dans  toutes  les  méthodes  qui  ont  pour  but  d'étudier  la  tension  de  l'œil,  il 
faut  bien  avoir  soin  de  ne  pas  l'accroître  momentanément  par  le  pincement 
des  paupières  ou  la  contraction  des  muscles  (2). 

L'évaluation  de  la  tension  intra-oculaire  au  moyen  de  la  palpation  fournit 
dans  la  pratique  des  résultats  suffisants  ;  on  peut,  par  ce  procédé,  constater  à 
coup  sur  les  anomalies  de  tension  caractéristiques  de  certaines  maladies. 
Toidef  )is,  la  force  de  compression  qu'on  met  en  jeu  ne  constitue  jamais 
mv?  mesure  bien  exacte.  Il  est  difficile  de  juger  en  présence  de  deux  ap|)ré- 
ciations  contradictoires  ;  et  les  faibles  variations  de  tension,  comme  il  s'en  pro- 
duit souvent  d'ua  jour  à  l'autre,  peuvent  échapper  à  l'observation.  Il  serait 
par  consé(iuent  de  la  plus  grande  importance  qu'on  possédât  un  instru- 
ment qui  indiquât  directement  l'intensité  de  la  pression  exercée. 

En  18(33,  deux  tentatives  ont  été  faites  simultanément,  l'une  à  Berlin  par 
A.  de  Graefe,  et  l'autre  à  l'Institut  opiithalmologique  d'Uîrecht,  dans  le  but 
d'arriver  à  la  solution  de  te  problème. 

Dans  l'instrument  construit  par  de  Graefe,  une  petite  tige  est  appliquée 
contre  l'œil  au  moyen  d'un  bras  de  levier  chargé  à  son  extrémité;  on  lit  alors 
sur  une  échelle  jusqu'à  quel  degré  la  tige  peut  l'emporter  sur  la  tension  de 
l'œil,  les  charges  du  levier  étant  variables.  De  Graefe  plaçait  le  point  d'appui 
de  l'instrument  en  dehors  de  l'œil,  sur  trois  points  du  bord  de  l'orbite.  Gel 
instrument  avait  l'inconvénient  considérable  d'exiger  l'immobilité  absolue  de 
l'œil,  ce  qui  rendait  indispensable  le  sommeil  anesthésique.  De  plus,  la 
fixation  de  l'œil  produit  un  accroissement  artificiel  de  la  tension  intra-ocu- 
laire; aussi  ce  procédé  n'a-t-il  pas  d'application  pratique. 

M.  Hamer  (3)  (alors  assistant  de  la  Glinique  opiithalmologique  d'Utrecht) 
a  entrepris,  sur  l'indication  du  professeur  Donders,  des  recherches  dans  1(> 
même  sens.  Il  se  proposait  de  construire  un  instrument  qui  pût  s'appliquer 

(1)  Cncciiis,  Inc.  cit.,  p.  30. 

(2)  Coecius  parle  eacored'un  toiininctre  optique  {Mechanismus  (1er  Accominodalion,  1867). 
Il  di'signe  snus  ce  nom  robserv:Uion  oplillialiiiosropiqiio  clii  pouls  veineux  et  arlériel  sons 
l'influence  rl'une  pressiou  fligitalc  rniissantn.  Plus  I'omI  est  dur,  plus  ces  phénomènes  de 
pulsation  se  produisent  facilement. 

(3)  Soc.  oplith.  de  H  idelherg,  1803  (Klin.  Monahhl.,  I,  1803,  p.  .^02). 
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sur  le  bulbe  oculaire  lui-même,  et  clans  lequel  ou  eût  pour  mesure,  d'une 
part,  la  profondeur  de  la  dépression  sur  la  sclérotique,  et  d'autre  part,  la  force 
nécessaire  à  produire  cette  dépression.  L'instrument  consiste  en  un  tube  de 
laiton  de  l'intérieur  duquel  sort  une  lige.  Cette  tige  est  reliée  à  un  ressort 
de  montre  déroulé,  dont  elle  doit  vaincre  la  tension  à  mesure  que  l'œil  est 
comprimé  davantage.  Le  déplacement  de  la  tige  met  en  mouvement  une 
aiguille  dont  on  peut  lire  la  position  sur  un  cadran. 

En  comparant  les  résultats  de  mensurations  manomélriques  de  la  tension 
de  l'œil  extrait  de  l'orbite  avec  la  position  correspondante  de  l'aiguille  du 
tononiètre  (Schuurman),  on  a  obtenu  empiriquement  une  échelle  des  ten- 
sions lononiétriques. 

Si  la  tige  de  l'instrument  est  appliquée  sur  l'œil,  de  telle  fa(,-on  cpie  le  bord 
du  tube  affleure  exactement  la  sclérotique,  il  résultera  de  la  variabilité  de  résis- 
tance de  l'œil,  (|ue  la  tige  déterminera,  d'une  part,  une  certaine  dépression  de 
la  sclérotique,  tandis  qu'en  même  temps  elle-même  reculera  plus  ou  moins.  La 
rotation  de  l'aiguille,  provoquée  par  ce  recul  de  la  tige,  iiuliquera  directe- 
ment le  degré  de  tension  intra-oculaire  :  c'est  à  l'aide  de  nombreuses  expé- 
riences faites  sur  le  cadavre  qu'on  a  établi  l'échelle  de  l'instrument  qui 
indique  les  degrés  de  tension  de  l'œil. 

Quand  on  se  sert  de  cet  instrument,  il  faut  tenir  compte  de  la  courbure  de 
la  surface  sur  laquelle  on  l'applique.  Pour  déterminer  cette  courbure,  on  fait 
usage  d'un  appareil  spécial,  consistant  en  un  tube  dont  le  diamètre  est  égal  à 
celui  du  tonomètre,  et  qui  contient  également  une  tige  seudjlable.  Celle-ci 
peut  sortir  du  tube  et  y  rentrer  avec  le  moins  de  frottement  possible. 

C'est  d'après  ces  principes  qu'on  a  successivement  construit  à  Utrecht 
trois  instruments  de  plus  eu  plus  parfaits. 

Leur  mécanisme  laissant  encore  à  désirer,  M.  Donders  s'adressa  à  M.  Dor, 
en  le  priant  de  faire  construire  un  instrument  de  ce  genre,  dans  les  condi- 
tions mécaniques  les  plus  parfaites,  par  un  des  meilleurs  horlogers  de  Genève. 
En  1865,  au  Congrès  de  Heidelberg,  M.  Dor  présenta  alors  le  tonomètre  con- 
struit sur  ses  indications  par  M.  Lecoultre,  horloger  à  Genève  (lig.  150). 

En  principe,  cet  instrument  correspond  à  celui  de  Ilamer.  La  position  de  la 
tige  c  peut  être  réglée  ici  au  moyen  d'une  vis  dd.  Le  ressort  en  spirale  est 
remplacé  par  un  ressort  métallique  recliligne  {aa)  qui  n'est  pas  très-long,  de 
telle  sorte  que  la  tension  augmente  rapidement  à  mesure  (ju'on  appuie  plus 
fortement  sur  la  tige.  On  peut  supprimer  complètement  l'action  de  ce  ressort 
à  l'aide  d'un  petit  levier  h,  qui  comprime  celui-ci  de  bas  en  haut,  si  bien  que 
l'on  peut  avec  le  même  instrument  mesurer  la  courbure  de  la  sclérotique 
quand  le  ressort  n'agit  pas  sur  la  tige. 

La  disposition  de  tous  les  tonomètres  dont  il  vient  d'être  question  repose 
sur  ce  principe,  que,  lorsque  la  tension  oculaire  augmente,  la  profondeur  de 
la  dépression  exercée  sur  la  sclérotique  diminue,  tandis  que  la  force  à  em- 
ployer augmente.  Mais  ces  deux  facteurs  sont  variables,  et  aucun  d'eux  n'est 
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mesuré  directement.  Les  résultats  des  différentes  recherches  ne  sont  donc  pas 
directement  comparables.  C'est  ainsi  que  sur  un  œil  mou  on  obtient  une 
dépression  profonde  avec  une  force  restreinte,  tandis  que  sur  un  œil  dur  on 
obtient  une  dépression  plus  faible  avec  un  déploiement  de  force  plus  con- 
sidérable. 


On  a  cherché  à  parer  à  cet  inconvénient  au  moyen  de  la  détermination 
manométrique  directe  des  degrés  tonométriques.  Tandis  que  ces  recherches 
ont  été  pratiquées  à  Uirecht,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  sur  des  yeux  de 
cadavres  extraits  de  la  cavité  oculaire,  dont  on  pouvait  faire  varier  à  volonté 
la  pression  hydrostatique,  M.  Dor  (1)  a  expérimenté  sur  l'œil  m  situ,  aussi 

(l)  E.  l'tUiger,  BeHrUrje  mr  Opitthalinolonometrie ;  Inaugurahlisseiiation.  Berne,  1871. 
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bien  sur  le  cadavre  humain  que  sur  des  lapins  fraîchement  sacrifiés.  Mais  il 
est  évident  que  ces  déterminations  n'ont  qu'une  valeur  relative,  attendu  que 
l'élasticité  des  membranes  oculaires  se  modifie  rapidement  après  la  mort  et 
dans  des  conditions  aussi  anormales. 

En  raison  de  ces  faits,  M.  Dor  chercha  plus  tard  à  rendre  constante  la 
force  de  pression,  c'est-à-dire  un  des  deux  facteurs  qui  jusque-là  étaient 
variables.  Dans  ce  but,  il  a  conseillé  de  ne  pas  placer  le  tonomètre  sur  l'œil 
avec  la  main,  mais  de  le  suspendre  verticalement  à  l'extrémité  d'un  til,  en  le 
laissant  agir  sur  l'œil  en  vertu  de  son  propre  poids.  Ici,  l'immobilité  de  l'œil 
est  d'une  nécessité  absolue,  et  nous  retombons  dans  les  mêmes  inconvé- 
nients que  nous  avons  rencontrés  dans  le  tonomètre  de  de  Graefe. 

Le  même  principe  de  la  force  de  pression  constante  a  été  réalisé  dans  le 
tonomètre  construit  par  M.  Stroh  (de  Londres),  sur  les  indications  de 
Donders.  Ce  tonomètre  dépassait  tous  les  autres  en  exactitude  de  construc- 
tion. 11  a  la  grandeur  et  la  forme  d'une  montre,  et  il  est  conlenu  dans  une 
boîte  d'aluminium.  La  tige  qui  comprime  le  globe  oculaire  n'est  pas  renfermée, 
comme  pour  les  autres  tonomètres,  dans  un  tube;  mais  celle-ci  est  remplacée 
par  deux  boutons,  de  sorte  qu'on  évite  l'inconvénient  qui  résulte  des  autres 
instruments  lorsqu'on  les  applique  obliquement.  Le  ressort  de  la  tige  est 
assez  long  pour  que,  dans  les  différentes  positions  de  cette  tige,  sa  tension 
demeure  à  peu  près  toujours  la  même.  De  cette  manière,  on  obtient  une  force 
constante,  et  l'on  n'a  plus  qu'à  lire  sur  un  cadran  la  profondeur  à  laquelle 
on  enfonce  la  tige  dans  la  sclérotique. 

Tous  les  tonomètres  que  nous  venons  de  décrire  ont  le  défaut  d'indiquer 
facilement  un  degré  de  tension  trop  élevé;  cela  tient  à  ce  qu'ils  sont  calculés 
de  telle  façon  que  la  tige  exerce  sa  compression  jusqu'à  une  profondeur  qui 
correspond  au  moment  du  contact  du  bord  du  tube  avec  la  sclérotique.  Si  l'on 
continue  à  comprimer,  il  arrive  forcément  que  la  tension  oculaire  s'accroît 
artificiellement,  et  il  est  difficile  de  déterminer  exactement  le  moment  où  l'on 
doit  cesser  la  pression.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  M.  Hamer  a  modifié  son 
dernier  tonomètre,  en  remplaçant  le  tube  simple  par  deux  tubes  engaînés  l'un 
dans  l'autre,  et  glissant  l'un  sur  l'autre,  à  frottement  doux.  Mais,  ici  encore, 
subsistait  la  difficulté  de  marquer  le  moment  où  le  tube  externe  commence 
à  glisser. 

Cette  cause  d'erreur  est  supprimée  dans  le  nouveau  tonomètre  que 
M.  Monnik  (1)  a  construit  à  la  clinique  ophthalmologique  d'Utreclit,  et  qu'il  a 
fait  construire  par  M.  W.  Verlaan  (d'Utrecht)  (fig.  '151  et  152).  Cet  instrument 
permet  de  faire  usage  d'un  seul  et  même  poids  dans  les  différentes  expéri- 
mentations, et  de  déterminer  la  profondeur  de  la  dépression  qu'il  forme, 
ou  bien,  au  contraire,  de  produire  une  dépression  d'une  profondeur  con-^ 
stantcj  et  d'évaluer  la  valeur  du  poids  qui  correspond  à  cette  dépression. 

(1)  A.  J.  W.  Monnik,  Ein  neuer  TononicLcr  und  sein  Gebraucli.  (/l»'67i.  /'.  Uphlli.,  t.  XVlj 
1,  p.  .i9.  1870  ) 
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M.  Monnik  est  arrivé  à  ce  résultat,  en  remplaçant  dans  le  tonomètre  de 
M.  Hamer  le  tube  iininobile  par  deux  tiges  mobiles  (aa,  fig.  152)  et  à  Irot- 
tenient  extrêmement  doux.  Elles  agissent  simultanément  sur  une  aiguille  b 
(fig-.  151)  qui  indique  sur  un  cadran  gradué  leurs  déplacements.  Une  se- 
conde aiguille  d  se  meut  en  même  temps  que  la  lige  centrale,  et  est  tendue 
par  un  court  ressort  ;j  (lig.  152).  Au  moyen  de  cette  aiguille,  on  se  rend  compte 
non-seulement  de  la  situation  de  la  tige  centrale,  mais  aussi  du  degré  de  la 
tension  du  ressort.  A  cluupie  moment,  si  l'on  veut  exercer  une  compression 
correspondant  à  un  poids  déterminé,  par  exemple  à  un  poids  de  10  grammes, 
on  comprime  jusqu'à  ce  que  l'index  marque  sur  l'échelle  10  grammes.  Les 
index  sont  disposés  de  telle  sorte,  qu'après  chaque  mensuration  ils  con- 
servent leur  position.  L'échelle  de  tension  a  été  directement  construite  à 


l'iG.  151.  Fig.  152. 


l'aide  d'une  balance.  Dans  les  déterminations  tononiétriques,  Monnik  préfé- 
rait à  la  force  de  compression  la  profondeur  de  la  dépression  de  la  scléro- 
tnjue,  comme  élément  de  comparaison.  Dans  ce  but,  il  fixait  à  l'aiguille  d,  qui 
est  reliée  à  la  tige  centrale,  un  cadran  oo,  mobile  avec  cette  môme  tige,  et 
sur  le(|uel  on  peut  lire  directement  la  différence  de  position  des  deux  index, 
c'est-à-dire  l'intervalle  des  deux  tiges  externes  et  de  la  tige  centrale.  Dans 
cet  instrument,  connne  dans  celui  de  M.  Dor,  le  ressort  peut  être  mis  hors 
de  fonction,  de  sorte  qu'on  peut  encore  mesurer  la  courbure  de  la  sclérotique. 

Le  tonomètre  de  M.  Monnik  nous  paraît  reposer  sur  des  données  rigou- 
reusement exactes.  Des  deux  facteurs,  force  de  compression  et  profondeur 
de  dépression,  l'un  peut  toujours  être  considéré  comme  constant,  tandis 
que  de  l'autre  l'on  conclut  à  la  différence  de  tension  oculaire.  Mais  ici 
encoie,  au  point  de  vue  pratique,  surgissent  quelques  difficultés.  On  doit,  en 
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effet,  diriger  simultanément  son  attention  sur  deux  points  tlifférents  :  d'une 
part,  placer  l'instrument  dans  un  endroit  approprié  pour  que  son  action 
s'exerce  sur  I'omI  suivantladiiectioii  voulue;  et,  d'antre  part, observer  en  même 
temps  les  deux  index.  Or,  cela  est  à  peu  près  impossible,  et  M.  Monnik  lui- 
même  convient  que  l'emploi  de  son  instrument  demande  une  grande  habitude. 

La  tonométrie  doit  une  amélioration  nouvelle  à  M.  Weiier,  de  Darm- 
stadt  (1).  Le  principe  de  son  instrument  (fig.  153 
<it demi-grandeur  naturelle)  est,  d'une  manière 
générale,  conforme  aux  précédents.  Il  fait  agir  une 
lige  sur  la  sclérotique  sous  l'intluence  de  l'élasticité 
croissante  d'un  ressort,  jusqu'à  ce  que  la  courbure 
de  la  sclérotique  s'aplatisse  dans  une  certaine  éten- 
ilue.  On  peut  lire  la  valeur  de  la  force  employée, 
sur  une  échelle  du  tube  ss,  qui  contient  un  ressort 
en  spirale  et  qui  se  termine  aux  deux  tiges  de  con- 
tact aa.  Mais  un  véritable  perfectionnement  consiste 
en  ce  que  l'instrument  n'exige  pas  qu'on  regarde 
l'aiguille,  et  qu'on  peut  fixer  toute  son  attention  sur 
le  point  d'application  de  l'instrument;  grâce  à  un 
mécanisme  d'échappement  qui  agit  aussitôt  qu'on  a 
])roduit  un  certain  degré  d'aplatissement  de  la  sclé- 
rotique, la  tige  centrale  c,  sur  laquelle  agit  le  ressort 
en  spirale,  arrivée  au  même  niveau  que  les  deux 
liges  de  contact:  art,  est  retenue  par  une  petite  barre  / 
agissant  comme  un  ressort  qui  se  détache  et  retient 
le  tube  ss  qui  porte  l'échelle. 


f 


Vm  153 


Si  nous  passons  en  revue  les  tonomètres  que  nous  venons  de  décrire,  nous 
n'hésiterons  pas  à  donner  la  préférence  à  celui  qui  est  construit  sur  le  prin- 
cipe de  M.  Monnik.  Toutefois,  son  instrument  est  inférieur  à  celui  de  M.  Weber, 
en  ce  que,  pour  en  faire  usage,  on  est  obligé  de  regarder  deux  objets  à  la  fois. 

MM.  Monnik  et  Weber  ont  tous  les  deux  pris  pour  base  de  leurs  mensu- 
rations une  valeur  déterminée  du  déplacement  de  la  tige  centrale,  par  rapport 
aux  deux  tiges  externes,  déplacement  qui  équivaut  à  l'aplatissement  ou  à 
la  dépression  de  la  sclérotique.  Il  nous  semble  pourtant  plus  rationnel  de 
jirendre  pour  point  de  départ  une  unité  déterminée  de  pression,  et  de 
mesurer  la  forme  et  la  profondeur  de  la  dépression  qu'elle  détermine. 

La  pression  est  une  unité  constante,  qui  peut  être  déterminée  exactement 
pour  chaque  instrument  et  pour  tous  les  degrés.  La  dépression  oculaire  est, 
au  contraire,  soumise  à  des  influences  éminemment  variables  :  la  tension 
des  milieux  de  l'œil,  la  contre-pression  exercée  par  le  sang  dans  les  vais- 
seaux, et  peut-être  aussi  par  la  lymphe  dans  les  vaisseaux  lymphatiques, 


(!)  A'/i/i.  Monatsbl.,  1863,  t.  XI,  p.  435. 
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mais  avant  tout  rélasticité  même  des  menibranes  oculaires,  Ibiit  varier  non- 
seulement  la  profondeur,  mais  encore  la  largeur  et  la  forme  de  la  dépression 
ou  de  l'aplatissement  produits  par  un  même  poids. 

Tous  les  tonomèlres  construits  jusqu'ici  sont  susceptibles  du  reproche  de 
n'indiquer  que  la  profondeur  de  la  dépression  ou  de  l'aplatissement,  sans 
tenir  compte  des  variations  possibles  qu'ils  peuvent  présenter.  La  sub- 
stitution des  deux  tiges  aux  tubes  du  tonomètre  était  bien,  il  est  vrai,  une 
amélioration,  mais  leur  distance  réciproque  est  arbitraire.  Il  nous  semble, 
toutefois,  que  leur  mouvement  simultané  est  encore  uil  grand  inconvénient. 
Ce  n'est  pas  seulement  la  profondeur,  mais  aussi  la  forme  et  l'étendue  de  la 
dépression  qui  pi'ésenteront  des  différences  dans  les 
dilTérents  yeux,  suivant  qu'ils  seront  durs  ou  mous, 
suivant  que  la  sclérotique  sera  rigide  ou  élastique.  Et 
de  plus,  quand  on  applique  les  tiges  sur  un  méridien 
de  l'œil,  ainsi  que  l'a  fait  M.  Monnik,  la  dépression 
se  présentera  sous  une  forme  bien  différente  du 
côté  de  la  cornée  que  du  côté  de  l'équateur.  Dans 
ces  deux  cas,  cette  différence  ne  peut  être  contrôlée 
avec  l'instrument,  attendu  que  les  deux  tiges  se 
meuvent  toujours  l'une  avec  l'autre. 

Il  nous  semble  donc  nécessaire  de  déterminer  la 
forme  de  la  dépression  dans  les  différentes  circon- 
stances. Pour  cela  nous  employons  un  instrument 
qui  consiste  en  une  tige  centrale  sur  laquelle  agit 
une  force  de  compression  connue,  tandis  qu'à  côté 
de  cette  tige  sont  disposées  une  série  d'autres  tiges 
mobiles  à  frottement  extrêmement  doux,  indépen- 
dantes les  unes  des  autres.  Pour  le  premier  essai 
que  nous  avons  entrepris  dans  ce  sens,  nous  nous 
sommes  servis  d'un  pèse-lettres  muni  d'un  ressort  à 
boudin  (fig.  15i),  dont  l'index  était  lié  à  une  petite 
tige  terminée  par  le  bouton  ///.  A  cette  extrémité  nous 
avons  assujetti  une  barre  métallique  q,  dans  laquelle 
étaient  pratiquées  des  ouvertures  à  des  distances 
égales,  contenant  chacune  une  tigelle  mobile.  Sur 
FiG.  154.  l'échelle  S  on  pouvait  lire  la  valeur  de  la  force  avec 

laquelle  la  tige  centrale  comprimait  l'œil,  tandis 
que  la  situation  des  différentes  tigelles  indiquait  la  forme  de  la  dépression, 
{[MX  se  déterminait  ainsi  sur  la  plaque  graduée  p,  d'après  la  position  des 
extrémités  de  ces  petites  tiges.  Il  y  avait  dans  cette  disposition  de  l'instru- 
ment un  inconvénient  qui  consistait  dans  la  mobilité  par  trop  grande  des 
tigelles;  en  effet  lorsqu'on  relirait  l'instrument,  l'humidité  de  la  conjonctive 
les  maintenait  souvent  accolées  à  cette  membrane,  et  elles  étaient  ainsi 
attirées  hors  de  leur  placé.  Nous  avons  donc  cherché  à  construire  un 
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in'slriimeiU  dans  lequel  les  tiges  pussent  conserver  leur  situation,  dès  f|ue  la 
compression  avait  atteint  un  certain  degr»''. 


a  c  a 
FiG.  155  a. 


[] 


c- 

FiG.  155  6. 


Avec  l'aide  de  M.  Verlaan,  constructeur,  nous  sommes  arrivés  à  obtenir  un 
instrument  qui,  en  principe,  remplit  parfaitement  le  but  que  nous  nous  étions 
proposé.  Gel  insirument  consiste  en  un  tube  (fig.  15.V'  et  ISS''),  dans  lo(pud 
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peuvent  se  mouvoir  isolément  trois  tiges  {a,c,a).  La  tige  moyenne  c  est  unie  à 
un  ressort  à  boudin  p,  dont  la  force  de  tension  augmente  d'une  façon  régulière 
par  la  pression.  Les  deux  tiges  externes  (a,  a),  indépendantes  l'une  de  l'autre, 
sont  mobiles  à  frottement  doux,  et  portent  chacune  une  échelle  divisée  en 
inilliniètres,  et  mobile  sur  un  vernier  adapté  à  la  tige  centrale.  De  cette  ma- 
uière  on  peut  lire  la  position  des  trois  tiges  l'une  par  rapport  à  l'autre, 
d'où  l'on  déduit  la  profondeur  de  la  dépression  scléroticale.  Au  moyen  d'un 
mécanisme  fort  simple,  les  deux  tiges  externes  s'écartent  plus  ou  moins 
l'une  de  l'autre,  de  telle  manière  qu'après  quelques  recherches  successives, 
pratiquées  avec  ces  tiges  différemment  écartées,  on  peut  arriver  à  en 
déduire  la  forme  de  dépression,  absolument  comme  si  l'on  s'était  servi 
sinmltanément  de  toute  une  série  de  tiges. 

Dès  que  le  ressort  en  spirale  arrive  à  un  certain  degré  de  compression, 
un  second  ressort  (ss)  est  mis  en  liberté,  et  fixe  les  trois  tiges  dans  leur 
situation  réciproque,  au  moyen  d'un  crochet  (n).  Le  moment  où  cet  appareil 
d'arrêt  doit  fonctionner  peut  être  choisi  à  volonté,  de  sorte  qu'on  peut  faire 
varier  la  tension-  de  5  à  30  grammes. 

Cet  instrument  est  donc  conforme  à  ce  que  nous  avions  voulu  réaliser  : 
une  dépression  est  produite  sur  la  sclérotique  par  une  force  donnée,  et  l'on 
peut  mesurer,  dans  toutes  les  directions,  la  profondeur,  la  largeur  et  la 
forme  de  cette  dépression. 

En  poursuivant  ces  observations,  on  arrivera  à  une  mesure  exacte  du  rap- 
port entre  la  tension  des  milieux  de  l'œil  par  l'élasticité  de  ses  membranes, 
et  une  compression  exercée  de  dehors  en  dedans  par  une  force  connue. 

Coccius,  parlant  de  l'état  actuel  de  la  tonométrie,  s'exprime  de  la  façon 
suivante  :  «  La  détermination  exacte  de  la  tension  de  l'œil  malade  n'existe 
pas  encore,  en  tant  que  science  proprement  dite;  aussi  ne  la  trouve-t-on 
pas  dans  les  annales  de  la  médecine,  désignée  sous  ce  nom  (1).  »  Nous 
reconnaissons,  avec  M.  Coccius,  que  pour  la  tonométrie  objective,  le  dernier 
mot  n'a  pas  encore  été  dit.  L'usage  de  l'examen  direct  avec  les  doigts,  com- 
biné avec  l'appréciatiou  des  phénomènes  physiologiques  que  détermine 
l'augmentation  ou  la  diminution  de  la  tension  oculaire,  suffit  dans  la  plu- 
part des  cas  de  la  pratique.  Toutefois  nous  sommes  convaincus  qu'il  est  néces- 
saire de  pouvoir  faire  ces  recherches  à  l'aide  d'une  méthode  plus  objective. 

Nous  nous  flattons  que  notre  essai  démontre  que  ce  but  n'est  pas  impossible 
à  atteindre;  nous  pouvons  même  prétendre  que  nous  venons  d'indiquer  la 
voie  qui  conduira  à  la  solution  de  ce  problème.  Aussi  avons-nous  pensé 
([ue  dans  cet  aperçu  des  procédés  d'exploration  de  l'œil,  il  n'était  pas 
superflu  d'introduire  un  chapitre  relatif  à  l'histoire  naissante  de  l'ophthal- 
inotonométrie. 


(Ij  Coccius,  loc.  cit.,  p.  25. 
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DÉTEUMIXATION  DE  LA  SITUATION  DES  YEUX. 

§  5i .  Déviation  clans  Taxe  antéro-postérieur. —  Les  jeux  peuvent  dévier  de 
leur  situation  normale,  au  point  de  vue  de  leur  position  réciproque  ou  par 
rapport  aux  bords  orbilaires,  soit  dans  la  direction  de  l'axe  antéro-posté- 
rieur a;,  soit  dans  le  plan  frontal  (c'est-à-dn-e  dans  la  direction  de  l'axe  trans- 
versal y  ou  de  l'axe  vertical  z). 

Ces  moditications  de  situation  sont  ordinairement  évaluées  à  vue  d'œil,  et 
exprimées  par  comparaison  approximalive  avec  d'autres  grandeurs.  Il  va  de 
soi  qu'un  procédé  exact  de  détermination  objective  est  de  la  plus  grande 
importance,  surtout  dans  les  cas  où  la  déviation  est  douteuse,  et  lorsqu'il 
s'agit  de  constater  si  elle  augmente  ou  si  elle  diminue. 

Avec  la  règle  et  le  compas  on  obtient  bien  des  distances  directes;  mais 
il  est  plus  difficile  d'obtenir  les  distances  de  projection  des  points  non  situés 
dans  le  même  plan.  Pour  cela  il  faut  des  appareils  spéciaux. 

M.  H.  Cohn  (1)  a  eu  le  mérite  de  tenler  le  premier  une  détermination 
exacte  de  la  proéminence  des  yeux.  Dans  ce  but,  il  a  construit  un  instrument 
(|u'il  appela  d'abord  ophlhaliitoproslatomètre,  plus  tard,  pour  plus  de  sim- 
plicilé,  exoplUlialmonù'tic.  D'abord  il  appliquait  sur  le  bord  orbitaire  externi' 
une  tige  divisée  perpendiculairement  au  plan  frontal,  et  le  long  de  cette  tige 
il  promenait  une  mire  munie  d'un  réticule  pour  déterminer  au  moyen  de 
celui-ci  le  sommet  de  la  cornée. 

A  l'aide  d'une  centaine  de  mensurations  faites  sur  l'œil  sain,  il  constata  que 
le  sommet  de  la  cornée  déborde  en  moyenne  de  10  à  1(S  millimètres  du  boi'd 
externe  de  Forbile.  Cliez  quelques  individus  très-myopes  et  ayant  les  yeux  à 
lli'ur  de  téte,  il  trouva  une  proéminence  de  24  millimèires.  Après  ces  recber- 
clies  préliminaires,  il  s'aperçut,  sur  un  certain  nombre  de  crânes,  que  le  bord 
orbitaire  externe  élait,  relativement  aux  autres  parties  du  visage,  un  point  de 
comparaison  très-inconstant.  Kn  raison  de  l'asymétrie  du  crâne,  il  peut 
offrir  une  saillie  très-inégale.  Dans  un  cas  où  l'un  des  deux  yeux  était  mani- 
festemenl  plus  proéminent  que  l'autre,  l'asymétrie  du  bord  orbitaire  externe 

(1)  Kliii.  MnnnlshL,  IKtlT,  l.  V,  p.  339. 
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modifiait  à  tel  point  la  mensuration,  que  la  protriision  de  l'œil  le  plus  saillant 
n'était  que  de  10  millimètres,  tandis  que  celle  de  l'œil  normal  était  de  17  mil- 
limètres. Aussi  Colin  prél'ère-t-il  prendre  pour  point  fixe  le  point  du  bord 
orbitaire  supérieur  qui  correspond  à  la  verticale  élevée  du  centre  de  la  pupille, 
lorsque  l'œil  regarde  droit  devant  lui. 


FiG.  156. 


Si  le  sommet  de  la  cornée  occupe  le  même  plan  que  le  bord  orbitaire 
supérieur,  il  donne  à  la  protrusion  la  valeur  P  =  o;  s'il  est  un  peu  plus  en 
avant,  P  est  =  +  a?"'"  ;  s'il  est  plus  en  arrière,  F  =  — 

Pour  ce  procédé  de  détermination  de  la  proéminence  oculaire,  il  construisit 
l'instrument  (fig.  15C))  q\i'il  présenta  au  Congrès  oplilhalmologique  de  Paris 
en  1868  (1). 


il)  Coinple  rendu  du  Congrès  '''opiithalmologie.  Paris,  1868,  p.  il 
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L'inslruiiieiU  s'applique  sur  le  front  au  uioyeu  de  deux  coussinets  I  el 
I,  tandis  qu'on  le  tient  à  la  main  an  moyen  de  la  poignée  M.  Un  fil  à 
plomb  P  sert  à  contrôler  si  l'instrument  est  teiui  verticalement.  Un  bras 
latéral  supporte  une  échelle  perpendiculaire  au  plan  frontal.  Sur  cette 
échelle,  on  peut  faire  mouvoir  une  petite  lunette  E,  qu'on  dirige  successive- 
ment vers  l'extrémité  du  crochet  H,  indiquant  le  point  du  bord  orbitaire  su- 
périeur, et  vers  le  sommet  de  la  cornée.  Le  déplacement  de  la  lunette  cor- 
respond à  la  protrusion. 

Cet  instrument  a  permis  à  son  inventeur  de  constater  que  la  protrusion 
normale  de  l'œil  oscillait  entre  0  et  5  millimètres.  Ses  observations  lui  ont 
indiqué,  pour  les  limites  extrêmes  de  la  protrusion  anormale,  les  valeurs 
P  =  —10™™  etP  =  -f  12"-. 

Il  a  en  outre  constaté  que,  même  dans  l'état  normal,  la  situation  relative 
des  deux  yeux  est  sujette  ci  des  variations  notables.  C'est  ainsi  qu'il  a  observé 
un  cas  où,  pendant  la  menstruation,  la  protrusion  s'accroissait  de  2  à 
3  millimètres.  A  l'œil  mi,  il  est  à  peine  possible  de  reconnaître  des  diflé- 
rences  de  1  à  3  millimètres  (1). 

V.  Hasner  (2)  construisit  dans  le  même  but  un  instrument  qu'il  appela 
orthomètre,  et  qui  se  compose  de  deux  cadres  quadrilatéraux,  disposés  paral- 
lèlement l'un  à  l'autre,  à  une  distance  de  43  millimètres.  Tous  deux  sont 
divisés  en  un  système  de  coordonnées,  au  moyen  de  crins  tendus  horizonta- 
lement et  verticalement,  à  la  distance  de  8  millimètres  les  uns  des  autres. 
Ces  fds  servent  de  point  de  repère,  car  on  les  fait  coïncider  avec  les 
points  dont  on  veut  déterminer  la  proéminence  les  uns  par  rapport  aux 
autres. 

Dans  cette  méthode  de  détermination  de  la  protrusion  de  l'œil,  V.  Hasner 
choisit  de  préférence  pour  point  de  comparaison  le  bord  orbitaire  externe,  eu 
raison  de  la  minceur  de  la  peau  dans  cette  région;  mais  il  fait  remarquer 
que  son  instrument  peut  servir  aussi  à  mesurer  les  dislances  à  partir  du 
bord  orbitaire  supérieur. 

Emile  Emmert  (3)  et  P.  Keyser  (4)  ont  imaginé  des  instruments  qui,  eu 
principe,  correspondent  tout  à  fait  à  l'exophthalmomètre  primitif  de  Cohn. 
Ces  instruments  se  composent,  dans  leur  partie  fondamentale,  d'une  tige 
graduée  sur  laquelle  on  fait  mouvoir  des  mires  qu'on  dirige  d'abord  vers  le 
bord  externe  de  l'orbite,  |)nis  vers  le  sommet  de  la  cornée;  l'extrémité  de 
la  tige  s'appuie  sur  la  région  temporale.. 

Volkmann  (5)  se  sert  également  d'une  échelle  de  ce  genre,  adaptée  au  bras 
horizontal  d'une  tige  en  équerre  assujettie  solidement  à  une  table.  La  tête, 
maintenue  parfaitenu'nt  fixe,  est  disposée  de  telle  manière  que  le  bord  orbi- 

(1)  Cnt  cxoplitlialiiioniètro  a  été  conslniit  par  Sitte,  fabricant  à  Brcslau. 

■  (2)  V.  Hasner,  Die  StatopaUiien  des  Auges.  Prague,  1869. 

(3)  KUn  Monatsbl.f.  AïKjenh.,  1870,  t.  VIII,  p.  33. 

(4.)  Arch.  f.  Aufieii  und  Olirenheill;.  1870,  t.  I,  2,  p.  183. 

(5)  I>/7(.  (I.  kim.  sitclis.  Cesellsch.  d.  Wissenscli.  iu  Leipzig,  1801»,  I.  I,  p.  nc>. 
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laire  externe  corresponde  exactement  aiizérode  lï-clieile.  Pour  éviter  les  erreurs 
dues  au  déplacement  parallaclique,  il  lit  la  situation  du  hord  orhilaire  et  de 
la  cornée  au  moyen  d'une  lunette  dirigée  perpendiculairement  à  l'échelle,  à 
une  distance  de  12  à  15'. 

M.  Zeliender  (1)  a  imaginé  un  instrument  analogue,  et  qui  toutefois  se 
signale  par  un  perl'ectionnement  dans  la  méthode  de  viser  le  sommet  cornéen. 
Ainsi  que  le  font  MM.  Cohn,  Emmert  et  Keyser,  il  se  sert  d'une  tige  graduée 
dont  il  place  le  point  0  vis-à-vis  du  hoi'd  orbitaire  externe  (fig.  157).  Le  point  de 


M 


Fig.  ir.7. 


mire  mobile  assujetti  à  un  vernier  N,  est  supporté  par  un  bras  recourbé,  au- 
(|uel  est  également  fixé  un  petit  miroir  S;  celui-ci  peut  venir  s'appuyer  sur  le 
côté  nasal  de  l'œil  H,  et  sa  surface  réfléchissante,  parallèle  à  la  tige  graduée 
M,  est  dirigée  vers  l'œil.  On  vise  alors,  par-dessus  le  point  de  mire,  le  som- 
met de  la  cornée  et  l'image  réfléchie  B  de  la  cornée  et  du  point  de  mire. 
M.  Zchender  a  disposé  en  outre,  exactement  vis-à-vis  de  l'œil,  un  second 
miroir  dans  lequel  l'œil  doit  fixer  sa  propre  image  réfléchie,  pour  assurer 
son  immobilité;  mais  il  faut  pour  cela  que  l'œil  ait  conservé  son  acuité 
visuelle. 

M.  Goccius  (2)  propose,  pour  comparer  la  protrusion  des  deux  yeux,  de  dis- 
poser une  règle  millimétrique  perpendiculairement  à  chaque  œil,  les  pau- 
pières étant  maintenues  fermées,  et  de  s'assurer,  autant  que  faire  se  peut, 
par  le  toucher  simple,  que  ces  règles  sont  bien  exactement  appliquées  aux 
centres  des  cornées.  A  l'aide  d'une  traverse  parallèle  à  la  surface  frontale, 
on  peut  lire  en  millimètres  la  différence  de  proéminence  des  deux  yeux. 

(i;  A7/)(.  Monalsbl.  f.  Atigenh.,  1870,1.  VHI,  p. 

(2)  E.  A.  Coccius,  Opliflialmomctrie  und  Spannungsmessung  am  kranhen  Aiifje.  Leipzig, 
1872. 
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Cocciiis  se  sert  du  même  appareil  pour  constater  à  quelle  profondeur  un  œil 
peut  être  repoussé  dans  la  cavité  orbitaire  (1). 

Donders  a  employé  l'oplilhalmomèlre  de  Hehnholtz  pour  pratiquer  des 
mensuralioiis  des  parties  cxtraorbitaires  de  l'œil  en  les  visant  latéralement, 
en  projection  plane.  Les  plaques  de  rophtiialmométre  sont  pour  cela  disposées 
de  telle  manière  que  les  doubles  imaiies  des  deux  points  à  mesurer  soient 
on  contact.  De  cette  façon  Donders  a  déterminé  la  petite  différence  de  proémi- 
nence qui  se  produit  dans  l'accommodation,  et  dont  il  a  découvert  l'existence. 
Pour  cela  il  dirigeait  l'ophllialmomètre  veis  le  profd  de  la  tète,  et  il  com-^ 
parait  la  situation  du  sommet  cornéen  à  une  n)arque  préalablement  faite  sur 
le  nez.  L'écartement  de  ces  deux  points  diminuait  dans  les  efforts  d'accom- 
modation. 

M.  Cohn  avait  soulevé  la  question  de  savoir  s'il  faut  prendre  pour  point  de 
comparaison  le  bord  orbitaire  supérieur  ou  le  bord  externe,  dans  la  détermi- 
nation de  la  protrusion;  cette  question  nous  semble  assez  stérile.  La  situation 
de  ces  deux  bords  orbitaires  peut  être  plus  ou  moins  modifiée  par  l'asymétrie 
du  crâne,  attendu  qu'ils  peuvent  être  influencés  par  la  même  cause  morbide 
qui  produit  la  protrusion. 

n  faut  avant  tout  nous  demander  ce  que  nous  avons  à  mesurer.  En  pre- 
mière ligne  c'est  la  proéminence  d'un  œil  relativement  à  l'autre,  Va  protrusion 
rclalke.  Si  telle  est  la  question  que  nous  avons  à  élucider,  il  est  inexact  de 
comparer  la  situation  de  chaque  œil  relativement  au  bord  orbitaire  corres- 
pondant (supérieur  ou  externe),  qui  peut  être  influencé  par  une  asymétrie 
normale  comme  par  une  asymétrie  pathologique.  S'il  n'est  pas  possible  de 
comparer  la  situation  des  deux  bulbes  l'un  par  rapport  à  l'autre,  il  y  a  tou- 
jours moyen  de  comparer  les  projections  aux  deux  sommets  cornéens  sur  le 
plan  médian,  et  de  mesurer  la  distance  des  points  projetés,  et  cela  relative- 
ment à  un  point  de  comparaison  commun  aux  deux  yeux,  le  dos  du  nez  par 
exemple. 

Mais  dans  la  plupart  des  cas  il  ne  s'agit  pas  de  la  protrusion  rela.tive,  mais 
bien  de  la  protrusmi  absolue  ou  de  la  protrusion  de  l'œil  par  rapport  à  l'or- 
bite, c'est-à-dire  de  la  prolrusioii  exorbitaire.  Dans  ce  cas  il  ne  faut  pas 
prendre  pour  point  de  départ  de  la  mensuration  un  point  isolé  du  bord  orbi- 
taire, car  on  a  à  déterminer  la  situation  relative  de  l'œil  par  rapport  à  toute 
la  base  de  l'orbite.  Mais  comme  on  ne  peut  pas  faire  passer  un  plan  partons 
les  points  du  bord  orbitaire,  il  faut  mesurer  l'exophthalmie  dans  les  diffé- 
rents diamètres  qu'on  envisage  isolément.  Nous  choisissons  le  diamètre 
vertical  et  le  diamètre  horizontal  de  l'ouverture  orbitaire;  et  ainsi  nous  parle- 
rons d'une  protrusion  extraorbitaire  verticale  ou  horizontale.  Les  diamètres 
horizontal  et  vertical  que  nous  choisissons  sont  ceux  qui  passent  par  le 

(1)  M.  Cocciiis  parle  encui-e  li'uu  tonoinelre.  optiijue  (Mechani.sinns  iler  Accommodation, 
1807 1.  Il  dési{;ne  sous  ce  num  Tobservalioa  ophlhalmoscopique  du  pouls  artériel  et  veineux 
sous  l'influence  d'une  pression  graduellement  élevée,  exercée  sur  l'œil  à  l'aide  du  doigt. 
Plus  l'œil  est  dur,  plus  ce  phénomène  se  produit  facilement. 


OPHTHALMOSTATOMÉTRIE. 


731 


centre  delà  pupille,  lorsque  Tœil  regarde  droit  devant  lui.  Grâce  à  ce  pro- 
cédé de  mensuration,  dans  lequel  on  adopte  deux  points  fixes,  il  devient 
plus  facile  d'obtenir  des  résultats  exacts.  Si  l'on  n'a  au  contraire  à  sa 
disposition  qu'un  point  unique,  il  reste  toujours  à  déterminer  d'abord  le  phui 
frontal,  dont  il  n'est  guère  possible  d'établir  jamais  la  situation  d'une  manière 
positive. 

Notre  méthode  de  détermination  linéaire,  reposant  sur  deux  points  fixes, 
présente  surtout  de  grands  avantages,  lorsqu'on  l'épète  les  mensurations  poui' 
constater  une  augm.entation  ou  une  diminution  de  la  protrusion.  Il  ne  faut 
cependant  jamais  oublier  que  l'orbite  peut  proéminer  en  même  temps  que 
l'œil,  en  tout  ou  en  partie.  Aussi  de  Hasner  distingue-t-il  cette  protrusion, 
qu'il  appelle  e«orbitaire,  de  la  protrusion  eicorhitaire. 

On  ne  peut  appliquer  aucun  des  exoplithalmomètres  dont  nous  avons  parlé 
à  la  détermination  de  la  protrusion  exorbitaire  linéaire.  Pour  cela  nous  avons 
construit  un  instrument  qui  se  rapproche  beaucoup  de  l'exophlbalmomètre 
de  Zehender;  il  sert  à  déterminer  avec  ime  exactitude  suffisante,  dans. la 
pratique,  la  pi'otrusion  extraorbitaire  que  nous  avons  appelée  pi'otrusion 
verticale  et  horizontale,  aussi  bien  d'ailleurs  que  la  protrusion  relative. 
Il  présente  en  outre  une  disposition  particulière  qui  permet  de  mesurer, 
par  la  méthode  de  Coccius,  la  protrusion  négative,  dans  laquelle  la  pi'o- 
jection  sur  un  plan  de  mire  est  impossible. 

Notre  «  statomètre  ))  (fig.  158)  consiste  en  une  tige  AA,  sur  laquelle  sont 
adaptés  deux  bras  de  même  longueur,  M  et  B,  perpendiculaires  à  cette  tige. 
Leur  distance  réciproque  peut  varier  à  volonté,  grâce  à  la  mobilité  de  l'un 
d'eux,  B.  Une  mire  peut  être  promenée  sur  la  longueur  de  l'un  des  deux 
bras  rr,  tandis  que  l'autre  porte  un  miroir  SS,  dont  la  face  réfléchissante 
regarde  le  point  de  mire. 

Pour  se  servir  de  cet  instrument,  il  faut  commencer  par  rendre  la  distance 
réciproque  des  deux  bras  égale  au  diamètre  de  la  base  de  l'orbite.  Dans  ce 
but,  on  a  échaucré  leurs  extrémités  de  manière  qu'elles  puissent  s'adapter 
facilement  au  bord  orbitairc.  Puis  on  place  la  mire  dans  une  situation  telle, 
que  la  cornée,  l'image  réfléchie  de  la  cornée,  et  la  mire  elle-même,  viennent 
se  placer  en  ligne  droite.  Le  bras  de  l'instrument,  sur  lequel  la  mire  est 
mobile,  porte  une  division  graduée.  Vis-à-vis  de  l'œil  qu'on  examine,  est 
placé  sur  le  cadre  un  petit  miroir  R,  dans  lequel  l'œil  voit  sa  propre  image. 
Ce  miroir  peut  être  déplacé  d'avant  en  arrière  et  d'arrière  en  avant,  au  moyen 
d'une  tige  G  à  l'extrémité  de  laquelle  il  est  fixé,  sur  la  partie  transversale  de 
l'instrument.  De  cette  façon  on  peut,  le  cas  échéant,  l'appliquer  aussi  sur  la 
paupière  abaissée. 

L'instrument  se  prête  donc  à  un  double  but,  puisque  avec  l'adjoncliou 
d'une  tige  la  protrusion  peut  être  déterminée  aussi  d'après  la  méthode  de 
Coccius.  C'est  à  cette  dernière  méthode  qu'il  faut  avoir  recours  dans  les  cas 
de  protrusion  négative.  Le  même  instrunuint  permet  de  constater  jusqu'à  quel 
point  il  est  possible  de  refouler  le  globe  oculaire  dans  la  cavité  de  l'orbite. 
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Pour  détenniuer  la  jiroU  usioii  relative  des  deux  yeux,  on  éloigne  la  bran- 
che interne  de  l'instrument,  celle  qui  porte  le  miroir  SS,  et  l'on  assujettit 
l'autre  au  bord  orbitaire  externe;  la  tige  transversale  est  disposée  aussi  paral- 
lèlement que  possible  à  la  surface  frontale.  On  détermine  alors  la  différence 
de  protrusion  des  deux  yeux  par  un  des  procédés  décrits  plus  haut,  c'est-à- 
dire  que  l'on  compare  la  situation  des  sommets  des  deux  cornées  avec  celle 
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de  l'un  des  points  fixes  qui  occupent  la  ligne  médiane,  le  dos  du  nez  par 
exemple. 

Il  est  évident  que  la  mensuration  de  la  protrusion  extraorbitaire,  dans 
laquelle  on  prend  pour  point  de  départ  deux  points  du  bord  orbitaire  situés 
vis-à-vis  l'un  de  l'autre,  soit  dans  le  sens  vertical,  soit  dans  le  sens  hori- 
zontal, il  est  évident,  disons-nous,  que  cette  mensuration  est  plus  facile  et 
plus  exacte  que  la  détermination  de  la  protrusion  par  rapport  à  la  surface 
trontale. 

Lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  l'accroissement  ou  la  diminution  de  la 
protrusion,  on  devrait,  au  moins  dans  les  cas  où  le  bord  orbitaire  ne  parti- 
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cipe  pas  à  la  niodificatioii  pathologique  qui  produit  la  protrusion,  mesurer  la 
protrusion  exorbitaire  et  non  pas  la  protrusion  relative. 

C'est  précisément  la  protrusion  exorbitaire  qui  nous  intéresse  le  plus  clans 
la  majorité  des  cas.  Ainsi,  par  exemple,  dans  le  pronostic  de  l'opération  de 
la  cataracte,  et  dans  l'indication  du  procédé  opératoire,  il  est  important 
de  constater  comment  se  comporte  la  protrusion  orbitaire. 

La  protrusion  relative  peut  présenter  de  l'importance  pour  l'explication  des 
troubles  asthénopiques. 

§  55.  Déviation  dans  le  plan  frontal.  —  Toute  déviation  dans  le  plan  frontal 
peut  être  réduite  à  une  déviation  dans  la  direction  de  l'axe  vertical  et  à  une 
déviation  dans  la  direction  de  l'axe  transversal. 

D'après  V.  Hasner  (1),  dans  le  cas  où  les  deux  yeux  possèdent  une  acuité 
visuelle  suffisante,  on  peut  déterminer  facilement  leur  situation  réciproque 
dans  le  plan  vertical,  en  projetant  (;2)  un  point  rapproché,  tantôt  avec  un 
œil,  tantôt  avec  l'autre,  sur  une  tige  horizontale  située  en  arrière  de  ce 
point. 

V.  Hasner  détermine  également  la  distance  des  deux  axes  oculaires  par  un 
simple  procédé  de  projection  :  on  fait  fixer  un  point  très-éloigné,  le  sommet 
d'un  clocher  par  exemple,  pour  rendre  les  lignes  visuelles  à  peu  près  paral- 
lèles. Puis  on  place  au  devant  des  deux  yeux  les  pointes  d'un  compas,  et 
l'on  cherche,  en  visant  successivement  avec  chacun  des  deux  yeux,  le  degré 
<rouverture  du  compas,  pour  laquelle  les  pointes  et  l'objet  fixé  se  recou- 
vrent. 

On  peut  plus  facilement  encore  mesurer  la  distance  horizontale  et  l'écar- 
tement  vertical  des  deux  yeux,  en  regardant  à  travers  une  plaque  de  verre 
un  objet  éloigné,  et  en  marquar^t  les  points  du  verre  où  celui-ci  est  traversé 
par  les  lignes  visuelles  (V.  Hasner).  Naturellement,  dans  toutes  ces  recher- 
ches, il  est  absolument  indispensable  que  la  tète  soit  maintenue  immobile  et 
que  la  ligne  médiane  soit  verticale. 

Pour  déterminer  la  distance  réciproque  des  deux  yeux,  Alfred  Sinee  (3) 
a  imaginé  un  instrument  qu'il  a  appelé  vueromètrc.  Cet  instrument  consiste  en 
deux  cylindres  étroits  et  mobiles  le  long  d'une  tige  graduée  qui  lui  est  per- 
pendiculaire. La  tête  de  la  personne  à  examiner  est  placée  de  manière  que 
l'un  des  deux  yeux  regarde  un  objet  éloigné  à  travers  l'un  des  tubes,  tandis 
qu'on  fait  mouvoir  l'autre  tube  jusqu'à  ce  qu'il  soit  dans  une  situation  qui 
permette  à  l'autre  œil  de  voir  le  même  objet  au  centre  de  ce  tube.  A  ce 
moment  on  ferme  rapidement  les  yeux  l'un  après  l'autre  pour  se  convaincre 
qu'ils  sont  exactement  placés.  L'intervalle  des  deux  cylindres  correspond 
alors  à  la  distance  des  deux  lignes  visuelles. 

fl)  Loc.  cit. 

(2)  On  appelle  projection  d'un  point  sur  un  plan  la  détormination  visuelle  du  lieu  on  la 
ligne  visuelle  passant  par  le  point  rencontre  le  plan  en  question. 

(3)  TIteeuein  healtli  and  disease,  p.  i(3.  London,  1851. 
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Zeliender  prend  comme  point  de  fixation  l'œil  lui-même.  Dans  une  boîte 
quadrangulaire,  ouverte  seulement  par  un  de  ses  côtés,  est  placé  un  miroir 
qui  a  à  peu  près  la  largeur  du  visage.  Si  Ton  tient  l'instrument  au  devant 
des  deux  yeux,  de  telle  façon  que  le  miroir  soit  parallèle  à  la  surface  fron- 
tale, les  yeux  s'aperçoivent  eux-mêmes,  réfléchis  dans  le  miroir.  De  petites 
tiges  verticales,  mobiles  à  l'aide  d'une  vis,  sont  disposées  de  manière  à  pou- 
voir être  placées  exactement  vis-à-vis  du  centre  de  la  pupille  réfléchie.  On 
lit  leur  distance  sur  une  échelle. 

Chiastomèire  <l('  Landolt.  —  Landolt  a  indiqué  une  méthode  qui  sert  à 
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mesurer  la  distance  entre  les  centres  de  rotation  des  deux  yeux  par  le 
croisement  des  lignes  visuelles.  On  fixe  la  tête  du  patient,  soit  à  l'aide  d'un 
support  du  menton,  soit  à  l'aide  de  la  plaque  à  dents  de  Helmholtz.  Sur  la 
ligne  médiane,  à  une  certaine  distance,  devant  les  yeux,  GD  (lig.  150),  se 
trouve  nue  aiguille  verticale  M,  par  laquelle  ou  fait  viser,  successivement 
avec  l'un  et  l'autre  œil,  une  échelle  graduée  horizontale  NO.  Lorsque  la 
distance  des  yeux  à  l'aiguille  est  égale  à  celle  de  l'aiguille  à  la  gradua- 
tion (icM  =  M?/),  l'écartement  des  deux  points  visés  est  exactement  égal  ;i 
l'écartement  des  yeux  {Sy=  GD).  Si  l'on  donne  à  la  distance  My  une  Ion- 
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gueur  double  de  xU,  la  distance  est  également  le  double  de  GD.  Si  ?/M  est 
Il  fois  plus  long  que  M.r,  alors      est  aussi  71  fois  plus  grand  que  GD. 

On  peut  remplacer  raigiiille  par  la  fente  étroite  d'un  diapbragme  et  mettre 
àlaplacedela  gradualioii  deux  fentes  mobiles,  le  tout  enfermé  dans  une  boîte. 

Toutefois,  Landoll  l'ait  remarquer  qu'il  est  nécessaire  de  choisir  les  dis- 
tances Mx  et  xj/  assez  grandes  pour  que  l'effort  d'accommodation  dont  l'œil 
a  besoin  pourvoir  l'aiguille  et  pour  voir  la  graduation,  soit  minime;  sans 
cela,  l'un  ou  l'autre  forme  sur  la  rétine  une  image  de  diffusion  qui  rend  la 
détermination  inexacte.  On  compte  la  distance  à  partir  de  la  ligne  GD,  qui 
réunit  les  centres  de  rotation  des  deux  yeux,  situés  environ  à  1  i  millimètres 
en  arrière  de  la  cornée. 

L'inventeur  a  donné  le  nom  de  chiastomètre  (^^r/cTT!);,  croisé)  à  son  in- 
strument. 

Lorsque  l'acuité  visuelle  est  insuffisante,  ou  lorsque  l'on  ne  peut  pas  se 
fier  aux  données  indiquées  par  la  personne  qu'on  observe,  toute  méthode 
qui  repose  sur  une  mensuration  objective  présentera  un  avantage  incontes- 
table. 

Les  méthodes  objectives,  d'une  manière  générale,  de  mesurer  la  distance 
de  deux  points,  consistent  à  viser,  au  moyen  de  deux  mires  parallèles,  les 
deux  points  et  à  déterminer  la  distance  des  mires.  La  plus  exacte  de  ces 
méthodes  est  celle  qui  emploie  le  secours  de  l'ophtlialmomètre,  attendu  que 
cet  instrument  permet  de  viser  les  deux  points  simultanément  avec  un  seul 
œil. 

Toutefois,  l'application  de  l'ophlbalmomètre  d'HelmhoItz  aux  recherches 
ophthalmostatométriques  est  limitée  par  suite  de  la  faible  épaisseur  des 
plaques  ophthalmométriques,  qui  ne  permet  de  mesurer  que  des  dimensions 
de  quelques  millimètres. 

Pour  des  dimensions  plus  considérables,  le  mêtroscope  de  Sneilen 
(fig.  l(»0  et  161),  construit  d'après  un  principe  analogue,  peut  rendre  ser- 
vice. 

Le  mêtroscope  consiste  en  une  lunette  P,  devant  son  objectif  sont  disposés 
verticalement  deux  miroirs  (ce')  superposés  et  croisés,  de  telle  manière  que 
chacune  des  surfaces  réfléchissantes  forme  un  angle  de  45  degrés  avec  l'axe 
de  la  lunette.  Sur  une  tige  perpendiculaire  à  la  lunette  se  trouvent  deux 
autres  miroirs,  l'  et  /,  dont  les  surfaces  réfléchissantes  sont  dirigées  en  avant, 
et  parallèlement  aux  deux  miroirs  centraux  (fig.  100).  Les  miroirs  latéraux,  W , 
sont  mobiles,  de  manière  qu'on  peut  les  rapprocher  plus  ou  moins  l'un 
de  l'autre,  et  leur  écartement  se  lit  sur  un  vernier  (n).  Quand  l'instrument 
est  convenablement  disposé,  c'est-à-dire  lorsque  les  deux  points  visés  se 
recouvrent  exactement,  la  distance  réciproque  des  miroirs  externes  cor- 
respond à  l'intervalle  des  deux  points  dont  il  s'agit  de  déterminer  la  dis- 
tance. 

Au  devant  de  chacun  des  miroirs  externes,  on  peut  aussi  adapter  un  sys- 
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OPHTHALMOMÉTRIE 


Nous  appelons  ophthalinométrie  la  partie  de  la  mélrologie  qui  Iraite  de 
de  rophthalinomètre,  c'est-à-dire  de  l'instrument  qui  a  servi  avant  tout  à 
déterminer  la  forme,  les  dimensions  et  les  indices  de  réfraction  des  diffé- 
rentes parties  de  l'appareil  dioptrique  de  l'œil. 

Ce  chapitre  aurait  dû  peut-être,  à  cause  de  son  importance,  trouver  sa 
place  plus  tôt:  mais  j'ai  préféré  laisser  M.  Snellen,  mon  honoré  collaborateur, 
traiter  tout  d'une  lialeine  le  deuxième  chapitre  de  la  dioptomélrie  et  les 
pages  suivantes,  pour  reprendre,  à  mon  tour,  la  parole  et  développer 
l'ophthalmométrie,  l'ophthalmoscopie,  la  tropométrie  et  la  pupillométrie. 

OPHTHALMOMÈTRE  DE  HELMHOLTZ 

I  101.  C'est  à  Helmliollz  que  nous  devons  le  plus  complet  des  ophthalmo- 
mètres,  les  principales  méthodes  de  son  application,  et  les  travaux  les  plus 
importants  qui  en  ont  résulté.  Quiconque  voudra  donc  se  familiariser  avec 
l'ophthalmométrie,  devra  avant  tout  étudier  les  mémoires  classiques  de  cet 
auteur,  mémoires  qui  sont  contenus  en  grande  partie  dans  le  premier  volume 
des  Archives  de  de  Graefe. 

Je  donnerai  ici  la  description  de  cet  instrument  ingénieux,  les  méthodes  de 
son  emploi  et  les  formules  qui  servent  à  déduire  des  données  fournies  par 
l'ophthalmométrie,  les  rayons  de  courbure,  les  dimensions  et  autres  mesures 
fondamentales  des  différentes  parties  de  l'appareil  dioptrique  de  l'œil. 

Quant  à  la  déduction  de  ces  formules,  je  renvoie  aux  travaux  de  Helmholtz 
et  de  ceux  qui  ont  développé  et  continué  son  œuvre,  Donders,  Knapp,  Woinow, 
Coccius,  Mauthner,  Becker  et  autres. 

L'ophthalmomètre  est  un  instrument  destiné  à  mesurer  des  grandeurs 
linéaires.  On  l'applique  surtout  à  la  mensuration  des  images  de  réflexion  de  la 
cornée  et  du  cristallin,  pour  en  déduire  la  courbure  de  ces  surfaces  réfrin- 
gentes. Ces  mensurations  demandent  une  grande  exactitude;  les  images 
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rclléchies  sont  généralement  petites,  et  l'œil  examiné  est  presque  toujours 
sujet  à  de  légers  mouvements.  Le  grand  avantage  de  l'oplithalmomèlre  con- 
siste surtout  à  permettre  des  mensurations  exactes  malgré  les  difficultés 
qui  rendraient  impossiiile  l'emploi  d'un  instrument  de  mensuration  ordi- 
naire. Il  est,  en  etfet,  fondé  sur  un  principe  tout  h  fait  particulier  et  diffé- 
rent des  instruments  de  mensuration  généralement  en  usage.  Il  a  cependant 
son  analogue  dans  l'héliomètre  de  sastrop.omes.  Voici  le  principe  sur  lequel 
il  repose  : 

La  partie  principale  de  l'ophtlialmomètre  consiste  en  deux  lames  de  verre 
à  surfaces  planes  parallèles  contiguës  par  une  de  leurs  tranciies,  comme 
l'indique  la  figure  i(')2,  où  les  deux  lames  sont  vues  par  en  haut.  (A  A 
et  BB).  Lorsqu'on  observe  un  objet  0  à  travers  une  de  ces  lames,  et  que 


û'  [  '  o" 

L 

FiG.  16"J. 


celle-ci  est  perpendiculaire  à  la  ligne  qui  réunit  notre  œil  avec  l'objet,  elle 
n'a  pas  d'influence  sur  la  marche  des  rayons  lumineux  provenant  de  l'objiet. 
Mais  dès  que  nous  inclinons  la  lame  de  façon  à  lui  donner,  par  exemple,  la 
direction  AA  (fig.  162),  les  rayons  lumineux  sont  déviés.  Ainsi  un  rayon 
0  /),  au  lieu  de  se  diriger  vers  L,  est  dévié  tà  son  entrée  dans  la  lame  AA 
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et  se  rapproche  de  la  normale  élevée  en  ce  point.  Il  se  dirige  donc  vers  7 
pour  y  subir  une  nouvelle  déviation  en  sens  inverse  à  sa  sortie  du  verre, 
et  pour  se  porter  vers  0'.  Le  rayon  est  donc  dévié  parallèlement  à  sa  direc- 
tion primitive,  et  l'observateur,  au  lieu  de  voir  l'objet  en  0  le  verra  déplacé 
en  0'.  Il  se  produit  exactement  la  même  chose  dans  l'autre  lame  BB,  seule- 
ment en  sens  inverse.  Si  elle  est  inclinée  comme  l'indique  la  figure  16:2, 
le  rayon  0 p  est  dévié  vers  0"  et  l'objet  0  est  vu  en  0". 

Si  la  ligne  de  séparation  des  deux  lames  passe  juste  à  travers  la  pupille  de 
l'œil  de  l'observateur,  celui-ci  verra  à  la  fois  à  travers  les  deux  lames  et 
obtiendra,  au  lieu  d'une  seule,  deux  images  de  0,  0' et  0",  qu'il  projettera 
en  o'et  0";  en  un  mot,  il  verra  l'objet  double. 

La  distance  entre  les  doubles  images  dépend  évidemment  de  l'indice  de 
réfraction  n,  de  l'épaisseur  h  des  lames,  et  de  l'angle  d'incidence  a  du  rayon 
lumineux,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  de  l'angle  d'inclinaison  qu'on  a 
donné  aux  lames. 

L'indice  de  réfraction  et  l'épaisseur  des  lames  sont  constants  et  connus. 
Or,  pour  trouver  le  diamètre  d'un  objet,  on  n'a  qu'à  donner  aux  lames  une 
inclinaison  telle,  que  les  images  de  l'objet  observé  se  touchent  par  leurs 
bords  opposés.  Dans  ce  cas,  le  dédoublement  produit  par  les  lames  est  égal 
,iu  diamètre  de  l'objet.  En  effet,  pour  amener  en  contact  les  deux  images,  il 
a  fallu  en  déplacer  l'une  de  sa  moitié  à  droite,  l'autre  de  sa  moitié  à  gauche, 
ce  qui  fait  un  dédoublement  égal  aux  deux  moitiés,  c'est-à-dire  à  l'objet 
entier.  Le  diamètre  de  l'objet  peut  alors  être  déduit  de  l'angle  d'inclinaison 
qu'on  a  dû  donner  aux  lames.  Il  est  : 

E  =  2/i.^:^^^^',  (1). 

cos  ,3  ^  ' 

où  h  =  épaisseur  des  lames,  a  ~  l'angle  d'incidence  du  rayon  0  p.  Il  est 
égal  à  l'angle  d'inclinaison  des  lames  qu'on  lit  sur  un  vernier  adapté  à  l'in- 
shument;  S  =  l'angle  de  réfraction  correspondant  à  a.  Il  peut  être,  à  l'aide 
de  ce  dernier,  déduit  de  l'indice  de  réfraction  n  du  verre  : 


Slll  a 

sm  fi  —  — . 


La  formule  pour  calculer  E  ne  renfermant  que  des  valeurs  qui  appar- 
tiennent à  l'instrument  lui-même,  la  distance  qui  sépare  l'objet  de  l'ophthal- 
momètre  n'entre  pas  en  ligne  de  compte  dans  la  détermination  du  dia- 
mètre de  l'objet  mesuré. 

Un  des  avantages  principaux  de  l'ophthalmomètre  est  que  de  petits  dépla- 
cements de  l'objet  ne  constituent  pas  un  obstacle  aux  mensurations.  Il  est 
impossible,  en  effet,  avec  un  instrument  de  mesure  ordinaire  de  pratiquer 
les  mensurations  d'objets  en  mouvement,  parce  qu'on  ne  peut  pas  constater 
en  même  temps  la  position  des  deux  extrémités  de  l'ob'et  relativement 
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aux  divisions  de  l'échelle.  Avec  rophthalmomètre,  au  contraire,  la  mesure, 
c'est-à-dire  la  rotation  des  lames  nécessaires  pour  amener  au  contact  les 
doubles  images,  reste  la  même  dans  toutes  les  positions  de  l'objet;  on  voit  à 
la  fois  ses  deux  extrémités,  on  mesure,  pour  ainsi  dire,  l'objet  par  lui-même. 

C'est  pour  cela  que  l'ophthalmomètre  s'applique  tout  particulièrement  à 
la  mesure  des  images  réfléchies  par  les  surfaces  de  l'œil  qui  est  si  rarement 
complètement  immobile. 

Les  lames  de  l'ophthalmomètre  sont  disposées  de  manière  qu'elles  tournent 
toujours  de  la  même  quantité  en  sens  inverse,  et  leur  inclinaison  est  indiquée 
par  le  vernier  avec  une  exactitude  rigoureuse.  En  faisant  tourner  les  lames 
de  360  degrés  de  façon  à  faire  parcourir  à  chacune  d'elles  une  circonférence 
de  cercle,  on  les  amène  évidemment  quatre  fois  dans  la  position  où  les 
doubles  images  ont  la  disposition  mentionnée.  On  peut  donc  contrôler  ainsi 
une  mensuration  par  l'autre. 

Derrière  les  lames  se  trouve  une  lunette  disposée  de  manière  que  la  ligne 
de  séparation  des  deux  lames  passe  à  travers  le  centre  de  l'objectif. 

Nous  faisons  suivre  ci-contre  une  figure  de  l'instrument  avec  l'explication 
qu'en  donne  son  inventeur  (Helmholtz, 0/)^/ç^te p.  11)  :  «  L'instrument 
est  représenté  (fig.  163,  1  et  2)  en  élévation  et  en  coupe,  le  tout  moitié  de  la 
grandeur  naturelle.  La  boîte  rectangulaire  B,  Bi  Bo  Bo,  qui  contient  les  lames 
de  verre  déviatrices,  est  fixée  à  l'extrémité  antérieure  de  la  lunette  A.  Dans 
la  figure  1,  on  a  enlevé  la  paroi  latérale  de  la  boîte,  et  de  plus  toutes  les  par- 
ties de  la  moitié  inférieure  sont  supposées  coupées  par  le  plan  médian.  La 
charpente  de  la  boîte  est  formée  par  un  solide  cadre  rectangulaire  qu'on 
voit,  dans  la  figure  1,  faire  tout  le  tour  de  la  boîte  :  à  ce  cadre  sont  fixées  de 
minces  lames  de  laiton  formant  les  parois,  comme  on  le  voit  particulière- 
ment dans  la  figure  2.  Au  milieu  des  parties  horizontales  du  cadre  sont 
pratiquées  des  ouvertures  coniques  dans  lesquelles  se  meuvent  les  axes  de 
rotation  CC  des  deux  verres.  Chacun  des  axes  porte  au  dehors  de  la  boîte 
un  disque  cl  dont  le  contour  cylindrique  est  divisé  en  degrés  ;  en  a  se  trouve 
un  vernier  permettant  de  lire  des  dixièmes  de  degré.  Dans  l'intérieur  de  la 
boite,  chaque  axe  porte  une  roue  dentée  ee  et  un  cadre  métallique  g  dans 
lequel  est  fixée  la  lame  f.  Le  cadre  de  chaque  lame  n'a  que  trois  côtés  ; 
celui  qui  répondrait  à  l'autre  lame  manque.  Les  deux  lames  ont  été 
prises  dans  une  même  plaque  de  verre  :  cette  plaque  avait  été  entourée 
d'un  cadre  métallique  complet;  après  avoir  ajouté  les  deux  roues  dentées  et 
monté  le  tout  sur  le  tour  pour  travailler  les  axes,  on  a  coupé  le  cadre 
par  son  milieu.  On  a  coupé  de  même  le  verre  dont  chaque  moitié  a  été 
fixée  dans  la  moitié  correspondante  du  cadre.  C'est  ainsi  qu'on  est  par- 
venu à  placer  les  lames  sur  les  axes  dans  des  positions  parfaitement 
concordantes.  Les  roues  dentées  sont  commandées  par  les  pignons  ci  et  Cj 
fixés  sur  les  axes  fe,  Ci  et  b.2  Ci.  Chacun  de  ces  axes  porte  en  outre  en  son 
milieu  un  pignon  h.  Si  l'on  tourne  le  bouton  bi,  on  fait  mouvoir,  au  moyen  du 
pignon  Ci  la  roue  dentée  et  la  lame  de  verre  inférieure.  En  même  temps, 
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le  pignon  Ai,  par  l'inlerniédiaire  de  h-y,  fait  tonrner  le  second  axe  ^2  Co, 
d'un  même  angle,  mais  en  sens  contraire  ;  il  en  résulte  que  le  pignon  o., 
agit  aussi  sur  la  rone  d(Mitée  supérieure  et  la  l'ait  tourner  avec  la  lame 
de  verre  supérieure  à  peu  près  du  même  angle  que  la  lame  inférieure.  On 
mesure  la  rotation  de  chaque  lame  au  moyen  des  limbes  divisés,  fixés  sur  les 
axes  en  deliors  de  la  boît'^.  « 


Fin.  n;:]. 


VÉRIFICATION  DE  l'oPHTHALMOMÈTRE 

§  102.  Avant  de  se  servir  d'un  ophlhalmomètre,  il  faut  en  connaître  le 
mode  d'action,  c'est-à-dire  qu'on  doit  savoir  quelle  grandeur  linéaire  cor- 
respond à  une  rotation  donnée  des  lames  pour  l'instrument  dont  on  se  sert. 

On  peut  faire  la  vérification  de  l'ophthalmomètre  de  plusieurs  façons  : 
■l"  on  mesure  les  grandeurs  constante?  contenues  dans  la  formule  I,  c'cst-à- 


OPIITIIALMOMÉTRIE. 


743 


dii-e  répaisseur  des  lames  //,  et  le  rapport  de  c  est-à-dire  l'indice  de  ré- 
fraction n  du  verre  qui  les  compose. 

Mais  il  n'est  pas  même  nécessaire  de  mesurer  les  deux  grandeurs,  quand 
on  prend  pour  E  de  la  formule  une  valeur  déterminée  :  si,  par  la  rota- 
tion des  lames  de  roplitlialmomètre  on  dédouble  une  division  micrométrique, 
par  exemple,  on  lit  sur  l'instrument  l'angle  de  rotation  correspondant,  et, 
si  l'on  a  mesuré  seulement  on  peut  calculer  l'angle  de  réfraction  S  cor- 
respondant à  l'angle  d'incidence  a  qui  est  indiqué  sur  l'instrument,  et  par 
suite  n. 

^2"  Si  l'on  ne  connaît  ni  h  ni  n;  pour  trouver  ces  deux  inconnus  on  obtien- 
dra deux  équations,  en  faisant  deux  mensurations  différentes,  suivant  la 
méthode  que  nous  venons  d'indiquer,  c'est-à-dire  en  cherchant  l'angle  de 
rotation  pour  deux  grandeurs  dilTérentes  connues,  E'  etE".  On  a  alors: 

I.  E'  =^2hti^^^^\ 

COS  ;i 


i;os  ;i" 

En  divisant  la  première  équation  par  la  seconde,  '2  h  disparait  et  il  reste  les 

deux  inconnues  fi'  et  fi"  dont  les  sinus  sont  sin  [i'  =  ^  et  siir^i"=  ^-^j 

tandisqu'on  peut  exprimer  leurs  cosinusen  fonctions  de  leurs  sinus,  donc  éga- 
'  lement  par  «'  et  «".  De  cette  façon  on  trouve  n  et  par  suite  k  en  introduisant 
la  valeur  trouvée  dans  les  deux  équations. 

3"  Enlin,  on  peut  vérifier  empiriquement  l'ophlbalmomètre,  sans  mesurer 
l'épaisseur  des  lames  ni  leur  indice  de  réfraction.  Pour  cela,  on  se  sert  d'une 
échelle  rigoureusement  graduée  dont  les  divisions  représentent  des  dixièmes 
de  millimètre  ;  on  la  vise  avec  la  lunette  de  l'ophthalmomètre  et  l'on  fait 
tourner  les  lames  jusqu'à  ce  que  la  deuxième  division  de  l'une  des  doubles 
images,  puis  la  troisième,  la  quatrième,  etc.,  tombent  sur  la  première  de 
l'autre  double  image.  De  cette  façon  on  dispose  donc  les  lames  d'abord  pour 
un  objet  de  0""'",1  puis  pour  un  objet  de  O'""',^,  de  0'"'",3,  etc.  En  même 
temps  on  note  l'angle  de  rotation  correspondant  à  ces  grandeurs  et  l'on  cal- 
culera, par  interpolation,  les  grandeurs  correspondant  aux  angles  intermé- 
diaires. En  réunissant  toutes  ces  valeurs  en  un  tableau,  on  peut,  dans  les 
mensurations  ultérieures  d'objets  inconnus,  trouver  directement  leur  gran- 
deur, simplement  à  l'aide  de  l'angle  de  rotation  des  lames,  sans  qu'il  soil 
besoin  de  passer  par  les  calculs  de  la  formule  (I). 

Il  est  vrai  que  ces  mesures  n'ont  de  valeur  que  pour  le  ou  les  quarts  de 
cercle  de  la  graduation  de  l'instrument,  pour  lesquels  on  a  fait  les  expé- 
riences. Par  suite,  il  faut  faire  toutes  les  mensurations  dans  le  même 
quart  de  cercle,  ou  établir  l'échelle  empirique  pour  tous  les  quatre  quarts 
de  cercle. 
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Si  les  mensurations  ont  été  très-précises  et  très-nombreuses,  cette  dernière 
méthode  de  vérification  de  l'oplithalmomètre  est  la  plus  rationnelle,  parce 
que,  malgré  la  connaissance  de  l'épaisseur  des  lames  et  de  rindice  de  réfrac- 
tion du  verre,  la  mensuration  peut  être  inexacte  quand  la  construction  de 
l'instrument  n'est  pas  parfaite. 

L'oplithalmomètre  est,  comme  nous  l'avons  dit,  principalement  destiné  à 
la  mensuration  des  différents  diamètres  des  parties  antérieures  de  l'œil,  de 
même  que  des  images  réfléchies  de  la  cornée  et  des  surfaces  antérieure  et 
postérieure  du  cristallin,  pour  en  déduire  le  rayon  de  courbure. 

Dans  ces  expériences,  la  tète  de  la  personne  k  examiner  est  fixée  à  l'aide 
d'un  appareil  approprié  de  telle  sorte  que  l'œil  se  trouve  dans  l'axe  de  l'in- 
strument, et  il  est  dirigé  à  l'aide  d'un  objet  de  fixation,  afin  que  l'image  réflé- 
chie d'un  objet  déterminé  soit  renvoyée  dans  l'ophlbalmomèlre  par  la  surface 
dont  on  veut  connaître  la  courbure. 

Comme  objet  dont  on  observe  le  reflet,  on  emploie  de  préférence  trois 
lumières  B  G'  et  C  (fig.  l<>i),  placées  dans  une  ligne  droite,  perpendiculaire- 
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ment  à  l'axe  de  l'ophtlialniomètre.  Le  point  M  est  le  milieu  de  la  distance 
([ui  sépare  la  lumière  B  du  point  B',  intermédiaire  aux  deux  lumières  C  et 
G'.  Ces  lumières  sont  réfléchies  par  la  surface  à  étudier,  et  leur  image  est 
observée  à  travers  l'ophthalmomètre.  On  fait  tourner  les  lames  jusqu'à  ce  que 
l'image  dédoublée  de  B  vienne  se  placer  exactement  au  milieu  de  l'es- 
pace G  G'.  B  B'  est  donc  la  grandeur  de  l'objet  dont  on  mesure  l'image  (1). 

On  peut  placer  en  C,  C  et  B  de  petites  lampes,  comme  dans  Yanvcau  de 
Middelburg  (fig.  105),  ou  bien  trois  miroirs  fixés  à  une  règle  (fig.  100).  Ces 
miroirs  réfléchissent  sur  l'œil  examiné  une  lumière  située  au-dessus  de  la 
tète  de  la  personne  qu'on  examine.  On  peut  les  faire  mouvoir  le  long  de  la 
règle  et  faire  tourner  celle-ci  autour  du  centre  M  de  la  figure  106. 

Les  distances  M  B  et  M  B'  (B'  étant  toujours  le  milieu  de  la  longueur  G  G') 
doivent  être  exactement  égales  et  connues.  Pour  n'avoir  pas  à  disposer  chaque 
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I 
I 
1 


(I;  Hcliiilioltz  a  choisi  pdiir  objet  ceUe  disposition  ties  lumières  ptirce  que  rexpéi'ieiice 
aiipi-end  qu'on  |ieut  détormini'r  le  moment  où  un  point  vient  se  placer  au  milieu  de  deux 
points  rapprocliés,  avec  plus  d'exactitude,  que  le  moment  où  deux  points  se  recouvrent. 
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fois  les  miroirs  à  nouveau,  on  fixe  la  lumière  à  une  distance  constante  tle 
ces  miroirs  à  l'aide  d'une  disposition  fort  simple  indiquée  par  Helmhollz: 


FiG.  165. 


il  suffit  d'établir  les  trois  petits  miroirs  avec  leur  tige  de  telle  sorte  que  cha- 
cun d'eux  occupe  toujours  un  plan  tangent  à  une  surface  sphérique  imagi- 


l'iG.  160 


naire  dont  le  centre  se  trouverait  exactement  au  milieu  dé  la  distance  qui 
sépare  la  lumière  de  l'œil  examiné. 
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DÉTERMINATION  DU  RAYON  DE  COURBURE  DE  LA  CORNÉE. 

§  103.  Pour  déterminer  le  rayon  de  courbure  de  la  cornée,  ou  commence 
par  produire  les  images  réfléchies  des  trois  lumières  sur  la  cornée  de  l'œil  A 
qu'on  examine  (fig.  1117).  Puis  on  dispose  la  lunette  de  l'ophthalniomètre  de 

Se 


Fig.  167 

manière  à  distinguer  nettement  les  reflets,  et  l'on  fait  tourner  les  lames  de  la 
façon  qui  a  été  indiquée  plus  haut,  jusqu'à  ce  que  l'intervalle  des  lumières 
soit  devenu  double.  Afln  d'obtenir  des  résultats  aussi  exacts  que  possible,  il 
est  bon  de  répéter  plusieurs  fois  de  suite  la  même  expérience  et  de  noter 
les  grandeurs  obtenues;  ou  bien,  on  amènera  les  lames  dans  les  quatre 
quarts  de  cercle  en  poursuivant  le  mouvement  de  rotation,  jusqu'à  ce  qu'elles 
aient  accompli  une  révolution  complète,  et  l'on  prendra  la  moyenne  des 
résultats  obtenus  dans  les  quatre  positions. 

Soit  la  grandeur  de  l'objet,  c'est-à-dire  la  distance  BB'  =  ;  la  dislance  de 
l'objet  à  la  cornée  —  a  ;  la  grandeur  de  l'image  réfléchie  —  p  \  le  rayon  de 
courbure  du  méridien  de  la  cornée,  sur  lequel  on  a  fait  la  mensuration,  sera  » 

■-•^ 

Si,  comme  on  le  fait  habituellement  dans  ces  déterminations,  on  se  sert 
toujours  du  même  objet,  c'est-à-dire  du  même  intervalle  entre  les  lumières, 
on  peut  une  fois  pour  toutes  calculer  le  rayon  correspondant  à  toutes  les 
grandeurs  d'images  possibles.  On  en  dressera  un  tableau  analogue  à  celui 
qui  est  établi  pour  les  grandeurs  linéaires  correspondant  aux  diflerents  degrés 
d'inclinaison  des  lames,  et  on  les  combinera  tous  deux  ;  de  cette  façon,  on 

(1)  Cette  formule  n'est  exacte  qu'à  la  condition  que  la  distance  de  l'objet  à  la  cornée  soit 
très-grande.  Autrement  elle  serait  : 

2  f<  p 
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n'a  qu'à  lire  sur  l'oplilhalmomètre  l'angle  de  rotation  des  lames  pour  trouver 
dans  le  tableau  directement  le  rayon  de  courbure  correspondant  (1). 


§  1U4.  Si  l'on  mesure  le  rayon  de  courbure  de  la  cornée  dans  difî'érentes 
parties  d'un  même  méridien  on  le  trouve,  au  point  d'intersection  de  la  ligne 
visuelle  avec  la  cornée,  plus  petit  qu'en  des  points  éiialement  distants  de 
celui-ci  ;  et  les  rayons  de  courbure  en  ces  derniers  points  ne  .sont  pas  non 
plus  égaux  entre  eux.  (Comparez  fig.  168.) 


Il  suit  de  là  :  1°  que  le  méridien  de  la  cornée  n'est  pas  un  arc  de  cercle,  et 
que  la  ligne  visuelle  ne  passe  pas  par  le  sommet  de  la  cornée,  qu'elle 
l'orme  au  contraire  avec  celui-ci  un  angle.  On  l'appelle  l'angle  a. 


L'angle  a  est  l'angle  compris  entre  la  ligne  visuelle  partant  du  point  fixé  et 
passant  parle  point  nodal,  et  l'axe  de  la  cornée,  qui  traverse  le  sommet  de 
celle-ci.  Cet  angle  joue,  en  ophthalmologic,  un  rôle  très-important. 

C'est  l'angle  a  qui  détermine  dans  toutes  les  mensurations  ophthalmomé- 
triques  le  sommet  de  la  cornée,  ainsi  que  l'axe  optique,  et  il  est  indispensable 
pour  l'appréciation  exacte  de  la  direction  des  yeux.  C'est  là  la  raison  princi- 
pale pour  laquelle  les  métbodes  de  son  évaluation  ont  fait  le  sujet  de  tant  de 
travaux,  et  c'est  aussi  pour  cela  que  nous  en  parlerons  avec  détail. 

Donders  a  déterminé  l'angle  a  de  la  manière  siuvante  :  La  position  de 
la  tète  est  celle  qui  a  été  indiquée  plus  haut,  et  Taxe  de  l'œil  se  confond  avec 

(1)  Eu  choisissant  la  grandeur  de  l'objet  b  et  sa  distance  a  de  telle  sorte  que  la  rjuantité 
" —  de  la  formule  r  soit  représentée  par  un  nombre  entier,  il  suffit  de  multiplier  par  ce 
nombre  la  grandeur  de  l'image  pour  obtenir  directement  Ir  lavon  de  courbure. 


ANGLE  a. 


I-k;.  1(38. 
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celui  de  rophthalmomètre.  Alors  on  fait  refléter  sur  la  cornée  une  flamme 
placée  au-dessus  de  l'axe  de  l'ophthalmomètre,  tandis  que  l'œil  fixe  un  petit 
objet  mobile  sur  un  arc,  dont  le  centre  coïncide  avec  le  centre  de  rotation  de 
l'œil.  En  déplaçant  le  point  de  fixation,  on  recherche  la  position  de  l'œil, 
dans  laquelle  les  imagées  réfléchies,  doublées,  tombent  exactement  sur  les 
bords  opposés  de  la  cornée,  lorsque  celles-ci,  par  suite  de  la  rotation  des 
lames  de  l'ophlbalmomètre,  paraissent  écartées  de  la  moitié  de  son  dia- 
mètre (fig.  169)  (1). 


l'ic.  Itl'J. 


Cela  n'est  possible  que  lorsque  l'image  réfléchie  occupe  le  centre  de  la 
cornée  qui  correspond  assez  exactement  à  son  sommet  par  lequel  passe  l'axe 
cornéen.  La  place  de  l'objet  de  fixation  sur  le  cercle  divisé  indique  de  combien 
(le  degrés  la  ligne  du  regard  (ligne  d'union  du  point  de  fixation  et  du  centre 
de  rotation)  est  séparée  de  l'axe  de  la  cornée  (angle  t)  (fig.  170).  Or,  on 


Fig.  170. 


HOU,  arc  au  ccn Ire  duquel  se  trouve  l'œil,  et  sur  lequel  se  meut  l'objet  fixé  V  ;  K,  point  nodal  ;  C,  centre 
de  rotation  de  l'œil;  00,  axe  de  l'oplithalmoinMre  qui  se  confond  avec  l'axe  de  la  cornée;  KV  lijïne 
visuelle;  par  conséquent  angle  VKO  =  angle  a;  CV,  ligne  du  regard;  par  conséquent,  angle  VCO 
=  angle  f. 

connaît  VC  comme  le  rayon  de  l'arc  gradué,  au  centre  duquel  se  trouve  le 
centre  de  rotation  C  ;  on  connaît  de  plus  la  distance  entre  le  point  nodal  et 
le  centre  de  rotation  :  KG  =  G""", 5  chez  les  emmétropes  (Donders)  ;  on  peut 
donc  de  l'angle  y  tirer  la  valeur  de  l'angle  «,  angle  compris  entre  la  ligne 

(1)  Middelbiirg,  De  iilpkiats  ran  liel  usligmalismc,  I8G3,  p.  ^0.  —  Donders,  flelractionn- 
ntiomaUen,  p.  152  et  suiv. 
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visuelle  KV  et  l'axe  de  la  cornée  KO.  Soit  VC  le  rayon,  égal  à  r,  et  KG  =d, 
on  a  :  • 


Appliquons  ce  calcul  à  un  cas  particulier,  et  donnons  au  rayon  r  de  noire 
arc  une  longueur  de  270  millimètres  ;  soit  la  distance  d  du  point  nodal,  au 
centre  de  rotation  =  6'""', 5,  et  soit  l'angle  trouvé  YCO  ou  7  =  5".  Nous  obte- 
nons pour  l'angle  «5°  7' 20".  La  différence  entre  l'angle  t  et  l'angle  a  est  donc 
très-faible  ;  mais  elle  est  plus  petite  encore  pour  des  valeurs  moindres  de 
l'angle  a,  comme  cela  a  lieu  le  plus  souvent,  et  d'autant  plus  petite,  comme 
il  ressort  de  notre  figure,  que  sera  plus  grande  la  distance  GV  de  l'objet  de 
fixation  à  l'œil,  c'est-à-dire  le  rayon  de  l'arc  HOH. 

On  peut  donc  dans  un  but  pratique  assimiler  l'angle  a  à  l'angle  7,  et  évaluer 
l'angle  «par  cette  méthode  sans  réduire  davantage. 

Woinow  fait  remarquer  à  ce  sujet  que  l'axe  cornéen  ne  passe  pas  exacte- 
ment par  le  milieu  de  la  base  de  la  cornée,  et,  de  plus,  que  le  point  nodal, 
indépendamment  de  la  variabilité  de  son  siège  suivant  les  différents  états  de 
réfraction,  change  aussi  de  place  dans  l'accommodation.  Il  en  résulte  que  la 
distance  KG  entre  le  point  nodal  et  le  centre  de  rotation  n'est  pas  constante  ; 
aussi  Woinow  détermine-t-il  l'angle  «  d'une  autre  manière: 


D'abord  il  détermine  le  rayon  r  (fig.  171)  de  la  cornée  sur  la  ligne  visuelle, 
qu'il  fait  coïncider  avec  l'axe  de  l'ophthalmomèlre  ;  puis,  à  égale  distance 
de  cette  ligne,  il  détermine  les  rayons  r'  et  r'',  mais  en  faisant  tourner 
l'ophthalmomètre  autour  de  l'œil,  tandis  que  celui-ci  reste  immobile  à  sa 
place.  Il  appelle  y  l'angle  que  forment  réciproquement  avec  r  r'  et  r",  et  il  le 
rhoisit  égal  à  20  degrés.  Alors  il  obtient  la  formule  : 


tyy. 


r.  siii  y.  tang  y 


/•.  siii  y  —  (/.  ty  y' 


l'ii;.  171. 


tang  2 


a  =  tang 


(rr"yY—(rr'f/ 


irrf'+  {rr"r-r—'2(r'r"y 


(Pour  les  déductions  de  la  formule,  voy.  Woinow,  Ophtlialmométrie, 
p.  40  à  45.) 
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M.  Mandelstanim  a  fait,  sur  les  indications  de  Helinlioltz,  révaluation  do 
l'angle  «  de  la  manière  suivante  (1)  :  Soit  P  (fig.  172)  rophlhalmomètre.  Eu 
c  est  une  des  lumières,  en  a  et  en  b  sont  les  deux  autres  dont  le  point 
médian  o  est  à  la  même  distance  que  c  du  point  M. 

On  fait  fixer  à  l'œil  0  un  objet  V,  de  manière  que  OV  représente  la  ligne 
visuelle,  et  OH  l'axe  de  la  cornée.  VOH  est  donc  l'angle  «.  Puis,  par  la  rota- 
tion des  lames  de  l'ophtlialmomètre,  on  amène,  dans  les  images  réfléchies 


Fifi.  172. 


par  la  cornée,  l'image  de  c  au  point  o.  On  abandonne  les  lames  dans  cette 
situation,  tandis  que  l'objel  de  fixation  est  conduit  dans  l'autre  sens  vers  Y', 
.jus([u'à  ce  que  la  disposition  des  doubles  images  sur  la  cornée  soit  de  nouveau 
la  même.  Désormais  OY'  est  la  ligne  visuelle,  011'  l'axe  de  la  cornée,  et 
voir  l'angle  «. 

De  la  situation  des  images  réfléchies,  il  résulte  que  la  courbure  est  la 
même  pour  les  parties  de  la  cornée  qui  se  trouvent  sur  l'axe  de  l'opbthal- 
momètre,  lorsque  la  ligne  visuelle  est  dirigée  sur  Y  et  lorsqu'elle  est  dirigée 
suc  Y'.  Ces  parties  doivent  donc  être  également  éloignées  de  l'axe  cornéen, 

II)  Maiulelslninm,  Arch.  f.  Uplitli.,{.  XI,  2,  p.  257. 
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et  l'angle  |3  ou  l'angle  â',  compris  entre  l'axe  de  la  cornée  e(  l'axe  de  l'ophthal- 
niomètre,  doivent  donc  être  éganx  dans  les  denx  situations  OH  et  OH'. 

Donc 

=  fi 

a  +  fi'  =  a  +  fi  ; 

de  plus 

|3' ===  V'OM  +  a  (voy.  fig.  17>->i 

-f-  a  ajouté  de  part  et  d'autre  donne 

|î'  +  a  =  V'OM  +  2  a  ■ 

3  +  a  =  VOM  (voy.  flg.  17"2). 

Donc 

2a  +  V'OM  =  VOM, 

d'où 

VOM  —  V'OM 


c'est-à-dire  que  l'angle  a  est  égal  à  la  moitié  de  l'angle  compris  entre  la  ligne 
visuelle  et  l'axe  de  l'ophthalmoinètre  dans  la  première  et  la  deuxième  situa- 
tion. 

Or,  cesangles  se  calculent  d'après  les  formules  i^V'OM  =  ^j^,  et  tg^ÇM  — 

ainsi  que  cela  ressort  directement  de  la  figure  172.  Les  grandeurs  linéaires 
contenues  dans  ces  formules  sont  connues  par  la  mensuration. 

M.  Mautliner  (0/Jï.F<'/ito%etc.,  p.  68)a  démontré  les  inexactitudes  qui  peuvent 
résulter  de  cette  méthode.  Soit  (fig.  173)  SM  l'axe  de  la  cornée,  A'  la  ligne 
visuelle,  k  le  point  nodal,  c  le  centre  de  rotation;  donc  VAM  =  angle  «; 
0  est  le  sommet  de  la  cornée.  Si  l'œil  transporte,  par  la  fixation,  sa  ligne 
visuelle  de  V  en  V,  ce  mouvement  a  lieu  autour  du  centre  de  rotation  c  qui 
seul  reste  immobile,  tandis  que  tous  les  autres  points,  y  compris  le  point  A , 
changent  de  position  dans  re<ii)ace.  Ainsi  k  se  transporte  en  k'  \  ik'\'  repré- 
sente maintenant  la  ligne  visuelle,  et  ck'M'  l'axe  cornéen,  et  ces  deux 
lignes  coupent  l'axe  de  l'ophtlialmoinètre  en  des  points  différents  c  et  i. 

l\  est  donc  inexact,  dans  le  calcul  précédent,  de  l'aire  coïncider  en  un  point 
unique  les  quatre  points  0,  k,  c  et  i,  comme  si  ce  point  était  le  sommet  de 
Tangle  c<;  mais  malgré  cela  le  calcul  peut  donner  un  résultat  juste. 

En  effet  (fig.  17o),  l'angle  McM'  est  égal  à  l'angle  cik'  -\-  l'angle  ck'i, 
comme  angle  externe  du  triangle  ick'.  Or,  l'angle  McM'  correspond  dans  la 
fig.  172  à  l'angle  5',  c'est-à-dire  à  l'angle  compris  entre  l'axe  cornéen  et  l'axe 
de  l'oplithalmomètre  ;  l'angle  cik'  est  égal  à  l'angle  compris  entre  la  ligne 
visuelle  et  l'axe  de  l'oplithalmomètre  =  angle  fi'  —  angle  c_  (fio.  11-2). 

Donc 

fj'  =  a  +  cil;'. 
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Seulement,  il  est  nécessaire  pour  cela  que  l'angle  cik'  (ou  l'angle  MiV), 
c'est-à-dire  l'angle  compris  entre  la  ligne  visuelle  et  l'axe  de  l'ophthal- 
inoinètre,  soit  déjà  donné. 

Comme  on  l'a  vu  plus  haut,  la  tangente  de  l'angle  M/V  correspondant  à 
l'angle  V'OM  (Hg.  17-2)  est 

V'M 

tn  V  OM  =  . 

MO 

Mais  MO,  ainsi  qu'il  ressort  de  la  fig.  173,  ne  doit  pas  représenter  la  dislance 


FiG.  173. 


de  M  à  la  cornée,  mais  bien  de  M  au  point  i  qui  est  le  point  d'intersection  de 
la  ligne  visuelle  et  de  l'axe  de  l'ophthalmomètre. 

Or,  on  trouve  ce  point  seulement  lorsque  le  centre  de  rotation  c  et  le  point 
nodal  k  ainsi  que  l'angle  «  sont  donnés.  Mais  si  l'on  prend  au  lieu  de  Mt, 
qui  est  inconnue,  la  distance  Me  qui  va  jusqu'au  centre  de  rotation,  on  a 

=  tg  angle  McV,  angle  formé  par  la  ligne  du  regard  et  l'axe  de  l'ophtlial- 

momètre,  au  lieu  de  l'angle  compris  entre  l'axe  de  l'ophtlialmomètre  et  la 
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ligue  visuelle.  Si  alors  on  soustrait  cet  angle  de  l'angle  MrM',  on  obtient 
l'angle  V'rM'  formé  par  la  ligne  du  regard  et  l'axe  de  la  cornée;  c'est-à-dire 
l'angle  7,  au  lieu  de  l'angle  V'A;'M',  ibrmé  par  la  ligne  visuelle  VA;'  et  l'axe 
de  la  cornée  M'A;',  qui  est  l'angle  ot;  c'est-à-dire  le  même  résultai  que  dans  la 
méthode  de  Donders.  La  dilTérence  entre  ces  deux  angles  est  d'ailleurs 
insignifiante,  comme  nous  l'avons  démontré. 

C'est  sur  la  position  de  l'œil,  dans  laquelle  le  sommet  de  la  cornée  occupe 
l'axe  de  l'ophtlialmomètre,  qu'on  doit  se  baser  lorsqu'on  veut  entreprendre 
des  mensurations  dans  différents  méridiens.  Dans  ce  but,  Donders  et  Middel- 
burg  ont  construit  un  cercle  (tig.  16."))  qui  se  place  entre  l'œil  observé  et  l'opii- 
Ihalmomètre,  dont  l'axe  lui  est  perpendiculaire  et  passe  par  son  centre.  Sur 
page  7  il,  le  cercle  sont  disposées  trois  lampes,  de  la  manière  qui  a  été  indiquée, 
et  de  telle  façon  qu'elles  puissent  parcourir  tous  les  diamètres  du  cercle, 
et  que  leurs  images  réfléchies  parcourent,  de  même,  tous  les  méridiens  de  la 
cornée.  l\  est  plus  simple  de  faire  tourner  autour  de  l'axe  de  l'ophlbalmomètre 
la  lige  qui  porte  les  miroirs  (fig.  KiGj.  Il  va  sans  dire  que  les  lames  de  l'opli- 
thalmomètre  doivent  être  amenées  dans  la  même  position,  de  telle  sorte  que 
les  trois  points  lumineux  et  la  ligne  de  séparation  des  lames  occupent  tou- 
jours le  même  plan. 

.  DÉTERMIIVATION  DU  DIAMÈTRE  DE  LA  BASE  DE  LA  CORNÉE. 

§  105.  Suivant  le  procédé  indiqué  dans  le  paragraphe  précédent,  on 
amène  le  sommet  de  la  cornée  dans  l'axe  de  l'oplithalmomètre.  On  fait 
réfléchir,  par  ce  sommet  de  la  cornée,  l'image  d'une  source  lumineuse  pla- 
cée au-dessus  de  rophthalmomètre  ;  puis  on  fait  tourner  les  lames  jusqu'à 
ce  que  les  reflets  dédoublés  apparaissent  aux  deux  bords  opposés  de  l'image 
dédoublée  de  la  cornée  (fig.  169).  La  valeur  linéaire  qui  correspond  à  cette 
rotation  est  égale  à  la  moitié  du  diamètre  de  la  base  de  la  cornée,  on  n'a  qu'à 
le  multiplier  par  deux  pour  obtenir  le  diamètre  entier. 

11  est  habituellement  de  10,5  à  13,5  millimètres. 

DÉTERMINATION  DE  LA  HAUTEUR  DE  LA  CORNÉE. 

§  105.  La  hauteur  de  la  cornée  correspond,  approximativement,  à  la  pf  r- 
|)cndiculaire  abaissée  du  sommet  de  la  cornée  sur  le  milieu  de  sa  base. 

Soit  (fig.  174)  BB  la  base  de  la  cornée  =:2y,  M  son  centre,  C  le  sommet  tie  . 
la  courbure  elliptique;  CM  est,  par  conséquent,  la  hauteur  de  la  cornée  —  //. 
Soit,  de  plus,  a  le  grand  rayon  et  b  le  petil  rayon  de  l'ellipse  dont  la  cornée 
représente  un  segment. 

h  sera  calculé  à  l'aide  du  système  de  coordonnées  qui  a  son  point  de  départ 
à  l'intersection  E  des  deux  axes  de  l'ellipse  L'ordonnée  qui  correspond  au 
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rayon  de  la  base  de  la  cornée  est  x,  son  abscisse  est  ij,  et  x  sera,  d'après 

l'équation  des  coordonnées  pour  l'ellipse, 

a;  =  y  S 

0 

équation  dans  laquelle  a  et  h  sont  connus  par  le  calcul  de  la  courbure  cor- 
néenne,  et  //  par  la  mensuration  de  la  base. 

La  liauteur  de  la  cornée  est  alors  : 

h  -=  a  —  X. 


Tu..  ITl. 


DÉTEIÎMINATION  HE  LA  PKOFONDF.UR  DE  LA  CUAMIiKE  ANTÉRIEURE. 

§  107.  La  profondeur  de  la  chambre  antérieure  {d)  est  la  dislance  du  sommet 
de  la  l'ace  antérieure  du  cristallin  au  sommet  de  la  cornée.  Mais,  comme  l'iris 
est  appliqué  sur  le  cristallin,  on  peut,  sans  erreur  grave,  prendre  pour  la 
valeur  d,  la  dislance  du  sommet  de  la  cornée  au  plan  pupillaire.  La  mesure 
adoptée  par  Ilehnholtz  est  la  distance  du  lieu  apparent  des  images  réfléchies 
de  la  cornée  au  bord  pupillaire  de  l'iris. 

Ce  lieu  occupe  à  peu  près  le  milieu  du  rayon  de  courbure  de  la  cornée 
pour  des  objets  placés  à  une  grande  distance.  Mais,  eu  raison  de  la  réfraction 
due  à  la  cornée,  l'iris  semble  légèrement  agrandi  et  porté  un  peu  eu  avant. 
Aussi  doit-ou,  à  l'aide  de  la  courbure  cornéeime,  que  l'on  connaît,  commencer 
par  calculer,  d'après  le  siège  apparent  de  l'iris,  le  siège  réel  du  plan  pupillaire, 
et  comparer  à  ce  dernier  le  siège  de  l'image  cornéenne. 

Pour  cela,  llelmholtz  procède  de  la  f.if  on  suivante  :  En  A  (tig.  175)  est  placé 
l'œil  (pi'on  examine;  à  deux  mètres  environ  de  l'observateur,  en  CD,  est  une 
échelle  horizontale  ;  eu  B,  point  où  la  perpendiculaire  menée  de  A  tombe  sur 
CD,  se  trouve  une  lampe.  La  lumière  de  celte  dernière  traverse  l'ouverture 
d'un  écran  et  est  reflétée  par  la  cornée.  En  F  est  un  objet  de  fixation  mobile. 
On  place  successivement  l'oplithalmomèlre  en  l^i'  et  également  distants 
de  B. 
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On  observe  d'abord  dans  la  position  G'  de  ropbthalinoniètre  le  reflet  cornéea 
de  la  flamme  B,  et  on  le  dédouble  par  la  rotation  des  lames  de  Tinstrument. 
Eli  même  temps  se  dédouble  aussi  l'image  de  la  pupille.  Lorsque  la  distance 
entre  les  doubles  images  de  cette  dernière  est  (>gale  à  la  moitié  du  diamètre 


,  FiG.  175. 


de  la  pupille,  on  peut,  en  déplaçant  l'objet  de  fixation  F,  diriger  l'œil  de 
telle  sorte  que  les  images  dédoublées  de  la  flamme  coïncident  exactement 
avec  les  bords  de  la  pupille  dédoublée  (lig.  i7G). 


FiG.  176. 


On  procède  de  même  dans  la  position  G-deropbtha!momètre.  Dans  le  premier 
cas,  la  petite  image  cornéenne  occupe  donc  le  milieu  de  la  pupille,  sur  la  ligne 
G' A,  et,  dans  le  second  cas,  sur  la  ligne  G^A;  et  le  point  d'intersection  des 
deux  lignes  est  le  lieu  de  la  l'ace  intérieure  du  cristallin 
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A  l'aide  des  dimensions  connues,  c'est-à-dire  à  l'aide  de  l'angle  FAII 
(angle  a),  trouve  plus  haut,  compris  enti'e  la  ligne  visuelle  et  l'axe  de  la 
cornée  AH,  et  à  l'aide  du  rayon  de  la  cornée  également  connu,  on  peut  trouver 
ce  point  d'intersection  par  construction  ou  par  calcul  (1). 

Donders  a  employé,  pour  déterminer  la  profondeur  de  la  chambre  anté- 
rieure, une  autre  méthode  que  nous  décrirons  plus  tard,  quand  nous  parle- 
rons des  microscopes  cornéens. 

DKTERMliNATIO.N  DU   HAYON   DE  COURBURE    DE   LA  FACE  ANTÉRIEURE 

DU  CRISTALLIN. 

§  108.  Helmholtz  nous  a  également  appris  à  mesurer  le  rayon  de  cour- 
bure de  la  surface  antérieure  du  cristallin,  à  l'aide  des  images  réfléchies  sur 
cette  face. 

Pour  cela  on  considère  la  chambre  antérieure  et  la  cornée  comme  un 
ménisque  convexe,  dont  l'indice  de  réfraction  est  le  même  que  celui  de  l'hu- 
meur aqueuse;  dont  la  face  antérieure,  de  courbure  plus  forte,  est  formée 
par  la  cornée  ;  dont  le  diamètre  représente  la  profondeur  de  la  chambre  anté- 
rieure ;  et  dont  la  face  postérieure,  de  courbure  plus  faible,  est  constituée 
par  la  face  antérieure  du  cristallin. 

De  ces  quatre  grandeurs,  les  trois  premières  sont  seules  connues;  on  peut 
trouver  la  dernière  de  la  façon  suivante  :  on  rend  d'abord  les  images  réflé- 
chies sur  la  cornée  de  grandeur  égale  à  celle  des  images  réfléchies  sur  la 
surface  antérieure  du  cristallin;  puis  on  déduit  de  la  grandeur  mesurable  des 
images  réfléchies,  et  du  rayon  de  courbure  de  la  cornée,  que  l'on  connaît,  le 
rayon  de  courbure  de  la  surface  antérieure  du  cristallin.  Mais  comme  les 
rayons  lumineux,  en  pénétrant  dans  l'œil,  traversent  le  système  de  la  chambre 
antérieure  avant  d'atteindre  la  surface  antérieure  du  cristallin,  on  calculera 
la  marche  de  ces  rayons  avant  de  conclure  de  la  grandeur  de  l'image  réfléchie 
du  cristallin  à  la  courbure  de  sa  face  antérieure. 

La  disposition  de  l'appareil  est  analogue  à  celle  du  cas  précédent.  En  0 
(fig.  177)  se  trouve  l'œil  en  observation,  bb  et  ce  sont  des  écrans,  ayant  chacun 
une  ouverture  en  /  et  en  g.  /"est  plus  petit  et  est  éclairé  par  une  lumière  fai- 
ble; en  arrière  de  la  grande  ouverture  g  se  trouve,  au  contraire,  la  flamme 
d'une  forte  lampe.  La  lumière  venue  de  celle-ci  tombe,  d'une  part,  directe- 
ment sur  l'œil,  et,  d'autre  part,  est  réfléchie  sur  l'œil  par  un  petit  miroir 
horizontal  A,  placé  près  de  lui,  de  manière  que  0  voit  deux  images  de  chaque 
ouverture  du  diaphragme,  et  que,  par  conséquent,  ses  surfaces  réfringentes 
en  réfléchissent  également  deux. 

L'ouverture  /'  et  l'image  /'  réfléchie  sur  A  représentent  l'objet  pour  la 
réflexion  cornéenne;  g  et  son  image  réfléchie  g',  l'objet  pour  la  réflexion 


(t)  Helmholtz,  Arcli.  f.  Opiitli.,  t.  I,  -2,  p. 
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eristallinitMine.  Placé  en  G,  l  observateur  regarde  vers  le  point  A,  soit  à 
l'œil  nu,  soit  avec  une  lunette  de  grossissement  faible.  L'œil  qu'on  examine 
est  ensuite  dirigé  à  l'aide  d'un  objet  de  fixation  E,  de  telle  manière  que  les 
reflets  du  cristallin  apparaissent  au  milieu  de  la  pupille,  et  l'image  cornéenne 
du  petit  point  lumineux  tout  à  fait  à  cùté  d'eux.  On  élève  ou  on  abaisse 
alors  l'écran  bb  jusqu'à  ce  que  l'écartement  des  petits  points  lumineux 
réflécbis  soit  aussi  grand  que  l'écartement  des  centres  des  grands  points 
lumineux.  La  distance  apparente  entre  g  et  son  image  réfléchie  g',  peut  être 
lue  sur  une  échelle  verticale  adaptée  à  l'écran  c.  C'est  la  grandeur  de  l'objet 
{)g'.  On  mesure  de  la  même  manière  ff.  Leurs  images  réfléclues  sont  égales 
l'une  à  l'autre. 


Or,  les  images  d'objets  très-éloignés  produites  par  des  systèmes  réfléchis- 
sants se  comportent  directement  connue  les  distances  focales  de  ces  systèmes; 
par  conséquent,  les  distances  focales  de  systèmes  qui  fournissent  des  images 
■de  grandeur  égale  d'objets  inégalement  grands,  mais  également  éloignés, 
doivent  être  inversement  proportionnelles  à  la  grandeur  de  ces  objets. 

La  distance  focale  de  la  cornée  est  égale  à  ^  .  Si  l'on  appelle  q  celle  de  la 

face  antérieure  du  cristallin,  on  obtient  l'équation  : 

R 

'/  =  7=fl'-  0  0' 
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La  valeur  q  pciil  aussi  servir  à  cïilruler  le  rayon  r  de  la  face  antérieure  du 
cristallin,  et  c'est  en  effet  ce  qu'a  fait  Helmholtz,  en  procédant  de  la  manière 
suivante  : 

En  avant  de  la  surface  réfléchissante  dont  le  rayon  est  r,  se  trouve  un  sys- 
tème de  surfaces  réfringentes  spliériques,  dont  la  première  distance  focale 
dans  l'air  est  /',  et  dont  la  seconde  distance  focale  dans  le  milieu  réfrin- 
gent est  f".  La  distance  de  la  surface  réflécliissante  au  second  point  prin- 
cipal du  système  réfringent  est  d;  on  a  alors  : 


'  "~  ■2if—d)if"~(i  +  n' 

et,  ])ar  suite, 

^      'ni"  — 'II' 


SITUATION  IiH  LA  FACE  POSTÉaiEURE  DU  CIIISTALMN. 

§  109.  La  face  postérieure  du  cristallin  est  invisible  par  elle-même  et  n'est 
entourée  d'aucune  partie  visible.  La  détermination  de  sa  situation  est  donc 
encore  plus  diflicile  que  celle  de  la  face  antérieure,  qui  est  indiquée  par  le 
bord  pupillaire  de  l'iris.  Pour  la  face  postérieure  du  cristallin  ou  ne  peut 
mettre  à  profit  que  les  images  de  réflexion  qu'elle  fournit. 

Mais  si,  pour  un  observateiu'  qui  regarde  vers  l'œil  successivement  dans 
deux  directions  différentes,  le  même  point  de  la  face  postérieure  du  cristallin 
est  indiqué  chaque  fois  par  un  reflet  lumineux,  on  peut  déterminer,  dans  deux 
directions  difliérentes,  les  rapporisde  ce  point  avec  un  reflet  de  la  cornée,  dont 
on  connaît  le  siège,  et  de  cette  façon  trouver  la  situation  apparente  de  la  face 
postérieure  du  cristallin. 

Pour  cela  on  procède  de  la  manière  suivante  :  Après  avoir  produit  sur  la 
face  postérieure  du  cristallin  un  reflet  lumineux,  on  place  son  œil  au  point 
occupé  d'abord  par  la  lumière,  et  la  lumière  à  la  place  de  l'œil.  Il  faut  donc 
que  le  reflet  se  produise  exactement  au  même  point  dans  la  première  et 
dans  la  seconde  position.  On  détermine  ce  point  en  superposant,  dans  les 
deux  positions,  au  reflet  cristallinien  un  reflet  cornéen.  La  face  postérieure 
du  cristallin  se  trouve  alors  au  point  d'intersection  des  lignes  visuelles  de 
l'observateur,  (jui,  toutes  deux,  passent  par  les  reflets  de  la  cornée. 

On  trouve  la  place  de  ces  derniers  par  une  méthode  que  nous  avons  déjà 
décrite  :  on  installe  une  échelle  au-devant  de  l'œil  observé,  comme  dans  la 
figure  précédente.  G'  et  G'  (fig.  178)  sont  également  éloignés  de  B.  En  G  '  se 
trouve,  dans  la  première  position,  un  écran  muni  d'une  grande  ouverture 
qui  est  éclairée  au  moyen  d'une  forte  lampe;  en  G'  est  placé  l'ophthalmo- 
mètre,  dont  on  n'utilise  que  la  lunette,  comme  dans  le  cas  précédent.  G'  pro- 
duit le  reflet  du  cristallin,  tandis  que,  au  point  E,  est  placé  un  écran  dont 
la  petite  ouverture  servira  de  source  lumineuse  pour  l'image  cornéenne.  Cet 
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écran  est  mobile  et  son  ouverture  est  recouverte  d'un  verre  bleu.  L'œil  qu'on 
examine  prend,  en  fixant  l'objet  F,  une  position  telle  que  l'axe  de  sa  cornée 
soit  dirigé  vers  le  point  B,  c'est-à-dire  perpendiculairement  ;i  G'  G-.  On 
regarde  alors  à  travers  G'  le  reflet  de  G-.  Puis,  on  déplace  E  jusqu'à  ce  que 
l'image  cornéenne  qu'il  pj-oduit  recouvre  le  reflet  de  G-,  et  on  note,  la  dis- 
tance BE.  Ensuite  on  intervertit  la  position  de  la  lampe  et  de  la  lunette,  et  on 
recherche  de  nouveau  la  place  correspondante  du  point  E  de  l'autre  côté. 

j±i__  Jl-Q 

G-  B         F  E  G' 

Fir,.  17S. 

On  détermine  le  siège  des  images  cornéennes  et  le  point  d'intersection  dos 
lignes  visuelles,  comme  dans  la  détermination  du  rayon  de  courbure  delà  lace 
antérieure  du  cristallin.  Pour  la  position  du  reflet  de  la  face  postérieure,  on 
n'a  pas  seulement  à  tenir  compte,  comme  précédemment,  de  la  marche  des 
rayons  à  travers  la  chambre  antérieure,  mais  aussi  de  leur  parcours  dans 
le  cristallin  lui-même.  Mais  la  réfraction  du  cristallin  a  moins  d'influence  sur 
le, siège  apparent  de  ce  reflet,  car  il  est  très-voisin  de  son  point  nodal  posté- 
rieur. Le  lieu  du  reflet  postérieur  du  cristallin  se  trouve  environ  à  7  milli- 
mètres en  arrière  du  snmniet  de  la  cornée. 

La  différence  entre  la  dislance  de  la  face  antérieure  et  de  la  face  posté- 
rieure du  cristallin  à  la  cornée  donne  l'ÉPAissEUn  du  cristallin. 

DÉTERMINATION  PL   RAYON  DE  COIRRURE  DK  LA    FACE  POSTÉRIEURE 
DU  CRISTALLIN. 

§  1 10.  On  peut  détcniiiiier  le  rayon  de  courbure  de  la  laci"  postèrieurr 
du  cristallin  suivant  deux  méthodes.  La  première  consiste  à  mesurer  la  gran- 
deur apparente  de  l'image  réfléchie  de  cette  face,  et  à  calculer  sa  grandeur 
réelle,  à  l'aide  de  la  distance  focale  et  de  l'indice  de  réfraction  du  système 
dioptrique,  situé  au-devant,  et  formé  par  le  cristallin,  la  chambre  antérieure 
et  la  cornée.  Le  rapport  entre  la  grandeur  réelle  de  l'image  et  la  grandeui' 
de  l'objet  donne  alors  le  rayon  de  la  face  postérieure  du  crislallin. 

Ou  bien,  on  emploie  la  même  méthode  (jui  a  servi  à  déterminer  le  rayon 
de  courbure  de  la  face  antérieure,  et  qui  consiste  à  comparer  la  grandeur 
des  images  engendrées  par  la  face  postérieure  du  cristallin  aux  images 
de  réflexion  de  la  cornée. 

On  obtient  ainsi,  pour  le  rayon  de  la  face  postérieure  du  cristallin,  la  for- 
mule suivante  : 


(1)  Holmoltz,  loc  cil. 
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Dans  cette  foniuile,  q  représente  encore  la  distance  focale  de  la  surface 
réfléchissante  qu'on  reclierclie,  unie  au  système  dioptrique  catoptrique  placé 
au-devant  d'elle,  /''  et  f"  désignant  les  distances  focales  antérieure  et  posté- 
rieure de  ce  système  constitué  par  la  cornée,  riiunieur  aqueuse  et  le  cris- 
tallin. , 

Comme  la  face  postérieure  du  cristallin  forme  la  limite  du  système  diop- 
trique de  l'œil,  le  corps  vitré  ayant  à  peu  près  le  même  indice  de  réfraction 
que  les  milieux  situés  en  avant  du  cristallin,  on  peut  prendre  pour  f  et  /" 
les  valeurs  qui  correspondent  au  système  dioptrique  de  Fœil. 

d  est  la  distance  du  sommet  de  la  surface  postérieure  du  cristallin  au 
deuxième  point  principal  de  l'œil. 

Mais,  comme  on  peut  trouver  sans  difficulté  la  distance  f"  —  (/,  du  foyer 
postérieur  de  l'œil  à  la  face  postérieure  du  cristallin,  en  soustrayant  de  la 
première  distance  focale  f  la  distance  de  la  face  postérieure  du  cristallin  au 
deuxième  point  nodal  de  l'œil,  on  remplace  dans  la  formule  précédente 
f"  —  d  par  p,  et  l'on  obtient  : 


(Jii  a  trouvé  ([ue,  pour  ces  recherches,  les  reflets  de  flammes  ordinaires 
engendrés  par  les  surfaces  du  cristallin  sont  trop  faibles;  on  a  donc  essayé 
d'employer  la  lumière  de  Drummond.  Mais  cette  lumière  n'est  encore  pas 
assez  vive.  On  obtient,  au  contraire,  par  la  lumière  solaire  des  images 
remarquablement  nettes  (Ilelmholtz). 

liosow  (1)  s'en  est  servi  pour  ses  mensurations,  d'après  les  indications  de 
llelndioltz,  en  procédant  à  peu  près  comme  il  a  été  indiqué  au  §  108,  fi- 
gure 177;  seulement  il  remplaçait  la  flamme  ;/  par  la  liunière  solaire  qui,  <à 
l'aide  d'un  héliostat,  était  réfléchie  sur  le  petit  miroir  A,  à  travers  l'ouverture 
de  l'écran. 

C'est  encore  l'image  fournie  par  ce  miroir  (|ui  sert  d'objet  à  la  réflexion 
cristallinienne.  Pour  l'angle  d'incidence  des  rayons  tombant  de  cet  objet  sur  A 
(angle  dont  dépend  la  grandeur  de  l'objet),  on  choisit  de  préférence,  pour  la 
lace  antérieure  du  cristallin,  un  angle  de  iO  à  45  degrés,  et  pour  la  face 
postérieure  un  angle  de  10  à  15  degrés.  Dans  ces  conditions,  on  n'est  pas 
gêné  par  les  images  réfléchies  par  la  cornée.  Pour  le  reste,  la  méthode 
d'observation  est  !a  même. 

Au  lieu  (le  dédoubler  la  lumière  solaire  (j  à  l'aide  d'un  miroir,  Woinow  {"2) 
a  utilisé  un  prisme.  îl  place  un  prisme  de  14  à  18  degrés,  le  sommet  dirigé 
en  bas,  entre  l'œil  ([u'on  observe  et  la  lumière  solaire  réfléchie  par  l'héliostat, 
de  telle  sorte  qu'une  partie  de  la  lumière  tombe  directement  sur  l'œil,  tandis 
que  l'anlrc  est  d'abord  déviée  par  le  prisme.  La  dislance  de  ces  deux 


(I)  Airh.  /.  Uiihlli,  l.  \1,  "2,  |i.  l^'.l. 

tij  (lt>hl,hithHO)nétrk\  p.  1)0. 
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lumières  donne  encore  l'objet  pour  la  réflexion  cristallinienne,  et  peul  être 
calculée  d'après  l'angle  de  déviation  du  prisme,  ou  bien  mesurée  direclemeal 
sur  une  échelle. 

Pour  la  mensuration  de  la  grandeur  de  l'image  réfléchie  du  cristallin, 
Woinow  se  sert  de  l'ophthalmomètre  avec  les  lames  disposées  verticale- 
ment. II  les  fait  tourner  jusqu'à  ce  que  les  distances  qui  séparent  les  quatre 
images  réfléchies  soient  égales  entre  elles  (fig.  17".)). 


luette  distance  représente  la  moitié  du  diamètre  de  l'image.  La  suite  du 
calcul  est  la  même  que  celle  qui  a  été  indiquée  plus  haut. 


111.  Déjà  avant  la  découverte  de  l'ophthalmomètre,  Cramer  avait  mesuré 
les  images  réfléchies  de  la  face  antérieure  et  de  la  face  postérieure  du  cris- 
tallin, surtout  au  point  de  vue  de  leurs  variations  dans  l'accommodation.  11  se 
servait  pour  cela  d'un  instrument  que  Donders  désigna  plus  tard  sous  le  nom 
de  phakoïdoscope. 

Dans  sa  forme  première,  cet  instrument  consiste  en  un  quart  de  cercle 
horizontal,  de  10  centimètres  de  rayon,  divisé  en  degrés,  et  fixé  à  une  tige 
vissée  solidement  au  bord  d'une  table.  Snr  ce  quart  de  cercle  sont  mobiles  : 
un  tube  de  15  centimètres  de  long,  doublé  de  velours  à  l'intérieur;  un  mi- 
croscope disposé  horizontalement;  et,  entre  les  deux,  une  tige  qui  porte  un 
objet  de  fixation.  L'extrémité  périphérique  du  tube  est  fermée  par  un 
diaphragme  muni  d'une  ouverture  verticale,  devant  laquelle  brûle  la 
flamme  d'une  lampe.  L'autre  extrémité  atteint  presque  le  centre  du  quart  de 
cercle.  Ici,  elle  est  coupée  obliquement,  de  façon  que  son  bord  puisse  s'adap- 
ter exactement  à  un  œil  qui  se  trouve  au-dessus  du  centre  du  quart  de 
cercle.  L'œil  regarde  l'objet  de  fixation  à  travers  une  fente  pi'atiquée  dans  la 
paroi  du  tube. 

Pour  l'examen  des  images  cristalliniennes  à  l'état  de  repos,  on  fait  iixer 
un  objet  éloigné,  et  pour  l'examen  dans  l'état  d'accommodation,  on  se  sert 
d'un  réticule  mobile  sur  la  tige.  On  donne  de  préférence  à  l'objet  de  hxation 
une  direction  qui,  avec  celle  du  tube,  c'est-à-dire  avec  la  lumière  incidente, 
l'orme  un  angle  de  30  degrés  (1). 

Le  microscope  avec  lequel  on  observe  les  reflets  du  cristallin  est  également 
incliné  de  30  degrés  sur  la  ligne  visuelle.  Dans  son  oculaire  se  trouvent  deux 

(I)  l*oui'  être  exact  il  faut  ici  encore  tenir  compte  de  l'angle  a. 


I 


1-iG.  179. 
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iliapliragmes  qui  limitent  une  fente  qu'on  peut  élargir  ou  rétrécir  à  l'aide 
d'une  vis;  son  diamètre  peut  être  lu  sur  un  vernier. 

Lorsqu'on  a  donné  à  l'œil  sa  direction  à  l'aide  du  point  de  fixation,  la 
lumière  incidente  est  réfléchie,  sur  la  face  antérieure  et  sur  la  l'ace  postérieure 
du  cristallin,  suivant  l'axe  de  la  lunette,  mais  de  telle  façon  que,  l'angle  d'in- 
cidence étant  de  30  degrés,  les  trois  images  se  trouvent  isolées  et  ne  se  tou- 
chent pas.  A  l'aide  des  coulisses  qui  sont  dans  la  lunette,  et  qui  peuvent  être 
amenées  par  un  pas  de  vis  jusqu'au  point  où  elles  affleurent  les  deux 
hords  d'une  image  réflérhie,  on  arrive  à  mesurer  la  grandeur  de  cette  der- 
nière image;  on  la  réduit  alors  à  sa  grandeur  réelle,  étant  connu  le  grossisse- 
ment du  microscope,  qui,  ordinairement,  est  de  15  à  30  diamètres.  Cette 
réduction  n'est  plus  nécessaire  lorsqu'on  veut  simplement  connaître  les 
changements  de  grandeur  des  images  du  cristallin  dans  l'accommodation. 

Le  même  appareil  a  encore  été  peifectionné  par  Donders.  Au  lieu  d'être 
porté  sur  une  tige  métallique  sujette  à  osciller,  le  quart  de  cercle  forme  lui- 
même  le  pied  immobile  de  l'instrument.  Son  rayon  est  de  25  centimètres. 
L'appui  du  menton,  placé  au  centre,  peut  tourner  autour  de  l'axe  de  telle 
manière  que  l'œil  qu'on  examine  se  trouve  toujours  au  centre  du  quart  de 
cercle.  Il  y  a  de  plus,  vis-à-vis  de  cette  tige,  une  autre  colonne  munie  de  deux 
coussinets  pouvant  s'appliquer  sur  le  front.  La  lampe  et  l'objet  de  fixation 
se  meuvent,  à  la  hauteur  de  l'œil,  sur  deux  tiges  verticales  et  mobiles  le  long 
du  quart  de  cercle. 

La  lampe  est  cachée  par  un  écran  qui  ne  laisse  arriver  la  lumière  à  l'œil 
qu'à  travers  une  ouverture  placée  vis-à-vis  de  celui-ci.  Le  microscope  de  cet 
appareil  est  un  peu  plus  fort  que  celui  de  l'appareil  de  Cramer  et  est  supporté 
par  une  colonne  solide.  Au  lieu  de  deux  écrans  on  peut  faire  l'observation  à 
l'aide  de  deux  vis  placées  dans  l'oculaire,  et  dont  les  extrémités  sont  amenées 
jusqu'aux  bords  de  l'image  à  mesurer. 

La  lunette  est  immobile  ;  l'objet  de  fixation  devra  former  un  angle  d'envi- 
ron 30  degrés,  et  la  lampe  un  angle  de  (lO  degrés,  avec  l'axe  de  la  lunette. 

DKTKRMINATION  DR  l'iNDICE  TtF.  RKFRACTIOX  DE  MILIEUX  RÉFRINGENTS. 

§  112.  llelmholtz  a  déferminé  les  irulices  de  réfraction  des  milieux 
dioptriques  de  l'œil  humain  de  la  manière  suivante  :  Il  enferme  une  certaine 
quantité  du  liquide  à  étudier  entre  la  face  concave  d'une  lentille  plan-coucave 
et  une  lame  de  verre;  puis,  avec  l'oplithalmomètre,  il  mesure  les  imagos 
que  ce  système  engendre  pour  des  objets  connus.  De  là  il  déduit  les  distances 
focales  do  la  lentille  plan  convexe  ainsi  obtenue. 

Outre  cola,  il  mesure  avec  l'ophtlialmomètre,  par  le  procédé  de  détermi- 
nation de  la  courbure  cornéenne,  le  rayon  de  la  face  concave  de  cette  len- 
tille. A  l'aide  de  ce  rayon  et  do  la  dislance  focale  on  peut  calculer  directement 
l'indice  do  rélVacfion  du  milieu,  sans  qu'il  soit  besoin  de  recourir  au  même 
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procédé  pour  faire  lii  comparaison  avec  l'indice  de  réfraction  de  l'eau  dis- 
tillée (1). 

DÉTERMINAÏIOK  DU  CENTRE  DE  ROTATION  DE  l'œIL. 

§  113.  Les  premières  méthodes  destinées  à  la  détermination  du  centre  de 
rotation  par  l'ophtlialmomètre  sont  dues  à  Donders  et  à  Junge  {"2). 

La  première  méthode  de  Donders  repose  sur  l'idée  suivante  : 

Si  la  cornée  était  sphériqne  et  si  le  centre  de  rotation  de  l'œil  coïncidait 
avec  le  centre  de  la  spIV're,  une  image  de  réflexion  de  la  cornée  maintien- 
drait invariablement  sa  position  dans  l'espace,  malgré  les  mouvements  de 
l'œil.  Si,  au  contraire,  le  centre  de  rotation  se  trouve  en  arrière  du  centre  de 
courbure  de  la  cornée,  l'image  de  réflexion  suivra  les  mouvements  de  l'œil. 

La  valeur  du  déplacement  de  l'image  est  égale  alors  an  sinus  de  l'angle 
décrit  à  partir  du  centre  de  rotation  de  l'œil  avec  un  rayon  égal  à  la  distance 
qui  sépare  ce  centre  de  rotation  du  centre  de  courbure. 

Mais, comme  l'indique  Donders  lui-même,  l'application  de  cette  méthode  in- 
génieuse est  rendue  très-difficile  par  le  fait  que  la  cornée  ne  l'eprésente  pas 
une  surface  sphériqne,  mais  une  surface  d'ellipsoïde  de  révolution,  dont 
l'excentricité  seule  exerce  déjà  une  influence  considérable  sur  la  situation  de 
l'image  réfléchie.  On  devrait  donc,  dans  la  détermination  du  centre  de  rota- 
tion de  l'œil  par  la  position  de  l'image  réfléchie,  premire  aussi  en  considé- 
ration la  forme  elliptique  de  la  cornée,  ce  qui  rendrait  l'évaluation  extraor- 
dinairement  difficile.  La  méthode  proposée  par  Junge,  pour  être  tout  à 
fait  exacte,  exige  également  la  connaissance  de  l'ellipsoïde  cornéen. 

Pour  ce  motif,  Donders  et  Doijer  (3)  ont  employé  pour  la  détermination 
du  centre  de  rotation  luie  autre  méthode  dont  voici  le  principe  :  On  déter- 
mine quel  doit  être  l'angle  de  rotation  de  l'œil,  pour  ([ue,  à  excursion 
égale  de  chaque  côté,  les  extrémités  du  diamètre  horizontal  de  la  cornée 
coïncident  l'une  après  l'autre  avec  le  même  point  dans  l'espace. 

On  trouve  le  diamètre  de  la  cornée  par  la  méthode  mentionnée  plus 
haut  (§  105). 

L'œil  étant  immobilisé  par  un  point  de  fixation,  de  telle  façon  que  son 
axe  cornéen  se  confonde  avec  l'axe  de  l'ophtlialmomètre,  on  place  devant 
lui  un  anneau  dans  lequel  est  tendu  verticalement  un  cbeveu.  Celui-ci 
couvre  le  reflet  cornéen  lorsqu'il  se  trouve  dans  l'axe.  Il  s'agit  maintenant 
de  déterminer  de  combien  de  degrés  il  faut  l'aire  tourner  l'œil  pour  que 
chacun  des  bords  cornéens,  vus  l'un  après  l'autre  à  travers  ropbthalmo- 
mètre,  coïncide  avec  le  cheveu.  Ces  degrés  indiquent  alors  l'arc  que  l'œil  doit 

(1;  Helmliolti!,  Optique  plujsiologiqiie,  p.  iUi,  édit.  fraiir. 
(2,)  Donders,  Rpfractionsanonitilien,  p.  156  et  suiv. 

(3)  F.  C.  Donders  en  D.  Doijnr,  De  liggincj  van  Iiel  dniiiiiitiiit  viiii  iicl  (lOij.  Dcrde 
Verslarj  uni  ijasllt.  v.  Ooql.  Utrecht,  1802,  p.  209,  et  Dondm's,  ricfrartionsmionialien, 
p.  157. 
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parcourir  pour  que  l'une  el  l'autre  extrémité  d'un  diamètre  de  la  base  cor- 
néenne  occu[)ent  le  même  point  dans  l'espace.  On  peut  lire  cet  angle  sur  l'arc 
lui-même,  le  long  duquel  se  promène  l'objet  de  fixation,  et  dont  le  centre 
coïncide  à  peu  près  avec  le  centre  de  rotation  de  l'œil.  Si  dans  la  figure  ISO, 
X  représente  le  centre  de  rotation,  y  et  tj'  les  bords  de  la  cornée,  le  triangle 
!j  X  y'  est  un  triangle  isocèle  dont  on  connaît  l'angle  y  x  y',  et  la  base  //  y' 
comme  étant  le  diamètre  de  la  base  de  la  cornée.  Sa  hauteur  u  x  coïncide 
avec  l'axe  de  la  cornée  a  g  et  divise  le  triangle  en  deux  triangles  rec- 
tangles égaux. 
On  a  donc  : 

u  y'  =  demi-diamètre  de  la  base, 
uxy  ^  moitié  de  l'angle  y  x  //', 
ux  =  distanceducentrederotationàlabasedelacornée. 

11  ne  reste  à  ajouter  à  cette  dernière  distance  que  la  hauteur  u  a  de  la 
cornée,  pour  obtenir  la  distance  cherchée,  du  centre  de  rotation  au  somme! 
de  la  cornée. 


FiG.  !80. 


Comme  on  le  voit,  l'angle  //  x  y'  est  lu  sur  un  arc  gradué  ayant  pour 
centre  le  centre  de  rotation  de  l'œil.  Mais  puisque  c'est  précisément  ce 
centre  de  rotation  qu'on  cherche,  la  situation  de  l'teil,  relativement  au  centre 
de  l'arc,  ne  peut  pas  être  mathématiquement  exacte.  L'erreur  qui  en  résulte 
est  d'ailleurs  petite,  et  même  si  l'on  connaissait  le  centre  de  rotation,  il  se- 
rait très-difficile  de  faire  coïncider  le  centre  de  l'arc  exactement  avec  le 
centre  de  rotation  de  l'œil.  Pour  d'autres  méthodes  de  détermination  du 
centre  de  rotation,  voy.  cliap.  Tropoiaétrie. 

DÉTERMINATION  ]IE  LA  DISTANCE  FOCALE  DES  LENTILLES. 

§  114.  Donders  emploie  aussi  l'ophthalmomètre  pour  la  détermination  de  la 
distance  focale  des  verres  convexes.  Il  mesure  d'abord  la  grandeur  d'un  objet, 
et  recherche  ensuite,  dans  la  même  situation  des  lames  de  l'ophthalmomètre,- 
(|uelle  doit  être  la  distance  de  la  lentille  à  l'objet,  pour  que  l'image  fournie 
par  elle  soit  de  la  même  grandeur  que  l'objet.  Cette  distance  correspontl 
alors  au  double  de  la  distance  focale  de  la  lentille. 
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Ou  bien  encore,  il  mesure  la  grandeur  de  l'image  fournie  |iar  la  lentille  à 
une  dislance  déterminée  de  l'objet,  et  il  calcule  la  distance  focale  F  de  cette 
lentille  de  la  manière  suivante  : 

Soit 

B  =  grandeur  de  l'objet, 

(3     grandeur  de  l'image, 

f  =  distance  de  l'objet  k  la  lentille, 

/"=  distance  de  l'image  à  la  lentille. 

On  obtient  : 


Ces  mensurations  sont  faites  avec  l'appareil,  lig.  181.  A  l'une  des  exlré- 


A 


Fie.  181. 


mités  de  l'écbelle  horizontale  A  A  se  trouve  un  diaphragme  P,  muni  de 
trois  ouvertures  disposées  de  la  façon  que  nous  avons  plusieurs  fois  déjà 
indiquée.  Ces  ouvertures  sont  éclairées  par  derrière,  et  représentent  l'objet. 
Sur  l'échelle  glissent  :  un  support  de  lentille  /,  dont  un  vernier  u  in- 
dique  la  position,  et  un  anneau  r,  ce  dernier  sert  à  contrôler  si  la  len- 
tille est  exactement  centrée,  auquel  cas  l'image  produite  apparaît  au  centte 
de  l'anneau.  Du  côté  opposé  à  l'écran  se  trouve  l'ophthalmomètre.  L'objet, 
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la  lentille,  ranneaii  et  l'ophtlialmomètro  doivent  se  lr(>uver  snr  le  incnie 
axe.  On  dispose  d'aboid  les  lames  de  rophtiiahnoniètre  de  façon  que,  vn  à 
travers  ces  lames,  l'objet  soit  exactement  dédoublé,  et  on  les  laisse  dans  cette 
position.  Alors  on  introduit  la  lentille  dans  la  monture  l,  et  on  la  place  à  une 
distance  de  P  deux  fois  plus  grande  que  sa  distance  focale  présumée. 

On  recule  ensuite  l'anneau  r  de  la  lentille,  de  telle  sorte  què  P/  de- 
vienne Puis  on  ajuste  la  lunette  de  l'oplithalmomètre  à  l'anneau  r; 
l'image  de  la  lentille  apparaît  au  centre  de  celui-ci.  Si  PI  et  rl  correspon- 
dent réellement  au  double  de  la  dist;uice  focale  de  la  lentille,  l'image  doit 
avoir  rigoureusement  la  même  grandeur  que  l'objet,  c'est-à-dire  que,  vus  à 
travers  l'oplithalmomètre,  les  points  de  l'image  formée  par  la  lentille  doivent 
présenter  exactement  la  même  disposition  que  les  points  de  l'objet.  Si  ce 
n'est  pas  le  cas,  on  fait  mouvoir  la  lentille  /  jusqu'à  ce  qu'on  obtienne  cette 
égalité,  et  l'on  peut  lire  alors  sur  le  vernier  la  double  distance  focale  de  la 
lentille. 

DKTERMIXATIOX  DE  l'iXDICE  DE  RÉFIiACTlOX  DES  LENTILLES. 

15  115.  Donders  s'est  servi,  pour  évaluer  l'indice  de  réfraction  des  lentilles 
du  même  appareil  qui  lui  avait  servi  à  la  détermination  des  distances  focales. 

Il  détermine  d'abord,  à  l'aide  des  images  rétléchies,  exactement  comme 
pour  la  cornée  (§  103),  les  rayons  de  courbure  R  et  r  des  deux  faces  de  la 
lentille.  On  trouve  sa  distance  focale  F  de  la  façon  indiquée  au  p:iragraphe 
précédent. 

Or,  on  a  : 

(l'oil, 

et,  si 

Il  =  r 

on  obtient 


OPHTUALMOMÈTRE  DE   COCCU'S  (1). 

!^  110.  Le  but  de  cet  opiithalniomètre  est  le  même  que  celui  de  l'oplithal- 
momètre de  Helmholtz;  le  principe  de  sa  disposition  est  analogue  au  précé- 
dent, mais  son  application  est  différente. 

(\j  Coccius,  Ueber  den  Mechaiiismus  der  Accommodaliondes  menschlklieii  Auges.  Leipzig, 
1867.  —  IleUanslall  fur  arme  Autjenfmmke.  Leipzig,  1872.  —  Ophthalmometrie  iiml  Span- 
nungsmessung  ain  kranhen  Auge.  Leipzig,  \^~r2. 
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C'est  également  le  principe  du  dédoublement  des  images  que  Coceuis 
applique  à  la  détermination  du  rayon  de  courbure  des  surlaces  dioptri([ues, 
à  l'aide  de  la  grandeur  de  leurs  images  réfléchies. 

Mais,  tandis  que,  dans  l'ophtbalmomètre  de  Helmholtz,  l'objet,  c'est-à-dire 
Tinlervalle  ([ui  sépare  les  lumières,  reste  constant,  et  que  c'est  la  grandeur 
.de  l'image  qu'on  mesure,  Goccius  adopte  pour  l'image  une  grandeur  con- 
stante et  recherche  la  grandeur  correspondante  de  l'objet,  c'est-à-dire 
l'écartement  des  lumières.  La  distance  de  l'objet  à  la  surface  examinée  reste 
constante  dans  les  deux  mélhodes. 

La  partie  principale  de  Tophlbalmomètre  de  Coccius  consiste  en  un  crislal 
biréfringent,  et  en  un  dichroïscope  aussi  délicat  que  possible,  dont  l'angle  d(î 
déviation  est  déterminé  avec  une  grande  exactitude.  Il  est  désirable  que  les 
angles  de  double  réfraction  de  ces  instruments  correspondent  à  des  milli- 
mètres ou  à  des  demi-millimètres,  mais  non  à  des  fractions  compliquées  de 
millimètres. 

L'objet  est  représenté  par  deux  petites  lampes  mobiles  sur  une  échelle 
graduée,  dont  on  observe  les  images  réfléchies  sur  la  cornée  à  travers  le 
spath  d'Islande.  On  cherche  ensuite,  par  le  déplacement  des  lumières  sur 
l'échelle,  le  point  où  l'écartement  des  deux  reflets  des  lumières  paraît  exacte- 
ment dédoublé;  c'est-à-dire  que,  si  nous  figurons  une  des  lumières  par  un 
cei'cle  et  l'autre  lumière  par  une  croix,  la  figure  IH"!  nous  représente  la 
disposition  qu'on  observe. 

X  ®  O 

FiG.  m. 

Si,  par  exemple,  le  dédoublement  produit  par  le  cristal  correspond,  poui' 
la  distance  adoptée,  à  S  millimètres,  la  grandeur  de  l'image  est,  dans 
celte  disposition,  égale  à  3  millimètres.  Pour  contrôler  la  première  men- 
suration, on  diminue  l'écartement  des  lumières  jusqu'à  ce  que  l'image  réflé- 
chie n'ait  plus  que  la  moitié  de  la  valeur  précédente;  c'est  la  disposition  qui 
répond  à  la  figure  183. 

O    X    O  X 

l'iG.  183. 

Pour  l'exemple  que  nous  avons  choisi,  la  grandeur  de  l'image  (.'5)  est 
égale  à  1""",5.  On  doit  naturellement  connaître  une  fois  pour  toutes,  pour 
chaque  ophthalmomètre,  les  grandeurs  linéaires  qui  correspondent  aux  grou- 
pements des  reflets  que  nous  venons  de  signaler.  On  n'a  plus  qu'à  lire  alors, 
sur  l'échelle  de  l'instrument,  l'écartement  (b)  des  lumières  correspondantes  et  à 
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iiitrocliiire  dans  la  formule  la  distaïuc  a  des  lumières  k  la  surface  réflé- 
chissaute,  qui  est  constante,  et  l'on  aura  pour  le  rayon  de  courbure  . 

/( 

Afin  de  voir  plus  distinctement  les  images  réfléchies  à  une  certaine  dis- 
tance, on  les  regarde  à  travers  une  lunette  combinée  avec  le  spath  d'Is- 
lande. Cette  lunette  se  compose  d'un  objectif  plan-convexe  de  IG  centi- 
mètres de  distance  focale,  et  d'un  oculaire  de  Campani. 

Pour  la  mensuration  on  assujettit  la  tète  du  patient  à  l'aide  d'un  appui 
pour  le  menton  et  pour  l'occiput,  et  on  immobilise  l'œil  dans  la  situation  que 
l'on  désire  par  un  jioint  de  fixation.  On  place  les  deux  lumières  à  54  centi- 
mètres de  l'œil  qu'on  examine  et  à  la  même  hauteur,  de  manière  que 
l'ophlhalmomètre  se  trouve  exactement  sur  le  milieu  de  la  ligne  qui  les 
réunit. 

Si  l'on  veut  faire  une  mensuration  sur  un  autre  méridien,  on  fait  tourner 
l'ophthalmomètre  et  l'échelle  (jui  porte  les  lumières  d'autant  de  degrés  que 
l'exige  la  direction  désirée.  * 

Il  faut,  pour  une  distance  de  51  centimètres  des  lumières  à  l'œil  observé, 
un  cristal  dont  la  déviation  soit  de  3  millimètres,  et  pour  un  rayon  cornéen 
de  7""", 5,  l'écartement  des  deux  lumières  doit  être  de  216  millimètres,  si 
l'on  veut  obtenir  une  image  de2  x  l'""',5,  comme  dans  la  figure  183.  Si  l'on 
donne,  au  contraire,  à  la  distance  des  lumières  un  écartement  de  202  milli- 
mètres, le  rayon  doit  avoir  8  millimètres  pour  que  le  méridien  correspondant 
donne  une  image  de  grandeur  égale.  Suivant  Coccius,  l'instrument  donnerait 
des  résultats  d'une  exactitude  très-suffisante,  c'est-à-dire  une  approximation 

de  —  de  millimètre  (1). 

L'ophthalmomètre  de  Helmholtz  permet  des  mensurations  à  ^-^  de  milli- 
mètre, et  offre  en  outre  des  applications  plus  variées  que  celui  de  Coccius. 

OPHTHALMOMÈTRE  DE  MAiVDELSTAMM  ET  SCHŒLER. 

5i  117.  MM.  Mandelstamm  et  Schœler  ont  employé,  pour  les  mensurations 
opiitlialmométriques,  un  petit  microscope  muni  d'un  micromètre. 

Voici  la  description  de  leur  appareil,  qui,  dans  son  ensemble,  se  rapproche 
assez  du  microscope  cornéen  de  Liebreich  : 

Un  pied  vertical  B  (fig.  181),  est  fixé  a  une  table,  à  l'aide  de  la  vis  de 
pression  g,  supporte  le  tube  A  d'un  microscope  placé  horizontalement, 
et  dont  le  grossissement  est  de  15  diamètres.  Un  anneau  a,  situé  cà  l'extré- 
mité supérieure  du  pied,  embrasse  deux  autres  bagues  concentriques, 


(I)  Woiiiow,  Ophthahnomélrie,  \\,  lii). 
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b  et  c,  dont  la  dernière  fait  corps  avec  le  tube  du  microscope.  La  bague  b  est 
mobile  autour  d'un  axe  vertical,  la  bague  c  autour  d'un  axe  horizontal,  de 
telle  sorte  que  le  microscope  peut  être  déplacé  dans  ces  deux  sens. 


FiG.  184. 

La  partie  supérieure  de  l'anneau  a  supporte  une  tige  d  d,  garnie  de  deux 
coussinets...  destinés  à  servir  de  point  d'appui  au  front  de  la  personne  que 
l'on  observe;  dans  l'encoche  e,  on  peut  implanter  une  branche  métallique, 
mobile  dans  différents  sens,  dont  le  but  est  de  porter  l'objet  de  fixation. 

Les  auteurs  ont  fait  adapter,  à  la  partie  du  microscope  où  se  place  l'oîil  de 
l'observateur,  un  micromètre  i  i  i,  et  un  anneau  de  cuivre  k,  auquel  est 
vissée  une  branche  métalli(iue  l,  portant  une  division  en  demi-millimètres, 
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le  long  de  laquelle  glisse  une  plaque  de  verre  rectangulaire  ni  m,  et  sur 
laquelle  cette  plaque  peut  être  inclinée  jusque  sous  un  angle  de  45  degrés. 

Au  foyer  de  la  lentille  du  microscope  se  trouve  un  micromètre  en  verre, 
divisé  en  1/20'  de  millimètre,  et  sur  lequel  chaque  cinquième  trait  de  la 
division  est  un  peu  plus  long  que  les  autres,  afin  d'être  plus  visible  sur  un 
fond  obscur,  comme  celui  de  la  pupille  par  exemple. 

Du  côté  de  l'oculaire,  est  pratiquée  dans  le  tube  une  ouverture  n,  sur  le 
bord  de  laquelle  un  bras  articulé  supporte  une  lentille  o  o,  d'une  courte 
distance  focale. 

A  l'aide  de  cette  lentille  on  peut  donner  à  la  lumière  une  direction  telle, 
qu'elle  soit  réfléchie  totalement  par  les  traits  de  la  division  qui  apparaissent 
ainsi  blancs  sur  fond  noir.  Il  faut  pour  cela  que  les  traits  du  micromètre 
soient  tournés  du  côté  de  l'objectif;  une  partie  de  la  lumière  est  alors 
réfractée  sur  les  traits  de  la  division,  et  cette  lumière,  qui  tombe  sur  les 
entailles  de  la  gravure  sous  un  angle  plus  grand  que  38  ou  42  degrés,  est 
réfléchie  en  totalité  par  les  surfaces  des  hachures,  et  tombe  ainsi  dans  l'œil 
de  l'observateur. 

Pour  pouvoir  juger  de  la  netteté  d'un  objet  observé,  un  réticule,  dont  les 
fds  doivent  être  vus  nettement,  en  même  temps  que  l'objet,  est  tendu  devant 
le  micromètre. 

Pour  la  production  des  reflets  sur  les  surfaces  réfringentes  de  l'œil,  les 
auteurs  ont  utilisé  la  lumière  d'une  lampe  ou  la  lumière  solaire  réfléchie 
par  un  héliostat;  la  source  lumineuse  fut  dédoublée  à  l'aide  d'un  prisme 
à  sommet  dirigé  en  bas. 

Cet  instrument  permet  des  mensurations  jusqu'à  1/20'  de  millimètre. 
Ses  auteurs  l'ont  construit  et  expérimenté  dans  le  laboratoire  de  Helmholtz, 
où  il  leur  a  servi  à  déterminer  les  constantes  optiques  de  l'œil,  à  l'état 
d'accommodation  et  à  l'état  de  repos,  pour  deux  yeux,  l'un  hypermétrope, 
l'autre  myope  :  la  distance  qui  sépare  le  plan  pupillaire  du  sommet  de  la 
cornée,  le  rayon  de  courbure  de  la  cornée,  de  la  surface  antérieure  et  pos- 
térieure du  cristallin. 

OPHTIIAUIOMÈTRE  BE  LANDOLT 

§118.  La  partie  essentielle  de  mon  ophthalmomètre  est  formée  par  l;i 
même  combinaison  de  prismes  que  notre  diploinètre  (1).  Voici  en  quoi 
elle  consiste  :  Je  coupe  en  deux,  suivant  une  section  principale,  un  verre 
prismatique  et  je  superpose  les  deux  moitiés  en  sens  contraire  par  leurs 
surfaces  de  section,  comme  l'indique  la  fig.  185,  où  les  deux  prismes  sont 
représentés  vus  d'en  haut.  PPS  est  le  prisme  supérieur,  P'P'  S'  le  prisnu' 
inférieur. 

Un  œil  A  qui  regarde  à  travers  la  ligne  de  contact  des  deux  prismes  voit 

(1)  Landolt.  Le  diplomètre,  présenté  à  l'Académie  des  sciences  dans  la  séance  du  V  février 
1870, et  in  Graefe  et  Saemiscli,  Ilaiulbuch  der  ges.  Augenlieilkunde,  III,  1874,  I,  p.  220. 
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double.  Les  rayons  lumineux  qui  proviennent  d  un  point  0  de  l'objet  ab 
sont  déviés  par  le  prisme  P  P  S  vers  sa  base  et  forment  sur  la  rétine  une 
image  en  d.  Les  rayons  qui  rencontrent  le  prisme  P'  P'  S'  sont  déviés  dans  la 
direction  opposée  et  forment  leur  image  en  d'.  De  cette  façon  l'œil  A,  au  lieu 
d'un  seul  objet  en  0,  en  verra  deux,  S  et 

La  distance  S(V,  onx,  entre  les  doubles  images 
dépend  de  l'indice  de  réfraction  et  de  l'angle  des 
prismes,  d'une  part,  d'autre  part  de  la  distance 
A  qui  sépare  les  prismes  de  l'objet  observé.  Cette 
distance  entre  les  deux  images  est  égale  au 
double  produit  de  la  distance  A  par  la  tangente 
de  l'angle  de  déviation  y  de  l'un  des  prismes  : 

a;  =  2  A.  tang.  cp. 

Lorsque  les  deux  images  d'un  objet  se  tou- 
chent par  leurs  bords  opposés  (o,  fig.  185),  le 
dédoublement  (a'  b')  produit  par  les  prismes  est 
égal  au  diamètre  de  l'objet,  puisque,  pour  oc- 
cuper cette  position,  l'une  des  images  a  dû  être 
déplacée  de  sa  moitié  à  droite,  l'autre  de  sa 
moitié  à  gauche. 

La  combinaison  des  prismes  est  mobile  sur 
une  tige  graduée.  La  graduation  a  été  faite  em- 
piriquement. Son  point  zéro  correspond  à  l'en- 
droit où  se  trouve  l'objet  à  observer.  Dans  ce 
point  a  été  placé  d'abord  une  règle  portant  des 
divisions  millimétriques  que  l'on  observait  à 
travers  les  prismes.  Alors  on  rapprochait  peu  à 
peu  les  prismes  en  marquant  sur  la  tige  la  valeur 
du  dédoublement  produit  par  eux.  Pour  les 
prismes  dont  nous  nous  servons  habituellement, 
une  excursion  de  40  millim.  correspond  à  un 
diamètre  de  l'objet  de  1  millim.,  de  telle  sorte 
qu'il  devient  facile  de  mesurer  jusqu'à  1/20^ 
de  millimètre.  Pour  obtenir  une  exactitude 
plus  grande,  on  choisira  des  prismes  plus 
faibles.  Ainsi,  pour  doubler  la  sensibilité  de 

l'instrument  nous  n'avons  qu'àôter  un  des  deux  prismes,  et  une  division  de  la 
graduation  correspond  à  l/iô''  de  millimètre  au  lieu  de  1/20*^. 

L'ophthalmomètre  se  compose  d'un  disque  M  (fig.  186  et  187),  gradué  el 
fixé  au  mur  à  la  hauteur  de  la  tête  d'une  personne  assise.  Autour  du  centre 
de  ce  disque  tourne  une  tige  à  laquelle  sont  suspendues  trois  petites  lampes  B, 
('/  et  C,  disposées  comme  les  lumières  de  l'oplithalmomètre  de  Helmhollz.  Elias 


Fit;.  185. 
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l'orment  l'objet  dont  on  observe  le  reflet  sur  la  surface  à  déterminer.  La  dis- 
tance MB  =  MB'  est  cliacune  =  50  centini.,  donc  l'objet  entier  BB'  =  1  m. 


M 


FiG.  186. 


Du  centre  de  M  part  Une  tige  en  métal  qui  porte  un  appui  (F)  (fig.  187) 
pour  le  front  et  un  autre  (z)  pour  la  joue  de  la  personne  examinée. 


FiG.  187. 


Ces  appuis  peuvent  être  réglés  de  manière  que  la  partie  à  observer  de 
l'œil  A.  se  trouve  juste  à  1  mètre  de  M,  ce  que  l'on  vérifie  à  l'aide  de  deux 
mires  r  et  v'. 
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Si  l'on  veut  déterminer  la  courbure  de  la  cornée,  on  place  le  sommet  de 
celle-ci  au  niveau  des  mires  et  l'on  observe  les  reflets  cornéens  dédoublés, 
comme  dans  l'oplithalmomètre  de  Helmholtz.  Pour  que  l'observateur  n'inter- 
cepte pas  la  lumière  venant  des  lampes,  la  tige  Mm  est  coupée  sous  un  angle 
de  45  degrés  et  porte  un  miroir  métallique  m,  en  sorte  que  les  reflets  peuvent 
être  observés  latéralement.  C'est  dans  ce  but  que  j'ai  fait  placer  la  tige  qui 
porte  le  diplomètre  D  à  angle  droit  avec  la  tige  Mm. 

On  trouve  très-facilement  la  position  du  diplomètre  dans  laquelle  l'image 
-réfléchie  est  juste  dédoublée,  et  on  lit  sur  la  division  la  grandeur  correspon- 
dante. Pour  mesurer  le  rayon  de  courbure  dans  différents  méridiens,  il  suffit 
de  donner  à  la  tige  des  lumières,  de  même  qu'aux  prismes  du  diplomètre,  la 
-direction  du  méridien  en  question. 

Comme  on  le  voit,  j'ai  choisi  la  grandeur  de  l'objet  égale  à  la  distance  qui  le 
sépare  de  la  surface  à  déterminer.  De  cette  façon  on  simplifie  beaucoup  le 
calcul  du  rayon  de  courbure  correspondant,  attendu  que  celui-ci  devient 
dans  ce  cas  égal  au  double  de  la  grandeur  de  V image.  Qu'on  se  rappelle  la 
formule  (p.  746)  pour  le  rayon  de  courbure 

__2«.  (5 


où  «=  distance  de  l'objet  à  la  surface  convexe,  ft=  objet,  ^  =  image  de 
l'éflexion.  Lorsque  la  distance  est  égale  à  l'objet,  d~b,  la  formule  devient 
simplement  : 

r  =  2p.  (1) 


Les  mensurations  qui  s'effectuent  par  le  dédoublement  de  l'objet  ont  le 
grand  avantage  de  permettre  ces  mensurations  à  distance  et  de  les  rendre 
indépendantes  des  mouvements  de  l'objet  à  mesurer. 

Le  dédoublement  s'obtient,  comme  nous  l'avons  vu,  à  l'aide  des  deux 
lames  planes  parallèles  de  l'oplithalmomètre  de  Helmholtz,  du  cristal  biré- 
fringent de  Coccius,  enfin  à  l'aide  des  deux  prismes  de  mon  diplomètre. 
Mais  ce  dédoublement  peut  encore  être  réalisé  à  l'aide  du  procédé  suivant 
que  j'ai  imaginé  : 

Je  prends  deux  prismes,  d'égale  force,  exactement  appliqués  l'un  sur 
l'autre,  et  mobiles,  en  sens  inverse,  autour  d'un  même  axe,  dans  le  genre 
des  doubles  prismes  de  Herschell.  Ces  deux  prismes  sont  percés  d'une  ouver- 
ture centrale,  à  travers  laquelle  passe  l'axe  de  rotation.  Cette  ouverture  a  une 
surface  égale  à  la  moitié  de  la  surface  du  faisceau  de  rayons  lumineux  qui 
pénètre  dans  la  pupille;  de  cette  façon,  l'observateur  qui  regarde  à  travers  le 
centre  de  l'instrument,  voit  à  la  fois  à  travers  les  prismes  et  à  travers  l'ou- 
verture centrale. 

Lorsque  les  sommets  des  prismes  sont  dirigés  en  sens  inverse,  leur  effet 
(l)  Hirschberg,  Ophtii.  Deobacitiunge.n. 
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se  neutralise,  et  l'objet  est  vu  simple;  mais  si  l'on  fait,  au  contraire,  mouvoir 
les  prismes  l'un  sur  l'autre,  l'objet  observé  se  dédouble  et  les  deux  images 
s'écartent  de  plus  en  plus,  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  atteint  leur  maximum 
d'écartement,  c'est-à-dire  lorsque  les  sommets  des  prismes  sont  arrivés  dans 
la  même  direction. 

Il  est  très-facile  d'amener  les  doubles  images  dans  une  position  telle, 
qu'elles  se  touchent  par  leurs  bords  opposés. 

Or,  étant  connue  la  distance  qui  sépare  l'instrument  de  l'objet,  on  mesure 
le  diamètre  de  celui-ci  plus  facilement  encore  qu'à  l'aide  des  ojihthalmo- 
mètres  que  nous  avons  décrits.  Inversement,  notre  instrument  peut  servir  à 
déterminer  la  distance  à  laquelle  se  trouve  un  objet  de  grandeur  connue. 
Dans  le  premier  cas,  l'index,  qui  est  entraîné  sur  la  monture  par  le  mouve- 
ment des  prismes,  indique  la  grandeur  de  l'objet;  dans  le  deuxième  cas,  il 
indique  la  distance. 

Comme  il  est  facile  de  le  voir,  mon  principe  se  rapproche  le  plus  de  celui 
sur  lequel  repose  l'ophthalmomètre  de  Helmholtz,  attendu  que  le  dédouble- 
ment produit  par  l'instrument  est  variable  et  non  constant,  comme  avec  le 
spath  d'Islande  ou  dans  le  diplomètre.  Mais  mes  prismes  perforés  sont  plus 
maniables  que  les  lames  de  l'ophthalmomètre  Helmholtz  et  s'adaptent  plus 
facilement  à  une  lunette,  comme  cela  est  indispensable  pour  de  grandes 
distances. 
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§  119.  Lorsqu'on  aborde  l'étude  de  l'exploration  de  l'intérieur  de  l'œil,  le 
premier  nom  qui  vienne  à  la  pensée  est  celui  de  Helmholtz,  l'illustre  inven- 
teur de  l'ophthalmoscope.  Avant  1851,  l'ophthalmologie,  bien  que  comptant 
parmi  ses  adeptes  des  iiommes  du  plus  haut  mérite,  n'était  qu'une  dépendance 
.  de  la  chirurgie.  Mais  depuis  que  Helmholtz  a  rendu  possible  l'accès  des  par- 
ties les  plus  profondes  de  l'œil  vivant,  l'étude  physiologique  et  pathologique 
de  cet  organe  est  devenue  un  champ  d'observation  si  vaste  et  si  fertile,  qu'elle 
a  attiré- à  elle  une  foule  d'hommes  éminents,  qui  ont  produit  un  ensemble  de 
travaux  extrêmement  remarquables  :  et  l'on  peut  dire  que,  si  l'ophthalmologie 
s'est  constituée  aujourd'hui  à  l'état  de  science  indépendante,  c'est,  en  grande 
partie,  à  l'ophthalmoscope  qu'elle  le  doit. 

Nous  conseillons  vivement  la  lecture  du  mémoire  dans  lequel  Ilelmlioltz 
publia  son  admirable  découverte.  Il  est  curieux  de  voir  comment  ce  grand 
physiologiste,  par  un  trait  de  génie,  se  rendit  compte  d'emblée  de  toute  la 
portée  de  son  invention,  et  exposa,  avec  une  clarté  parfaite,  dans  40  pages  à 
jamais  mémorables,  la  solution  de  toutes  les  grandes  questions  que  soulève 
sa  découverte:  la  théorie  de  l'ophthalmoscope,  l'emploi  de  la  lumière  solaire 
et  de  la  lumière  artificielle,  l'influence  réfringente  et  réfléchissante  des  sur- 
faces de  l'œil,  du  diamètre  de  la  pupille,  celle  de  l'éblouissement  par  rapport 
à  l'éclairage  du  fond  de  l'œil,  la  production  de  l'image  droite  et  de  l'image 
renversée,  les  dimensions  du  champ  d'observation,  le  grossissement,  l'étude 
des  objets  du  fond  de  l'œil  (nerf  optique,  vaisseaux,  macula,  rétine,  choroïde), 
la  détermination  de  la  réfraction  à  l'aide  de  l'ophthalmoscope,  et  enfin  la  des- 
cription d'un  instrument  qui,  malgré  le  nombre  immense  des  ophthalmos- 
copes  construits  depuis,  reste  toujours  un  des  meilleurs. 

On  trouve  même,  dans  ce  mémoire,  la  relation  d'une  expérience  de  phy- 
siologie très-curieuse,  donnant  directement  la  preuve  de  l'absence  de  percep- 
tion lumineuse  au  niveau  de  la  papille.  Quand  on  regarde  le  fond  de  l'œil  à 
.  l'aide  de  l'ophthalmoscope,  on  peut  diriger  l'image  de  la  flamme  sur  le  point 
d'entrée  du  nerf  optique  dans  le  globe  oculaire.  Qu'on  interroge  alors  la 
personne  examinée,  elle  répondra  toujours  qu'elle  n'éprouve  aucune  sensa- 
tion lumineuse. 
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On  voit  que  Helmholtz  ne  se  bornait  pas  à  la  description  pure  et  simple 
d'un  instrument  nouveau.  C'était  une  méthode  qu'il  fournissait. à  la  science, 
méthode  qu'il  appliquait  avec  rigueur  k  tous  les  cas  normaux  ou  patholo- 
giques, et  qu'il  poursuivait  dans  toutes  ses  conséquences.  Il  ne  limitait  pas 
d'ailleurs  l'application  de  son  instrument  à  l'étude  de  l'œil;  il  montrait  l'em- 
ploi qu'on  en  pouvait  faire  pour  l'exploration  des  autres  cavités  de  l'orga- 
nisme. 

On  peut  donc  dire  que  l'exploration  de  l'intérieur  de  l'œil  n'existait  pas 
avant  la  découverte  de  Helmholtz,  et  qu'elle  fut  créée  de  toutes  pièces  par  lui. 

On  sait,  depuis  l'exposé  de  cet  illustre  auteur,  que  si  l'on  ne  peut  ordi- 
nairement voir  le  fond  d'un  œil  sans  instrument,  c'est  que  les  rayons 
lumineux  qui  y  pénètrent  et  ceux  qui  en  sortent  suivent  le  même  chemin. 

Si,  par  exemple,  une  source  lumineuse  éclaire  fortement  le  fond  d'un  œil 
en  y  formant  une  image  nette,  les  rayons  lumineux  qui  proviennent  de  la 
partie  ainsi  éclairée  n'entreront  jamais  dans  l'œil  de  l'observateur,  mais 
iront  se  réunir  dans  la  source  lumineuse.  En  effet,  pour  voir  le  fond  de 
l'œil  éclairé,  l'observateur  devrait  se  placer  sur  le  parcours  des  rayons  qui 
proviennent  du  fond  de  cet  œil,  ce  qui  n'est  pas  réalisable  en  l'état  ordinaire 
des  choses,  car  l'observateur  intercepterait  nécessairement  la  lumière  qui 
éclaire  le  fond  de  l'œil.  Mais  Helmhollz  nous  a  donné  un  moyen  aussi 
simple  qu'ingénieux  de  tourner  cette  difficulté,  en  nous  dotant  du  miroir 
ophthalmoscopique  qui  permet  de  projeter,  dans  l'œil  examiné,  la  lumière 
provenant  d'une  source  placée  à  côté. 

La  lumière  incidente  est  ainsi  déviée  de  sa  direction  primitive  et  l'œil  de 
l'observateur  peut  se  placer  sur  le  trajet  suivi  par  les  rayons  émergents,  sans 
intercepter  en  aucune  façon  la  lumière  éclairante. 

Nous  jugeons  inutile  de  développer  ici  la  théorie  de  l'éclairage  du  fond  de 
l'œil,  que  nous  avons  déjà  amplement  développée  dans  notre  Manuel 
iroplithalmoscopie  auquel  nous  renvoyons  nos  lecteurs. 

Comme  source  lumineuse,  on  peut  se  servir  de  la  lumière  solaire,  directe 
ou  indirecte,  ou  bien  encore  d'une  lumière  artificielle.  La  première  a  l'avantage 
de  ne  pas  être  colorée;  mais  elle  a  le  défaut,  au  point  de  vue  pratique,  de  ne 
pouvoir  permettre  de  compter  sur  elle.  C'est  donc  en  général  une  lampe 
qu'on  emploie  pour  l'examen  ophthalmoscopique.  La  lumière  est,  comme 
nous  l'avons  dit,  projetée  dans  l'œil  à  l'aide  d'un  miroir  qui  forme  la  partie 
fondamentale  de  l'ophthalmoscope. 

Si  nous  considérons  d'abord  la  forme  des  miroirs,  nous  avons  :  1°  les 
miroirs  plans;  2=^  les  miroirs  concaves;  3°  les  miroirs  convexes;  4°  les 
miroirs  hétérocentriques. 

Rappelons,  en  quelques  mots,  les  lois  de  la  réflexion.  On  sait  que  dans 
tous  les  miroirs  l'angle  d'incidence  est  égal  à  l'angle  de  réflexion. 

§  120.  Miroirs  plans.  —  Les  miroirs  plans  réfléchissent  parallèlement  les 
rayons  incidents  parallèles  (fig.  188). 
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Quand  les  rayons  incidents  sont  divergents,  les  rayons  réfléchis  le  sont 


Fie.  188. 

également,  de  telle  sorte  qu'ils  semblent  provenir  d'un  point  L' (fig.  189), 


FiG.  189. 

situé  derrière  le  miroir  ss,  à  la  même  dislance  que  la  source  lumineuse  L. 


Fig.  190. 

Les  rayons  convergents  (Ls  Ls,  fig.  190)  sont  réfléchis  de  façon  à  se 
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couper  en  un  point  L'  situé  devant  le  miroir,  à  la  même  distance  que  leur 
entre-croisement  virtuel  (A)  derrière  le  miroir. 

L'image  virtuelle  des  rayons  divergents  et  l'image  réelle  des  rayons  con- 
vergents, rélléchies  par  un  miroir  plan,  sont  toujours  de  la  même  grandeur 
que  l'objet. 

L'ophthalmoscope  le  plus  simple  serait  certainement  une  lame  de  verre 
incolore  à  faces  planes  parallèles;  on  l'inclinerait  de  manière  à  réflé- 
chir la  lumière  dans  l'œil  examiné.  D'autre  part  on  pourrait  voir  au  tra- 
vers la  partie  éclairée  du  fond  de  l'œil.  Mais,  par  ce  procédé,  on  perd  une 
quantité  de  lumière  considérable;  un  certain  nombre  de  rayons  provenant 
de  la  source  lumineuse  traversent  le  verre  sans  réflexion,  et  parmi  ceux  qui 
reviennent  de  l'œil,  une  grande  partie  est  réfléchie  sur  le  verre.  Enfin, 
l'œil  de  l'observateur  n'est  pas  suffisamment  protégé  contre  la  lumière 
étrangère. 

Si,  au  contraire,  pour  augmenter  l'intensité  de  la  réflexion,  on  emploie  plu- 
sieurs lames  de  verre  au  lieu  d'une,  et  qu'on  les  enferme  dans  une  boîte  noir- 
cie qui  protège  l'œil  de  l'observateur  contre  toute  lumière  qui  ne  provient 
pas  de  l'œil  observé,  on  aura  un  très-bon  ophthalmoscope.  Tel  est,  en  effet, 
le  premier  ophthalmoscope  de  Helmholtz. 

Au  lieu  d'une  combinaison  de  plusieurs  lamelles  de  verre  transparentes" 
qui,  malgré  tout,  laissent  perdre  beaVicoup  de  lumière,  on  peut  employer 
une  lame  de  verre  étamée  percée  d'une  ouverture,  ou  bien  dont  l'étamage 
manque  en  un  point.  On  peut  encore  employer  des  plaques  de  métal  poli 
percées  d'une  ouverture.  Les  lames  de  verre  perforées  sont  préférables  aux 
lames  à  étamage  incomplet,  parce  que,  dans  le  premier  cas,  la  lumière 
passe  directement  de  l'œil  examiné  dans  l'œil  de  l'observateur;  mais 
cet  avantage  est  compensé  par  un  inconvénient  :  les  bords  du  trou  réflé- 
chissant la  lumière  peuvent  devenir,  pour  l'observateur,  de  petites  sources 
lumineuses  et  donner  lieu  à  des  phénomènes  entoptiques  qui  gênent  l'obser- 
vation. 

Les  miroirs  métalliques  sont  commodes  parce  qu'on  peut  leur  donner 
l'épaisseur  que  l'on  désire,  de  sorte  que,  même  lorsqu'on  incline  fortement 
le  miroir,  les  bords  de  l'orifice  ne  gênent  pas  autant  la  vision  que  dans  les 
miroirs  de  verre.  Mais  ici  encore  des  phénomènes  entoptiques  peuvent  se 
produire;  aussi  faut-il  rendre  les  bords  de  l'orifice  aussi  minces  et  aussi 
peu  réfléchissants  que  possible. 

Plaçons  devant  un  miroir  plan  la  lumière  L  (fig.  189),  à  une  distance  /;  la 
hauteur  du  cône  lumineux  incident  est  alors  =  /;  si  d  est  la  distance  du 
miroir  à  l'œil  examiné,  la  hauteur  totale  du  cône  sera  D  =  /-f-r/;  le  miroir 
agit  donc  comme  une  lumière  égale  à  L  placée  à  la  distance  D.  Plus  la 
lumière  est  rapprochée  du  miroir  et  plus  le  miroir  l'est  de  l'œil,  plus  la 
hauteur  du  cône  lumineux  est  faible. 

Si  l'on  place  entre  la  source  lumineuse  et  le  miroir  une  lentille  convexe, 
dont  la  distance  focale  est  plus  petite  que  sa  distance  au  point  L  (fig.  101), 
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les  rayons  convergeront  sur  le  miroir  et  convergeront  encore  après  leur 
réflexion.  Si  la  distance  de  la  lumière  à  la  lentille  convexe  est=:^  la  distance. 


FiG.  191. 


focale  de  la  lentille  = la  distance  /'  du  miroir  au  point  R,  où  convergent 
les  rayons  lumineux,  se  déduira  de  la  formule  : 

'    1_  _  1  _  1 

r  ~  f  ï' 

d'où  : 


l'  représente  la  hauteur  du  cône  lumineux  qui  tombe  sur  le  miroir  ss.  La 
hauteur  du  cône  lumineux  qui  est  réfléchi  vers  l'œil  dépend  évidemment 
encore  de  la  distance  du  miroir  à  la  lentille.  Si  cette  distance  est  =  c,  la 
hauteur  sera  H  =  ^'  —  c.  C'est  sur  ce  principe  que  repose  l'ophthalmos- 
cope  de  Coccius. 

I  121.  Miroirs  concaves.  —  Le  miroir  concave  l'éfléchil  les  rayons  paral- 


FiG.  192. 


lèles  vers  sou  foyer  F  (fig.  192),  qui  se  trouve  en  avant  de  la  surface  coticave, 
à  une  distance  égale  environ  à  la  moitié  de  son  rayon. 
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Les  rayons  qui  rencoatrent  le  miroir  concave  en  divergeant  d'un  point  L 
(fig.  193)  situé  au  delà  du  foyer  F,  se  réunissent  en  un  point  L',  intermédiaire 


à  L  el  F.  Appelons  hs=l,  L's  =  l',  ¥s=f,  on  trouvera  /'  à  l'aide  de  la 
formule  : 

111 

d'où  : 


Il  s'ensuit  que  plus  L  se  rapproche  de  s,  plus  L'  s'en  éloigne,  c'est-à-dire 
que  l'  et  /  croissent  en  proportion  inverse.  Si  L  coïncide  avec  F,  /'  devient 
infini,  c'est-à-dire  que  les  rayons  provenant  du  foyer  sont  réfléchis  parallèle- 
ment. Si  L  se  trouve  entre  le  foyer  F  et  le  miroir  s  (fig.  194),  L's  devient 


négatif,  c'est-à-dire  que  les  rayons  réfléchis  divergent  comme  s'ils  provenaient 
d'un  point  [/  situé  derrière  le  miroir  et  sépai'é  de  lui  par  la  distance  /'. 
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Les  i^ayous  lumineux  convergents  qui  se  réunissent  en  L'  suivent  précisé- 
ment un  chemin  inverse  pour  se  réunir  en  L. 

Si  un  objet,  situé  en  L,  a  la  grandeur  B,  on  trouvera  la  grandeur  de  son 
image  p  d'après  la  formule  : 

B  r^' 

d'où  : 


l  désignant  encore  la  distance  de  l'objet  à  la  surface  du  miroir,  et  par  suite 
l  —  fia  distance  de  l'objet  au  foyer  du  miroir.  —  Si  l'objet  B  est  à  l'infini, 
^  se  produit  au  foyer  et  est  infiniment  petit.  —  Si  B  se  rapproche  du  miroir, 
p  est  d'abord  positif,  renversé  et  plus  petit  que  B.  —  Si  B  est  situé  au  centre 
de  courbure  du  miroir,  fi  et  B  coïncident  et  sont  égales.  —  Si  B  est  en  F, 
l  devient  =f;  donc  l  —  f=  zéro  eX[i  est  infini.  —  SiB  se  rapproche  encore 
davantage  de  la  surface  réfléchissante,  l  devient  plus  petit  que  f;  d'où  ,6 
est  négatif,  plus  grand  que  B  et  droit  jusqu'à  ce  que,  sur  la  surface  elle- 
.méme,  /  devienne  =  zéro,  et  /5  =  —  B. 

§1121.  Miroirs  convexes.  —  Le  foyer  des  miroirs  convexes  est  négatif  et 


FiG.  195. 

situé  derrière  le  miroir,  environ  au  milieu  du  rayon  de  courbure  ;  la  distance 
focale  f  est  donc  négative. 

La  formule  déjà  mentionnée,  qui  donne  les  foyers  conjugués,  devient  donc, 
pour  les  miroirs  convexes  : 

'-il 
~  f  ^  1  ^  r' 

Les  rayons  parallèles  L  et  L'(fig.  195)  sont  rendus  divergents  par  le  miroir 
convexe,  comme  s'ils  venaient  de  F. 
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Les  rayons  diveri^ents  (fig.  196)  provenant  de  L  sont  rendus  encore  plus 
divergents,  de  façon  que  leurs  prolongements  s'entre-croiseraient  derrière  le 
miroir  en  L',  intermédiaire  à  F  et  s.  Si  L  se  trouve  en  avant  de  s  a  la  dis- 

tance  f,  il  devient  =  f  et  /'  =  3. 


Fig.  196.  • 


Quant  à  la  grandeur  de  l'image  réfléchie  par  le  miroir  convexe,  on  la  cal- 
cule d'après  la  formule  : 

l  -  f 

4'où  : 

V,  f 

3  —  — — 


8  est  virtuel,  droit  et  plus  petit  que  B,  et  minimum  quand  l  —  oc  il  grandit 
quand  B  se  rapproche  du  miroir,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  égal  à  B,  quand  B  est 
sur  le  miroir  même. 

Si  les  rayons  qui  tombent  sur  le  miroir  convexe  sont  convergents  (fig.  197), 
/devient  négatif  et  /'  positif.  Le  rapport  entre  les  deux  grandeurs  est  le  même 
que  dans  le  cas  de  rayons  divergents;  seulement  il  est  inverse,  c'est-à-diic 
que  la  source  lumineuse  imaginaire  est  en  L',  son  image  réfléchie  en  L. 

Si,  sur  le  miroir  ss  (fig.  198)  tombent  des  rayons  convergents  tels  qu'ils 
se  coupent  en  L,  au  delà  du  centre  de  courbure  e,  ils  divergent  après  leur 
réflexion  comme  s'ils  provenaient  de  L'  ;  s'ils  convergent  encore  plus,  vers  le 
centre  e  par  exemple,  ils  suivent  la  même  direction  après  leur  réflexion  ; 
s'ils  convergent  vers  le  foyer  F,  ils  sont  réfléchis  parallèlement  ;  mais  s'ils 
convergent  vers  des  points  intermédiaires  au  foyer  et  à  la  surface  s  du  mi- 
foir,  comme  les  rayons  AL  (fig.  198),  ils  convergent  encore  en  quittant  le 
miroir  et  forment  une  image  réelle  en  L',  qui  est  d'autant  plus  près  de  s  (pie 
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le  point  de  convergence  virtuelle  L  se  rapproche  de  s.  Ouaiit  au  point  L',  on 
le  trouve  d'après  la  Ibrinule  : 

L  _  i  _  i 
ï'  ^  l  ^  J" 

parce  que  dans  ce  cas  /  est  négatif. 


FiG.  197. 


C'est  sur  ce  principe  que  repose  l'ophtlialmoscope  de  Zeliender. 


FiG.  198. 

Les  rayons  convergents  s'obtiennent  avec  des  verres  convexes.  Donc,  si 
l'on  fait  converger  des  rayons  lumineux  à  l'aide  d'une  lentille  posilivc  inter- 
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posée  entre  la  source  lumineuse  elle  miroir  convexe,  les  lois  que  nous  venons 
d'exposer  signifieront  que,  si  la  convergence  produite  par  un  verre  positif, 
évaluée  à  partir  du  miroir,  est  plus  grande  que  le  rayon  de  courbure  de  celui- 
ci,  la  divergence  des  rayons  réfléchis  est  plus  forte  que  la  convergence  des 
rayons  incidents.  Si  elle  est  égale  à  la  distance  focale,  les  rayons  seront  réflé- 
chis parallèlement;  est-elle,  au  contraire,  plus  petite  que  la  distance  focale, 
les  rayons  réfléchis  convergeront  au-devant  du  miroir. 

Il  va  sans  dire  que  nous  n'employons  pas,  pour  obtenir  des  rayons  diver- 
gents ou  parallèles,  le  système  compliqué  d'une  lentille  positive  combinée  à 
un  miroir  convexe,  car  les  rayons  fortement  divergents,  comme  nous  le 
verrons  plus  tard,  ne  conviennent  nullement  à  l'examen  ophthalmoscopique. 
Par  contre,  dans  certains  cas,  la  convergence  obtenue  de  cette  façon  a  une 
grande  importance.  Examinons  donc  les  lois  optiques  qui  régissent  ce  système. 

Si  la  distance  de  la  lampe  à  la  lentille  convexe  est  de  3!^  centimètres,  par 
exemple,  et  la  force  de  la  lentille  égale  à  H  D  (0  centimètres  de  distance 
focale),  les  rayons  qui  la  traversent  convergent  à  12  centimètres  de  distance 

^-  —  -  =  — j,  ou  en  mettant  les  valeurs  dioptriques  correspondantes  11 — 3 

=  8D,  dont  la  distance  focale  =  12  centimètres.  Si  la  distance  du  verre 
convexe  au  miroir  est  de  5  centimètres,  les  rayons  l'éfléchis  convergent  à  une 
distance  de  12  —  5  =  7  centimètres.  Prenons  la  distance  focale  du  mi 
roir=:  10  ccntinièlres,  la  convergence  des  rayons  réfléchis  sera  : 

1_ 

J' 

1 

T 

donc  l'  =21  centimètres. 

Si  la  distance" de  la  lumière  au  verre  convexe  est  plus  petite,  celui-ci,  pour 
produire  le  même  eflet,  devrait  être  plus  fort;  sinon,  les  points  L  et  L'  seront 
plus  éloignés  de  ss  de  sorte  que  /'  deviendra  plus  grand.  S|  la  source  lumi- 
neuse reste  à  la  même  distance,  la  distance  focale  de  la  lentille  diminuant, 
/  et  /'  diminueront;  il  en  sera  de  même  si  le  verre  convexe  s'éloigne  du  mi- 
roir. Par  contre,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  si  la  distance  focale  du  mi- 
roir convexe  diminue,  /'  devient  plus  grand.  Nous  voyons  donc  que  /',  qui 
mesure  la  distance  du  miroir  an  point  de  convergence  des  rayons  rendus 
convergents,  c'est-à-dire  la  hauteur  du  cône  lumineux  réfléchi,  diminue 
proportionnellement  à  In  distance  de  la  source  lumineuse  au  miroir,  à  la 
force  de  la  lentille,  à  son  écartement  du  miroir  et  à  l'augmentation  de  la 
distance  focale  de  celui-ci;  elle  augmente  au  contraire  dans  les  cas  inverses. 

§  12;5.  Miroirs  h('lé7'ocent riqucs.  —  Nous  appelons,  avec  M.  Zehender,  mi- 
roirs hétérocentriqnes  les  miroirs  dont  les  deux  surfaces  sont  décrites  avec  des 
rayons  différents.  Lorsque  les  deux  centres  sont  situés  sur  le  même  axe, 


1  _  1 

;  ~  r 

1  '  _  1  . 

?  ~  îô  -  2T' 
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nous  les  appelons  miroirs  hétérocentriques  centrés;  dans  le  cas  contraire, 
nous  les  appelons  miroirs  hétérocentriques  prismatiques. 

Nous  comptons  au  nombre  des  miroirs  hétérocentriques  centrés  les  len- 
tilles qui,  par  l'étamage  d'une  de  leurs  surfaces,  ont  été  .transformées  en 
miroirs.  Ce  sont  donc  des  lentilles  convexes,  des  ménisques  positifs,  des 
lentilles  et  des  ménisques  négatifs,  des  lentilles  plan-convexes  et  plan-con- 
caves, qui  ne  sont,  en  somme,  autre  chose  que  des  ménisques  dont  une  des 
surfaces  est  décrite  avec  un  rayon  infiniment  grand. 

Dans  cette  sorte  de  miroirs,  on  peut  donc  utiliser  à  la  fois  le  pouvoir  réfrin- 
gent et  le  pouvoir  réfléchissant;  c'est-à-dire  qu'ils  peuvent,  d'une  part, 
éclairer  l'œil  examiné,  de  l'autre,  adapter  l'œil  de  l'observateur. 

M.  Zehender  a  étudié  les  propriétés  de  ce  genre  de  miroirs  et  en  a  exposé 
les  prmcipes  d'une  façon  très-complète  dans  les  Archives  de  de  Graefe, 
t.  II,  fasc.  2,  p.  103.  Nous  nous  bornerons  ici  à  donner  le  résultat  de  ses 
recherches. 

Nous  appellerons  r"  le  rayon  de  courbure  de  la  surface  antérieure  du 
miroir  hétérocentrique;  r' le  rayon  de  courbure  de  la  surface  postérieure 
du  même  miroir;  nous  leur  donnerons  le  signe -|- quand  la  convexité 
de  leur  surface  sera  dirigée  dans  la  direction  dans  laquelle  la  lumière  est 
réfléchie. 

•  a  étant  l'épaisseur  du  verre,  n  l'indice  de  réfraction,  il  résulte  des  travaux 
de  M.  Zehender  : 

1°  Pour  des  rayons  positifs,  le  pouvoir  éclairant  des  miroirs  s'accroît  avec 
l'augmentation  de  r'  et  de  a,  et  avec  la  diminution  de  r°. 

2°  Pour  des  rayons  négatifs,  le  pouvoir  éclairant  des  miroirs  s'accroît  avec 
l'augmentation  de  r°  et  de  a  et  avec  la  diminution  de  r'. 

3°  Les  lentilles  biconcaves  sont  donc  impropres  à  servir  de  miroirs  ophthal- 
moscopiques. 

4"  Les  lentilles  biconvexes  peuvent  servir  à  cet  usage. 

5"  Pour  les  trois  formes  de  miroirs,  l'intensité  du  pouvoir  éclairant  aug- 
mente avec  la  diminution  de  la  distance  focale  catoptrique  du  miroir  hétéro- 
centrique. 

En  général,  on  sait  que  la  distance  focale  d'un  miroir  ophthalmoscopique 
ne  doit  pas  être  trop  courte,  c'est-à-dire  pas  au-dessous  de  G  centimètres. 

Pour  ce  qui  est  de  l'effet  dioptrique  d'un  miroir  hétérocentrique,  l'auteur 
trouve,  pour  des  rayons  positifs  : 

0"  La  distance  focale  dioptrique  ne  peut  jamais  avoir  une  valeur  négative. 

7"  Pour  des  rayons  positifs,  la  distance  focale  dioptrique  est  positive,  et 
plus  petite  que  le  double  de  la  distance  focale  catoptrique. 

8°  Pour  des  rayons  négatifs,  la  force  dioptrique  du  miroir  hétérocentrique 
peut  avoir  une  valeur  négative  quelconque. 

9°  Si  r°  est  positif  et  r'  négatif,  la  force  dioptrique  ne  peut  être  que  posi- 
tive. De  plus, 

10"  Pour  des  lentilles  biconvexes,  la  distance  focale  dioptrique  positive 
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est  plus  grande  que  le  double  et  plus  petite  que  le  sextuple  de  la  distance 

focale  catoptrique.  ' 

Miroirs  hétérocentriques  prismatiques.  —  Les  centres  de  courbure  des 
surfaces  de  ces  miroirs  ne  sont  pas  situés  dans  le  même  axe.  Ce  sont  des 
prismes  transformés  en  ophtbalmoscopes.  Lorsqu'ils  ont  des  surfaces  planes 
et  qu'on  se  sert  uniquement  de  la  réflexion  totale  qui  se  produit  à  leur  sur- 
face d'bypotbénuse,  leur  action  est  presque  identique  à  celle  d'un  miroir 
plan.  Si,  au  contraire,  une  ou  plusieurs  surfaces  du  prisme  sont  courbes,  ils 
peuvent  être  rapprochés  du  miroir  plan  combiné  avec  une  lentille,  ou  des 
miroirs  hétérocentriques  centrés,  parce  qu'ils  agissent  à  la  fois  comme 
réfracteurs  et  comme  réflecteurs. 

Éclairage  de  l'intérieur  de  l'œil. 

I  124.  Commençons  par  poser  quelques  principes  généraux.  Toutes  les 
sections  d'un  faisceau  de  rayons  parallèles  ont  la  même  intensité  lumineuse, 
et  des  parties  égales  de  sections  différentes  sont  aussi  également  lumineuses, 
parce  que  toutes  les  sections  sont  égales. 

Dans  les  cônes  lumineux,  la  somme  de  lumière  est  encore  la  même  sur 
toutes  les  sections,  mais  des  parties  égales  de  sections  différentes  ont  une  in.- 
tensité  lumineuse  qui  croît  en  raison  inverse  du  carré  de  leur  distance  au 
sommet,  c'est-à-dire  que  plus  une  section  est  rapprochée  du  sommet,  plus 
l'intensité  lumineuse  de  l'unité  de  sa  surface  est  considérable. 

On  a  vu  plus  haut  que  nous  nous  servons  tou  jours  de  miroirs  pour  l'éclai- 
rage de  l'intérieur  de  l'œil.  Par  suite,  quand  nous  parlerons  de  sources 
lumineuses,  nous  entendrons  toujours  l'image  qu'en  donne  le  miroir. 

L'intensité  de  l'éclairage  du  fond  de  l'œil  dépend,  d'une  part,  de  l'inten- 
sité de  la  source  lumineuse,  d'autre  part,  de  la  quantité  de  lumière  qui 
pénètre  dans  l'œil.  L'ouverture  du  diaphragme  qui  lui  donne  accès,  la  pupille, 
exerce  sur  elle  la  plus  grande  influence. 

A  l'aide  de  l'atropine  on  pourrait  donner  à  la  pupille  un  diamètre  maxi- 
mum assez  constant  dans  tous  les  yeux.  Mais  nous  préférons  prendre,  comme 
base  des  considérations  suivantes,  une  pupille  moyennement  dilatée,  parce 
que  l'examen  ophthalmoscopique  doit,  autant  que  possible,  se  faire  sans 
avoir  recours  à  un  agent  mydriatique. 

Le  diamètre  de  la  pupille  n'est  donc  pas  constant;  il  est  inversement 
proportionnel  à  l'intensité  de  la  lumière.  Les  estimalions  n'auront  donc 
qu'une  valeur  approximative.  Cependant,  les  recherches  empiriques  ont 
prouvé  que,  dans  leur  ensemble,  les  considérations  que  nous  allons  exposer 
sur  la  marche  des  rayons  lumineux  et  leur  action  éclairante  sont  exactes. 
,  La  chambre  antérieure  avec  la  cornée  a,  sur  les  rayons  incidents,  l'action 
d'un  ménisque  positif.  Grâce  à  la  convergence  ainsi  produite,  un  plus  grand 
nombre  de  rayons  lumineux  pénètrent  donc  dans  l'œil  que  s'il  n'existait  pas 
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de  chambre  antérieure.  Pour  simplifier  les  choses,  on  peut  se  représenter 
la  pupille  comme  ayant  un  diamètre  un  peu  plus  grand  et  située  sur  la  face 
antérieure  de  la  cornée. 

Il  faut,  dans  tous  les  cas,  exclure  de  Tophthalmoscopie  une  lumière  trop 
vive  qui,  outre  qu'elle  est  mal  supportée  par  la  rétine,  produit  un  rétrécisse- 
ment considérable  de  la  pupille. 

Si  un  œil  emmétrope,  dépourvu  d'accommodation,  reçoit  un  faisceau  de 
rayons  parallèles,  il  sera  pénétré  par  un  cône  lumineux  dont  la  base  est 
formée  par  la  pupille  et  le  sommet  situé  sur  la  rétine.  Ce  point  lumineux, 
constituant  l'image  rétinienne,  aura  précisément  la  même  intensité  lumineuse 
que  la  surface  pupillaire.  Si  le  miroir  plan  qui  réfléchit  dans  l'œil  la  lumière 
parallèle  du  soleil,  ou  bien  le  miroir  convexe  qui  réfléchit  parallèlement  la 
lumière  de  la  lampe,  aune  surfaceP,  représentant  une  quantité  de  lumière.!, 
et  si  nous  nommons  l'ouverture  pupillaire  p,  la  quantité  de  lumière  J' 
introduite  dans  l'œil  sera  : 


Nous  voyons  donc  que,  pour  des  rayons  parallèles,  le  miroir  ne  concourt  à 
l'éclairage  de  l'œil  que  proportionnellement  à  l'ouverture  pupillaire.  Dans  ce 
cas,  il  n'y  a  qu'une  partie  du  miroir  égale  à  l'étendue  pupillaire  qui  contribue 
à  l'éclairage  du  fond  de  l'œil;  le  reste  de  la  lumière  réfléchie  par  le  miroir 
tombe  sur  d'autres  parties  de  l'œil  et  est  perdu  pour  l'ophthalmoscopie. 

Si  l'œil  est  hypermétrope,  les  autres  conditions  restant  les  mêmes,  l'appa- 
reil dioptrique  de  l'œil  donne  naissance  à  un  cône  semblable  à  celui  de 
l'œil  emmétrope,  mais  la  rétine  est  située  en  avant  de  son  sommet.  Il  se 
produit  alors  sur  la  rétine  une  section  du  cône  lumineux  d'autant  plus 
grande  que  l'axe  de  l'œil  est  plus  court,  mais  dont  l'éclairage  total  est  pré- 
cisément égal  à  celui  de  la  surface  pupillaire  ou  du  sommet  du  cône  lumi- 
neux. Nous  avons  ici  une  même  quantité  de  lumière  répartie  sur  une  plus 
grande  surface  que  dans  le  premier  cas. 

Même  résultat  pour  l'œil  myope  :  les  rayons  lumineux  se  réunissent  en 
avant  de  la  rétine  pour  se  dissocier  après.  Il  se  forme  donc,  derrière  leur 
foyer,  un  cercle  de  diffusion  sur  la  rétine,  comme  dans  l'œil  hypei'métrope. 
Le  calcul  de  son  diamètre  et  de  ses  variations,  suivant  l'état  de  réfraction  de 
l'œil,  est  analogue  à  celui  qui  sert  à  déterminer  l'amétropie  à  l'aide  de  l'ex- 
périence de  Schpiner. 

Si  des  rayons  divergents  tombent  sur  un  œil  emmétrope,  l'appareil  diop- 
trique les  rend  moins  dicergents,  mais  non  convergents.  Nous  avons,  un 
cône  lumineux  dont  le  sommet  est  hors  de  l'œil,  et  dans  lequel  une  section 
correspond  à  la  pupille,  et  une  autre,  plus  grande,  à  la  rétine. 

L'éclairage  de  la  surface  pupillaire  J'  sera  donc       si  nous  désignons  par 

D  la  distance  de  la  flamme  à  l'œil.  L'éclairage  s'accroît  donc  en  raison  in- 
verse du  carré  de  la  distance  de  la  flamme  à  l'œil.  La  surface  de  la  rétine  R 
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reçoit  la  même  quantité  de  lumière;  mais  chacune  de  ses  parties  est  moins 
éclairée  que  dans  la  surface  p,  parce  que  R  est  plus  grand  que  p. 

Si  un  œil  hypermétrope  reçoit  de  la  lumière  divergente,  les  rayons 
lumineux  peuvent  encore  moins  se  réunir  sur  la  rétine  que  dans  l'œil  emmé- 
trope; la  lumière  qui  pénètre  à  travers  la  pupille  est  donc  répartie  sur  une 
plus  grande  surface  :  par  conséquent,  les  différentes  parties  de  cette  surface 
sont  moins  éclairées  que  dans  Temmétropie. 

Par  contre,  si  l'œil  est  myope  et  la  lumière  divergente,  il  est  possible  que 
les  rayons  lumineux  partent  de  son  punctum  remotum.  Ils  se  réunissent, 
dans  ce  cas,  en  un  foyer  sur  la  rétine. 

Nous  avons  alors  deux  cônes  lumineux,  à  base  commune,  la  pupille.  Le 
sommet  de  l'un  est  la  flamme,  celui  de  l'autre  est  son  image.  Si  nous  conser- 
vons les  mêmes  lettres,  nous  trouverons  encore,  pour  l'intensité  lumineuse  de 

la  pupille,  J'  =  — .  La  partie  éclairée  de  la  rétine  est  plus  petite,  mais  bien 

plus  brillante  que  dans  le  cas  précédent. 

iNous  voyons  encore  que  l'intensité  de  l'éclairage  croît  à  mesure  que  se 
rapproche  le  foyer  lumineux  ;  en  supposant  que  la  source  lumineuse 
coïncide  avec  le  punctum  remotum,  de  l'œil  myope,  l'image  formée  au 
fond  de  cet  œil  sera  d'autant  plus  éclairée  que  ce  punctum,  remotum. 
sera  plus  rapproché ,  c'est-à-dire  que  le  degi'é  de  myopie  sera  plus 
élevé. 

La  source  lumineuse  se  trouve-t-elle  en  deçà  du  punctum  remotum  de 
l'œil  myope,  les  rayons  ne  peuvent  plus  alors  se  réunir  sur  la  rétine;  nous 
rencontrons  donc  ici  les  mêmes  conditions  que  dans  l'emmétropie  :  la  quan- 
tité de  lumière  de  la  pupille  se  répartit  sur  une  plus  grande  surface  de  la 
rétine. 

De  même,  si  la  source  lumineuse  est  située  au  delà  du  punctum  remotum, 
les  rayons  se  réuniront  en  avant  de  la  rétine,  et  formeront  sur  elle  un 
cercle  de  diffusion  dont  l'éclairage  total  sera  égal  à  celui  de  la  pupille, 
tandis  que  celui  de  ses  différentes  parties  sera  en  raison  inverse  de  la  gran- 
deur de  la  surface  éclairée. 

On  obtient  la  lumière  divergente  à  l'aide  de  miroirs  plans,  de  miroirs 
concaves  quand  la  source  lumineuse  est  située  en  deçà  de  leur  foyer,  et  à 
l'aide  de  miroirs  convexes. 

Dans  le  premier  cas,  la  distance  (D)  de  là  source  lumineuse  à  l'œil  est  égale 
à,  la  distance  de  la  lumière  au  miroir  l,  plus  la  distance  du  miroir  à  l'œil  d. 

D  =  l  +  d. 

L'éclairage  augmente  donc  à  mesure  que  la  lumière  s'approche  du  miroir 
et  celui-ci  de  l'œil.  En  modifiant  ces  distances,  on  peut  à  volonté  obtenir  toute 
espèce  de  divergence  des  rayons  lumineux. 

Dans  le  second  cas,  D  diminue  avec  la  dislance  focale  dn  miroir  concave, 
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avec  la  distance  de  la  lumière  au  miroir,  et  avec  la  distance  du  miroir  à 
l'œil.  Cela  résulte  déjà  de  la  formule  :  , 

1     1  l_ 

f  ~  J  l" 

dans  laquelle  l  —  la  distance  de  l'image  au  miroir; 
car  r=iii- et  0  =  ^/  +  /'. 

Mais  nous  devons  faire  remarquer  dès  maintenant,  que  plus  la  distance 
focale,  c'est-à-dire  le  rayon  d'un  miroir  concave,  est  petite,  plus  est  grande 
la  diffusion  des  images  réfléchies,  ce  qui  exclut  l'emploi  de  miroirs  trop 
courbes.  On  a  reconnu  expérimentalement  que  le  rayon  d'un  miroir  concave 
ne  devait  pas  descendre  au-dessous  de  12  centimètres.  11  va  sans  dire  aussi 
qu'on  ne  peut  approcher  à  volonté  la  lumière  d'un  miroir  concave,  surtout 
quand  celui-ci  se  trouve  très-rapproché  de  l'œil  du  malade  et  de  celui  du 
médecin,  de  sorte  que,  pour  obtenir  de  la  lumière  divergente,  on  ne  se 
servira  jamais  d'un  miroir  concave  simple. 

Dans  le  troisième  cas,  lumière  divergente  tombant  sur  nn  miroir  convexe, 
nous  trouvons  également  que  la  divergence  des  rayons  réfléchis  augmente 
avec  le  rapprochement  de  la  lumière  au  miroir  et  avec  la  diminution  de  la 
distance  focale,  c'est-à-dire  du  rayon  du  miroir. 

Mais  comme  nous  avons  rarement  besoin  d'une  plus  grande  divergence  que 
celle  fournie  par  un  miroir  plan,  nous  n'emploierons  jamais  dans  ce  but  les 
miroirs  concaves  ou  convexes. 

Par  contre,  ces  miroirs  nous  serviront  pour  projeter  de  la  lumière  convergente 
dans  l'œil.  Si  dans  ce  but  nous  employons  un  miroir  concave  pour  projeter 
un  cône  lumineux  ayant  pour  base  sa  surface  réfléchissante,  et  dont  la  hauteur 
est  de  32  centimètres,  nous  saurons  que  seuls  les  rayons  traversant  la  pupille 
pénètrent  dans  l'œil.  Si  le  miroir  est  placé  près  de  l'œil,  celui-ci  ne 
recevra  pas  beaucoup  plus  de  lumière  qu'il  n'en  provient  d'une  surface  du 
miroir  ayant  à  peu  près  les  dimensions  de  la  pupille.  Si  l'on  éloigne  le 
miroir,  son  sommet  se  rapprochera  de  plus  en  plus  de  la  pupille,  et  la  section 
pupillaire  de  ce  cône  augmentera  d'intensité  lumineuse  jusqu'au  moment  où, 
le  sommet  du  cône  étant  voisin  de  la  pupille,  toute  la  lumière  réfléchie  par 
le  miroir  entrera  dans  l'orifice  pupillaire.  Dans  le  cas  dont  il  s'agit,  cela 
n'arriverait  que  si  le  miroir  était  à  une  distance  d'environ  32  centimètres 
de  l'œil.  Pour  que  tous  les  rayons  pénètrent  dans  l'œil,  le  miroir  étant 
très-rapproché  de  lui,  il  faut  que  la  hauteur  du  cône  lumineux  soit  très-faible 
et  que  le  miroir  ait  un  très-petit  rayon.  Mais,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  les 
miroirs  concaves  qui  ont  moins  de  12  centimètres  de  rayon  ne  peuvent  guère 
être  utilisés.  Si  la  lampe  est  placée  à  une  distance  de  32  centimètres,  la  hau- 
teur du  cône  serait  de  10  centimètres.  Il  suit  de  là  que  les  miroirs  concaves 
ne  donnent  un  éclairage  intense  que  dans  les  cas  d'examen  à  grande  distance  ; 
par  contre,  leur  éclairage  est  faible  dans  l'examen  rapproché  (image  droite). 
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On  les  emploiera  donc  avec  avantage  dans  les  cas  où  l'on  désire  un  éclairage 
peu  intense. 

M.  Coccius  a  combiné,  pour  l'éclairage  oplithalmoscopiqne,  un  verre  con- 
vexe avec  un  miroir  plan.  De  cette  façon  il  est  possible  de  produire,  à  vo- 
lonté, un  cône  de  rayons  convergents  de  hauteur  quelconque  ;  car,  plus  la 
lentille  choisie  est  puissante,  plus  la  réunion  des  rayons  se  rapproche,  tandis 
que  leur  base  reste  constante.  Ce  cône  lumineux  peut  être  dévié  à  la  hauteur 
(|ue  l'on  veut  par  le  miroir  et  projeté  dans  l'œil.  Même  en  rapprochant  le 
miroir  très-près  de  l'œil,  il  est  encore  possible  de  rendre  la  surface  éclairée 
du  miroir  égale  à  la  pupille,  par  conséquent  de  réfléchir  toute  la  lumière 
dans  son  intérieui'.  Il  est  vrai  qu'alors  la  hauteur  du  cône  lumineux  devient 
très-petite,  ce  qui  donne  lieu  à  des  inconvénients  semblables  à  ceux  produits 
par  un  miroir  concave  d'une  distance  focale  faible. 

Au  contraire,  la  combinaison  d'un  verre  convexe  avec  un  miroir  convexe, 
imaginée  par  M.  Zeliender,  permet  de  donner  à  un  cône  lumineux  de  base  égale 
la  hauteur  que  l'on  vent.  Le  miroir  est  en  inétal  et  a  un  rayon  de  IG  centi- 
mètres. Il  est  porté  sur  un  manche  et  présente  deux  bras  latéraux  mobiles  : 
sur  l'un  est  fixée  une  lentille  convexe  (-1-13D);  sur  l'autre,  le  verre  cor- 
recteur. Comme  on  peut  visser  le  manche  en  deux  points  opposés  du  mi- 
roir, on  a  la  faculté  de  placer  la  lentille  d'éclairage  d'un  côté  ou  de  l'autre.  La 
distance  de  la  lampe  au  miroir  varie  de  70  à  20  centimètres;  celle  de  la  len- 
tille au  miroir,  de  27  à  80  millimètres;  celle  du  miroir  à  l'œil  examiné  est 
de  .54  millimètres. 

EXAMEN  DU  POUVOIR  ÉCLAIRANT  d'cN  OPUTHALMOSCOI'E. 

§  125.  La  puissance  éclairante  d'un  ophthalmoscope  peut  s'évaluer  de  la  façon 
suivante  :  Pour  que  la  pupille  d'un  œil  examiné  paraisse  éclairée,  il  faut  que, 
sur  sa  rétine,  l'image  de  la  source  lumineuse  soit  recouverte  en  totalité  ou  en 
partie  par  l'image  de  la  pupille  de  l'observateur.  On  peut  donc  essayer  le 
pouvoir  éclairant  d'un  miroir  par  le  simple  procédé  empirique.  On  dispose 
d'abord  la  lumière  et  le  miroir  comme  pour  l'examen  oplithalmoscopique; 
l'observateur  se  met  à  la  place  du  malade  de  façon  à  recevoir  la  lumière  dans 
son  propre  ccii.  La  partie  du  champ  visuel  qui  parait  lumineuse  correspond  à 
la  partie  éclairée  de  la  rétine.  Puis  on  place  la  lumière  derrière  le  miroir,  à 
l'endroit  où  se  trouve  ordinairement  l'œil  de  l'observateur,  de  telle  sorte  (jue 
la  lumière  soit  vue  à  travers  le  trou  du  miroir.  La  partie  du  champ  visuel 
éclairée  à  ce  moment  correspoiul  à  la  partie  de  la  rétine  que  l'observateur 
peut  dominer;  car,  comme  dans  tous  les  systèmes  optiques,  nous  pouvons 
intervertir  l'objet  et  l'image,  nous  pouvons  dire,  dans  ce  cas,  il  passe  autant 
de  lumière  de  l'ojil  examiné  dans  l'œil  examinant  que  du  second  dans  le  pre- 
mier. Cette  quantité  est  représentée  par  la  lumière  qui  pénètre  à  travers  le 
trou  du  miroir  (  I  ). 

(1)  nclniliollz,  Oj)liqiie  plnjuioliifiiijuc,  liiKhiclion  par  MM.  Jnval  et  Klein,  p.  232. 
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§  12G.  Nous  vêlions  d'étudier  les  méthodes  par  lesquelles  on  éclaire  l'œil  et 
((ui  permettent  en  même  temps  à  l'œil  de  l'observateur  de  se  placer  dans  la 
direction  de  la  himière  incidente  et  émergente. 

Les  rayons  provenant  du  fond  de  l'œil  sont  parallèles,  divergents  ou  conver- 
gents, suivant  son  état  de  réfraction.  Si  l'observateur  est  adapté  à  ces  rayons, 
ils  se  réuniront  sur  sa  réline  et  y  formeront  une  image  réelle  et  renversée 
du  fond  de  l'œil  examiné  d'où  ils  proviennent.  Cette  image  rétinienne  est 
projetée  en  dehors  droite,  comme  toutes  les  images  rétiniennes.  C'est  pour 
cela  que  l'on  appelle  cette  méthode  d'exploration  examen  à  r image  droite. 

Si,  au  contraire,  l'œil  examiné  est  adapté,  soit  par  son  étal  de  réfraction 
ou  son  état  d'accommodation  ou  par  un  verre  convexe  à  un  point  rapproché, 
situé  entre  lui  et  l'œil  de  l'examinateur,  l'image  renversée  se  forme  à  ce  point, 
et  est  vue  comme  telle  par  l'observateur.  C'est  Vexamen  à  V image  renversée. 

IMAGE  DROITE. 

Image  droite  de  l'œil  emmétrope.  —  Soit,  C  (Hg.'IOD),  un  œil  examiné  em- 
métrope; A,  l'œil  examinateur  également  emmétrope  ;  soit,  m  no,  un  objet  du 
fond  de  l'œil  examiné;  supposons  cet  œil  C  éclairé  à  l'aide  du  miroir  opthal- 
moscopique  :  tous  les  rayons  lumineux  émanant  des  différents  points  de  l'ob- 
jet m  o  seront  parallèles  aprèsleur  sortie  de  l'œil,  et  leurdirection  sera  indiquée 
par  celui  des  rayons  qui  passe  par  le  point  nodal  k  de  l'œil,  parce  qu'il  n'est 
pas  dévié. 


Fie.  199. 


Ces  rayons  étant  parallèles,  seront  réunis  en  foyers  sur  la  rétine  de  l'œil 
examinateur  A,  et  ceux-ci  se  trouveront  encore  indiqués  par  celui  des  rayons 
(pii  passe  sans  déviation  par  le  centre  optique  K  de  l'œil  A.  Ainsi  (fig.  lUU)  tous 
les  rayons  émanés  de  «  seront  parallèles  à  l'axe  nk,  après  leur  sortie  de 
l'œil,  et  formeront  leur  image  en  n'  sur  la  rétine  de  l'œil  A,  parce  que  le 
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rayon  n  kKn',  passant  à  travers  les  points  nodaux  des  deux  yeux,  n'est  pas 
dévié.  Les  rayons  provenaut  du  point  m  seront  également  parallèles  entre  eux 
après  avoir  quitté  l'œil  G,  et  leur  direction  est  indiquée  par  le  rayon  mk,  qui 
passe  à  travers  le  centre  optique  sans  déviation.  Parmi  ces  rayons  il  y  en  a 
un,  ma,  qui  passe  à  travers  le  point  nodal  K  de  l'œil  A,  et  qui,  par  consé- 
quent, n'est  pas  dévié;  il  l'encontre  la  rétine  de  l'œil  observateur  en  m';  et 
puisque  tous  les  rayons  émanés  de  m  qui  entrent  dans  la  pupille  de  l'œil  A 
forment  un  foyer  au  même  endroit  sur  la  rétine  de  cet  œil,  m'  doit  être  le 
point  de  réunion  de  ces  rayons;  en  d'autres  termes,  vi'  est  l'image  de  m. 
La  même  chose  a  lieu  pour  les  rayons  émanés  deo;  ils  sont  parallèles  au 
rayon  0  A;,  et  c'est  au  point  d'intersection  du  rayon  de  direction  K  et  de  la 
rétine,  c'est-à-dire  en  o' ,  que  doit  se  trouver  l'image  du  point  o.  Il  en  est  de 
même  pour  tous  les  points  qui  constituent  l'objet  mo;  ils  seront  réunis  sur 
la  rétine  entre  m'  et  o';  m'o'  représente  donc  l'image  de  l'objet  mo.  Cette 
image  rétinienne,  m'o',  est  renversée  par  rapport  à  l'objet,  comme  le  sont 
toutes  les  images  rétiniennes,  et,  comme  elles,  elle  est  projetée  droite  en 
dehors  de  Yœil.  Si  l'œil  est  adapté  à  la  distance  KN  =  P,  il  verra  l'objet  m  o 
du  fond  de  l'œil  examiné  comme  un  objet  MO  placé  à  cette  distance. 


N 


Fie.  200. 

Image  droite  de  Vœil  hypermétrope.  — Soit  l'œil  examiné  C  hypermétrope, 
et  nm  un  objet  de  sa  rétine,  par  exemple  la  papille  :  les  rayons  qui  partent 
des  différents  points  de  cet  objet  sortent  de  l'œil  en  divergeant,  comme  s'ils 
provenaient  d'un  objet  situé  en  arrière  de  l'œil  hypermétrope,  à  la  distance 
de  son  punctum  rcmotum.  Parmi  les  rayons  qui  émanent  du  point  m  de  l'ob- 
jet, l'un,  iDx,  passe  par  le  point  nodal  x,  et  n'est  donc  pas  dévié;  il  coïncide 
avec  l'axe  optique  de  l'œil.  Un  rayon  quelconque,  m^,  subit  au  contraire,  au 
sortir  de  l'œil,  une  déviation  telle  qu'il  semble  provenir  du  point  R  {punctum 
remotum)  siiaé  en  arrière  du  point  nodal.  C'est  en  ce  point  que  se  réuniraient 
tous  les  rayons  partis  du  point  m,  prolongés  en  arrière  de  l'œil  :  Il  est  donc 
l'image  virtuelle  du  point  m. 

Il  en  est  de  même  pour  les  rayons  qui  émanent  du  point  n  de  l'objet. 
L'un,       passe  sans  déviation  parle  point  nodal;  un  autre,  Wv,  a  subi  une 
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déviation,  après  avoir  traversé  la  cornée,  comme  s'il  provenait  d'un 
point  N  situé  en  arrière  de  l'œil,  à  la  distance  du  punctum  reniotum 
de  celui-ci.  Tous  les  rayons  émanés  de  n,  et  prolongés  en  arrière,  iraient  se 
réunir  en  N.  Ce  point  est  donc  l'image  virtuelle  de  w,  de  même  pour  tous  les 
points  situés  entre  m  et  w,  leur  image  virtuelle  se  formerait  entre  NR,  qui  est 
l'image  virtuelle  de  l'objet  nm. 

On  peut,  du  reste,  construire  cette  image  d'une  façon  plus  simple,  lors- 
que l'on  connaît  la  distance  y',  qui  représente  la  distance  R  x  du  punctum 
remotum  au  point  nodal.  Étant  donné  ainsi  le  point  R,  il  suffit,  pour  déter- 
miner le  point  N,  image  de  n,  de  tirer  la  ligne  rix,  de  la  prolonger  en  arrière 
et  d'élever  au  point  R  une  perpendiculaire  à  l'axe.  L'image  de  n  se  forme 
au  point  d'intersection  de  ces  deux  lignes.  Nx  est  bien,  dans  ce  cas,  un  peu 
plus  grand  que  Rx,  mais  on  sait  que,  pour  des  rayons  rapprochés  de  l'axe,  la 
différence  entre  l'arc  et  la  tangente  peut  être  négligée,  et  ce  ne  sont  que  ces 
rayons  qui  nous  occupent. 

Si  cet  œil  hypermétrope  est  examiné  par  un  œil  emmétrope  A,  les  rayons 
divergents  sortis  de  l'œil  G  semblentdonc,  pourl'œilA,  provenir  d'un  objetRN, 
situé  à  une  distance  KR  du  point  nodal  de  l'œil  A.  Celui-ci  ne  les  réunit  pas 
sur  sa  rétine,  à  moins  que  les  rayons  ne  soient  rendus  parallèles,  ou  que  cet  œil 
emmétrope  ne  devienne  myope.  C'est  ce  qu'on  effectue  en  plaçant  devant 
l'œil,  au  point  L,  une  lentille  convexe,  dont  la  distance  focale  est  LR.  Cette 
lentille  rend  parallèles  les  rayons  divergents  sortant  de  C,  ou,  en  la  suppo- 
sant réunie  à  l'œil  A,  elle  rend  myope  cet  œil  emmétrope,  en  augmentant  sa 
force  réfringente. 

Admettons  la  première  interprétation.  On  voit  que  tous  les  rayons  divergents 
venus  de  R  deviennent  parallèles  entre  eux,  en  traversant  la  lentille.  Ils  sont, 
de  plus,  parallèles  à  l'axe  optique  principal,  puisque  le  rayon  qui  le  repré- 
sente traverse,  sans  être  dévié,  le  centre  optique  de  la  lentille.  Ces  rayons 
parallèles  sont  réunis  sur  la  rétine  de  l'œil  A;  et,  ici  encore,  le  rayon  qui 
passe  par  le  point  nodal  K  nous  permet  de  déterminer  le  point  'J'  de  la 
rétine  où  se  forme  l'image  de  m. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  rayons  venant  du  point  n.  L'un  d'eux,  NL, 
passant  sans  être  dévié  par  le  centre  optique  de  la  lentille,  indique  la  direc- 
tion qu'auront,  après  avoir  traversé  cette  dernière,  tous  les  rayons  provenant 
de  N  ou  de  n. 

L'un  de  ceux-ci,  •/ K/',  passant  par  le  point  nodal  de  A, indique  le  point-/' 
de  la  rétine  où  convergent  les  rayons  venus  de  N,  ou  en  réalité  de  n. 
Ainsi,  (p"v"  sera  l'image  rétinienne  de  l'objet  mn  obtenue  par  le  sys- 
tème C  -)-L  -f- A,  ou  l'image  de  RN,  image  virtuelle  de  mn,  produite  par  le 
système  k-\-L. 

Cette  image  est  encore  projetée  droite  en  dehors. 

Image  droite  de  l'œil  myope.  —  Si  l'œjl  C  est  myope,  les  rayons  lumineux 
émanés  d'un  objet  du  fond  de  l'œil  vont  se  réunir  en  une  image  renversée 
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et  réelle  en  avant  de  cet  reil,  à  la  distance  du  punctum  remotmn,  comme 
inversement  un  oijjetplacéà  la  distance  ân  punctum  remotum  de  l'œil  myope 
l'orme  son  image  renversée  sur  la  rétine  de  cet  œil.  Ainsi,  les  rayons  émanés 
de  m  iraient  se  réunir  en  R,  les  rayons  émanés  de     en  N  (fig.  201). 

Pour  examiner  l'œil  C  à  l'image  droite,  l'examinateur  A  doit  réunir  sur  sa 
rétine  les  rayons  venus  de  l'œil  C;  et,  puisqu'il  est  emmétrope,  il  faut  qu'il 
les  rende  parallèles,  ce  qu'il  produira  à  l'aide  d'une  lentille  concave  *,  dont 
le  foyer  coïncidera  avec  le  punchim  remotum  R  de  l'œil  examiné.  Les  rayons 
émanés  de  l'œil  C,  au  lieu  de  converger,  seront  parallèles  à  leur  sortie  de  la 
lentille  concave,  et  pourront  être  réunis  sur  sa  rétine  par  l'œil  A.  Ainsi  les 
rayons  émanés  de  m  seront  réunis  sur  la  réline  en  m' ,  parce  que  le  rayon 
///  A  LK  passe  sans  être  dévié  à  travers  les  centres  optiques  de  l'œil  G,  de 
la  lentille  $  et  de  l'œil  A.  Le  rayon  Wfjp/,  au  lieu  de  se  diriger  vers  R,  sera 
parallèle  à  mm'  [a  [j."),  et, après  être  entré  dans  l'œil,  sera  également  réfracté 
vers  m' . 


l'iG.  201. 


Des  rayons  provenant  de  n,  il  y  en  aura  un,  iiv,  qui  passe  h  travers  le 
centre  optique  L  de  la  lentille  $,  et  qui  indique  la  direction  que  prendra, 
après  sa  sortie  de  la  lentille,  le  faisceau  de  rayons  émanés  du  point  n.  Un  de 
ces  rayons,  K,  qui  est  dirigé  vers  le  point  nodal  de  l'œil  A,  n'est  pas  dévié 
parle  système  dioptrique  de  cet  œil,  et  indique  le  point  n'  de  la  rétine  où  se 
réuniront  les  rayons  provenant  de  n\  m' u'  est  donc  l'image  rétinienne  de 
l'objet  m»,  que  l'o'il  A  verra  droite. 

IJIAGK  RENVERSÉE. 

On  peut  examiner  le  fond  d'un  œil  d'une  autre  fa^on  encore,  ainsi  que 
nous  l'avons  dit,  c'est-à-dire  en  réunissant  les  rayons  provenant  de  cet  œil 
en  une  image  renversée  et  réelle. 

Image  renversée  de  l'œil  emmétrope.  —  Soit  E  (fig.  202)  un  œil  emmétrope, 
W  î/  unobjetde  sa  rétine, $uiie  lentille  convexe  placée  enavant  de  celui-ci,  les 
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rayons  lumineux  provenant  du  point  m  et  parallèles  à  leur  sortie  de  l'œil, 
comme  nous  l'avons  dit,  au  rayon  de  direction  m\{,  sont  interceptés  par  cette 
lentille,  et  réunis  à  son  foyer  M.  De  même  pour  les  rayons  provenant  du 


Fi(i.  20^2. 


point  n,  au  lieu  de  poursuivre  leur  chemin  parallèlement  au  rayon  de  direc- 
tion «K,  ils  seront  réunis  également  par  la  lentille  en  une  image  réelle;  celte 
image  se  trouvera  sur  le  trajet  du  rayon  v  L,  qui  passe  sans  être  dévié  par  le 
centre  optique  L  de  la  lentille,  et  à  la  distance  focale  derrière  celle-ci,  c'est- 
à-dire  au  point  N;  MN  est  donc  l'image  renversée  de  l'objet  mn. 


Image  renversée  de  l'œil  hypermétrope.  —  Les  rayons  divergents  qui  pro- 
viennent de  l'œil  hypermétrope  peuvent  être  rendus  convergents  à  l'aide 
d'une  lentille  convexe,  et  réunis  parcelle-ci  en  une  image  réelle  et  renversée. 
L'endroit  où  se  formera  cette  image  dépend,  comme  nous  le  verrons  dans  le 
chapitre  du  grossissement,  du  degré  de  l'hypermétropie. 

L'image  du  point  m,  de  l'objet  m  n  (fig.  203),  va  se  former  en  M  sur 
le  rayon  m  KL,  qui  passe  à  travers  le  centre  optique  de  l'œil  et  de  la  len- 
tille :  c'est  là  que  se  réuniront  tous  les  rayons  provenant  de  m.  Parmi  les 
rayons  émanés  du  point  ii,  il  y  en  a  un,  n-j,  qui  passe,  sans  être  dévié,  à 
travers  le  centre  optique  L  de  la  lentille  :  c'est  sur  celui-ci,  en  N,  que  se  for- 
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niera  l'image.  Un  autre  rayon,  nK,  qui  n'est  pas  dévié  à  sa  sortie  de  l'œil, 
sera  également  réfracté  vers  N  par  la  lentille  convexe. 

Pour  obtenir  la  construction  de  l'image  renversée  de  l'œil  hypermétrope, 
il  faut  d'abord  construire  l'image  virtuelle  RX  qui  correspond  à  l'objet  mn 
du  fond  de  l'œil,  et  celle-ci  se  comportera  vis-à-vis  de  la  lentille  comme 
un  objet  réel  qui  forme  son  image  en  Mi\. 


FiG.  20i. 


Image  renversée  de  Vœil  myope.  —  Nous  avons  vu  que  l'œil  myope  fournit 
une  image  renversée  réelle  à  la  distance  de  son  pimctum  remotuni,  sans 
l'intervention  d'une  lentille.  Cette  image  renversée,  que  nous  avons  con- 
struite (fig.  201),  est  facilement  visible,  pour  les  degrés  élevés  de  myopie,  à 
l'aide  du  simple  éclairage  ophthalmoscopique.  Mais,  lorsque  la  myopie  est 
faible,  c'est-à-dire  lorsque  le  punctum  reniotum  est  très-éloigné  de  l'œil,  il 
faudrait  trop  reculer  le  miroir  ophthalmoscopique  pour  que  cette  image  se 
formât  en  avant  de  l'œil  observateur.  Par  cela  même  l'éclairage  du  fond  de 
l'œil  devient  très-faible  et  le  grossissement  trop  considérable.  Aussi  a-t-on 
recours,  dans  ces  cas,  à  une  lentille  convexe  pour  produire  l'image  renversée 
plus  près  de  l'œil  examiné.  Cette  lentille,  en  effet,  en  rendant  les  rayons 
émanés  de  l'œil  myope  plus  convergents  qu'ils  ne  sont  à  la  sortie  de  cet 
œil,  les  réunit  en  un  point  plus  i^approché  que  celui  où  ils  se  formeraient 
naturellement. 

Ainsi  (fig.  204),  les  rayons  provenant  du  point  m.  de  l'objet  m  w  du  fond 
de  l'œil  myope,  au  lieu  de  se  réunir  en  R,  seront  réunis  en  M,  et  les  rayons 
émanés  de  n,  au  lieu  de  former  leur  image  en  X,  la  formeront  en  N.  En  un 
mot,  au  lieu  de  l'image  renversée  RX,  qui  se  produirait  spontanément  à  la 
distance  du  punclvvi  remotum  R  de  l'œil  myope,  nous  obtenons,  par  suite 
de  l'intervention  de  la  lentille  convexe     l'image  renversée  MN. 

DU  CHAMP  DE  l'eXAMEX  OPHTHALMOSCOPIQUE. 


§  127.  Dans  l'image  droite,  le  champ  de  l'observation  est  limité  par  la  pu- 
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pille  de  l'œil  observé.  Par  conséquent  plus  on  s'éloigne  plus  ce  champ 
devient  petit,  plus  on  se  rapproche  et  plus  il  s'élargit. 

En  effet,  si  nous  considérons  les  lignes  visuelles  de  l'œil  de  l'observateur, 
qui  se  croisent  au  centre  de  sa  pupille,  comme  des  rayons  lumineux  qui  de  leur 
point  d'intersection  tomberaient  dans  l'image  de  la  pupille  de  l'œil  observé, 
le  cercle  de  diffusion  qu'elles  formeraient  sur  la  rétine  de  l'œil  observé  cor- 
respondrait au  champ  d'examen  de  l'observateur.  Si  le  centre  de  la  pupille 
de  l'observateur  coïncidait  avec  le  foyer  antérieur  de  l'œil  observé,  son  champ 
d'observation  sur  la  rétine  serait  précisément  égal  à  la  pupille,  parce  que  les 
rayons  qui  en  proviennent  tombent  parallèlement  sur  le  fond  de  l'œil.  Mais 
comme  la  distance  des  deux  yeux  ne  peut  jamais  être  aussi  petite,  le  champ 
d'observation  sera  toujours  plus  petit  que  la  pupille  de  l'œil  observé,  et  dimi- 
nuera d'autant  plus  que  l'observateur  s'éloignera  davantage. 

L'imagé  renversée  qui  se  produit  pour  les  yeux  myopes,  sans  interposition 
de  verre  convexe,  est  également  limitée  par  la  pupille  de  cet  œil.  Indépen- 
damment (lu  diamètre  de  la  pupille,  elle  est  donc  d'autant  plus  grande  que 
l'image  renversée  est  plus  petite,  c'est-à-dire  que  la  myopie  est  plus  forte. 


FiG.  205, 

Si,  par  contre,  nous  employons,  comme  c'est  l'habitude,  un  verre  convexe 
pour  produire  l'image  renversée,  la  pupille  est  agrandie  par  ce  verre,  et  cela 
d'autant  plus  que  la  lentille  est  plus  écartée  de  l'œil.  La  surface  du  champ 
d'observation  s'accroît  donc  au  fur  et  à  mesure  que  la  lentille  s'écarte  de  l'œil. 
Si  enfin  le  foyer  de  la  lentille  coïncide  avec  le  centre  de  la  pupille,  l'image  de 
la  pupille  disparaît  complètement  et  le  champ  d'observation  n'est  plus  limité 
que  par  la  lentille  même.  Si  l'on  considère  encore  les  lignes  visuelles  de 
l'observateur  comme  des  rayons  lumineux  que  l'on  fait  passer  à  travers  tous 
les  points  de  la  lentille,  ils  entreront  dans  l'œil  observé  en  passant  presque 
par  le  point  nodal  antérieur,  et  par  suite  sans  subir  de  déviation. 

Soit  u  (fig.  205)  l'ouverture  de  la  lentille,  v  le  diamètre  du  champ  d'obser- 
vation sur  la  rétine,^"  la  distance  de  la  rétine  au  point  nodal,  et  $  la  distance 
focale  de  la  lentille,  on  aura  : 
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Si,  ce  qui  est  possible,  le  diamètre  de  la  lentille  u  est  égal  à  la  moitié  de  sa 
distance  focale,  on  aura  ^'  =  .^^d'où  v  =  ~  =  7™",5  environ  (1). 

GROSSISSEMENT  DES  IMAGES  OPHTHALMOSCOPIQUES. 

.  §  128.  Puisque  nous  observons  le  fond  de  l'œil  à  travers  un  système  diop- 
trique,  celui  de  l'œil,  auquel  nous  ajoutons  parfois  même  des  lentilles  correc- 
trices, ou  une  forte  lentille  convexe,  pour  produire  l'image  renversée,  il  y  a  lieu 
de  se  demander  quelle  est  la  grandeur  apparente  des  objets  que  nous  observons 
à  travers  ce  système  dioptrique  ;  en  d'autres  termes,  quel  est  le  rapport  entre 
la  grandeur  des  images  oplithalmoscopiques  et  la  grandeur  réelle  des  objets 
auxquels  elles  correspondent. 

La  connaissance  du  grossissement  sous  lequel  apparaît  le  fond  de  l'œil 
offre  un  intérêt  considérable  sous  plusieurs  rapports  ;  plus  particulièrement, 
d'abord,  au  point  de  vue  de  l'optique  pbysiologique,  mais  elle  est  impor- 
tante aussi  sous  le  rapport  de  la  pratique.  Il  est  évident  qu'il  est  tout  aussi 
indispensable  de  réduire  à  sa  grandeur  réelle  l'image  que  fournit  l'ophtlial- 
moscope  que  les  images  du  microscope,  et  de  pouvoir  déterminer  pendant  la 
vie  les  dimensions  réelles  des  parties  du  fond  de  l'œil  qu'on  examine.  Tels 
sont,  par  exemple,  la  papille,  la  macula,  la  distance  qui  les  sépare,  un  sta- 
phylôme  postérieur,  des  néoplasmes,  des  corps  étrangers,  etc.  Mais  c'est 
surtout  pour  l'orientation  qu'il  importe  d'évaluer  exactement  le  grossisse- 
ment sous  lequel  apparaît  le  fond  de  l'œil. 

Il  est  surprenant  de  constater  combien  celte  évaluation  si  importante  est 
généralement  peu  connue.  Ainsi,  on  entend  très-souvent  décrire  les  parties  tout 
à  fait  périphériques  du  fond  de  l'œil,  bien  que,  par  leur  position  même,  elles 
échappent  à  l'examen  ophtlialmoscopique  dans  les  conditions  ordinaires.  Ces 
erreurs  proviennent  surtout  de  ce  que  l'on  apprécie  faussement  la  distance 
qui  sépare  la  partie  examinée  du  pôle  postérieur  de  l'œil. 

Il  n'est  pas  inutile  de  savoir  quelle  partie  du  fond  de  l'œil  ou  examine;  si 
telle  ou  telle  affection  a  son  siège  très-près  ou  très-loin  de  la  macula;  à 
combien  de  millimètres  de  la  papille  se  trouve  un  corps  étranger  qui  s'est 
logé  dans  les  membranes  du  fond  de  l'œil,  et  qu'on  se  propose  d'extraire. 
C'est  diminuer  considérablement  les  chances  de  cette  opération  délicate,  qui 
cependant  a  quelquefois  réussi,  que  de  ne  pas  savoir  profiter  des  indications 
précieuses  que  donne,  sur  le  siège  et  sur  la  nature  du  corps  étranger,  la  l'é- 
duction  de  l'image  ophthalmoscopique  à  sa  grandeur  réelle. 

La  question  du  grossissement  en  général,  et  du  grossissement  ophthal- 
moscopique en  particulier,  étant,  à  notre  avis,  beaucoup  trop  négligée  des 
praticiens,  nous  nous  permettrons  de  la  traiter  ici  dans  son  ensemble. 

J'ai  donné  du  grossissement  la  définition  suivante  : 


(1)  Helmhollz,  loc.  cit.,  p.  2i2. 
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Le  grossissement  est  le  rapport  entre  Vimage  rétinienne  d'un  objet  vu  à 
Vœil  nu,  et  Vimage  rétinienne  du  même  objet  'vu  à  travers  un  instrument 
tV optique,  la  distance  étant  la  même  dans  les  deux  cas  (1). 

^Pour  déterminer  le  grossissement,  il  faut  donc  mesurer  ou  calculer  la 
grandeur  des  images  rétiniennes  afin  d'établir  leur  rapport.  Cette  évaluation 
peut  se  faire  quelquefois  empiriquement  par  l'observation  directe.  Il  est 
vrai  qu'on  ne  peut  pas  mesurer  la  grandeur  absolue  d'une  image  rétinienne, 
mais  on  peut  estimer  sa  grandeur  relative,  en  produisant  simultanément  dans 
l'œil  l'image  rétinienne  dont  on  cherche  la  grandeur,  et  l'image  rétinienne 
d'un  objet  connu.  On  compare  ainsi  ces  deux  images  l'une  avec  l'autre. 
On  suppose,  pour  ainsi  dire,  l'objet  qui  a  produit  la  première  image  réti- 
nienne placé  à  la  distance  où  se  trouve  l'objet  connu.  Ce  procédé,' qui  consiste 
à  reconstruire,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  l'objet  correspondant  à  une 
image  rétinienne  et  à  le  placer  à  une  certaine  distance  s'appelle  projeter 
Vimage  rétinienne.  Nous  pouvons  donc  dire  que  projeter  une  image  réti- 
nienne à  une  certaine  distance,  signifie  chercher  l'objet  qui,  placé  à  cette 
distance,  aurait  produit  l'image  rétinienne;  ou  bien  encore,  comparer  une 
image  rétinienne  avec  les  images  rétiniennes  des  objets  placés  à  la  distance 
de  projection.  Ainsi,  pour  le  grossissement,  on  peut  observer  le  même  objet 
simultanémenf.  à  l'œil  nu  et  à  travers  l'instrument  d'optique  dont  on  veut 
coninaître  le  pouvoir  grossissant.  Les  images  rétiniennes  se  superposant 
ainsi  sont  comparées  directement. 

C'est  d'après  ce  principe  qu'on  mesure  le  grossissement  des  lunettes  ter- 
restres. On  place  à  une  certaine  distance  un  jalon  divisé  qu'on  observe  à 
travers  la  lunette,  tandis  qu'à  la  même  distance  de  l'œil,  sous  un  angle  droit 
avec  l'axe  de  l'instrument,  est  placé  un  jalon  semblable;  l'image  de  ce  dernier 
est  réfléchie  dans  l'œil  par  un  miroir  à  demi  transparent  (verre  doré  ou 
chambre  claire),  fixé  à  l'oculaire  de  la  lunette  et  incliné  de  45  degrés  sur  sou 
axe.  De  cette  façon,  l'image  rétinienne  du  jalon,  vue  à  l'œil  nu,  et  l'image 
rétinienne  du  jalon,  vue  à  travers  la  lunette,  se  superposent  dans  l'œil  de 
l'observateur,  qui  évalue  directement  combien  de  divisions  de  l'une  sont 
comprises  dans  une  division  de  l'autre,  c'est-à-dire  combien  de  fois  la  divi- 
sion est  grossie  par  la  lunette. 

Ou  bien  encore,  on  regarde  le  jalon  directement  avec  un  œil,  l'autre  œil 
ie  voyant  simultanément  à  travers  la  lunette.  On  obtient  ainsi  des  images 
rétiniennes  qui,  bien  qu'elles  ne  se  produisent  pas  dans  le  même  œil,  se 
superposent' dans  l'organe  central,  chargé  de  réunir  les  impressions  des  deux 
yeux,  et  on  évalue  le  grossissement  tout  aussi  bien  que  par  la  méthode  précé- 
dente. 

C'est  la  méthode  à  double  vue,  qui,  comme  on  le  voit,  est  entièrement 
conforme  à  notre  principe  d'évaluation  du  grossissement. 


(1)  Landolt  in  Snollcn  et  Landolt,  OpJdhalinométrologie,  1873,  p.  110,  et  Grossissement 
des  images  ophthahnoscopiques,     IS.  VAvis,  lSH. 
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C'est  encore  d'après  le  même  principe  qu'on  détermine  le  grossissement 
de  la  lunette  astronomique.  La  seule  différence  est  qu'on  a  affaire  ici  à  des 
objets  placés  à  l'infini.  Par  suite,  si  l'on  projette  l'image  donnée  par  la  lunette 
à  la  distance  de  l'objet,  ces  deux  distances  étant  infinies,  le  calcul  du  grossis- 
sement se  fait  par  la  comparaison  des  angles  visuels  sous  lesquels  l'objet 
apparaît  avec  et  sans  télescope. 

Ce  procédé  est  d'autant  plus  applicable  à  la  lunette  astronomique,  qu'il 
rend  le  calcul  du  grossissement  extrêmement  simple  :  le  rapport  des  angles 
visuels  est  égal,  en  effet,  au  rapport  qui  existe  entre  la  distance  focale  de 
l'objectif  et  celle  de  l'oculaire  (1).  En  réalité,  cette  méthode  répond  parfaite- 
ment aux  principes  que  nous  avons  énoncés  plus  haut  sur  la  comparaison  des 
images  rétiniennes,  car,  pour  les  images  rétiniennes  d'objets  situés  à  l'in- 
fini, le  rapport  est  égal  à  celui  des  angles  visuels. 

Pour  le  grossissement  des  microscopes,  on  peut  employer  quelquefois  la 
méthode  à  double  vue,  comme  pour  les  lunettes.  On  prend  alors  pour  objet 
un  micromètre  en  verre,  divisé  en  centièmes  de  millimètre,  qu'on  met  sur  la 
platine  de  l'instrument,  et  à  côté  une  règle  divisée.  On  regarde  le  micromètre 
à  travers  l'instrument  avec  un  œil,  tandis  que  l'autre  voit  directement  la 
règle,  et  l'on  compare  les  deux  images. 

On  peut  «aussi  observer  l'image  du  micromètre  sur  un  miroir  transparent 
(chambre  claire  de  Nacliet,  par  exemple)  (;2),  placé  au-dessus  de  l'oculaire 
et  incliné  de  45  degrés  sur  l'axe  du  microscope.  On  voit  en  même  temps  à 
travers  le  miroir  une  règle  divisée,  située  à  ce  qu'on  est  convenu  d'appeler 
la  distance  moyenne  de  la  vision  distincte,  et  l'image  agrandie  du  micro- 
mètre se  superposant  à  cette  dernière.  De  cette  façon,  on  estime  directement 
le  rapport  de  leurs  divisions  respectives. 

Si  la  règle  est  placée  à  la  même  distance  de  l'œil  que  l'objet,  c'est-à-dire  à 
la  distance  qui  sépare  l'œil  de  la  platine  du  microscope,  la  détermination  du 
grossissement  se  fait  absolument  de  la  même  façon  que  pour  les  lunettes. 
Mais  il  n'en  est  pas  tout  à  fait  ainsi  en  général,  et,  pour  se  rapprocher  des 
conditions  ordinaires  de  la  vision,  on  place  la  règle  à  25  ou  30  centimètres 
de  l'œil.  En  effet,  il  est  rare  que  l'œil  regarde  les  objets  à  une  distance  aussi 
faible  que  celle  où  est  placé  le  micromètre;  et  comme  ni  l'accommodation, 
ni  la  convergence  n'entrent  ici  en  jeu  pour  déterminer  une  distance  de  pro- 
jection fixe,  on  choisit  naturellement  la  dislance  moyenne  à  laquelle  l'œil  se 
place  d'ordinaire  pour  regarder  de  petits  objets,  la  distance  à  laquelle  on  lit, 
on  écrit,  on  dessine,  etc.  Dans  beaucoup  de  cas,  la  distance  de  l'objet  à  l'œil 
est  si  faible,  qu'il  serait  impossible,  sans  microscope,  de  percevoir  une  image 
distincte,  et  ce  procédé  est  alors  le  seul  applicable. 

On  compare  ainsi  l'image  microscopique  avec  l'image  que  produirait 
l'objet  s'il  était  situé  à  une  distance  donnée;  ou  encore,  ce  qui  revient  au 

(1^  Vci  det,  Cours  de  plujsique  de  l'Ecole  polijlechnique,  publié  par  Fernel,  t.  II,  p.  22!2. 
("l}  Gaiiot,  Traité  de  plujsique,  p.  535. 
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même,  on  projette  l'image  rétinienne  fournie  par  le  microscope  à  une  dis- 
tance donnée,  et  l'on  compare  la  grandeur  de  cette  image  projetée  avec  la 
grandeur  réelle  de  l'objet.  Mais  pour  que  l'expression  du  grossissement  fût 
toujours  comparable  et  partout  acceptée,  il  importait  d'adopter  partout  une 
même  distance  de  projection,  et  l'on  a  choisi  pour  cela  25  à  30  centimètres. 

Cette  distance  a  été  appelée  distance  moyenne  de  la  vision  distincte,  parce 
qu'on  croyait  autrefois  que  l'œil  normal  au  repos  était  adapté  à  peu  près  à 
cette  distance.  Peut-être  ceux  qui  ont  choisi  cette  expression  étaient-ils 
myopes.  Quoi  qu'il  en  soit,  Donders  nous  a  fait  adopter  un  autre  point  de 
vue,  relativement  à  la  distance  à  laquelle  l'œil  normal  est  adapté,  en  jetant 
un  jour  nouveau  sur  l'accommodation  et  la  réfraction.  On  peut  néanmoins 
conserver  cette  méthode  pour  la  détermination  du  grossissement;  car,  outre 
sa  simplicité,  elle  présente  le  mérite  de  se  rapprocher  beaucoup  de  la  réalité. 
En  effet,  lorsque,  par  l'emploi  des  instruments  d'optique,  il  se  forme  sur 
notre  rétine  l'image  d'objets  très-rapprochés,  nous  croyons  les  voir  à  une 
certaine  distance,  c'est-à-dire  que  nous  les  projetons  à  la  distance  à  laquelle 
nous  avons  l'habitude  de  voir  les  petits  objets. 

Ainsi  s'explique  le  fait  que  les  dessins  des  objets  microscopiques,  vus  avec 
le  même  grossissement,  présentent  à  peu  près  les  mêmes  dimensions,  quoique 
exécutés  par  différents  observateurs.  Biais  l'expression  «  distance  moyenne 
de  la  vision  distincte  »  n'étant  pas  exacte,  je  l'ai  remplacée  par  l'expression 
distance  de  projection  (1). 


B" 

A 

P  î 

FiG.  200. 


Pour  la  loupe,  la  détermination  du  grossissement  ne  peut  se  faire  que  par 
la  même  méthode.  L'action  de  la  loupe  simple  consiste,'  en  effet,  à  donner 
aux  rayons  provenant  d'un  objet  b  (fig.  206),  situé  en  deçà  de  son  foyer 
principal,  la  direction  qu'ils  auraient  s'ils  provenaient  d'un  objet  B'  plus 
grand  que  l'objet  réel  et  plus  éloigné  de  la  loupe.  De  plus,  l'objet  est  généra- 

(1)  Grossissement  det  ùnatjes  oplitlialmoscopiques,  p.  -li. 
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leraeiit  placé  si  près  de  l'œil,  que  ce  dernier  ne  pourrait  le  voir  distinctement 
sans  loupe.  On  compare  donc  la  grandeur  de  l'objet  avec  B",  son  image  pro- 
jetée à  la  distance  de  projection  P. 

D'après  Wundt  (Physique  médicale,  trad.  par  F.  Monoyer,  p.  368),  le 
calcul  du  grossissement  de  la  loupe  se  fait  de  la  manière  suivante  : 

Le  grossissement  de  la  loupe  est  égal  au  rapport  de  l'objet  b  (fig.  20G)  avec 
son  image  virtuelle  B'.  Il  est  donc  exprimé  par  : 

Ou,  la  distance  de  B'  à  la  loupe  étant  désignée  par  p' ,  celle  de  b  par  p  : 

P 

p'  eip  étant  les  côtés  correspondants  des  triangles  semblables  MNL  et  miiL. 

Or,  il  existe  entre  les  trois  grandeurs  p',  p  et  la  longueur  focale  f  de  la 
lentille  la  relation  : 

1     1  _  1 
P    P'     ï  ' 

-,  est  ici  négatif,  parce  que  B'  est  situé  du  même  côté  de  la  loupe  que 
l'objet  b. 

De  là  on  tire  : 

r'I 


p'  + 


Mais  comme  la  loupe  doit  rapporter  l'image  de  l'objet  à  la  distance  de  pro- 
jection P  de  l'œil,  on  peut  remplacer  dans  la  formule  précédente  p'  par 
V-d  ;  d  représentant  la  distance  de  la  loupe  à  l'œil. 

On  a  doue  : 

Cette  valeur  étant  introduite  dans  la  première  formule  du  grossissement, 
on  trouve  : 

^^P^^T- 
p— (/ 

0=—+,. 

Si  l'on  néglige  la  distance  d  de  la  loupe  à  l'œil,  la  formule  du  grossisse- 
ment de  la  loupe  sera  : 
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Dans  les  cas  où  f  est  très-pelit  par  rapport  à  P,  on  peut  aussi  négliger  1, 
et  le  grossissement  est  exprimé  simplement  par 

p 

G=^-:  (1), 

• 

rapport  de  la  distance  de  projection  à  la  distance  focale  de  la  loupe. 

Giraud-Teulon  a,  dans  un  excellent  mémoire  (2),  exposé  les  principes  du 
grossissement  donné  par  la  loupe. 

Il  a  comparé  les  résultats  du  calcul  avec  les  résultats  d'expériences  faites 
par  la  méthode  à  double  vue,  et  a  montré  qu'ils  ne  concordent  que  dans  des 
conditions  déterminées. 

Comme  l'œil  qui  voit  à  travers  la  loupe,  guidé  par  la  direction  des  rayons 
qui  lui  parviennent,  s'accommode  pour  la  distance  de  l'image  virtuelle,  l'autre 
œil  ne  peut  voir  distinctement  la  règle  divisée  que  lorsque  celle-ci  se  trouve 
située  à  peu  près  à  la  même  distance  que  l'image  virtuelle.  Dans  les  autres 
cas,  il  existe  une  différence  d'accommodation  trop  considérable  entre  l'un  et 
l'autre  œil.  Comme  il  était  à  prévoir  d'ailleurs,  le  calcul  du  grossissement 
par  la  distance  de  projection  P  n'est  confirmé  par  la  méthode  à  double  vue, 
que  lorsque  l'observateur  se  place  à  une  distance  de  la  loupe,  telle,  que 
l'image  virtuelle  et  la  règle  soient  à  cette  même  distance  P  de  ses  yeux. 

On  dit  souvent  que  l'action  grossissante  de  la  loupe  n'est  due  qu'à  la  faculté 
donnée  par  cet  instrument  de  rapprocher  davantage  l'objet  de  l'œil,  mais  que 
l'angle  visuel  de  l'objet  reste  le  même,  qu'il  soit  vu  avec  ou  sans  loupe.  On 
donne  comme  preuve  qu'un  objet  vu  à  travers  une  carte  percée  d'un  petit  trou 
qui  permet  de  le  voir  de  très-près,  paraît  aussi  agrandi.  Mais  cet  exemple 
n'est  pas  probant,  et  la  conclusion  qu'on  veut  en  tirer  est  facile  à  réfuter. 

Ce  qui  empêche  de  voir  distinctement  les  objets  en  deçà  d'une  certaine 
distance,  c'est  le  défaut  d'accommodation  de  l'œil.  Or,  il  est  reconnu  que 
l'action  d'une  lentille,  placée  en  avant  de  l'œil,  sur  la  grandeur  des  images 
rétiniennes,  n'est  pas  identique  à  celle  d'un  effort  d'accommodation  corres- 
pondant. Il  est  facile  de  s'en  convaincre  en  regardant  alternativement,  avec 
ou  sans  loupe,  un  objet  placé  à  une  distance  à  laquelle  la  vision  peut  se  faire 
naturellement.  L'objet  vu  à  la  loupe  paraîtra  bien  plus  grand  que  vu  à  l'œil 
nu.  L'angle  visuel  de  l'objet  (fig.  20G)  vu  sans  loupe  serait  n\im,  et  avec  la 
loupe  N KM. 

La  possibilité  de  voir  un  objet  avec  et  sans  loupe  sous  le  même  angle 
visuel,  et  d'en  obtenir  dans  ces  deux  cas  des  images  rétiniennes  égales, 
n'existerait  que  si  l'on  faisait  coïncider  le  point  nodal  de  l'œil  avec  le  centre 
optique  de  la  loupe,  c'est-à-dire  si  l'on  plaçait  la  loupe  à  l'intérieur  même  de 
l'œil,  ce  qui  a  lieu  dans  l'accommodation.  Dans  ce  cas,  on  ne  trouverait  pas 

(1)  Verdet,  Cours  de  physique  de  l'Ecole  polytechnique,  publié  par  Fernet,  t.  II,  p.  215. 

(2)  Giraud-Teulon,  Note  sur  la  grandeur  apparente  des  objets  vus  au  moyen  des  instru- 
ments d'optique  ■  conditions  qui  doivent  présidera  l'appréciation  de  leur  pouvoir  amplifiant. 
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de  grossissement;  et,  en  effet,  clans  les  limites  où  nous  pouvons  mettre  eu 
jeu  notre  faculté  d'accommodation,  on  ne  parle  pas  de  grossissement. 

Quant  au  grossissement  apparent  des  objets  vus  à  travers  un  écran  percé 
d'un  très-petit  trou,  il  ne  s'applique  pas  à  notre  cas.  Il  n^s'agitpas  là,  en  effet, 
d'une  vision  s'accomplissant  dans  les  conditions  normales,  et  le  grossisse- 
ment dépend  beaucoup  moins  de  la  distance  de  l'objet  à  l'œil,  que  de  la 
distance  de  celui-ci  au  trou  de  l'écran. 

Pour  procéder  avec  une  rigueur  mathématique  selon  les  principes  que 
nous  avons  exposés  en  commençant,  il  faudrait,  en  tenant  compte  de  la 
distance  de  l'œil  à  la  loupe,  considérer  ces  deux  systèmes  dioptriques 
comme  n'en  formant  qu'un  seul,  et  calculer  l'image  produite  sur  la  rétine 
par  cet  appareil.  Le  rapport  de  cette  image  à  celle  du  même  objet,  que  l'œil 
donnerait  sans  loupe,  placé  à  la  distance  P,  ferait  connaître  le  grossissement 
réel  de  la  loupe. 

C'est  ainsi  que  nous  procéderons  dans  les  calculs  qui  vont  suivre,  pour  déter- 
miner la  grandeur  de  V image  ophthalmoscopique  droite.  Car,  c'est  évi- 
demment à  une  loupe  ou  à  un  microscope  simple  qu'il  faut  comparer  l'œil 
examiné.  Les  milieux  réfringents  et  les  verres  correcteurs  nécessaires  repré- 
sentent la  loupe,  le  fond  de  cet  œil  est  l'objet  examiné.  Comme  dans  l'exa- 
men à  la  loupe,  l'objet  observé  est  si  rapproché  de  l'observateur,  que  celui-ci 
ne  pourrait  le  voir  distinctement  sans  intermédiaire  dioptrique.  Il  n'est  donc 
pas  possible,  pour  calculer  le  grossissement,  de  projeter  l'image  rétinienne 
ainsi  formée  à  la  distance  de  son  objet;  il  faut,  comme  avec  la  loupe,  choisir 
une  distance  de  projection.  Nous  prendrons  pour  cela  une  distance  qui  cor- 
responde à  celle  universellement  acceptée  pour  la  loupe  et  le  microscope. 

Ce  choix  n'est  pas  déterminé  uniquement  par  la  possibilité  de  comparer 
directement  les  valeurs  trouvées  dans  les  recherches  ophthalmoscopiques 
avec  celles  des  grossissements  de  la  loTipe  et  du  microscope.  Nous  l'avons  fait 
surtout  parce  que  c'est  en  réalité  la  distance  à  laquelle  on  projette  naturelle- 
ment les  images  ophthalmoscopiques  droites.  En  effet,  les  dimensions  des 
images  ophthalmoscopiques,  telles  qu'on  les  dessine  habituellement,  répon- 
dent à  peu  près  au  grossissement  donné  par  le  calcul. 

En  prenant  comme  distance  de  projection  P  =  25  centimètres,  on  a,  pour 
trouver  la  grandeur  de  l'image  projetée  B,  la  proportion 

B  :  p  =  P  :  G", 

d'où  l'on  tire  : 


/3  est  la  grandeur  de  l'image  rétinienne,  P  =  25  centimètres.  G"  =  la 
distance  du  point  nodal  à  la  rétine  dans  l'œil  emmétrope  dépourvu  d'accom- 
modation =  15  millimètres,  on  a  donc  : 


B  =  ^"  =16,066...  p. 
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Il  ne  faut  cependant  pas  oublier  qu'eu  calculant  ainsi  nous  faisons  une 
légère  erreur.  En  effet,  quand  l'œil  A  projette  une  image  à  25  centimètres, 
son  état  d'accommodation  n'est  plus  celui  qu'il  a  pour  observer  un  œil  em- 
métrope; l'œil  n'est  plus  disposé  de  façon  à  réunir  les  rayons  parallèles,  il  est 
accommodé  pour  la  vision  à  25  centimètres,  puisque,  comme  nous  l'avons 
fait  remarquer  plus  haut,  la  projection  n'est  que  la  comparaison  d'une  image 
rétinienne  avec  les  images  rétiniennes  d'objets  placés  à  la  distance  de  pro- 
jection. Pour  recevoir  des  images  distinctes,  l'œil  doit  s'accommoder  à 
cette  distance.  Mais,  par  cela  même,  le  point  nodal  de  l'œil  est  avancé.  Pour 
calculer  le  changement  ainsi  opéré  au  moyen  de  l'œil  réduit,  il  faut  donner 
à  celui-ci  une  courbure  plus  forte.  On  applique  à  ce  cas  la  formule»  (p.  195), 
qui  donne  la  valeur  du  rayon  r,  et  dans  l'accommodation  à  25  centimètres 
on  trouve  : 

/•  =  4,7  millimètres. 

Le  point  nodal  k  se  déplace  donc  de  0,3  millimètres  en  avant.  G"  devient 
=  4 5'""', 3,  et  par  la  formule  précédente,  on  obtient  : 


fi.2r.o 

;  «-W  =  ^'''^- 

Comme  on  le  voit,  le  déplacement  du  point  nodal -dans  l'accommodation  à 
cette  distance  est  très-faible,  il  est  même  probable  qu'il  est  encore  moindre 
dans  l'œil  réel,  on  pourra  donc  le  négliger  dans  le  calcul  du  grossissement. 

Mais  si  nous  prenons  G"  =  15  millimètres,  nous  aurons,  en  prenant 
P  — 30  centimètres,  un  nombre  bien  plus  commode  pour  nos  calculs.  On  a 
ainsi  : 

P-300 
I!=  =  20S. 

15 


Le  grossissement  est  donc  de  20,  et  il  faudra  multiplier  par  ce  nombre  20 
toutes  les  images  rétiniennes  qu'on  projette  à  30  centimètres  (1). 

C'est  cette  distance  de  projection  que  nous  adopterons  dans  tous  nos 
calculs. 

Pour  calculer  l'image  droite  fournie  par  l'ophthalmoscope,  nous  emploie- 
rons donc  la  marche  suivante  :  nous  calculerons  la  grandeur  de  l'image  que 
forme  sur  la  rétine  de  l'observateur  un  objet  du  fond  de  l'œil  examiné. 

Nous  projetons  cette  image  à  30  centimètres,  et  la  grandeur  ainsi  obtenue, 
comparée  à  la  grandeur  réelle  de  l'objet,  nous  donne  le  grossissement  (2). 

(1)  Dans  l'accommodation  pour  la  vision  à  30  centimètres,  le  rayon  de  l'œil  réduit  serait 
de  4,75  millimètres,  et  l'on  aurait  donc  G"  =  15,25  millimètres,  et  le  grossissement  =  19,0 
millimètres.  La  différence  est  donc  encore  plus  faible  que  dans  la  projection  à  25  centi- 
mètres. 

(2)  Landolt  in  Snellen  et  E.  Landolt,  Uphlhalmométrologie,  p.  114. 
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IMAGE  DROITE. 


E 

§  1-29.  Uœil  examiné  et  fœil  de  V observateur  sont  emmétropes  et  sans 
accommodation. 

Le  faisceau  des  rayons  provenant  de  chacun  des  points  d'un  objet  h  (fig.207) 
de  la  rétine  sort  parallèlement  de  l'œil  examiné,  tombe  parallèlement  aussi 
sur  l'œil  de  l'observateur,  et  les  rayons  qui  le  composent  vont  se  réunir  sur 
sa  rétine  en  y  formant  une  image  renversée  de  l'objet.  L'observateur  A  peut 
ilunc  voir  distinctement  le  fond  de  l'œil  G  en  employant  seulement  le  miroir 
ophtlialmoscopique. 

Pour  calculer  la  grandeur  de  l'image  [-i  qui  se  produit  sur  la  rétine  de 
l'œil  A,  on  sait  que  tous  les  rayons  partis  du  point  n  de  l'objet  b  sortent  de 
l'œil  G  parallèlement  à  l'axe  optique.  Ils  se  réuniront  sur  la  rétine  de  l'œil  A 
également  sur  son  axe,  par  conséquent  au  point  n'  qui  sera  l'image  de  n. 


FiG.  207. 


Parmi  les  rayons  qui  proviennent  du  point  m  de  l'objet,  considérons-en 
de  même  un,  mw,  qui  passe  par  le  point  nodal  k  de  l'œil;  il  ne  sera  pas 
dévié.  Ce  rayon  indique  la  direction  du  faisceau  de  rayons  provenant  du 
point  m  après  leur  sortie  de  l'œil.  L'un  de  ces  derniers,  m'm' ,  passera  par 
le  point  nodal  K  de  l'œil  A  sans  être  dévié,  et  tous  les  rayons  parallèles  se 
réunissant  sur  la  rétine  de  A,  le  point  m'  sera  l'image  du  point  m,  et  par 
conséquent  fi  l'image  de  h. 

Or,  les  deux  triangles  nmk  et  n'm'li  sont  égaux.  Les  deux  yeux  étant  em- 
métropes, dans  tous  deux  la  distance  du  point  nodal  à  la  rétine  est  la 
même  (G"),  et  on  a  : 

kn  ■■=  Kh', 

et 

km  =  K/n'. 
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Les  angles  nkm  eln'Km'  sont  égaux  comme  alternes-externes.  On  aura 
donc  : 

p=  6. 

G'est-à-dire  que  l'image  formée  sur  la  rétine  de  l'œil  A  sera  égale  à 
l'objet  b  du  fond  de  l'œil  G. 

Mais  quelle  sera  pour  l'œil  A  la  grandeur  apparente  de  cette  image?  D'après 
ce  qui  précède,  cette  grandeur  sera  celle  d'un  objet  qui,  vu  à  30  centimètres 
de  distance,  produirait  sur  la  rétine  une  image  de  la  même  grandeur.  Si 
on  a  KN  =  P  =  30  centimètres,  cet  objet  sera  représenté  par  NM  =  B.  Dans 
les  triangles  semblables,  NMK  et  n'm'K,  on  a  : 


B  :  p  =  P  :  G" 

~  G'' 


300  S  , 

et  comme  _^  =  b,  le  grossissement  de  l'image  droite  d'un  œil  emmé- 
trope est  : 

b 

H 

L'œil  examiné  est  hypermétrope,  l'œil  de  l'observateur  emmétrope,  tous 
deux  dépourvus  d'accommodation. 


FiG.  208. 

Si  l'œil  examiné  est  hypermétrope,  les  rajons  partis  du  fond  de  l'œil  émei- 
g;ent  de  celui-ci  en  divergeant,  comme  s'ils  provenaient  du  foyer  conjugué 
négatif  {punctum  remotum)  situé  en  arrière  de  l'œil,  à  une  distance  y  .  C  est 
en  divergeant  qu'ils  tombent  sur  l'œil  de  l'observateur.  Celui-ci  aura  donc 
pour  objet  l'image  virtuelle  droite  X  (fig.  208)  du  fond  de  l'œil  hypermétrope. 
Or,  cet  œil  A,  qui  est  emmétrope,  n'est  pas  susceptible,  sans  accommodation, 
de  réunir  sur  sa  rétine  des  rayons  divergents. 
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Il  faut,  par  rinterpositioii  d'une  lentille  convexe,  augmenter  la  force  réfrin- 
gente de  cet  œil  d'une  quantité  telle  que  le  point  auquel  il  est  adapté  coïn- 
cide avec  le  pmictum  remotum  de  l'œil  examiné. 

Il  pourra  alors  se  produire  sur  la  rétine  de  l'observateur  une  image  réelle 
de  l'image  virtuelle  X,  ou  plulôt  de  l'objet  b  situé  au  fond  de  l'œil  hypermé- 
trope, et  cette  image  sera  projetée  à  une  distance  de  30  centimètres. 

Il  faut  donc,  dans  tous  les  cas,  commencer  par  calculer  la  grandaur  de 
l'image  virtuelle  de  l'œil  hypermétrope.  On  détermine  ensuite  la  lentille  cor- 
rectrice nécessaire  à  un  œil  emmétrope  pour  qu'il  réunisse  sur  sa  rétine  les 
rayons  provenant  de  l'œil  hypermétrope,  puis  la  grandeur  de  cette  image. 
Enfin,  pour  trouver  le  grossissement,  il  suffit  de  multiplier  cette  dernière 
valeur  par  le  nombre  20. 

Supposons  que  l'œil  C  ait  une  hypermétropie  telle  que  son  pwwciMm  remo- 
lum  R  soit  situé  à  une  distance  y'  =  80  millimètres  derrière  son  point  nodal  x. 
Cette  hypermétropie  serait  corrigée  par  le  verre  convexe  10  D(']00  millimètres 
de  distance  focale),  placé  à  20  millimètres  en  avant  du  point  nodal,  où  se 
trouvent  habituellement  les  verres  de  lunettes.  Les  rayons  provenant  du  fond 
de  cet  œil  hyperjnétrope  quittent  cet  œil  avec  une  divergence  telle  qu'ils 
paraissent  provenir  d'une  distance  7'  =  80  millimètres  en  arrière  du  point 
nodal.  En  les  supposant  prolongés  en  arrière,  ils  iraient  former  à  cette  dis- 
tance y'  une  image  virtuelle  X,  droite  et  agrandie.  La  grandeur  de  cette  image, 
par  rapport  à  l'objet  qu'elle  représente,  est  évidemment  proportionnelle  à  la 
distance  de  l'image  au  point  nodal  'x,  par  rapport  à  la  distance  de  ce  point  à 
la  rétine,  c'est-à-dire  : 

\:b=y':y" 

d'où  : 

y 

Et  si 

b  =  i, 

x=.lÇ,  (2) 

T 

Ainsi,  la  grandeur  de  l'image  virtuelle  est  directement  proportionnelle  à  la 
distance  qui  sépare  le  pnnctum  remotum  du  point  nodal  de  l'œil,  et  inver- 
sement proportionnelle  à  la  distance  7"  du  point  nodal  à  la  rétine  dans  l'œi 
hypermétrope. 

Or,  la  distance  /  dépend  à  la  fois  de  la  cause  et  du  degré  de  l'hypermé- 
tropie. Comme  nous  l'avons  dit  (p.  481),  l'hypermétropie  peut  être  produite, 
soit  par  une  longueur  moindre  de  l'axe  de  l'œil,  celui-ci  ayant  le  même 
[louvoir  dioptrique  que  l'œil  emmétrope  {hypermétropie  axile  H«),  soit,  la 
longueur  de  l'œil  étant  la  même  que  dans  un  œil  emmétrope,  par  l'agrandis- 
y  sèment  du  rayon  de  courbure  des  surfaces  réfringentes,  ou  encore  par  la 
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diminution  de  l'indice  de  réfraction  de  ses  milieux  réfringents  {hypermé- 
tropie de  courbure  H«)  (1). 

H'».  Supposons  d'abord  le  premier  cas,  une  hypermétropie  axile,  dont  le 
pundum  remotum  est  situé  à  80  millimètres. 

La  distance  7"  est,  suivant  les  formules  2  et  3  (p.  482  et  483)  : 

y"  =  12  millimètres. 

Donc 

80 

X  =  —  =  6,66  millimètres. 

Or,  X  est  l'image  que  l'œil  A  observe.  Comme  nous  l'avons  dit,  pour  que 
cet  œil  emmétrope  puisse  réunir  les  rayons  divergents  partis  de  X,  il  doit 
s'ajouter  une  lentille  convexe. 

Supposons  (fig.  208)  que  cette  lentille  soit  placée  à  une  distance  d  =  30  mil- 
limètres du  point  nodal  de  l'œil  examiné  ;  elle  devra  avoir  une  distance  focale 
de  y  -\-  d  =  iiO  millimètres,  car  les  rayons  qui,  à  leur  sortie  de  l'œil,  sem- 
blent venir  d'un  point  situé  à  80  millimètres  en  arrière  du  point  nodal  de 
celui-ci,  semblent,  30  millimètres  plus  loin,  venir  de  110  millimètres. 

Par  cette  lentille  additionnelle,  le  point  nodal  de  l'œil  A  est  déplacé  en  avant 
de  K  en  k.  Si  la  lentille  est  placée  exactement  au  foyer  antérieur  de 
l'œil  A,  ce  déplacement  sera,  d'après  la  formule  3  (p.  483): 

Y]  =       =  2,7  millimètres. 

La  distance  du  point  nodal  A;  à  la  rétine  dans  l'œil  emmétrope  ainsi  cor- 
rigée sera  : 

•    g"=G"  +  n  =  15  +  2,7  =  17,7  millimètres  ; 

et  la  distance  de  ce  point  nodal  k  à  l'objet  observé  X  sera,  d'après  la 
la  figure  : 

3'  =  y'  +    +  G'— -0  =  30  +  20  —  2,7  =  127,3  millimètres. 

C'est  à  ce  nouveau  point  nodal  (k)  que  se  croisent  les  rayons  de  direction, 
qui  de  l'objet  imaginaire  X  se  rendent  aux  points  correspondants  de  l'image  /3 
sur  la  rétine  de  l'observateur.  On  a,  d'après  la  figure  208,  la  proportion  sui- 
vante : 

^:\  =  g":g' 
X.q" 

P  =  -^>  (3fl) 

(1)  Pour  éviter  les  circonlocutions,  nous  adopterons  :  Hypermétropie  axile,  Mijopie  axile, 
et  Hypermétropie  de  courbure  et  Myopie  de  courbure,  pour  désigner  les  formes  d'amét^opies, 
selon  qu'elles  sont  dues  aux  variations  de  la  longueur  de  l'axe  de  l'œil  ou  aux  variations 
de  courbure  des  sujrfaces  réfringentes  ;  et,  pour  abréger,  nous  ferons  suivre  les  lettres  H 
et  M,  qui  indiquent  l'amélropie,  par  les  lettres  minuscules  a  (axile)  et  c  (courbure),  qui  en 
indiqueront  l'espèce  (E.  Landolt,  Annales  d'Oculistique,  1874). 


812  ■  SNELLEN  ET  LANDOLT.  —  MÉTIJOLOGIE. 

ou,  en  remplaçant  X  par  sa  valeur  tirée  de  la  formule  2  : 


Dans  notre  exemple,  on  aura  : 

80.17,7 

fi  =  ^ç,  j,^^  g  =  0,92  millimètres. 

Ce  nombre  représente  la  grandeur  de  l'image  rétinienne  que  produit  dans 
l'œil  emmétrope  A  un  objet  de  grandeur  =  1,  situé  sur  la  rétine  de  l'œil  G, 
qui  a  une  hypermétropie  telle,  que  son  pmictum  remotum  est  situé  à  80  mil- 
limètres derrière  lui. 

Le  grossissement  est  alors  B  =  0,92.20  =  18,4. 

Lorsque  notre  œil  hypermétrope  G  a  la  même  longueur  que  l'œil  emmé- 
trope (F"  =  20  millim.),  la  courbure  de  son  système  dioptrique  doit  être 
plus  faible,  puisque  son  punctum  remotum  est  situé  derrière  lui. 

Nous  trouvons  le  rayon  de  courbure  r  par  la  formule 

Dans  notre  exemple,  où  -/  =  80  millimètres,  nous  obtenons  pour 

r  =  0,0  millimètres  : 

donc 

y"  .=  F"  —  ?■  =  20  —  6  =  li  millimètres, 

«t 

X  =  5,7  millimètres. 

Cet  objet  produit  sur  la  rétine  de  l'observateur  placé  dans  les  mêmes  con- 
ditions que  dans  le  premier  cas,  une  image  fi  =       (voy.  la  formule  3")  : 

p  =  0,79  millimètres. 

Ce  nombre,  multiplié  par  20,  donne  pour  la  projection  de  cette  image  réti- 
nienne à  30  centimètres,  un  grossissement  B  =  15,8. 

On  voit  par  là  que  le  grossissement  de  l'image  ophthalmoscopique  droite 
est  plus  considérable  pour  un  œil  dont  l'hypermétropie  provient  du  raccour- 
cissement de  l'axe,  que  pour  un  œil  hypermétrope  au  inême  degiV;,  mais  dont 
l'hypermétropie  provient  de  l'aplatissement  de  la  surface  réfringente,  la  lon- 
gueur de  l'œil  restant  la  même  que  dans  l'œil  emmétrope. 

M. 

Uœil  examine  est  myope,  Vœil  examinateur  emmétrope,  tous  deux  dé- 
pourvus d'accommodation.  Les  rayons  lumineux  provenant  du  fond  de  l'œil 
émergent  de  sa  cornée  en  convergeant  de  façon  à  produire,  à  une  distance  ■/ 

(1)  Cette  formule  résulte  de  la  formule  3,  p.  62  (HelmhoUz,  Optique  physiologique). 
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du  point  iiodal,  une  image  réelle  renversée.  Pour  voir  le  fond  de  l'œil  à 
l'image  droite,  on  ne  laisse  pas  cette  image  aérienne  se  produire.  Les  rayons, 
avant  de  se  réunir  au  point  R,  rencontrent  l'œil  de  l'observateur  qui  doit  les 
faire  converger  sur  sa  rétine. 

Or,  comme  un  œil  hypermétrope  peut  seul  réunir  sur  sa  rétine  des  l'ayons 
convergents,  l'emmétropie  de  l'observateur  doit,  pour  ainsi  dire,  être  trans- 
formée en  hypermétropie  par  l'interposition  d'une  lentille  concave.  Cette 
hypermétropie  devra  être  telle,  que  le  foyer  conjugué  négatif  (pwicîMm  remo- 
tum)  qui  lui  correspond  coïncide  avec  le  foyer  conjugué  positif  (punctuiii, 
re}iiotum)  de  l'œil  myope.  De  cette  façon,  l'image  X  qui  se  ferait  au  foyer  de 
l'œil  myope  devient  évidemment,  pour  l'observateur,  l'objet  observé  (fig.  209). 
L'image  .'B  de  cet  objet  qui  se  produit  sur  sa  rétine  sera  projetée  à  30  centi- 
mètres, et  cette  projection  l'eprésente  le  grossissement  de  l'image  droite  du 
fond  de  l'œil  myope. 

Il  faut  donc  encore  calculer,  d'abord,  la  grandeur  de  l'image  X. 


c 

— ^— J 

R 

/ 

X 

i 

Fie.  209. 


D'après  la  figure  209,  on  a  : 

X  :  6  =  y':  y" 
Y 

et  comme 

h  =  1 


comme  pour  l'œil  hypermétrope  (formule  2). 

Ici,  encore,  y'  représente  la  distance  du  point  nodal  x  au  puncliiin  renio- 
tuni  R,  et  y"  la  distance  du  point  nodal  à  la  rétine.  Cette  valeur  y"  dépend 
encore  ici  de  la  nature  et  du  degré  de  la  myopie. 

M«.  Myopie  axile.  —  Supposons  une  myopie  axile  dont  le  punchtm  remo- 
tum  soit  situé  à  une  distance  y' =  80  millimètres  en  avant  du  point  nodal. 
Une  myopie  de  ce  degré  serait  corrigée  par  un  verre  concave  de  16,6  D 
(80—  20  =  60  millimètres  de  distance  focale),  placé  à  20  millimètres  en 
avant  du  point  nodal,  où  l'on  place  habituellement  les  verres  de  lunettes. 
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La  valeur  •/'  devient  dans  ce  cas  y"  =  20  millimètres  (voy.  formule  2, 
p.  482). 

L'image  renversée  réelle  X  de  l'objet  ft  =  l  du  fond  de  cet  œil  myope 
sera  donc  : 

80     ,    . ,.  , 
X  =  —  =  4  millimètres. 
20 

Si  la  lentille  concave  qui  doit  adapter  l'œil  emmétrope  A  à  cette  image, 
c'est-à-dire  qui  doit  rendre  parallèles  les  rayons  qui  convergent  vers  X,  est  à 
une  distance  d  du  point  nodal  de  l'œil  examiné,  sa  distance  focale  doit  être 
de  y'  —  d.  Si,  de  plus,  cette  lentille  est  située  au  foyer  antérieur  y'  de  l'œil  A, 
le  point  nodal  de  ce  dernier  se  déplace  en  arrière  et  se  rapproche  de  la  rétine 

d'une  quantité  vj  =        •  Supposons  la  lentille  placée  à  30  millimètres  du 

point  nodal  x  de  l'œil  examiné,  sa  distance  focale  devra  être  de  80  —  30 
=  50  millimètres  (20  D.),  et  on  a  : 

80  —  30  =  50  millimètres , 
300 

Y)  =  — —  =  6  millimètres. 
50 

La  distance  du  point  nodal  à  la  rétine  dans  l'œil  emmétrope  corrigé  sera 
donc  de  : 

y'' =  G"  —  Ti  =  '15  —  6  =  9  millimètres. 

Ainsi  l'œil  A  est  devenu  hypermétrope  et  peut  réunir  sur  sa  rétine  les 
rayons  qui  convergent  vers  un  objet  X,  situé  derrière  lui.  Si  nous  tirons  les 
i^ayons  de  direction  Rfe  etNA;  de  l'objet  à  travers  le  nouveau  point  nodal, 
nous  trouvons  pour  l'image  rétinienne  fi  de  cet  objet  la  proportion  : 

[1  :  X     g"  :  g', 

SI  nous  désignons  fcR  par  g' , 
d'où  : 


ou,  en  remplaçant  X  par  sa  valeur  tirée  de  la  formule  2,  on  aura  : 


formule  semblable  à  la  formule  3^  pour  l'hypermétropie. 

Cependant,  quoique,  dans  les  deux  genres  d'anomalies  de  la  réfraction,  le 
punctum  remotum  soit  situé  à  la  même  distance  y'  =  80  millimètres  du 
point  nodal,  toutes  les  lettres  employées  ci-dessus  ont,  pour  la  myopie, 
d'autres  valeurs  que  pour  l'hypermétropie  (voy.  lafig.209). 

3'=  y'_  d— G'— Y] 

3'  =  80  — 30— 20  — 6  ==24 

g'  —  24  millimètres. 

On  aura  donc 

4.9     ,  ,    .  . 
fi  =  —  =  1,5  millimètres. 
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Cette  image  éiaut  projetée  à  30  centimètres,  ou  aura  comme  grossissement 
final  : 

B  =  20.  p  =  20.  15=  30. 

M''.  Myopie  de  courbure.  —  Si  notre  œil  myope  a  la  même  longueur, 
F"  =  20  millimètres,  que  l'œil  emmétrope,  et  que  sa  myopie  dépende  d'un 
excès  de  courbure  de  ses  surfaces  réfringentes,  il  s'agit,  avant  tout,  de  cal- 
culer le  rayon  de  courbure  (r)  de  sa  surface  réfringente  qui  correspond  à 
son  degré  de  myopie.  La  différence  entre  F"  et  r  nous  donnera  la  valeur 
dev".' 

Pour  r  nousavons  laformule: 


F"+  y'+  t^(F"+y'r^-Y'F" 


20  +  .10  +  1/(20  +80  f  —  80 .20 
)■  =  ;  .=  4,17  millim. 


dans  notre  exemple 
donc 

y"  =  20  —  4,17  =  15™",K:î. 

La  valeur  X  deviendra,  d'après  la  formule  : 

80 

;  ^  =  15:83  = 

Pour  le  reste  des  calculs  nous  rentrons  dans  le  cas  précédent.  Laissons  la 
lentille  à  la  distance  d,  qu'elle  y  occupait  pour  pouvoir  comparer  directe- 
ment les  résultats.  Cette  lentille  doit  avoir  la  même  longueur  focale  que  celle 
qui  nous  a  servi  pour  la  myopie  axile,  et  le  changement  produit  par  son 
emploi  dans  la  position  du  point  nodal  de  l'œil  de  l'observateur  sera  le 
même.  Nous  pouvons,  pour  calculer  l'image  ,6  produite  sur  la  rétine  de  l'ob- 
servateur, appliquer  directement  la  formule  8'',  sans  calculer  X,  et  l'on  aura 
aiusi  : 

80.  9 

P  =  Ï5  83~^M.  ~  1  -9  mil'im- , 


ou,  en  se  servant  de  la  valeur  X 


5,05.9 


Cette  image  projetée  à  30  centimètres  donnera  un  grossissement  : 


B  =  20.  1,9  =  38,0. 


Selon  les  calculs  précédents,  le  grossissement  de  l'image  ophthalmosco- 
pique  droite  dans  les  différents  états  de  réfraction  de  l'œil  est  donc  : 


nim 


Emmétropie   =20 

Hypermétropie  axile  (y' =-80""")   =  18,1 

Hypermétropie  de  courbure  (•/' z=  80""")   =  15,8 

Myopie  axile  (7'  =  80™"')   =30 

Myopie  de  courbure  (y'  =  80""')   =  38,0 
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La  comparaison  de  ces  chiffres  nous  montre  rjue  le  grossissement  de 
riniage  droite,  étant  de  20  pour  Vœil  emmétrope,  est  moindre  pour  Vœil 
hypermétrope  et  plus  considérable  pour  Vœil  myope  ;  ensuite  que  le  grossis- 
sement est  plus  faible  dans  r  hypermétropie  de  courbure  que  dans  l'hyper- 
métropie axile;  plus  considérable  dans  la  myopie  de  courbure  que  dans  la 
myopie  axile. 

§  130.  Si  l'on  ne  cherche  pas  à  calculer  la  grandeur  de  l'image  droite,  el 
qu'on  se  contente  de  déterminer  l'angle  sous  lequel  elle  apparaît,  on  peut  em- 
ployer une  méthode  de  calcul  plus  simple,  indiquée  par  M.  Schweigger  (1), 
et  que  nous  allons  exposer  rapidement. 

Emmétropie.  —  Dans  la  figure  207,  l'angle  visuel  sous  lequel  l'ohjet  b  est 
vu  par  l'œil  A  est  représenté  par  l'angle  NKM.  Celui-ci  est  égal  à  l'angle 
a' Km',  et  par  suite  à  l'angle  nkm,  comme  angle  correspondant.  Si  l'on 
exprime  l'angle  visuel  par  la  valeur  de  sa  tangente,  cet  angle  sera,  dans 
notre  cas,  égal  à  : 

/;  h.  180° 

/(/  <  Y  =  —  ,  ou  encore,  en  degrés  =   . 

G"  ^  C".  Ti 

Hypermétropie.  —  Pour  calculer  l'angle  visuel  pour  un  œil  amétrope,  le 
moyen  le  plus  simple  est,  comme  nous  l'avons  fait  dans  la  figure  200,  déconsi- 
dérer la  lentille  correctrice,  non  comme  ajoutée  à  l'œil  de  l'observateur, 
mais  comme  formant  avec  l'œil  examiné  un  système  dioptrique  unique.  En 
raisonnant  ainsi,  on  voit  que  tous  les  rayons  partis  d'un  même  point  de 
l'objet  seront  parallèles  après  avoir  traversé  la  lentille.  Les  rayons  venus 
de  m.  seront  parallèles  à  l'axe,  ceux  qui  partent  de  n  seront  parallèles  au 
rayon  qui,  à  la  sortie  de  l'a^il,  ira  passer  par  le  centre  optique  de  la  lentille. 
Or,  ce  dernier  est  également  parallèle  au  rayon  Kv"  de  l'œil  A,  qui  indique 
le  point  v",  image  du  point  7i,  et  qui  détermine,  par  conséquent,  avec  l'axe 
l'angle  visuel  9"Kv"  =  LKv'.  Par  conséquent,  l'angle  visuel  LK/  e( 
l'angle  RLN  sont  aussi  égaux,  comme  correspondants,  par  rapport  aux 
parallèles  NL  et  v'v",  et  la  tangente  de  cet  angle  est  : 


En  désignant  par  la  distance  KL  de  la  lentille  convexe  au  point  nodal  do 
l'œil  A,  et  en  substituant  à  X  sa  valeur  donnée  par  la  formule  2,  l'expression 
précédente  deviendra  : 

et  en  degrés  : 

.  _  /*.y'.180° 

<  ^   -  y"  (y'  +  Cl) 

Il  ressort  de  cette  formule  que  l'angle  visuel  sous  lequel  on  voit  un  même 
objet  du  fond  de  l'n^il  hypermétrope,  diminue  à  mesure  que  d  augmente, 


(1)  Schweigger,  llandhucli  tier  Atirjeiilteilkunde,  p.  98-108. 
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c'est-à-dire  à  mesure  que  la  lentille  convexe  s'éloigne  de  l'œil  examiné.  La 
lentille  convexe  devant  être  d'autant  plus  faible  qu'elle  est  plus  éloignée  de 
l'œil,  cet  angle  diminue  donc  avec  la  longueur  focale  de  la  lentille  coprec- 
trice.  De  plus,  comme  pour  un  même  degré  d'hypermétropie  (exprimé 
par  y')»  7"  est  plus  petit  dans  l'hypermétropie  axile  que  dans  l'hypermétropie 
provenant  de  l'aplatissement  des  surfaces  réfringentes,  ou  de  la  diminution 
de  l'indice  de  réfraction,  l'angle  visuel  sera  plus  grand  dans  le  premier  cas 
que  dans  le  second. 

Myopie.  —  Nous  procédons  ici  comme  nous  venons  de  le  faire  pour 
l'hypermétropie.  Les  rayons  qui  ont  traversé  la  lentille  concave  sont  paral- 
lèles, et  l'angle  visuel  est  formé  par  l'axe  et  par  le  rayon  tiré  de  l'extrémité 
de  l'image  renversée  au  centre  optique  Lde  la  lentille  (fig.  209).  La  tangente 
de  cet  angle  sera  : 

X 

'^'^  =  il- 

En  appelant  encore  cl  la  distance  de  la  lentille  concave  au  point  nodal  de 
l'œil  examiné  et  remplaçant  X  par  sa  valeur,  la  formule  précédente  devient  : 


en  degrés 


<  Y 


y'  180». 
y"  (y'  —  d)  tz' 


Il  en  résulte  que  l'angle  visuel  d'un  objet  constant  augmente  dans  la 
myopie  avec  la  valeur  de  d,  c'est-à-dire  avec  la  distance  de  la  lentille  cor- 
rectrice à  l'œil,  ou  en  d'autres  termes,  puisque  la  lentille  doit  être  d'autant 
plus  forte  qu'elle  est  plus  éloignée  de  l'œil,  l'angle  visuel  est  en  raison  inverse 
de  la  distance  focale  de  la  lentille  concave  correctrice. 

De  plus,  comme  à  degré  égal  (y)  de  myopie,  la  valeur  y"  est  plus  grande 
dans  la  myopie  axile  que  dans  la  myopie  de  courbure,  la  formule  pré- 
cédente montre  que  le  même  objet  se  présentera  sous  un  angle  plus  petit 
dans  la  myopie  axile  que  dans  la  myopie  de  courbure. 

Ces  résultats  concordent  dans  leur  ensemble  avec  ceux  que  nous  ont 
donnés  les  calculs  précédemment  exposés  sur  la  grandeur  des  images  réti- 
niennes. Mais  il  est  évident  que  la  connaissance  de  l'angle  visuel  seul  ne 
suffit  pas  pour  tirer  une  conclusion  sur  la  grandeur  réelle  de  l'objet  exa- 
ininé  ;  elle  ne  donne  même  pas  le  grossissement.  On  n'obtiendrait  celui-ci 
que  par  la  comparaison  de  l'angle  visuel,  calculé  pour  l'objet  vu  à  travers  les 
milieux  dioptriques  de  l'œil  observé  avec  l'angle  du  même  objet  vu  sans 
interposition  de  ces  milieux.  Or,  comme  nous  l'avons  dit,  la  distance  de  la 
rétine  observée  à  notre  œil  est  si  faible,  qu'il  nous  serait  impossible  de  la 
voir  dans  ces  conditions  sans  l'appareil  dioptrique.  Nous  sommes  donc  forcés, 
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pour  calculer  l'angle  visuel  de  l'objet  vu  à  l'œil  nu,  de  placer  cet  objet  à  une 
distance  telle  que  nous  puissions  le  voir  distinctement,  c'est-à-dire  à  la  dis- 
tance.que  nous  avons  nommée  distance  de  projection.  On  ne  peut  donc  pas 
non  plus  se  passer  de  la  projection  dans  les  calculs  du  grossissement  basés 
sur  l'angle  visuel.  Mais  si  l'on  calcule  le  grossissement  à  l'aide  des  angles 
visuels  et  de  la  projection  de  l'image  rétinienne,  on  arrive  à  des  résultats 
concordant  parfaitement  avec  les  nôtres. 

GRANDEUR  DE  l'iMAGE  OPHTHALMOSCOPIQUE  RENVERSÉE. 

§  131.  L'image  ophthalmoscopique  renversée  est  une  image  réelle  produite 
par  la  réunion  des  rayons  partis  du  fond  de  l'œil. 

Pour  l'œil  myope,  dont  les  rayons  émergent  en  convergeant,  cette  image  se 
produit,  comme  nous  l'avons  vu,  au  puncttiin  remotum  de  l'œil.  Cepen- 
dant, on  préfère  généralement  se  servir  d'une  lentille  convexe  pour  rendre 
les  rayons  plus  convergents  et  produire  ainsi  l'image  renvers  ée  à  une  dis- 
tance moindre  de  l'œil.  Cette  disposition  est  indispensable  lorsqu'il  s'agit 
d'un  tt'il  emmétrope  ou  hypermétrope. 

L'image,  ainsi  produite,  étant  réelle,  a  une  grandeur  absolue;  elle  peut 
être  reçue  sur  un  écran  et  y  être  mesurée  directement  comme  tout  autre 
objet.  11  n'est  donc  pas  nécessaire,  pour  l'image  renversée,  de  supposer  une 
distance  de  projection,  non  plus  que  de  calculer  la  grandeur  de  l'image 
produite  sur  la  rétine  de  l'observateur.  Nous  n'avons  à  tenir  compte  que  de 
l'œil  examiné  et  de  l'image  renversée  qu'il  produit,  et  nous  compai'ons  la 
grandeur  de  cette  image  avec  la  grandeur  de  son  objet.  L'œil  de  l'observateur 
n'entrera  donc  plus  en  ligne  de  compte  dans  les  calculs  suivants. 

IMAGE  RENVERSÉE  DE  l'œIL  EMMÉTROPE. 

Nous  continuons  à  supposer  l'œil  dépourvu  d'accommodation,  et  nous  con- 
servons les  expressions  précédemment  employées.  Nous  éclairons,  à  l'aide 
d'un  opbthalmoscope,  le  fond  de  l'œil  (fig.  210),  devant  lequel  nous  plaçons 
une  lentille  convexe  L. 

Les  rayons  lumineux  sortis  de  l'œil  sont  concentrés  par  cette  lentille,  et 
vont  former  une  image  réelle  renversée  x  à  une  distance  Lm  —  ^  de  la 
lentille. 

Pour  calculer  la  grandeur  de  l'image  renversée,  nous  nous  poserons  tou- 
jours ces  deux  questions  : 

1°  Où  se  forme  Vimage  renversée  ? 
2°  Quelle  est  sa  grandeur? 

Nous  désignerons  la  distance  focale  de  la  lentille  par  la  distance  de  la 
lentille  au  point  nodal  K  de  l'œ-il  par  et  la  distance  de  l'image  renversée 
de  la  lentille  par  Ç. 
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L'œil  étant  emmétrope,  les  rayons  qui  proviennent  des  différents  points 
d'un  objet  b  de  la  rétine  seront  parallèles  au  sortir  de  l'œil,  et  tout  rayon 
qui,  partant  d'un  point  de  l'objet,  passera  par  le  point  nodal,  indiquera  la 
direction  du  faisceau  de  rayons  parallèles  partis  de  ce  point.  Les  rayons 
partis  du  point  f»  de  l'objet  marcberont  donc  parallèlement  à  l'axe,  et  ceux 
qui  proviennent  de  l'autre  extrémité  v  de  6  auront  la  direction  w'.  Ces 
rayons  tombent,  à  une  distance  d  du  point  nodal,  sur  la  lentille  L  qui  les  fait 
converger  en  son  foyer.  Les  rayons  venant  du  point  vont  se  réunir  sur 
Taxe  principal  en  m.  En  effet,  le  rayon  de  direction  qui  traverse,  sans  dé- 
viation, le  centre  optique  de  la  lentille  coïncide  avec  l'axe. 


FiG.  210. 

De  tous  les  rayons  partis  de  v  et  qui,  après  leur  sortie  de  l'iDeil,  suivent  la 
direction  w',  l'un,  v"L,  passera  par  le  centre  optique  L  de  la  lentille,  et 
comme  il  n'est  pas  dévié,  il  représente  la  ligne  sur  laquelle  devra  se  produire 
l'image  du  point  v.  Cette  imnge  devant  être  à  la  dislance  focale  de  la  lentille, 
elle  se  fera  au  point  n. 

Pour  un  œil  emmétrope,  la  distance  à  laquelle  l'image  renversée  se  pro- 
duit est  donc  égale  à  la  distance  focale  de  la  lentille  convexe  qui  fait  con- 
verger les  rayons.  On  a  donc  : 


quelle  que  soit  la  distance  qui  sépare  l'œil  de  la  lentille,  car  comme  les 
rayons  sont  partout  parallèles,  il  n'y  a  pas  à  tenir  compte  de  d. 

La  grandeur  de  l'image  renversée  x  est  représentée  par  un  des  côtés  du 
triangle  mnL,  semblable  à  pivK,  puisque  leurs  côtés  sont  parallèles.  On  a 
donc  : 

X  :  b  =  t  ■■  0". 

_  M 

et  b  étant  =  1, 
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G"  représente,  pour  l'œil  emmétrope,  une  valeur  constante  de  15  milli- 
mètres, et     étant  égal  à  la  distance  focale  de  la  lentille,  la  formule  devient  : 

a>  <i> 

La  grandeur  de  l'image  renversée  d'un  œil  emmétrope  dépend  donc,  pour 
un  objet  donné,  uniquement  de  la  distance  focale  de  la  lentille  convexe  au 
moyen  de  laquelle  l'image  est  produite,  et  elle  est  directement  proportion- 
nelle à  cette  distance. 

Prenons  comme  exemple  une  lentille  convexe  de  15  D,  distance  focale 
=:  67  millimètres,  l'image  renversée  se  produira  à  67  millimètres  de  la  len- 
tille et  aura  une  grandeur  : 

67 

X  =  -  =  4-",4 

pour  un  objet,  b,  de  1  millimètre. 
Le  grossissement  sera  donc  =  1  :  4,4  millimèlres. 


IMAGE  RENVERSÉE  DE  l'œIL  HYPERMÉTROPE. 

Les  rayons  partis  de  la  rétine  sortent  de  l'œil  bypermétrope  en  divergeant, 
et  rencontrent  la  lentille  L  (fig.  211),  qui  les  rend  convergents.  On  peut 


Fie.  211. 


déterminer  le  point  de  convergence  de  ces  rayons  par  la  formule  connue  des 
lentilles  : 


où  ?  représente  la  distance  de  l'image  à  la  lentille,  a  celle  de  l'objet  à  la  len- 
tille, et  $  la  distance  focale. 

Évidemment  a  est,  dans  notre  cas,  représenté  par  la  distance  du  point  de 
départ  apparent  des  rayons  divergents,  c'est-à-dire  le  punctum  reiuutum  R 
de  l'œil  hypermétrope.  On  a  donc  : 

a  =  y'  +  rf, 

d  représentant  la  distance  du  point  nodal  à  la  lentille. 
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Pour  l'œil  hypermétrope,  la  formule  qui  sert  à  déterminer  le  point  où  se 
fait  l'image  sera  donc  : 


1  1 


d'où  l'on  tire 


%       4>       y'  +  rf  ' 


'I'(t'  +  ^^  (6  6) 


y'  +  rf  —  4> 


Quant  cà  la  grandeur  de  l'image  renversée  produite  à  la  distance  ^,  on  la 
calcule  aussi  facilement  que  le  point  où  elle  se  produit. 

Évidemment  l'objet  que  représente  cette  image  est  l'image  virtuelle  X,  qui 
se  formerait  si  l'on  prolongeait  les  rayons  provenant  de  ô,  en  arrière  de  l'œil 
hypermétrope.  Nous  emploierons  donc,  pour  connaître  la  grandeur  x  de 
l'image,  la  formule  qui  sert  à  calculer  l'image  x,  formée  à  la  dislance  et 
qui  correspond  à  un  objet  X,  placé  à  une  distance  a  =  y'  -[-  à. 

Or,  on  a  dans  les  deux  triangles  rectangles  semblables,  opposés  par  leur 
sommet  au  ceutre  optique  L  de  la  lentille  : 

X  •.\=\:  a 
X.? 


D'autre  part,  nous  savons,  par  la  formule  2,  que  X  =  ^7,.  Si,  de  plus,  nous 

remplaçons  a  par  sa  valeur  y'  -(-  d,  la  formule  qui  représente  la  grandeur 
de  l'image  renversée  d'un  œil  hypermétrope  sera  : 


y"  (y'  +  à)  ' 

et  en  remplaçant  ?  par  sa  valeur  (formule  6  b),  on  trouve  : 

y'.(I> 


y"  (y'  +  d  -  <1>)  ■  <^ 


Il  n'est  donc  pas  nécessaire,  pour  calculer  uniquement  la  grandeur  de 
l'image  renversée,  de  déterminer  le  point  où  elle  se  produit,  ni  la  grandeur  de 
l'image  virtuelle  X.  Il  suffit,  pour  ce  calcul,  de  connaître  la  valeur  7',  qui 
exprime  le  degré  de  l'hypermétropie,  la  distance  de  la  rétine  et  celle  de  la 
lentille  au  point  nodal  (/  et  d),  enfin  la  distance  focale  de  la  lentille. 

On  choisit  la  distance  d  de  façon  que  le  foyer  de  la  lentille  coïncide  à  peu 
près  avec  le  plan  pupillaire.  On  a  ainsi  l'avantage  de  faire  disparaître 
l'image  de  la  pupille  du  champ  de  l'image  ophthalmoscopique.  Celui-ci  n'est 
plus  limité  par  la  pupille.  Or,  d'après  Helmholtz  {Optique  phys.,  p.  68),  le 
point  nodal  de  l'œil  n'est  situé  qu'à  3™, 5  environ  en  arrière  du  plan  pupil- 
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laire,  et  il  est,  du  reste,  impossible  de  tenir  la  lentille  de  manière  que  son  foyer 
soit  toujours  exactement  dans  ce  plan.  Nous  pouvons  donc  supposer  que  le 
foyer  de  la  lentille  coïncide  avec  le  point  nodal,  et  les  formules  deviendront 
beaucoup  plus  simples.  On  aura  : 

d  =  ci>, 

et  pour  la  formule  6  &  : 

^  ^  ■['  (■/  +  <i^) 

Y 

ou 

<I'- 

E  =  —  +  <I>.  (0  c) 

Y 

Il  résulte  de  cette  formule  que  la  valeur  Ç  augmente  avec  la  distance  focale 
de  la  lentille  convexe  employée  pour  produire  rima£;e  renversée,  et  qu'elle 
diminue  avec  la  distance  du  point  nodal  au  punctum  remotum  de  l'œil.  En 
d'autres  termes,  l'image  renversée  est  d'autant  plus  éloignée  de  la  lentille  que 
cslle-ci  est  plus  faible  et  l'bypermétropie  plus  forte. 

En  introduisant  la  même  simplification  dans  la  formule  7  a,  la  grandeur  de 
l'image  renversée  d'un  œil  liypermétrope  sera  exprimée  par  cette  simple 
formule  : 

<i> 

X  =  -.  (7  6) 

Y 

Nous  avons  donc  pour  l'bypermétropie  une  formule  analogue  à  celle  de 
l'emmétropie. 

On  pourrait  aussi  tirer  de  la  formule  7  a  la  formule  applicable  à  l'emmé- 
tropie ;  car  pour  l'emmétropie  y'  devient  =  oo,  et  par  conséquent  y'  -\-  d  —  <I> 

aussi  =  oo;  y"  est  =  G",  et  la  formule  7  b  devient  donc  dans  ce  cas  x  =^,. 

Il  résulte  de  la  formule  7  6  que  l'image  renversée  est  directement  propor- 
tionnelle à  la  distance  focale  de  la  lentille,  et  inversement  proportionnelle  à 
la  distance  du  point  nodal  à  la  rétine  de  l'œil  bypermélrope.  Cette  image 
sera  donc  toujours  plus  grande  que  celle  de  l'œ-il  emmétrope,  si  la  lentille  a 
la  même  force  et  la  même  position,  puisque  /  de  l'œil  bypermélrope  est  tou- 
jours plus  petit  que  G"  de  l'œil  emmétrope.  L'image  augmentera  avec  le  degré 
de  l'hypermétropie,  c'est-à-dire  k  mesure  que  y"  diminuera.  Elle  sera  enfin 
plus  grande  dans  les  cas  où  l'iiypermétropie  dépend  du  raccourcissement  du 
globe  oculaire,  que  dans  ceux  où  elle  est  due  à  l'allongement  du  rayon  de 
courbure,  ou  à  la  diminution  de  l'indice  de  réfraction,  parce  que  dans  l'hy- 
permétropie axile  y"  est  plus  petit  que  dans  les  autres  hypermétropies  de 
même  degré. 

Prenons  de  nouveau,  pour  l'application  de  ces  formules,  une  hypermé- 
tropie  de—(y'  =  SO"""),  et  une  lentille  convexe  d'une  longueur  focale  de 
67  millimètres. 


Ha.  Hypermétropie  axile.  —  Nous  avons  vu  que  pour  une  hypermétropie 
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deg^^,  le  système  dioptrique,  restant  égal  à  celui  de  l'œil  emmétrope,  y' 

devient  =  12  millimètres. 
L'image  renversée  se  produit  donc  à  une  distance  : 

_  'I'  (y'  + 
y'  +  rf  —  <i>  ■ 

En  faisant  coïncider  le  foyer  de  la  lentille  avec  le  point  nodal  de  l'œil,  on  a, 
d'après  la  formule  G  c:  ^. 

67'' 

E  =  —  +  67  =  123  millimètres. 

80 

Pour  la  grandeur  de  l'image,  nous  trouvons,  dans  les  mêmes  conditions, 
d'après  la  formule  : 

=      =  5,58. 
12 

H  c.  Hypermétropie  de  courbure.  —  Dans  cette  variété  d'hypermétropie 
toutes  les  grandeurs  nécessaires  à  nos  calculs  restent  les  mêmes  que  dans  le 
cas  précédent,  sauf  y'',  qui  devient  =  {A  millimètres. 

La  distance  de  l'image  renversée  à  la  lentille  (supposée  conservant  sa  posi- 
tion par  rapport  à  l'œil)  demeure  la  même  que  dans  l'exemple  précédent,  car, 
comme  lemontrent  lesformules  Ga  et  Gb,  cette  distance  est  indépendante  dey". 

Par  contre,  la  grandeur  de  l'image  qui  dépend  de  /  devient,  dans  ce  cas, 
d'après  la  formule  7  b  : 


Ainsi  donc,  comme  nous  l'avons  déduit  déjà  de  la  formule  générale,  l'image 
renversée  de  l'œil  hypermétrope  est,  d'une  façon  absolue,  plus  grande  que 
celle  de  l'œil  emmétrope,  et  pour  une  hypermétropie  de  même  degré,  l'image 
renversée  est  plus  grande,  lorsque  l'amétropie  dépend  de  la  diminution  de 
longueur  du  globe  oculaire,  que  lorsqu'elle  provient  d'une  diminution  de  la 
force  réfringente. 

niAGE  RENVERSÉE  DE  l'œiL  MYOPE. 


Comme  nous  l'avons  déjà  rappelé,  le  fond  de  l'œil  myope  peut  donner 
naissance,  sans  aucun  intermédiaire,  à  une  image  l'enversée  réelle  qui  se 
produit  à  son  foyer  conjugué  antérieur  (au  punctum  remotum),  et  dont  la 
grandeur  est,  d'après  les  calculs  précédents  :  X  =  V,- 

Mais  ce  n'est  pas  de  cette  image  dont  nous  nous  occuperons,  car,  pour  les 
raisons  que  nous  avons  exposées  plus  haut,  on  préfère  employer,  dans  la 
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myopie,  comme  pour  les  yeux  emmétropes  et  hypermétropes,  une  lentille 
convexe  pour  produire  l'image  renversée. 

Les  rayons  sortis  de  l'œil  myope,  tombant  déjà  en  convergeant  sur  la  len- 
tille, vont  évidemment  se  réunir  en  deçà  du  foyer  de  la  lentille. 


Pour  calculer  la  distance  du  point  de  réunion  de  ces  rayons,  nous  nous  ser- 
virons de  la  formule  0  a,  qui  détermine  les  foyers  conjugués  d'une  lentille  ; 
mais,  les  deux  foyers  conjugués  étant  situés  du  même  côté  de  la  lentille, 
une  des  distances  ou  a)  sera  négative.  Il  en  est,  en  effet,  dans  ce  cas  abso- 
lument de  même  que  si  un  point  lumineux  était  placé  en  m  (fig.  212)  entre  la 
lentille  et  son  foyer.  Après  avoir  traversé  la  lentille,  les  rayons  partis  de  ce 
point  resteraient  encore  divergents,  comme  s'ils  provenaient  du  point  R. 

Si  donc  nous  considérons  comme  positive  la  distance  wL  =  ?;  LR 
=  y'  —  d  est  négatif.  On  aura  donc  : 

1        ^  _ 
i     y'  — d  * 

1  _  ]_  \ 

Ç  ~  «1>       y'  —  d 

y'  +  tl>  —  d' 

C'est  là  la  formule  générale  de  la  distance  ?  de  l'image  renversée  à  la  len- 
tille, quelle  que  soit  la  distance  d  du  point  nodal  de  l'œil.  Elle  s'applique 
également  à  toutes  espèces  de  myopies,  car,  y"  n'entrant  pas  dans  la  formule, 
le  point  où  se  fait  l'image  est  indépendant  de  cette  valeur. 

Supposons  toujours  le  cas  où  le  foyer  de  la  lentille  et  le  point  nodal 
de  l'œil  coïncident,  et  où,  par  conséquent,  d  =  $;  la  formule  précédente 
deviendra  : 

I  =  a,  _  (6  d) 

Y 

(Comparez  lormule  6  c.) 
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Pour  déterminer  la  grandeur  de  cette  image,  nous  obtiendrons  une  for- 
mule analogue  à  celle  de  l'hypermétropie. 

Nous  employons  encore  pour  le  calcul  l'image  X  qui  se  produirait  au 
point  R,  si  la  lentille  convexe  L  n'intervenait  pas.  S'il  se  produit  une  image 
réelle  entre  la  lentille  et  son  foyer,  elle  doit  correspondre  à  un  objet  virtuel 
plus  grand,  dirigé  dans  le  même  sens  que  l'image  réelle,  et  situé  à  la  dis- 
tance LR.  Or,  cet  objet  virtuel  ne  peut  être  que  l'image  renversée  X. 

En  effet,  si  nous  cherchons  à  reconstruire  l'objet  de  l'image  renversée  par  la 
prolongation  de  ses  rayons  en  arrière,  ceux-ci,  après  avoir  traversé  la  lentille, 
formeront,  au  point  R,  une  image  de  la  grandeur  X. 

Or,  tous  les  rayons  partis  du  point  m  de  l'objet  x,  et  prolongés  en  arrière, 
viendront  se  réunir  au  point  R,  sur  l'axe  principal.  Parmi  les  rayons  partis  de 
l'autre  extrémité  n  de  x,  celui  qui  traverse  le  centre  optique  L  de  la  lentille 
indiquera  la  ligne  sur  laquelle  se  produit  l'image  du  point»;  et,  en  élevant 
au  point  R  une  perpendiculaire  à  l'axe  principal,  le  point  d'intersection  de 
cette  ligne  et  de  la  ligne  Ln  détermine  le  point  N,  où  se  forme  l'image  du 
point  n. 

La  grandeur  x  sera  déterminée  par  les  triangles  rectangles  semblables  mnh 
et  RNL. 

X  :  \  =  mL  :  RL 

où 

mL  =  5 

et 

RL  =  y'— d. 

On  a  donc  : 

a;  :  X  =  ?  :  y'  — 

et 


En  remplaçant  a?  et  X  par  leurs  valeurs,  on  a 

y'     <i>  (y'  — 


y"  •  y'  +  <i'  —  f' 

X  = 

d'où 


y 


d 


y"  (y'  +  'I'-'O' 


(7  c) 


Telle  est  la  formule  générale  qui  exprime  la  grandeur  de  l'image  renversée 
d'un  œil  myope,  quelle  que  soit  la  distance  d  de  l'œil  à  la  lentille.  En  sup- 
posant encore  ici  la  coïncidence  du  foyer  de  la  lentille  avec  le  point  nodal 
de  l'œil,  ce  qui  rend  d  égal  à  §,  la  formule  précédente  devient  : 
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formule  aussi  simple  que  celle  que  nous  avons  donnée  pour  l'emmétropie  et 
l'hypermétropie. 

Pour  l'œil  myope,  la  grandeur  de  l'image  renversée  augmente  donc  encore 
avec  la  distance  focale  de  la  lentille  convexe,  et  diminue  avec  la  distance  du 
point  nodal  à  la  rétine. 

Il  ressort  de  ce  fait  qne,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'image  renversée 
d'un  œil  myope  doit  être  plus  petite  que  celle  d'un  œil  emmétrope,  et,  à 
fortiori,  que  celle  d'un  œil  hypermétrope,  puisque  y"  est  toujours  plus  grand 
dans  l'œil  myope  que  dans  les  yeux  emmétropes  et  hypermétropes.  De  plus, 
l'image  renversée  d'un  œil  myope  axile  doitètre,à  degré  égal,  plus  petite  que 
celle  d'un  œil  atteint  de  myopie  de  courbure,  y"  étant  plus  petit  dans  ce 
dernier  cas  que  dans  le  premier. 

M  a.  Myopie  axile.  Prenons,  par  exemple  encore,  une  myopie  axile,  dont  le 
punctum  remotmn  so\t  situé  k  80  miWïmètr es  en  avant  du  point  nodal,  et  produi- 
sons l'image  renversée  à  l'aide  d'une  lentille  convexe  de  15  D  ('i'  =  67™"). 

Nous  obtenons  donc  pour  la  distance  qui  sépare  l'image  de  la  lentille 
convexe  : 


Telle  est  la  distance  de  l'image  renversée  à  la  lentille. 
Sa  grandeur  x  sera  =  —  , 
où  v",  d'après  nos  calculs,  —  20  millimètres. 

Donc 

G  7 

;B  =  —  =  3,35 
20 

Me.  Myopie  de  courbure.  —  La  distance  à  laquelle  se  produit  l'image  ren- 
versée reste  naturellement  la  même  que  dans  le  cas  précédent;  mais  la 
grandeur  de  cette  image  est  différente,  y"  ayant  une  autre  valeur.  7"  est  ici 
15""", 83  ;  on  a  donc  pour  la  grandeur  de  l'image  renversée  : 


Pour  comparer  le  grossissement  de  l'image  droite  et  de  l'image  ren- 
versée, il  suffit  de  regarder  cette  dernière  à  une  distance  de  30  centimètres, 
et  les  grandeurs  ainsi  déterminées  seront  directement  comparables  à  celles 
données  plus  haut  pour  les  images  droites  que  nous  avons  supposées  à  30  cen- 
timètres de  notre  œil.  Ce  mode  de  comparaison  est  d'autant  plus  légitime 
que,  dans  l'examen  ophthalmoscopique  à  l'image  renversée,  la  distance  de 
notre  œil  au  point  où  se  produit  l'image  renversée,  c'est-à-dire  à  quelques 
centimètres  au  plus  de  la  lentille,  correspond  à  peu  près  à  30  centimètres. 
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On  obtient  ainsi  pour  le  grossissement  des  images  ophthalmoscopiques 
les  rapports  suivants: 


IMAGE  RENVERSEE 


IMAGE  DROITE. 


RAPPORT. 


avec  +  15  R. 


Emmétropie  

HyperméU'opie  axile(Y'=  80"""). .  . 
Hypermétropie  (le  courbure  (id). . . . 

Myopie  axile  (y' =80"'"')  

Myopie  de  courbure  (id.)  


20 

18,4. 

15,8 

30 

38.0 


1  :  4,54 

1  :  3,3 

l  :  3,3 

i  :  9 

1  :  9 


Si  l'on  regardait  l'image  renversée  à  une  distance  autre  que  30  centi- 
mètres, il  faudrait,  pour  pouvoir  la  comparer  directement  avec  l'image 
droite,  calculer  d'abord  la  grandeur  de  l'image  rétinienne  produite  par  cette 
image  réelle  et  la  projeter  à  30  centimètres,  ou  bien  projeter  l'image  droite  à 
la  distance  à  laquelle  on  observe  l'image  renversée.  Mais  je  ne  pense  pas 
qu'on  recoure  jamais  à  ce  procédé  compliqué,  puisqu'on  trouve  dans  la 
méthode  que  nous  venons  d'indiquer  un  moyen  beaucoup  plus  simple  et 
suffisamment  exact  pour  déterminer  la  grandeur  de  l'image  renversée. 

Supposons  que,  dans  le  cas  d'amétropie  axile,  le  foyer  antérieur  de  l'œil 
examiné  et  celui  de  l'œil  examinateur  coïncident,  et  qu'en  ce  même  point  se 
trouve  la  lentille  correctrice,  c'est-à-dire  que  le  verre  correcteur  se  trouve  à 
la  fois  dans  le  foyer  antérieur  de  l'œil  examiné  et  de  l'œil  examinateur.  Il  sera 
donc  à  20  millimètres  du  point  nodal  des  deuxyeux.  Dans  ce  cas,  le  calcul  du 
grossissement  est  extrêmement  simple.  En  effet,  dans  notre  formule  3  b, 


donc  l'image  rétinienne  [3  =  1,  c'est-à-dire  =  b,  la  grandeur  de  son  objet. 

Cela  veut  dire  que  dans  les  conditions  indiquées  la  grandeur  de  l'image 
rétinienne  que  l'œil  observateur  reçoit  d'un  objet  du  fond  de  l'œil  examiné 
sera  égale  à  cet  objet,  comme  c'est  le  cas  quand  les  deux  yeux  sont  emmé- 
tropes. Le  grossissement  sera  donc  toujours  de  20  fois  (1). 

Dans  tous  nos  calculs,  nous  avons  supposé  l'observateur  emmétrope.  Il 
est  évident  que  les  images  rétiniennes  d'un  même  objet  ne  sont  pas  égales 
dans  l'œil  emmétrope  et  dans  les  yeux  amétropes.  Ce  fait  ressort,  du  reste, 
de  tous  les  calculs  qui  nous  ont  montré  pour  le  même  objet  &  =  1  de  la  rétine 
des  images  de  grandeurs  diverses,  suivant  les  différentes  variétés  d'apié- 
tropie;  car  il  est  évident  que,  réciproquement,  dans  ces  cas,  le  même  objet 


y'  devient  =  fj'. , 
y"  devient  =  (j"  ; 


(1)  Landolt,  Die  Vergrussemng  des  ophthalmoscapischen  Dildes  (Ceiitralblatt  f'ùr  meit. 
Wissensch.,  1876,  n"  21.) 
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produira  des  images  rétiniennes  de  grandeurs  différentes.  Mais,  pour  parler 
de  grossissement  en  général,  il  faut  naturellement  supposer  un  œil  normal, 
de  même  que  pour  étudier,  par  exemple,  les  couleurs,  on  suppose  un  œil 
doué  de  la  perception  normale  des  couleurs. 

Récapitulons  maintenant,  en  quelques  mots,  les  résultats  obtenus  pour  le 
grossissement  ophthalmoscopique  : 

Image  droite.  — •  Pour  l'œil  emmétrope,  il  n'est  pas  besoin  de  calcul;  on 
sait  que  l'image  rétinienne  de  l'observateur  est  égale  à  l'objet  de  la  rétine 
observée  et  que,  projetée  à  30  centimètres,  elle  présente  un  grossissement 
de  20  fois. 

Dans  les  cas  où  l'amétropic  est  due  h  la  plus  ou  moins  grande  longueur  de 
l'axe  de  l'œil,  le  calcul  de  l'image  droite  est  encore  ti'ès-simple,  et  ces  cas 
sont  de  beaucoup  les  plus  fréquents.  Il  est,  du  reste,  probable  qu'en  fait  les 
deux  groupes  d'amétropies  (axile  et  de  courbure)  ne  sont  pas  nettement 
séparés  et  qu'il  existe  un  grand  nombre  de  formes  mixtes,  quoique  les  diffé- 
rences de  longueur  de  l'a^il  soient  la  cause  prédominante  des  amétropies. 
Nous  appliquons  donc  simplement  la  formule  3b  h  l'hypermétropie  et  mu- 
iatis  mutandis  à  la  myopie.  On  n'oublie  pas  que  y'  est  connu  par  l'expres- 
sion fractionnaire  qui  indique  le  degré  de  l'amétropie,  que  y"  et  -/i  s'obtien- 
nent par  la  simple  formule       et  que  d  -\-  G'  représente  la  distance  qui 

sépare  le  point  nodal  de  l'œil  observé  de  celui  de  l'œil  observateur,  distance 
qui  est  environ  de  47  à  50  millimètres. 
Image  renversée.  —  La  grandeur  de  l'image  renversée  pourra  toujours  être 

calculée  de  tête,  d'après  la  formule  x  =  j,. 

Ainsi,  pour  une  hypermétropie  axile  corrigée  par  convexe  50(200™™  de 
distance  focale),  nous  dirons  : 

donc 

y"  =  15  —  1,5  =  13'"'",5. 

Si  nous  produisons  l  image  renversée  de  cette  hypermétropie  à  l'aide  d'un 
verre  convexe  10  D  (100"""  de  distance  focale),  elle  sera  de  7,4  fois  plus 
grande  que  l'objet  qui  lui  correspond  au  fond  de  l'œil. 

Pour  une  myopie  axile  de  5D,  nous  disons  : 

■"=  200  ='"^' 
y"  =  15  +  1,5  = 

A  l'aide  du  convexe  10  D,  nous  obtenons  une  image  renversée  i^^= 6,0  fois 


plus  grande  que  son  objet. 
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§  132.  En  comparant  les  résultats  de  ces  calculs  avec  ceux  qui  ont  été  donnés 
sur  le  même  sujet  par  Ilelmlioltz  {Optique  phys.,  p.  240  et  suiv.),  on  remar- 
quera quelques  différences.  Cela  provient  surtout  de  ce  que  Ilelmlioltz  sup- 
pose dans  tous  ses  calculs,  pour  l'œil  examiné  comme  pour  l'observateur,  une 
distance  moyenne  de  la  vision  distincte,  c'est-à-dire  qu'il  suppose,  dans  ses  cal- 
culs, l'œil  accommodé  pour  un  point  situé  aune  distance  d'à  peu  près  8",  ou 
un  degré  correspondant  de  myopie.  A  l'époque  où  Helmhollz  a  publié  son 
Traité  d'optique  physiologique,  les  travaux  de  Donders  qui  a  si  clairement 
exposé  les  différents  états  de  réfraction  de  l'œil,  n'existaient  pas  encore.  En 
faisant  entrer  la  réduction  nécessaire  dans  les  calculs  de  Ilehnholtz,  on  voit 
que  ses  résultats  et  les  nôtres  ne  présentent  pas  de  différences  essentielles, 
quoiqu'ils  soient  obtenus  par  des  méthodes  différentes. 

C'est  ce  que  nous  prouvera  un  rapide  examen  de  l'exposé  de  cet  auteur. 

Nous  ne  reproduirons  pas  textuellement  ses  calculs,  pensant  les  faire  com- 
prendre plus  facilement  en  les  rattachant  aux  considérations  qui  précèdent, 
tout  en  conservant  les  désignations  de  Ilelmholtz. 

L'œil  observé  A  (fig.  213)  a  pour  limite  de  sa  vision  distincte  un  point  b 
situé  à  une  distance  G.  Nous  exprimerons  ce  fait  en  disant  que  l'œil  A 
est  myope  et  a  son  pnnctum  remotum  en  b,  point  dont  la  distance  au  point 


Fie.  213. 


nodal  de  l'œil  est  y'.  Du  reste,  nous  ferons  partir  de  même  du  point  nodal 
toutes  les  distances  que  Helmholtz  calcule  à  partir  «de  l'œil».  Cela  donné, 
un  objet  a  du  fond  de  l'œil  formerait  au  point  b  une  image  renversée  ,5.  Mais 
les  rayons  sont  interceptés  dans  leur  marche  par  une  lentille  concave  B  de 
distance  focale  p  qui  les  fait  diverger  comme  s'ils  provenaient  d'un  objet 
^  placé  à  une  distance  y  de  la  lentille  et  à  la  limite  de  vision  distincte  de 
l'œil  C  de  l'observateur.  Cette  image  est  donc  placée  pour  nous  an  punctum 
remotum  de  l'œil  C  supposé  myope.  Ilelmlioltz  désigne  par  a  la  distance 
de  l'image  ,3  à  la  lentille,  et  il  calcule  la  dislance  7  de  1  image  ^  à  la  len- 
tille par  la  formule  classique  : 

l      1  _  1 

y       a.  ~  p' 


Puis,  comme  mesure  de  la  grandeur  apparente  de  l'image,  il  prend  la 
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grandeur  de  celle-ci,  di\isée  par  sa  distance  de  l'œil  (pour  nous  du  punctum 
remotim).  Ainsi,  pour  l'œil  G,  la  grandeur  apparente   de  l'image  est 

— j— j ,  où  r  représente  la  distance  de  la  lentille  à  l'œil  G. 

Comme  l'image  8  se  produit  à  la  distance  considérée  comme  limite  delà 
vision  distincte  pour  l'œil  G,  le  rapport  entre  la  grandeur  de  cette  image  et 
la  grandeur  de  l'objet  a  de  la  rétine  examinée  représente  le  grossissement 
de  l'image  droite.  Si  l'objet  a  une  grandeur  x,  le  grossissement  est  repré- 
senté par  l'expression  j. 

Pour  obtenir  la  grandeur  6',  Helmholtz  calcule  d'abord  la  grandeur  de 
l'image  ,S.  Évidemment  les  lignes  de  direction  qui  vont  de  l'image  p  à 
l'image  5  passent  par  le  centre  optique  delà  lentille  B,  et  l'on  a  dans  les  deux 
triangles  rectangles  opposés  en  C  par  leur  sommet  l'équation  : 

s  a 
_  =  _> 

6  y 

ou 

5  a 

.  Si  la  distance  de  l'œil  A  à  la  lentille  est  =  q,  la  grandeur  de  l'image  /3  pour 
l'œil  A  sera  — • 

o.  +  q 

(Get  a-j-  q  correspond  à  la  valeur  y'  de  nos  calculs.) 

Et  si  la  grandeur^  est  négligeable  par  rapport  à  «,  la  grandeur  de  l'image  ,5 
pour  l'œil  A  sera  =  -  • 

Enfin,  si  l'on  néglige  la  dislance  de  la  lentille  concave  à  l'œil  G,  l'image  «î 
sera  pour  1  œil  G  égale  à  -  ;  c'est-à-dire,  d'après  la  proportion  donnée  plus 
haut,  égale  à  l'image  jS  pour  l'œil  A. 

Si  l'on  représente  maintenant  par  y  la  distance  du  second  point  nodal  à  la 
réline  (noire  y"),  on  a  évidemment  : 

=  _J/_ 

fï       a  +  (y  ■ 

En  multipliant  cette  équation  avec  l'équation 

0        y  ' 

on  obtient  : 

X  _      y. a. 

3       y(a  +  9J' 

et  en  négligeant  q  par  rapport  à  a  : 

0  r 

-OU 


OPIITHALMOSCOl'IE. 


831 


Or,  d'après  Listing,  y  =  15  millimètres  (ou  G", 694  par.)  ;  y,  la  distance 
moyenne  de  la  vision  distincte  à  laquelle  l'image  est  projetée,  est,  pour 
Helmholtz,  de  8",  donc  : 


-  =  14,34, 

X 


qui  exprime  le  grossissement  de  l'image  ^par  rapport  à  son  objet. 

Si,  au  lieu  de  8",  on  suppose,  comme  nous  l'avons  fait,  30  centimètres 
comme  distance  de  projection,  nous  trouverons  en  calculant  le  grossisse- 
ment d'après  la  méthode  de  Helmholtz  : 


et  comme  x—  1 


u 


300 

5  =-  =  20, 


pour  l'œil  emmétrope,  donc  le  même  résultat  que  nous  avons  obtenu  à  l'aide 
de  notre  propre  méthode. 

Helmholtz  prend  donc  pour  base  de  ses  calculs  des  yeux  myopes;  il 
ne  lient  pas  comple  de  l'influence  des  lentilles  correctrices  sur  le  système 
dioptrique  ;  il  néglige  aussi  la  distance  qui  sépare  les  deux  yeux  et  celle  de 
la  lentille  aux  yeux.  Cette  dernière  simplification  lui  permet  de  considérer 
comme  égales  les  images  et  S  que  les  deux  yeux  voient  à  la  limite  de  leur 
vision  distincte.  Gela  force  à  admettre  l'égalité  de  l'image  rétinienne  des 
deux  yeux,  ou  bien  de  l'objet  de  la  rétine  observée  avec  son  image  dans 
l'autre  œil.  C'est  ce  qui  a  lieu  lorsque  nous  supposons  les  deux  yeux  A  et  G 
emmétropes.  Mais  cette  dernière  hypothèse  n'est  pas  seulement  plus  juste, 
elle  reiul  encore  le  calcul  beaucoup  plus  simple  et  permet  d'arriver  sans 

adjonction  de  lentille  et  sans  rien  négliger  à  la  fonnule  ^(î=  qui,  avec 
les  termes  adoptés]  par  nous,  devient  B=— j  exprimant  le  grossisse- 
ment. Biais,  si  l'on  tient  compte  des  variations  de  position  du  point  nodal 
par  rapport  à  la  rétine  dans  l'œil  examiné,  et  de  celles  que  détermine  l'em- 
ploi des  lentilles,  enfin  des  distances  de  la  lentille  à  l'un  et  à  l'autre  œil,  la 

formule  de  Helmholtz  =  _^  («'+  g]  P*^""'^'^  s'appliquer,  quel  que  soit  l'état  de 
réfraction  de  l'œil  examiné. 

H  ne  faut  cependant  pas  oublier  que  |  ne  représente  le  grossissement 
d'une  façon  générale  que  lorsque  la  valeur  y,  plus  la  distance  de  la  lentille 
concave,  au  point  nodal  de  l'œil  C,  est  égale  à  la  distance  de  projection 
adoptée. 

Quant  à  l'image  renversée,  Helmholtz,  procédant  d'une  façon  analogue  à 
la  nôtre,  est  arrivé  aux  mêmes  résultats  généraux  pour  déterminer  le  point 
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où  se  forme  cette  image,  et  sa  grandeur.  La  formule,  pour  déterminer  la 
distance  de  l'image  renversée  à  la  lentille  (Helmholtz,  loc.  cit.,  p.  242),  est  : 

1  11 

V       a  p' 

OÙ  V  correspond  à  notre  valeur  Ç,  «  à  -/ —  d,  etp  à$.  Cette  formule  est  donc 
applicable  à  un  œil  myope  ou  en  état  d'accommodation. 

La  grandeur  de  l'image  renversée  est  exprimée  par  Helmholtz  (loc.  cit., 
p.  243)  par  la  formule 

o  _  p 

X   ~  Ij' 

qui  correspond  à  notre  formule    =  y,;  et, comme  l'image  rétinienne  (x)  est 

prise  pour  unité,  la  formule  de  Helmholtz  donne  aussi  pour  l'image  ren- 
versée 

.  P 

0  =  ■  . 

y 

formule  où  il  considère  toujours  y,  la  distance  du  point  nodal  à  la  rétine, 
comme  45  millimètres.  Pour  le  grossissement  de  l'image  renversée,  il  formule 
ainsi  : 

A.  8". 

IJ.C 

Ici  c  représente  la  distance  de  l'œil  observateur  G  à  l'image  renversée  et 
8"  la  distance  moyenne  de  la  vision  distincte,  valeur  que  nous  avons  appelée 
distance  de  projection,  et  que  nous  avons  regardée  comme  égale  à  la  distance 
à  laquelle  on  observe  l'image  renversée.  On  aurait  donc  aussi  dans  la  for- 
mule précédente  c  —  S",  et  le  grossissement  serait,  comme  l'image  ren- 
versée, de-  ou,  dans  nos  termes,  de 

DÉTERMINATION  EXPÉRIMENTALE  DU  GROSSISSEMENT  OPHTHALMOSCOPIQUE. 

§  133.  On  peut  essayer  de  déterminer  le  grossissement  sous  lequel  apparaît  le 
fond  de  l'œil  dans  l'examen  direct  (image  droite)  à  l'aide  d'une  des  méthodes 
qui  servent  à  la  détermination  du  grossissement  des  microscopes,  c'est-à-dire 
à  l'aide  de  la  méthode  à  double  vue  et  de  la  méthode  par  la  chambre 
claire  (1). 

Dans  le  premier  cas,  on  place  à  30  centimètres  derrière  la  personne  exa- 
minée un  écran  divisé  en  millimètres,  et  tandis  qu'avec  un  œil  on  examine 
le  fond  de  l'œil,  l'autre  sera  dirigé  sur  ce  plan  de  projection.  On  pourra  ainsi 
mesurer  directement  les  diamètres  d'un  objet  du  fond  de  l'œil.  Le  rapport  de 
cette  grandeur  à  la  grandeur  réelle  de  l'objet  donnerait  directement  le  gros- 
sissement. Mais  cette  méthode  ne  donne  pas  des  résultats  rigoureusement 
exacts,  attendu  que  le  fond  de  l'œil  ne  possède  pas  d'objet  d'une  grandeur 


(1)  Landolt,  Le  grossissement,  etc.,  p.  75. 
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constante  ou  connue.  La  papille,  qui,  sans  contredit,  se  prête  le  mieux 
à  cette  observation,  présente  des  différences  individuelles  assez  notables 
(voy.  p.  620). 

Mais  la  mensuration  de  la  projection  de  l'image  ophthalmoscopique,  com- 
binée avec  nos  formules,  peut  servir  à  déterminer  la  grandeur  réelle  d'un 
objet  du  fond  de  l'œil.  Pour  cela  nous  n'avons  pas  besoin  de  nous  tenir  à  une 
distance  de  projection  de  30  centimètres;  on  choisira, au  contraire,  de  préfé- 
rence une  distance  plus  grande  qui  permettra  de  mesurer  plus  facilement 
cette  projection.  Pour  trouver  la  grandeur  de  l'objet,  on  suivra  une  marche 
inverse  à  celle  que  nous  avons  suivie  dans  nos  calculs  précédents,  c'est-à-dire 
que  delà  formule  de  la  projection  B  on  déduira  d'abord  la  grandeur  de  (3.  De  (3, 
à  l'aide  de  la  formule  6,  la  valeur  de  X;  et  de  X,  à  l'aide  de  la  formule  2%  la' 
grandeur  de  l'objet  b.  En  un  mot,  tandis  que  dans  les  calculs  précédents,  la 
valeur  b  étant  connue,  nous  cherchions  la  grandeur  de  B,  ici,  on  connaîtra  B, 
et  l'on  en  déduira  b.  Si  l'on  a  affaire  à  des  amétropies  axiles,  ce  qui  sera  le 
plus  souvent  le  cas,  et  que  l'on  puisse  se  rapprocher  assez  près  de  l'œil  exa- 
miné pour  pouvoir  considérer  comme  coïncidant  le  foyer  antérieur  de  cet  œil 
et  celui  de  l'observateur,  on  se  servira  simplement  de  la  formule  1%  d'où 
l'on  tire  : 

B.G" 

où       B  =  la  grandeur  de  la  projection  de  l'image; 
P  =  la  distance  de  projection. 
G"=  15  millimètres  pour  l'œil  réduit. 

Dans  notre  cas,  on  prendra  pour  G"  plutôt  16""", 6,  qui  correspondent 
mieux  à  l'œil  réel  (p.  619). 

Supposons,  par  exemple,  que  nous  ayons  placé  notre  écran  divisé  à 
3  mètres,  et  que  nous  ayons  trouvé  le  diamètre  de  la  papille  =  27  centi- 
mètres; nous  mettrons  : 

270.16,6 

p  =    g^^^    =  1,49  millimètres. 

Pour  pouvoir  exécuter  la  mensuration  à  l'aide  d'un  seul  œil,  j'ai  ajouté 
à  l'ophthalmoscope  la  disposition  suivante  : 

J'ai  fait  adapter  derrière  le  miroir  percé  de  l'ophthalmoscope  une  petite 
lame  de  verre  mince,  étamée,  dont  l'étamage  est  en  partie  enlevé.  On  peut 
avantageusement  employer  à  cet  usage  un  verre  doré  (fig.  214). 

Ce  petit  miroir  se  trouve  placé  exactement  derrière  l'ouverture  du  miroir 
ophthalmoscopique.  Il  est  maintenu  au  manche  de  l'ophthalmoscope  par  une 
petite  tige  coudée  à  sa  partie  inférieure.  Cette  extrémité  se  trouve  juste  sous 
le  pouce  de  l'observateur,  qui,  à  l'aide  de  légères  pressions,  peut  incliner 
ce  petit  miroir  sur  l'axe  optique. 
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Pendant  l'examen  ophlhalmoscopique,  je  place  à  une  assez  grande  distance 
(4  ou  5  mètres)  derrière  moi,  et  un  peu  sur  le  côté,  un  écran  divisé  par  des 
lignes  horizontales  et  verticales  P  (fig.  "215),  et,  en  observant  le  fond  de  l'œil 
à  l'aide  de  cet  ophthalmoscope,  je  puis  donner  facilement  au  second  miroir 
mm  une  inclinaison  telle  qu'il  réfléchisse  dans  mon  œil  l'image  de  l'écran. 
De  cette  façon,  je  vois  le  fond  de  l'œil  divisé  en  un  système  de  coordonnées 
sur  lesquelles  il  est  facile  de  juger  de  la  grandeur  des  objets  qui  s'y  trouvent 
(fig.  215)  (1). 


Fig.  214. 

J'ai  trouvé  avantageux,  pour  ce  genre  d'observations,  amsi  que  pour  toutes 
les  observations  dans  lesquelles  on  projette  une  image  rétinienne  sur  un  écran, 
de  faire  la  division  en  blanc  sur  fond  noir,  et  non  en  noir  sur  fond  blanc;  la 
simple  réflexion  donnera  l'explication  de  ce  choix. 

Dans  toute  mensuration  à  l'image  droite,  il  est  bon  de  choisir  une  distance 

(1)  Pour  de  plus  amples  explications  consultez  le  Compte  rendu  de  la  Clinique  du 
iD'  Landolt,  p.  25  (année  1878). 
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<le  projection  aussi  grande  que  possible;  il  faut,  en  effet,  aussi  bien  dans 
la  méthode  à  double  vue  que  dans  la  mensuration  monoculaire,  que  l'état 
d'accommodation  de  l'œil  observateur  soit  le  même  pour  l'examen  du  fond 
de  l'œil  et  pour  celui  du  plan  de  projection.  Sans  cela,  l'observation  devient 
excessivement  pénible  et  fatigante,  à  cause  du  changement  incessant  de 
l'accommodation,  dont  l'observateur  a  besoin  pour  comparer  les  deux  images. 


FiG.  215. 


Or,  si  le  plan  de  projection  est  très-éloigné,  l'observateur  peut  relâcher 
presque  entièrement  son  accommodation  et  examiner  le  fond  de  l'œil  avec 
le  verre  correcteur  de  celui-ci;  condition  indispensable  pour  l'application  de 
nos  formules.  Si  le  plan  de  projection  est  plus  rapproché,  l'observateur  le 
verra  avec  un  effort  d'accommodation,  et  devra  donc  se  considérer  comme 
myope  de  courbure  pour  l'examen  du  fond  de  l'œil. 
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Pour  que  les  résultats  des  calculs  fussent  rigoureusement  exacts,  il 
faudrait  évidemment  connaître,  outre  l'état  de  réfraction  de  l'œil  examiné,  la 
cause  de  l'amétropie,  lorsqu'elle  existe.  Mais,  dans  la  plupart  des  cas,  si 
l'on  considère  l'amétropie  comme  produite  par  des  différences  de  l'axe 
optique,  les  résultats  obtenus  seront  suffisamment  exacts.  Dans  tous  les  cas, 
ce  procédé  est  applicable  aux  mensurations  relatives.  Il  peut  en  cela  rendre 
de  véritables  services,  en  permettant  de  contrôler  d'une  façon  certaine  l'ac- 
croissement ou  la  diminution  des  productions  pathologiques  du  fond  de  l'œil. 
Il  est  évident  que,  pour  des  observations  de  ce  genre,  il  suffit  de  mesurer  et 
de  comparer  les  images,  sans  calculer  la  grandeur  réelle  de  leurs  objets. 

Pour  la  mensuration  des  objets  du  fond  de  l'œil,  nous  donnerons  la  descrip- 
tion d'une  méthode  de  Donders  dans  le  chapitre  qui  traite  des  ophthalmo- 
scopes  en  particulier.  On  y  trouvera  aussi  une  méthode  due  à  M.  Schneller, 
pour  la  mensuration  de  V image  renversée.  On  pourrait  également  employer 
à  cet  usage  l'ophlhalmoscope  de  Liebreich,  auquel  on  apporterait  une  petite 
modification  (1).  Une  des  extrémités  de  cet  ophthalmoscope  est  disposée  de 
manière  à  pouvoir  s'appliquer  sur  l'orbite.  Elle  renfermerait  une  lentille 
de  15  D,  par  exemple,  placée  à  une  distance  constante  de  l'œil.  L'autre  ex- 
trémité du  tube,  où  l'observateur  place  son  œil,  présente  une  ouverture  laté- 
rale destinée  à  faire  tomber  la  lumière  sur  un  miroir  d'ophthalmoscope  qui 
y  est  fixé.  L'image  renversée  se  produit  entre  la  lentille  et  le  miroir.  On 
introduirait  dans  cette  partie  de  l'instrument  un  diaphragme  portant  un 
réseau  quadrillé  et  fixé  par  une  vis  mobile  dans  une  rainure  pratiquée  sur 
la  paroi  du  tube.  Cette  seule  addition  permettrait  d'aoïener  cet  écran  à  l'en- 
droit où  se  forme  l'image  renversée,  et  d'obtenir  à  la  fois  l'évaluation  pré- 
cise de  la  distance  de  l'image,  indiquée  par  une  échelle  gravée  sur  la  paroi 
du  cylindre,  et  la  grandeur  de  cette  image  directement  déterminable  parle 
quadrillage  du  réseau.  Le  calcul  de  la  grandeur  de  l'objet,  d'après  celle  de 
l'image,  se  ferait  ensuite  très-facilement,  en  appliquant  les  formules  que  nous 
avons  données  au  paragraphe  131. 

nÉTERMINATION  DE  LA  RÉFRACTION  A  l'AIDE   DE  l'oPHTHALMOSCOPE. 

§  13i.  La  marche  des  rayons  incidents  et  celle  des  rayons  émergents  de 
l'œil  dépendent  de  l'état  de  réfraction  de  ce  dernier.  Les  rayons  incidents 
éclairent  l'œil;  les  rayons  émergents  produisent  les  images  ophthalmosco- 
piques.  Or,  la  réfraction  de  l'œil  influe  sur  la  marche  de  la  lumière  que 
nous  projetons  dans  l'œil  aussi  bien  que  sur  celle  qui  forme  les  images 
opiitlialmoscopiques.  L'ophthalmoscope  doit,  par  conséquent,  fournir  plu- 
sieurs méthodes  pour  déterminer  l'état  de  réfraction  de  l'œil. 

fl)  Vov.  Le  grossissement  des  images  opJithalmoscopiques  (page  78),  par  E.  Landolt. 
Paris,  1874. 
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Rappelons  d'abord  la  marche  de  la  lumière  incidente  à  l'aide  de  laquelle 
nous  éclairons  l'œil. 

Les  rayons  se  réunissent  sur  la  rétine,  ou  en  arrière,  ou  en  avant,  on 
aura  ainsi  une  image  nette  ou  diffuse  de  la  flamme  sur  le  fond  de  l'œil  exa- 
miné, suivant  son  état  de  réfraction.  Nous  avons  vu  que  nous  devons  rendre 
la  lumière  incidente,  parallèle,  convergente  ou  divergente,  selon  la  nature 
de  la  réfraction  de  l'œil  examiné,  pour  obtenir  une  image  nette  ou  diffuse 
de  la  source  lumineuse,  et  qu'il  faut  varier  le  degré  de  convergence  et  de 
divei'gence,  d'après  le  degré  de  l'amétropie  de  l'œil  examiné. 

Pour  ce  qui  est  des  images  du  fond  de  l'œil,  l'influence  de  l'état  de  réfraction 
se  fait  sentir  de  plusieurs  manières  dans  la  production  de  son  image  ophtbal- 
moscopique,  aussi  bien  pour  l'image  droite  que  pour  l'image  renversée. 

Pour  voir  l'image  droite,  nous  avons  besoin  de  lentilles  correctrices  de 
différentes  forces,  suivant  le  degré  de  réfraction  de  l'œil  examiné.  Ces  len- 
tilles peuvent  donc  nous  servir  à  déterminer  la  réfraction  de  cet  œil. 

Nous  avons  aussi  trouvé  des  différences  dans  le  grossissement  de  l'image 
droite  selon  la  nature  et  le  degré  de  l'amétropie  de  l'œil  examiné.  La  gran- 
deur de  l'image  droite  est  donc  un  troisième  moyen  qui  permet  de  déter- 
miner la  réfraction  de  l'œil. 

L'image  renversée  obtenue  à  l'aide  de  la  même  lentille  convexe  placée  à  la 
même  distance  de  l'œil  examiné,  se  produit,  comme  nous  l'avons  prouvé,  à 
des  distances  qui  varient  avec  la  réfraction  de  celui-ci,  plus  près  de  la  len- 
tille dans  la  myopie,  dans  son  loyer  dans  l'emmétropie,  et  au  delà  de  son 
foyer  dans  l'hypermétropie.  Cette  distance  est  encore  proportionnelle  au 
degré  de  l'amétropie.  La  distance  de  l'image  renversée  nous  donne  donc  un 
quatrième  moyen  de  détermination  de  la  réfraction. 

Enfin,  la  grandeur  de  l'image  renversée  change  avec  l'état  de  réfraction, 
et,  par  cela  même,  fournit  une  cinquième  méthode  pour  résoudre  notre 
problème. 

Nous  avons  donc  pour  déterminer  la  réfraction  d'un  œil  à  l'aide  de  l'opli- 
thalmoscope  : 
L  Lumière  incidente  : 

1"  Netteté  de  l'image  de  la  source  lumineuse  sur  le  fond  de  l'œil 
examiné. 

II.  Lumière  émergente  :  '  •  ' 

A.  Image  droite  : 

2°  Lentille  correctrice  nécessaire  pour  voir  l'image  droite  ; 
3°  Grossissement  de  l'image  droite. 

B.  Image  renversée  : 

4"  Endroit  où  se  forme  l'image  renversée; 
5°  Grandeur  de  l'image  renversée. 
Laquelle  de  ces  méthodes  choisirons-nous  pour  déterminer  la  réfrac- 
tion de  l'œil?  Celle  évidemment  qui,  pour  les  divers  degrés  de  réfraction, 
donne  les  différences  les  plus  grandes  et  les  plus  faciles  à  apprécier. 
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Passons  successiveaieiit  en  revue  ces  méthodes  pour  nous  rendre  compte 
de  celle  qui  remplit  le  mieux  ces  conditions. 

I.  Lumière  incidente.  —  1"  Si  les  rayons  lumineux  à  l'aide  desquels  nous 
éclairons  l'œil  sont  parallèles,  soit  que  nous  nous  servions  d'un  miroir  plan 
et  de  la  lumière  solaire,  soit  que  la  lampe  qui  nous  fournit  la  lumière  se  trouve 
au  foyer  d'une  lentille  convexe  ou  d'un  miroir  concave,  et  si  nous  obtenons 
une  image  nelte  de  la  source  lumineuse  sur  le  fond  de  l'œil,  ce  dernier  est 
emmétrope.  Au  contraire,  nous  aurons  une  image  diffuse  dans  l'amétropie. 

Si  les  rayons  incidents  sont  divergents,  c'est-à-dire  si  nous  nous  servons 
d'un  simple  miroir  plan  et  d'une  lampe  placée  à  une  distance  voulue,  et  que 
l'image  de  la  flamme  qui  se  produit  soit  nette,  nous  conclurons  que  nous 
avons  affaire  à  une  myopie,  et  la  distance  qui  sépare  Vœ'û  de  la  flamme  ou 
plutôt  de  son  image  réfléchie  par  le  miroir,  nous  indiquera  directement  le 
degré  de  la  myopie.  En  effet,  la  source  lumineuse  coïncide  dans  ce  cas  avec 
le  pimctum  remokim  de  l'œil  myope. 

Soit,  par  exemple,  la  distance  de  la  lampe  au  miroir  =  40  centimètres,  celle 
du  miroir  à  l'œil  examiné  —  10  centimètres;  la  myopie  sera  de  2  D,  parce  que 
les  rayons  paraissent  provenir  d'un  point  situé  à  40  -f-  10  =  50  centimètres 
en  avant  de  l'œil,  et  qu'un  œil  dont  [epunctum  remotum  est  situé  à  50  cen- 
timètres a  une  myopie  de  2D. 

Lorsque  ni  les  rayons  parallèles,  ni  les  rayons  divergents  ne  donnent  une 
image  nette  de  la  source  lumineuse,  nous  avons  la  certitude  que  l'cfil  exa- 
miné est  hypermétrope;  nous  déterminerons  alors  le  degré  de  l'hypermé- 
tropie en  donnant  à  la  lumière  incidente  une  convergence  telle,  que  l'image 
de  la  source  lumineuse  se  dessine  nettement  au  fond  de  l'œil  examiné. 

On  produit  des  rayons  convergents  en  plaçant  la  source  lumineuse  au  delà 
du  foyer  d'un  miroir  concave  ou  au  delà  du  foyer  d'une  lentille  convexe, 
interposée  entre  la  lumière  et  le  miroir  plan. 

Ainsi,  soit  la  dislance  (/)  de  la  lumière  au  miroir  concave  =  40  centi- 
mètres ;  la  distance  focale  (f)  de  celui-ci  =  20  centimètres  et  la  distance  du 
miroir  à  l'œil  examiné  =  2  centimètres.  Si  l'image  de  la  flamme  apparaît 
nette  au  fond  de  ce  dernier,  nous  dirons  : 

1    i  - 1 

1  1  -  L 

~  40  15 
/'  =  40  centimètres. 

Ainsi  les  rayons  lumineux  réfléchis  par  le  miroir  concave  convergent  vers 
un  point  situé  à  40  centimètres  de  celui-ci,  et,  si  la  distance  du  miroir  à 
l'deil  est  de  2  centimètres,  le  punctum  remotum  doit  se  trouver  à  40  —  2 
—  38  centimètres  en  arrière  de  l'œil.  Son  hypermétropie  sera  donc  : 
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Pour  mieux  juger  de  la  netteté  de  l'image  rétinienne  on  choisira  comme 
source  lumineuse,  non  pas  une  simple  flamme,  mais  un  objet  de  contours 
plus  nets,  par  exemple  un  verre  dépoli,  sur  lequel  on  aura  tracé  des  lignes 
noires,  et  qu'on  placera  devant  une  lampe. 

Il  n'est  pas  douteux  que  les  dilïérences  dans  la  distance  nécessaire  à  la 
lumière  éclairante  pour  produire  une  image  nette  sur  le  fond  de  l'œil  exa- 
miné, ne  soient  assez  grandes  pour  permettre  la  détermination  de  la  réfraction. 
Mais,  pour  juger  de  la  netteté  de  l'image  rétinienne,  il  faut  que  l'œil  de  l'ob- 
servateur soit  adapté  pour  le  fond  de  l'œil  qu'il  examine.  Pour  cela  nous  avons 
besoin  de  lentilles  correctrices  qui,  elles-mêmes,  dépendent  de  la  réfraction 
de  l'œil  examiné.  Il  serait  donc  plus  simple  de  se  servir  uniquement  des 
lentilles  correctrices,  nécessaires  pour  voir  nettement  le  fond  de  l'œil,  que  de 
l'image  rétinienne  de  la  lumière  éclairante. 

2°  Lentilles  correctrices  nécessaires  pour  voir  l'image  droite.  —  Si  nous 
supposons  emmétrope  et  dépourvu  d'accommodation  l'œil  de  l'examinateur, 
il  lui  faut,  pour  distinguer  nettement  le  fond  d'un  autre  œil  à  l'image  droite, 
une  lentille  correctrice  qui  corresponde  à  l'état  de  réfraction  de  l'œil  exa- 
miné. Et,  de  même  que  dans  la  détermination  simultanée  de  l'acuité  visuelle 
et  de  la  réfraction,  nous  cherchons  la  lentille  qui  permet  à  l'œil  examiné  de 
voir  nettement  à  distance,  de  même  nous  cherchons,  dans  la  détermination 
ophthalmoscopique  de  la  réfraction,  la  lentille  qui  nous  fournit  l'image  la 
plus  nette  du  fond  de  l'œil  examiné. 

3°  Grossissement  de  Vimuge  droite.  —  Nous  avons  obtenu  des  différences 
de  grossissement  de  l'image  droite  pour  les  divers  états  de  réfraction  de  l'œil, 
mais  ces  différences  sont  assez  difficiles  à  apprécier  lorsque  les  différences 
de  réfraction  sont  peu  notables.  En  tous  les  cas  nous  avons  dans  les  lentilles 
correctrices,  nécessaires  pour  voir  l'image  droite,  un  moyen  plus  simple  et 
plus  exact  pour  la  détermination  de  la  réfraction. 

Enfin,  le  fond  de  l'œil  ne  possédant  pas  d'objets  de  grandeur  constante,  et 
le  grossissement  de  l'image  droite  n'étant  que  le  l'apport  de  la  grandeur  de 
l'objet  à  celle  de  son  image,  le  grossissement  de  l'image  droite  est  un  moyen 
qu'on  ne  peut  employer  avantageusement  pour  déterminer  le  degré  de  la 
réfraction  d'un  œil.  Nous  verrons  cependant  que,  dans  la  détermination  de 
l'astigmatisme,  la  grandeur  de  l'image  droite,  comparée  à  celle  de  l'image 
renversée,  nous  fournit  des  indications  très-précieuses  pour  le  diagnostic  de 
cette  anomalie  de  la  réfraction. 

4°  Image  renversée.  —  L'endroit  où  se  forme  l'image  renversée,  en  d'autres 
termes,  la  distance  qui  la  sépare  de  la  lentille  à  l'aide  de  laquelle  on  la  pro- 
duit, peut  servir  à  déterminer  la  réfraction.  Pour  avoir  des  diflerences  suf- 
fisamment appréciables,  on  pourrait  prendre  une  lentille  relativement  faible, 
par  exemple  le  n"  10  D,  qu'on  fixerait  dans  un  tube  semblable  à  celui  de 
l'ophthalmoscope  de  Liebreich.  On  donnerait  à  la  lentille  une  distance  con- 
stante de  l'œil  examiné,  et  dans  l'intérieur  du  tube  il  y  aurait  un  écran  mobile, 
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en  verre  dépoli,  sur  lequel  se  produirait  l'image  renversée.  De  la  distance  qui 
sépare  cet  écran  de  la  lentille  convexe,  on  déduirait  facilement  le  degré  de 
réfraction  de  l'œil  examiné. 

C'est  une  expérience  facile,  et  que  j'ai  souvent  répétée  dans  mes  cours 
d'ophtlialmoscopie.  Toutefois,  cette  méthode  est  encore  moins  simple  que 
celle  qui  consiste  à  chercher  les  verres  correcteurs  nécessaires  pour  voir 
l'image  droite. 

5"  Quant  à  la  grandeur  de  T i mage  rencersée,  elle  aurait  sur  celle  de  l'image 
droite  le  grand  avantage  d'être  directement  mensurable. 

A  l'aide  d'une  lentille  convexe  faible,  on  pourrait  rendre  les  différences 
des  diamètres  de  l'image  renversée  assez  grandes,  pour  être  facilement  ap- 
préciables dans  les  divers  état  de  réfraction  de  l'œil  examiné.  Cependant 
nous  rencontrons  encore  ici  la  difficulté  qui  résulte  de  l'absence  d'un  objet 
de  grandeur  constante  au  fond  de  l'œil. 

En  somme,  après  avoir  passé  en  revue  les  méthodes  qui  pourraient  servir 
à  la  détermination  ophthalmoscopique  de  la  réfraction  de  l'œil,  la  préférable, 
selon  nous,  est  celle  qui  consiste  à  chercher  le  verre  correcteur  nécessaire 
pourvoir  le  fond  de  l'œil  examiné.  Nous  allons  exposer  celte  méthode  avec 
plus  de  détails  : 

Détermination  de  la  réfraction  à  faide  de  verres  correcteurs  nécessaires 
pour  voir  l'image  droite.  —  Cette  méthode  consiste  à  chercher  le  degré  de 
réfraction  que  l'on  doit  donner  à  son  propre  œil  pour  pouvoir  examiner  le 
fond  d'un  autre  œil.  Pour  cela  il  faut  que  l'œil  examinateur  aussi  bien  que 
l'œil  examiné  soient  dépourvus  d'accommodation.  Cette  condition  est  du 
reste  exigible  pour  l'œil  examiné  dans  toutes  déterminations  de  la  réfraction; 
seulement  elle  n'est  jamais  aussi  complètement  remplie  que  dans  l'examen 
ophthalmoscopique,  à  moins  que  l'accommodation  ne  soit  paralysée  par 
l'atropine. 

En  effet,  une  personne  examinée  à  l'ophthalmoscope,  dans  une  pièce 
obscure,  relâche  presque  entièrement  son  accommodation,  parce  qu'elle  ne 
trouve  pas  d'objet  qui  excite  sa  fixation.  Quant  à  l'observateur,  il  parvient 
facilement  à  se  rendre  maître  de  son  accommodation  en  s'exerçant,  à  l'aide 
de  prismes,  à  diriger  ses  yeux  parallèlement.  Dans  cette  position  l'accommo- 
dation se  trouve  habituellement  relâchée.  De  plus,  on  fera  bien  de  s'habituer 
à  fixer  des  objets  rapprochés  sans  mettre  en  jeu  son  accommodation,  en  les 
observant  à  travers  une  forte  lentille  convexe. 

L'emmétrope  les  placera  au  foyer  de  la  loupe;  l'amétrope  en  fera  autant 
s'il  est  muni  de  son  verre  correcteur.  Dans  le  cas  contraire,  l'hypermétrope 
portera  l'objet  aussi  loin  que  possible  au  delà  du  foyer  de  la  loupe,  le  myope 
le  placera  en  deçà  du  foyer,  mais  aussi  près  qu'il  le  pourra  de  celui-ci.  Les 
rayons  lumineux  qui  proviennent  de  l'objet  rapproché  ont  alors  la  même 
direction  que  s'ils  provenaient  du  piinctum  remotum  de  l'œil,  et  celui-ci, 
pour  le  voir  nettement,  doit  donc  relâcher  entièrement  son  accommodation. 
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Si  l'observateur  ne  parvenait  pas  à  s'affranchir  de  son  accommodation,  il 
serait  indispensable  qu'il  examinât,  sur  des  yeux  dont  l'état  de  réfraction  ait 
été  préalablement  déterminé  par  un  autre  procédé  ou  par  un  autre  obser- 
vateur, quel  est  le  degré  de  réfraction  qu'il  donne  à  son  œil  dans  l'examen 
ophthalmoscopique,  et  d'en  tenir  compte  dans  la  détermination  de  la  ré- 
Iraclion. 

Il  est  très-important  de  se  rendre  compte  quelle  est  la  partie  du  fond  de 
l'œil  que  l'on  doit  choisir  pour  objet  de  la  détermination  de  la  réfraction. 
Dans  la  grande  majorité  des  cas,  il  s'agit  de  la  réfraction  dans  la  ligne 
visuelle;  on  aura  donc  comme  objet  d'observation  la  macula.  Malheureuse- 
ment, cette  dernière  ne  se  prête  pas  très-bien  à  ces  sortes  d'expériences, 
n'étant  pas  très-nettement  circonscrite  et  ne  présentant  pas  de  forme 
bien  définie,  qui  puisse  permettre  le  contrôle  de  la  plus  ou  moins  grande 
netteté  de  l'image  ophthalmoscopique.  De  plus,  la  lumière  qui  tombe  sur  la 
macula  éblouit  l'œil  examiné,  à  tel  point  que  la  pupille  se  rétrécit  considé- 
rablement. Enfin,  les  reflets  cornéens,  qui  se  produisent  au  sommet  de  la 
cornée,  c'est-à-dire  dans  la  ligne  visuelle,  sont  extrêmement  gênants. 

La  papille  convient  mieux  à  ce  genre  d'observations.  Son  bord  parfaitement 
circonscrit,  ses  vaisseaux  nettement  dessinés,  fournissent  un  objet  très-propre 
à  l'examen.  La  lumière,  qui  frappe  la  papille,  n'est  pas  perçue;  par  consé- 
quent, elle  n'éblouit  pas,  et  le  reflet  cornéen  se  trouve  porté  de  côté,  la  papille 
étant  observée  sous  un  angle  assez  considérable  avec  l'axe  optique.  Seule- 
ment il  faut  se  demander  si  la  réfraction  qui  correspond  à  la  papille,  est  la 
même  que  celle  qui  répond  à  la  macula. 

On  peut  ordinairement,  sans  grande  erreur,  admettre  que  la  macula  et  le 
bord  externe  de  la  papille  sont  au  même  niveau.  Si,  au  contraire,  on  a  affaire 
à  une  excavation  ou  à  une  tuméfaction  du  nerf  optique,  et  surtout  à  un 
staphylôme  postérieur,  il  faut  déterminer  la  réfraction  sur  la  macula  elle- 
même.  Souvent  il  importe  de  déterminer  la  réfraction,  non-seulement  au 
niveau  de  la  macula,  mais  aussi  au  niveau  des  parties  périphériques  de  l'œil. 
Nous  avons,  en  effet,  remarqué  que  cette  réfraction  n'est  pas  la  même  dans 
les  différentes  parties  de  l'œil.  Ainsi,  dans  la  myopie  axile,  le  degré  en  est 
beaucoup  plus  élevé  pour  le  pôle  postérieur  que  pour  les  parties  équatoriales 
et  surtout  pour  les  parties  situées  en  deçà  de  l'équateur. 

Supposons  maintenant  que  :  1°  l'examinateur  et  l'examiné  soient  emmé- 
tropes et  dépourvus  d'accommodation.  Les  rayons  lumineux  qui  sortent  de 
l'œil  observé,  étant  parallèles,  l'examinateur  pourra  les  réunir  sur  sa  rétine, 
quelle-  que  soit  la  distance  qui  sépare  son  œil  de  l'œil  examiné,  pourvu  que 
ce  dernier  soit  bien  éclairé.  Donc,  lorsqu'un  examinateur  emmétrope  voit 
nettement  le  fond  d'un  autre  œil  à  l'image  droite,  et  que  ni  verres  convexes, 
ni  verres  concaves  n'augmentent  la  netteté  de  cette  image,  il  conclura  que 
l'œil  examiné  est  également  emmétrope. 

2°  Si  l'examinateur  emmétrope  obtient  une  image  nette  du  fond  d'un 
autre  œil  à  l'aide  d'un  verre  convexe,  l'œil  examiné  doit  être  hypermétrope. 
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Son  œil,  en  effet,  exige  des  rayons  parallèles;  or,  lorsque  des  rayons  sont 
parallèles  après  avoir  traversé  un  verre  convexe,  ils  ont  dû  être  divergents; 
et  des  rayons  divergents  ne  peuvent  provenir  que  d'un  œil  hypermétrope.  Le 
degré  d'hypermétropie  peut  être  déduit  de  la  distance  focale  du  verre  correc- 
teur et  de  la  distance  qui  le  sépare  de  l'œil  examiné.  Le  foyer  du  verre  con- 
vexe et  le  punctum  remotum  de  l'œil  hypermétrope  doivent  nécessairement 
coïncider,  si  les  rayons,  émanant  de  l'œil,  c'est-à-dire  ayant  la  même  direc- 
tion que  s'ils  provenaient  du  punctum  remotum,  sont  parallèles  après  avoir 
traversé  la  lentille  convexe.  Mais,  comme  la  lentille  correctrice  se  ti'ouve  tou- 
jours à  une  certaine  distance  de  l'œil  en  observation,  sa  distance  focale  n'est 
pas  exactement  égale  à  celle  qui  sépare  le  punctum  remotum  de  l'œil  exa- 
miné; elle  est  plus  longue  que  celle-ci  de  l'espace  compris  entre  la  lentille 
et  l'œil  examiné. 

Ainsi,  lorsqu'un  emmétrope  a  besoin  pour  examiner  le  fond  d'un  autre 
œil  d'une  lentille  convexe  de  44  centimètres  de  distance  focale  (2,25  D), 
et  que  celle-ci  se  trouve  à  4  centimètres  de  l'œil  examiné,  il  déduira  que  le 
punctum  remotum  de  cet  œil  est  situé  à  44  —  4  =  40  centimètres  derrière 

l'œil  examiné  :  son  hypermétropie  sera  donc  de  ^  =  2,5  D. 

Nous  pouvons  considérer  la  chose  d'une  autre  façon  encore  : 
Pour  qu'un  emmétrope  voie  le  fond  d'un  autre  œil,  il  faut  que  cet  œil  soit 
emmétrope,  et  si,  pour  voir  l'image  droite,  il  est  obligé  d'augmenter  la 
force  réfringente  de  l'œil  examiné  au  moyen  d'un  verre  convexe,  il  saura  que 
la  réfraction  de  cet  œil  est  plus  faible  que  l'emmétropie,  en  un  mot  qu'il  est 
hypermétrope. 

3°  Lorsque  l'examinateur  emmétrope  a  besoin  d'un  verre  concave  pour  voir 
nettement  le  fond  d'un  autre  œil,  ce  dernier  doit  être  m.yope.  En  effet,  les 
rayons  lumineux  qui,  après  avoir  passé  à  travers  une  lentille  concave,  sont 
devenus  parallèles,  comme  ils  doivent  l'être  pour  que  l'œil  emmétrope  les 
réunisse  sur  sa  rétine,  ont  été  convergents  avant  d'entrer  dans  la  lentille.  Or, 
des  rayons  convergents  ne  peuvent  provenir  que  d'un  œil  myope  vers  le 
punctum  remotum  duquel  ils  convergent.  Ce  punctum  remotum  est  donc 
situé  à  une  distance  de  l'œil  examiné  égale  à  la  somme  de  la  distance  focale 
de  la  lentille  concave  et  de  celle  qui  la  sépare  de  l'œil  examiné. 

Supposons  que  le  verre  correcteur  concave  ait  18  centimètres  de  distance 
focale  (5,5  D),  et  qu'il  soit  à  2  centimètres  de  l'œil  examiné;  les  rayons,  en 
quittant  l'œil,  ont  une  convergence  vers  le  punctum  remotum,  situé  à 

18  +  2  =  20  centimètres:  la  myopie  est  donc  de  ^  =  5D. 

Lorsque  l'ophthalmoscope  se  trouve  aussi  près  de  l'œil  examiné  que  le  verre 
correcteur  avec  lequel  nous  déterminons  l'amétropie,  d'après  la  méthode 
usuelle,  dite  de  Donders  {détermination  simultanée  de  Vacuité  visuelle  et 
de  la  réfraction),  on  peut  négliger  la  distance  qui  sépare  l'ophthalmoscope 
de  l'œil,  et  le  numéro  du  verre  correcteur  peut  être  considéré  comme  indi- 
quant direcSemcnt  le  degré  de  l'amétropie.  Ainsi,  un  emmétrope  qui  voit  net- 
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temeiit  le  fond  de  l'œil  examiné  avec  le  concave  2  D,  admettra  que  cet  œil 
a  une  myopie  de  2  D.  Nous  ferons  dans  ce  cas  le  raisonnement  suivant  : 
Pour  qu'un  emmétrope  voie  nettement  le  fond  d'un  autre  œil,  celui-ci  doit 
être  également  emmétrope.  L'œil  examiné  est  donc  devenu  emmétrope  par 
l'addition  d'une  lentille  concave  de  2  D;  cette  lentille  diminue  la  force  réfrin- 
gente de  l'œil  examiné;  elle  est  donc  de  2D  plus  forte  que  l'emmétropie;  en 
d'autres  termes,  l'œil  a  une  M  de  2  D. 

Lorsque  V œil  examinateur  est  hypermétrope,  il  doit  corriger  par  une  len- 
tille positive  le  degré  de  son  amétropie,  s'il  veut  réunir  sur  la  rétine  des 
rayons  parallèles,  de  même  s'il  veut  voir  nettement  le  fond  d'un  œil  emmé- 
trope. Ainsi,  un  hypermétrope  de  2  D  saura  qu'un  a^I  examiné  est  emmé- 
trope chaque  fois  qu'il  voit  le  fond  d'un  œil  à  l'aide  de  son  verre  correcteur 
de  2  D. 

Si  l'hypermétrope,  pour  examiner  le  fond  d'un  autre  œil,  a  besoin  d'une- 
lentille  convexe  plus  forte  que  ne  l'exige  son  hypermétropie,  l'œil  examiné 
est  également  hypermétrope,  car,  dans  ce  cas,  l'examinateur  est  vis-à-vis  de 
l'examiné  dans  les  mêmes  conditions  qu'un  emmétrope  qui  emploie  un  verre 
convexe.  Aussi  trouve-t-on  le  degré  de  l'hypermétropie  de  la  même  façon 
dans  les  deux  cas.  En  soustrayant  de  la  lentille  correctrice  la  partie  qui  sert 
à  la  correction  de  l'hypermétropie  de  l'examinateur,  c'est-à-dire  à  le  rendre 
emmétrope,  la  distance  focale  de  la  lentille  convexe  qui  reste  indique 
l'endroit  où  se  trouve  le  punctum  remotum  de  l'œil  examiné. 

Supposons  qu'un  examinateur  hypermétrope  de  2  D  ait  besoin  d'une  len- 
tille convexe  de  5  D  pour  voir  nettement  le  fond  d'un  autre  œil.  De  ces  5  D, 
2  servent  à  corriger  l'hypermétropie  de  l'examinateur,  5  — -2  =  30  l'hy- 
permétropie de  l'examiné.  Le  punctum  remotum  de  ce  dernier  est  donc 

situé  à  ^  =  333  millimètres  derrière  la  lentille  correctrice,  et  si  celle-ci  se 

trouve  à  20  millimètres  en  avant  de  l'œil  examiné,  le  punctum  remotum 
est  à  333  —  20  =313  millimètres  en  arrière  de  cet  œil;  son  hypermétropie 

réelle  serait  donc  de  3-jj=  3,19  D. 

Il  est  d'ailleurs  plus  simple  de  considérer  le  nombre  des  dioptries  qui  ne 
servent  pas  à  corriger  l'hypermétropie  de  l'examinateur  comme  indiquant 
directement  le  degré  de  l'hypermétropie  de  l'examiné. 

Si  l'examinateur  hypermétrope  a  besoin  d'une  lentille  convexe  plus  faible 
que  son  amétropie,  l'œil  examiné  est  myope,  car  si  l'hypermétrope  cor- 
rige seulement  une  partie  de  son  amétropie,  il  lui  reste  un  certain  degré 
d'hypermétropie,  et,  s'il  voit  néanmoins  nettement,  cela  prouve  que  les 
rayons  provenant  de  l'œil  examiné  convergent,  c'est-à-dire  qu'ils  émanent 
d'un  œil  myope.  L'excès  de  l'hypermétropie  de  l'examinateur  peut  alors  être 
considéré  comme  égal  au  degré  de  la  myopie  de  l'œil  examiné. 

Si  notre  hypermétrope  de  2  D  voit  déjà  nettement  avec  le  verre  convexe  1  D, 
il  lui  reste  2  —  1  =  1D  d'hypermétropie.  La  myopie  de  l'œil  examiné  est 
donc  de  1  D.  En  effet,  un  hypermétrope  de  1  D  a  besoin  de  rayons  conver- 
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géant  à  une  distance  de  100  millimètres  en  arrière  de  son  œil  ;  mais  des 
rayons  de  cette  nature  ne  peuvent  provenir  que  d'un  œil  myope  dont  le 
punctum  reniotim  est  situé  à  1  mètre  en  avant  de  lui. 

En  tenant  compte  de  la  distance  qui  sépare  le  verre  convexe  des  yeux  exa- 
minateur et  examiné,  nous  pourrions  dire,  avec  plus  d'exactitude,  que  les 
rayons  lumineux  qui  quittent  le  verre  convexe  1  D  convergent  vers  un  point 
situé  à  100  centimètres  en  arrière  de  celte  lentille.  Si  celle-ci  se  trouve  à  1  cen- 
timètre de  l'œil  examinateur,  son  punctum  remotuni  est  situé  à  100 — 1 

=  99  centimètres  de  sa  cornée  ;  son  hypermétropie  est  donc  de         ,01  D  ;  et, 

si  le  verre  convexe  se  trouve  à  2  centimètres  de  l'œil  examiné,  les  rayons  con- 
vergent vers  un  point  situé  à  100  -|-  2  =  102  millimètres  en  avant  de  la  cornée 

de  cet  œil.  La  myopie  est  donc  de      D  =  0,98  D. 

La  myopie  de  l'œil  examiné  est  donc  en  réalité  un  peu  moins  élevée  que 
l'hypermétropie  de  l'œil  examinateur.  La  différence  est  d'autant  plus  consi- 
dérable que  la  dislance  qui  sépare  les  deux  yeux  de  la  lentille  convexe  est  plus 
grande  et  que  le  degré  de  l'amétropie  est  plus  élevé. 

Le  raisonnement  que  nous  venons  de  faire  pour  l'hypermétrope  qui  cor- 
rige seulement  une  partie  de  son  amétropie  à  l'aide  d'un  verre  convexe  plus 
faible  que  ne  comporte  le  degré  de  son  amétropie,  est  directement  applicable 
au  cas  où  l'examinateur  hypermétrope  n'a  pas  besoin  de  lentille  convexe 
pour  voir  le  fond  d'un  autre  œ'ii. 

En  effet,  s'il  ne  faut  à  l'hypermétrope  ni  verre  convexe  ni  effort  d'accom- 
modation pour  voir  le  fond  d'un  autre  œil,  cet  œil  est  myope,  et  son  punctum 
remotum  doit  coïncider  avec  le  punctum  remotum  de  l'œil  hypermétrope 
examinateur. 

Ainsi,  soit  le  punctum  remotum  de  l'hypermétrope  situé  à  40  centimètres 
en  arrière  de  son  œil  (2,5  D),  soit  la  distance  qui  sépare  son  œil  de  l'œil  exa- 
miné 44  millimètres  :  le  punctum  remotum  de  l'œil  examiné  sera  situé  à  400 

-\-M=4:4:i  millimètres  en  avant  de  l'œil  myope.  La  myopie  sera  donc  de 

=  2,25  D.  On  voit  que  dans  le  cas  d' amétropie  faible,  malgré  une  dislance 
même  très-considérable  entre  l'œil  examinateur  et  l'œil  examiné,  la  diffé- 
rence de  réfraction  entre  l'un  et  l'autre  n'est  pas  très-considérable. 

Si  l'examinateur  hypermétrope  a  besoin  d'im  verre  concave  pour  examiner 
le  fond  d'un  antre  œil,  cet  œil  est  nécessairement  myope,  et  sa  myojjie  est 
d'un  degré  plus  élevée  que  l'hypermétropie  de  l'examinateur.  En  effet,  l'exa- 
minateur augmente  son  hypermétropie  par  l'addition  d'une  lentille  concave  : 
donc  les  rayons  lumineux,  pour  se  réunir  sur  sa  rétine,  doivent  converger 
plus  que  s'il  n'y  avait  pas  de  lentille  concave. 

Supposons  que  l'examinateur  hypermétrope  de  2  D  ait  besoin  d'une  len- 
tille concave  de  3  D  pour  voir  nettement  le  fond  d'un  antre  ani.  Son  hyper- 
métropie totale  sera  ainsi  de  2-|-3  =  5D.  Il  lui  faut  donc  des  rayons 

qui  convergent  vers  ^-^=  20  centimètres.  Si  le  verre  convexe  se  trouve  à 
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2  centimètres  de  l'œil  examiné,  nous  conclurons  que  les  rayons  provenant 
de  cet  œil  convergent  vers  un  point  situé  à  22  centimètres  en  avant  de  lui. 

Sa  myopie  sera  donc  de  ^  =  4,5  D. 

Admettons  que  V examinateur  soit  myope. 

S'il  voit  nettement  l'image  droite,  en  corrigeant  sa  myopie,  l'œil  examiné 
doit  être  emmétrope,  car  le  verre  concave  rend  emmétrope  l'œil  de  l'exa- 
minateur, c'est-à-dire  il  l'adapte  à  des  rayons  parallèles,  et  des  rayons 
parallèles  ne  peuvent  provenir  que  d'un  œil  emmétrope. 

Si  le  myope  a  besoin  d'un  verre  concave,  inférieur  à  son  degré  de  myopie, 
il  lui  reste  toujours  un  certain  degré  de  myopie,  et  s'il  voit  néanmoins  nette- 
ment le  fond  d'un  œil,  cela  prouve  que  les  rayons  émanent  en  divergeant 
de  l'œil  examiné,  c'est-à-dire  que  cet  œil  est  hypermétrope. 

Le  degré  de  l'hypermétropie  résulte  de  la  distance  focale  antérieure  de  la 
myopie  qui  reste  à  l'examinateur.  11  faut,  en  effet,  comme  dans  le  cas  de 
l'examinateur  hypermétrope,  que  \e  pimctum  remotum  de  l'un  et  de  l'autre 
œil  coïncident. 

S'il  faut  à  un  myope  de  12  D  une  lentille  concave  de  8  D,  pour  voir  net- 
tement l'image  droite  d'un  autre  œil,  il  lui  restera  12  —  8  =  4  D  de  myopie. 
Les  rayons  lumineux  provenant  de  l'œil  examiné  divergent  donc,  en  ren- 
contrant l'œil  myope  muni  de  sa  lentille  concave,  comme  s'ils  provenaient 

d'un  point  situé  à  y  =25  centimètres;  et  si  la  lentille  se  trouve  à  2  centi- 
mètres de  l'œil  examiné,  le  point  de  divergence  est  siti:é  à  25-2  =  23  cen- 
timètres en  arrière  de  cet  œil.  C'est  le  pimctum,  remotum  de  cette  hyper- 
métropie dont  le  degré  est,  par  suite,  de      =  4,34  D. 

Si  l'examinateur  myope  n'a  pas  besoin  de  verre  correcteur  pour  voir  le  fond 
de  l'œil  qu'il  examine  à  l'image  droite,  cet  œil  est  hypermétrope,  et  le  degré  de 
l'hypermétropie  est  un  peu  plus  élevé  que  celui  de  la  myopie  de  l'examina- 
teur; car  la  distance  du  point  d'où  divergent  les  rayons  provenant  de  l'œil 
hypermétrope  examiné  à  la  cornée  de  celui-ci,  est  nécessairement  plus  petite 
que  celle  qui  sépare  ce  même  point  de  la  cornée  de  l'œil  examinateur.  La 
différence  dépend  de  la  distance  qui  sépare  les  deux  yeux. 

Soit  la  myopie  de  l'examinateur  =  8  D,  la  distance  qui  sépare  les  deux 
yeux  =  2  centimètres  :  le  pimctum.  remotum,  de  l'examinateur  est  situé 
à  Y  —  1^  centimètres  en  avant  de  lui;  donc  ce  punctum  remotum  der<Bil 

examinateur  se  trouvera  à  12  —  2  =  10  centimètres  en  arrière  de  la  cornée 
de  l'œil  examiné,  et  l'hypermétropie  sera  =  10  D. 

11  peut  arriver  aussi  que  l'examinateur  myope  ait  besoin  d'une  lentille 
convexe  pour  voir  l'image  droite  de  l'œil  examiné.  Dans  ce  cas  il  augmente 
sa  myopie  de  la  force  du  verre  convexe.  L'œil  examiné  est  donc  encore  hy- 
permétrope, et  son  punctum  remotum  négatif  coïncide  avec  le  punctum 
remotum  positif  de  l'œil  examinateur  muni  de  son  verre  convexe. 

Si  l'examinateur  a  une  myopie  de  3  D  et  qu'il  emploie,  pour  voir  nettement, 
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le  convexe  1,5  D,  sa  myopie  sera  devenue  d  -\-  i,b  =  4,5  D  ;  son  piinctum 
remotum  se  trouvera  donc  à  22  centimètres  en  avant  de  sa  cornée,  et  si  la 
distance  de  l'œil  examiné  au  verre  convexe  est  =2  centimètres,  le  punctum 
remotum  de  ce  dernier  est  situé  à  22  — 2=20  centimètres  en  arrière  de  lui. 
Son  hypermétropie  est  donc  de  5  D. 

Enfin,  si  l'examinateur  myope  a  besoin  d'une  lentille  concave  plus  forte 
que  n'exige  sa  myopie,  pour  voir  l'image  droite,  l'œil  examiné  est  également 
myope.  L'examinateur,  par  l'excès,  de  correction  de  sa  myopie,  s'est  rendu 
hypermétrope,  c'est-à-dire  qu'il  s'est  adapté  à  des  rayons  convergents  qui  ne 
peuvent  provenir  que  d'un  œil  myope. 

Si  la  myopie  de  l'examinateur  est  de  5  D,  et  s'il  se  sert  d'une  lentille 
concave  de  8  D,il  se  donne  une  hypermétropie  de  8  —  5  =  3D.  Par  consé- 
quent, les  rayons  qui  proviennent  de  l'œil  examiné  convergent  vers  un  point 
situé  à  33  centimètres  en  deçà  du  verre  correcteur,  et  si  celui-ci  se  trouve  à 
2  centimètres  de  l'œil  examiné,  le pwwcfMm  remotum.  est  situé  à  33 — 2  =  31 

centimètres  en  avant  de  cet  œil.  La  myopie  est  donc  de      =  3,2  D. 

En  pratique,  et  dans  les  degrés  faibles  d'amétropie,  on  n'a  d'ailleurs 
pas  besoin  de  tenir  compte  de  la  distance  qui  sépare  Fœil  examiné  de 
l'œil  examinateur,  surtout  si  les  deux  sont  aussi  rapprochés  que  possible, 
comme  cela  est  indiqué  dans  l'intérêt  de  l'éclairage  et  du  champ  de  l'obser- 
vation. 

Dans  ce  cas,  l'emmétrope  prendra  les  numéros  du  verre  correcteur  comme 
expi'ession  du  degré  de  l'amétropie  de  l'œil  qu'il  examine.  L'examinateur 
hypermétrope  aura  à  soustraire  du  verre  correcteur  le  nombre  de  dioptries 
positives  dont  il  a  besoin  pour  corriger  son  hypermétropie;  le  reste  repré- 
sentera le  degré  d'amétropie  de  l'œil  examiné.  L'examinateur  myope,  au 
contraire,  ajoutera  au  numéro  du  verre  correcteur  le  nombre  des  dioptries 
que  représente  son  excès  de  réfraction  ;  la  somme  sera  considérée  comme 
représentant  le  degré  de  l'amétropie  de  l'œil  examiné. 

DÉTERMINATION  DE  l'astIGMA-TISME  A  l'aIDE  DE  l'oPHTHALMOSCOPE. 

Lorsque  deux  méridiens  de  l'œil  ont  une  réfraction  différente,  chacun  des 
deux  méridiens  donne  lieu  aux  mêmes  phénomènes  ophthalmoscopiques 
qu'un  œil  doué  d'un  état  correspondant  de  réfraction.  L'image  ophthalmo- 
scopique  diffère  donc,  sous  plusieurs  rapports,  dans  les  deux  méridiens  iné- 
gaux. Si,  par  exemple,  la  réfraction  de  l'œil  est  plus  forte  dans  le  méridien 
vertical  que  dans  le  méridien  horizontal,  l'examinateur  aura  besoin  d'une 
force  réfringente  positive  moins  forte,  pour  voir  les  bords  supérieur  et  infé- 
rieur de  la  papille,  à  l'image  droite,  que  pour  voir  les  bords  latéraux. 

En  même  temps,  le  grossissement  de  l'image  droite  sera  plus  considé- 
rable dans  le  sens  vertical  que  dans  le  sens  horizontal  ;  la  papille  paraîtra, 
par  exemple,  relativement  plus  haute  que  large. 
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Le  contraire  a  lieu  pour  l'image  renversée,  et,  de  même  que  le  grossisse- 
ment de  l'image  renversée  est  moins  considérable  pour  la  myopie  que  pour 
l'hypermétropie,  et  moins  considérable  pour  une  hypermétropie  faible  que 
pour  une  hypermétropie  forte,  de  même  les  objets  vus  à  travers  un  méridien 
plus  réfringent,  fournissent  une  image  renversée  plus  petite  que  celle  formée 
par  un  méridien  moins  réfringent.  De  plus,  la  grandeur  de  l'image  renversée 
varie  inégalement  dans  différents  diamètres,  suivant  l'éloignement  ou  le 
rapprochement  de  la  lentille  convexe.  Lorsqu'on  éloigne  ou  qu'on  rapproche 
successivement  la  lentille  convexe,  la  dimension  de  l'image  renversée  aug- 
mente et  diminue  plus  rapidement  dans  le  méridien  le  plus  réfringent  et 
lice  versa. 

De  plus,  la  distance  qui  sépare  l'image  renversée  de  la  lentille  sera  plus 
grande  pour  l'image  formée  par  le  méridien  le  moins  réfringent  que  pour 
celle  du  méridien  le  plus  réfringent. 

Enfin,  c'est  encore  un  fait  caractéristique  de  l'œil  astigmate  que  les  objets 
extérieurs  forment  sur  la  rétine  des  images  plus  ou  moins  nettes  suivant  les 
différents  méridiens.  On  peut  s'en  assurer  directement  par  l'examen  ophthal- 
moscopique,  et  diagnostiquer  ainsi  l'astigmatisme. 

Tous  ces  symptômes  ophthalmoscopiques  ont  leur  importance  dans  la 
détermination  de  l'astigmatisme. 

La  présence  de  cette  anomalie  de  la  réfraction  se  révèle  déjà,  lorsque  l'on 
considère  seulement  la  netteté  des  différentes  parties  de  l'image  droite  :  si 
l'on  voit,  par  exemple,  nettement  à  la  fois  les  bords  supérieur  et  inférieur 
de  la  papille,  ainsi  que  les  vaisseaux  rétiniens  horizontaux,  tandis  que  les 
bords  latéraux  et  les  vaisseaux  verticaux  paraissent  confus,  on  peut  admettre 
avec  certitude  la  présence  de  l'astigmatisme.  Lorsque  ce  phénomène  change, 
c'est-à-dire  que  les  contours  verticaux  deviennent  nets,  tandis  que  les  hori- 
zontaux se  confondent  à  la  suite  d'un  effort  d'accommodation  ou  par  l'em- 
ploi d'un  verre  correcteur  plus  convexe  ou  moins  concave,  on  sait  que  le 
méridien  vertical  possède  un  degré  de  réfraction  plus  fort  que  le  méridien 
horizontal. 

En  effet,  en  observant  les  vaisseaux  rétiniens  d'un  œil  astigmate,  vaisseaux 
qui  se  dirigent  dans  différentes  directions,  on  se  trouve  dans  les  mêmes 
conditions  qu'en  regardant,  à  travers  un  verre  cylindrique,  une  figure  com- 
posée de  lignes  radiées.  Les  lignes  perpendiculaires  au  méridien  pour  lequel 
on  est  adapté,  paraissent  nettes,  les  autres  indistinctes,  surtout  celles  qui 
sont  parallèles  au  méridien  corrigé.  Quand  on  change  d'adaptation,  le  phé- 
nomène change  également. 

Si  une  partie  quelconque  du  fond  de  l'œil  avait  une  forme  constante,  si, 
par  exemple,  la  papille  était  circulaire,  la  forme  seule  de  l'image  droite  suf- 
firait pour  faire  le  diagnostic  de  l'astigmatisme.  La  papille  paraîtrait  ovale,  à 
grand  axe  parallèle  au  méridien  de  la  plus  forte  courbure. 

Mais,  puisque  la  papille  est  souvent  déjà  ovale  à  l'état  normal,  et  qu'aucune 
partie  du  fond  de  l'œil  ne  possède  une  forme  constante,  le  diagnostic  de 
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l'astigmatisme  n'est  pas  possible  à  l'aide  du  seul  grossissement  de  l'image 
droite.  Il  en  est  autrement  lorsque  l'on  compare  le  grossissement  de  l'image 
droite  à  celui  de  l'image  renversée. 

C'est  ce  principe  qui  nous  fournit  la  méthode  la  plus  sûre  pour  le  diagnos- 
tic de  l'astigmatisme.  Si  l'on  trouve,  par  exemple,  que  la  forme  de  la  papille, 
allongée  verticalement  dans  l'image  droite,  devient  plus  arrondie  ou  même 
ovale,  à  grand  axe  horizontal,  dans  l'image  renversée,  on  sait  que  la  réfrac- 
tion est  plus  forte  dans  le  méridien  vertical  que  dans  le  méridien  horizon- 
tal. En  effet,  une  réfraction  plus  forte  donne  un  grossissement  plus  consi- 
dérable à  l'image  droite,  et  un  grossissement  plus  faible  à  l'image  renversée. 
On  peut  également  se  servir,  comme  point  de  repère,  d'autres  objets  du  fond 
de  l'œil,  par  exemple,  des  vaisseaux  rétiniens,  conformément  au  principe  que 
nous  avons  exposé  plus  haut. 

M.  Javal  a  proposé,  pour  diagnostiquer  l'astigmatisme,  de  se  servir  unique- 
ment de  l'image  renversée,  en  faisant  varier  la  distance  de  la  lentille  à  l'œil, 
autant  que  cela  peut  se  faire  sans  que  le  champ  qu'on  domine  devienne  plus 
petit  que  la  papille.  S'il  y  a  astigmatisme,  l'image  de  la  papille  se  déforme 
pendant  ce  mouvement,  et  affecte  un  allongement  en  sens  inverse  aux  deux 
extrémités  de  la  course  de  la  lentille. 

Dans  un  œil  normal,  l'image  renversée  conservera  sa  forme,  bien  que  sa 
grandeur  varie  avec  la  distance  de  la  lentille  qui  produit  cette  image.  Au 
contraire,  lorsque  l'œil  est  astigmate,  la  forme  de  la  papille  change  en  même 
temps  que  sa  grandeur,  lorsqu'on  écarte  ou  qu'on  rapproche  la  lentille  po- 
sitive. 

BI.  Giraud-Teulon,  en  calculant  l'influence  de  la  distance  de  la  lentille 
positive  sur  la  grandeur  de  l'image  renversée,  arrive  aux  conclusions  sui- 
vantes : 

Lorsque  la  lentille  est  très-rapprochée  de  l'œil  examiné,  le  maximum  de 
grossissement  de  l'image  renversée  correspond  au  méridien  dont  la  réfrac- 
tion est  la  plus  faible. 

Si  l'on  éloigne  la  lentille  de  l'œil,  le  grossissement  augmente  dans  le  mé- 
ridien myope,  et  diminue  dans  le  méridien  hypermétrope.  Quand  le  grossis- 
sement augmente  ou  diminue  dans  les  deux  méridiens  principaux,  la  direction, 
dans  laquelle  l'augmentation  ou  la  diminution  s'effectue  le  plus  rapidement, 
correspond  au  méridien  de  l'amétropie  la  plus  forte.  Dans  un  méridien  em- 
métrope, l'image  renversée  conserve  sa  grandeur  pour  chaque  écartement  de 
la  lentille. 

Dans  toutes  ces  expériences,  il  est  indispensable  de  tenir  la  lentille  con- 
vexe exactement  perpendiculaire  à  l'axe  de  l'œil  observé,  parce  que  la 
moindre  inclinaison  peut  donner  lieu  à  une  difformité  de  l'image  ophthal- 
moscopique,  et  par  conséquent  à  un  astigmatisme  apparent. 

La  détermination  du  degré  de  l'astigmatisme  à  l'aide  de  l'ophthalmoscope 
présente  des  difficultés  beaucoup  plus  grandes  que  son  diagnostic  et  que  la 
détermination  des  méridiens  principîiux.  Lorsque  l'on  connaît  ces  derniers,  on 
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peut  trouver  la  réfraction  qui  leur  correspond  à  l'aide  d'une  fente  sténo- 
péique,  qu'on  place  successivement  dans  l'une  et  dans  l'autre  direction 
devant  l'ophtlialmoscope.  De  cette  façon,  on  peut  déterminer  la  réfraction 
des  deux  méridiens  avec  les  verres  sphériques. 

Ou  encore,  lorsqu'il  existe  au  fond  de  l'œil  des  vaisseaux  parallèles  aux 
méridiens  principaux,  on  cherchera  les  lentilles  correctrices  ((ui  les  ren- 
dront les  plus  nets  possihle.  La  différence  entre  les  deux  numéros  donnera 
le  degré  de  l'astigmatisme.  C'est,  à  notre  avis,  la  méthode  la  plus  simple. 

M.  Schweigger,  le  premier,  a  employé  pour  la  détermination  ophlhalmosco- 
pique  de  l'astigmatisme  la  lentille  de  Stokes,  qu'il  combine  avec  l'ophlhal- 
moscope.  M.  L.  Purves  a  utilisé,  dans  le  même  but,  la  lentille  de  Stokes 
à  axe  constant,  décrite  page  688.  On  place  cette  lentille  derrière  le  miroir 
ophthalmoscopique,  en  donnant  à  son  axe  d'abord  la  direction  de  l'un,  en- 
suite celle  de  l'autre  des  méridiens  principaux,  et  on  détermine  la  réfraction 
à  l'aide  de  la  variation  de  force  réfringente,  dont  l'instrument  est  sus- 
ceptible. 

M.  Schœler(l)  a  apporté  à  l'ophlhalmoscope  la  modification  suivante,  pour 
mesurer  les  différents  degrés  de  l'astigmatisme.  Au  disque  de  Recoss  qui 
se  trouve  au-dessous  du  miroir  de  l'ophthalmoscope,  et  qui  contient  des 
verres  sphériques,  il  a  ajouté,  au-dessus  du  miroir,  un  second  disque  conte- 
nant des  verres  cylindriques.  De  cette  façon  il  peut  faire  passer  devant  le  trou 
ophthalmoscopique,  tantôt  des  verres  sphériques,  tantôt  des  verres  cylin- 
driques, ou  bien  les  deux  à  la  fois.  De  plus,  par  un  mécanisme  approprié,  on 
peut  donner  à  l'axe  des  cylindres  toutes  les  inclinaisons  voulues.  Pour  ob- 
tenir le  degré  de  l'astigmatisme,  on  corrige  d'abord,  à  l'aide  du  premier 
disque,  la  réfraction  dans  un  des  méridiens,  puis  on  donne  aux  verres 
cylindriques  du  second  disque  la  direction  nécessaire  pour  corriger  la  réfrac- 
tion dans  l'autre  méridien. 


§  135.  —  DES  OPHTHALMOSCOPES  EN  -PARTICULIER. 
Miroirs  plans. 

I.  Ophthalmoscope  de  Helmholtz.  —  Helmholtz  (2)  a  combiné  plusieurs 
lames  de  verre  à  faces  planes  parallèles,  à  l'aide  desquelles  il  réfléchit  la 
lumière  dans  l'œil  examiné,  sous  un  angle  de  56  degrés.  Par  cette  disposition, 
la  lumière  est  polarisée,  et  l'image  réfléchie  par  la  cornée  est  peu  gênante, 
car  elle  est  moins  intense  que  la  lumière  fournie  par  la  rétine.  La  lumière, 
polarisée  au  moment  de  son  incidence,  est  dépolarisée  par  sa  réflexion  diffuse 

(1)  Jahresbericht  der  Augen-Klinik,  1875,  p.  55. 

(2)  H.  Helmholtz  ,  Besclireibung  èines  Augenspiegels  zur  Untersuchung  der  Netzhaut  im 
kranken  Auge.  Berlin,  1851. 
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sur  la  rétine,  ce  qui  n'a  pas  lieu  sur  la  cornée.  L'observateur  regarde  obli- 
quement à  travers  les  lames  de  verre.  Afin  d'intercepter  la  lumière  venant 
des  parties  latérales,  les  lames  sont  enfermées  dans  une  boîte  prismatique  à 
forme  de  triangle  rectangle,  dont  elles  figurent  la  fiice  hypoténuse.  La  petite 
surface  latérale  est  percée  d'un  trou,  auquel  s'adapte  un  appendice,  en  forme 
d'entonnoir,  destiné  à  recevoir  l'œil  de  l'observateur.  L'intérieur  de  cet  ap- 
pareil est  recouvert  de  velours  noir. 

Pour  corriger  la  réfraction,  M.  Rekoss,  mécanicien,  a  fixé,  près  de  l'axe  de 
l'instrument,  deux  disques  mobiles  l'un  sur  l'autre,  portant  chacun  cinq 
ouvertures,  dont  quatre  reçoivent  des  verres  concaves  (1/13  à  1/6),  et 
dont  la  cinquième  est  libre.  On  fait  tourner  les  disques  avec  le  doigt,  de 
façon  que  les  verres  correspondent  successivement  à  l'ouverture  de  l'instru- 
ment, et  l'examen  ophthalmoscopique  peut  se  faire  ainsi  à  travers  l'un 
des  verres  ou  bien  à  travers  deux  d'entre  eux.  L'instrument  est  monté  sur 
un  manche. 

II.  Ophthalmoscope  lŒpkens-Bonders.  —  Il  se  compose  des  pièces  sui- 
vantes (voy.  les  figures  :216  A  et  B).  Une  boite  cubique  renferme  un  miroir 
plan  EE  percé  en  son  milieu  ;  il  est  légèrement  mobile  autour  de  son  axe  ver- 
tical. Cette  boîte  présente  une  ouverture  correspondant  à  la  surface  réfléchis- 
sante du  miroir,  et  au  niveau  de  cette  ouverture  est  adapté  un  entonnoir  N 
qui  reçoit  l'œil  observé.  Du  côté  opposé  0  se  trouve  une  pièce  semblable  pour 
l'œil  de  l'observateur,  pourvue  d'un  disque  de  Rekoss,  avec  ses  verres  cor- 
recteurs (lentilles  positives  de  20,  4,  3  centimètres  de  distance  focale;  len- 
tilles négatives  de  16,  10  et  6  centimètres  de  distance  focale). 

Sur  un  côté  de  la  boîte  s'adapte  un  tube  B  noirci  intérieurement;  une 
lampe  brûle  devant  son  extrémité  M.  Les  rayons  qui  en  proviennent  peuvent, 
ou  bien  tomber  directement  sur  le  miroir  plan,  ou  bien  être  d'abord  rendus 
parallèles  par  une  lentille  convexe,  qui  en  est  distante  d'une  longueur  égale 
à  sa  distance  focale. 

L'ensemble  de  l'appareil  est  porté  sur  un  pied  A  qui  peut  être  fixé  à  une 
table,  et  qui  est  relié  au  tube  par  l'anneau  G.  Cet  instrument  est  spécialement 
destiné  à  la  démonstration.  Ce  qui  augmente  sa  valeur,  c'est  qu'il  porte 
comme  annexe  un  appareil  spécial  pour  la  mensuration  des  objets  du  fond 
de  l'œil. 

Cet  appareil  est  représenté  dans  la  figure  216  A,  qui  donne  une  vue  laté- 
rale de  l'ophthalmoscope  de  Donders  (les  lettres  sont  les  mêmes  dans  les 
deux  figures). 

Devant  l'extrémité  du  tube  dirigé  vers  la  lumière  se  trouvent  deux  aiguilles 
V,  qu'on  peut  rapprocher  ou  écarter  à  l'aide  d'une  vis,  et  dont  on  peut  lire 
l'écartement  sur  un  vernier.  Voici  quel  est  leur  usage.  Placées  entre  la  source 
lumineuse  et  le  miroir,  elles  sont  réfléchies  sur  la  rétine  de  l'œil  observe', 
et  leur  image  s'y  forme  très  nettement,  lorsque  l'œil  est  accommodé  à  leur 
distance.  En  les  déplaçant,  on  déplace  nécessairement  aussi  leur  image  sur 
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la  réline.  Or,  on  peut  rapprocher  les  deux  pointes  de  telle  façon  qu'elles 
comprennent  l'objet  qu'on  se  propose  de  mesurer.  Pour  des  mensurations 
dans  différentes  directions,  on  peut  faire  tourner  autour  de  son  axe  l'anneau 
qui  porte  le  micromètre. 


FiG.  216. 

Si  l'on  connaît  la  distance  qui  sépare  des  pointes  le  point  nodal  anté- 
rieur de  l'œil  examiné  (distance  que  l'on  peut  considérer  comme  constante, 
puisque  la  position  de  l'œil  est  la  même  dans  toutes  les  expériences),  et 
l'écartement  des  deux  pointes,  qui  est  indiquée  par  le  vernier;  si,  de  plus, 
on  connaît  la  distance  du  second  point  nodal  à  la  rétine,  le  calcul  de  la 
grandeur  réelle  de  l'objet  rétinien  est  très  simple.  La  grandeur  a?  de  cet  objet 
est  à  la  distance  G"  qui  le  sépare  du  point  nodal,  comme  l'écartement  des 
deux  pointes  q  est  à  la  distance  E  qui  les  sépare  du  point  nodal. 

X  :  G"  =  q  :  E 

G"  .q 

X  =   . 

Ë 
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Nous  pouvons  calculer  G"  pour  tous  les  états  de  réfraction  de  l'œil  ;  les 
autres  grandeurs  se  lisent  sur  l'instrument. 

Cet  appareil  sert  donc  principalement  à  l'étude  et  à  la  mensuration  de 
l'image  droite. 

III.  Micromètre  de  Schneller.  —  Schneller  a  construit  un  micromètre 
analogue  pour  la  mensuration  de  l'image  renversée. 

La  lentille  convexe,  avec  laquelle  on  produit  l'image  renversée,  porte, 
sur  sa  monture,  deux  branches  parallèles  à  son  axe'  et  fixées  aux  deux  extré- 
mités d'un  de  ses  diamètres.  Ces  branches  ont  55  millimètres  de  long,  et  sont 
reliées  par  un  anneau  à  leur  extrémité  libre.  A  40  millimètres  de  la  lentille, 
où  se  trouve  ordinairement  l'image  renversée,  les  branches  sont  traversées 
par  des  pointes  semblables  à  celles  du  micromètre  de  Donders.  Elles  peuvent 
être  rapprochées  l'une  de  l'autre  à  l'aide  d'une  vis,  et  l'image  renversée, 
comme  tout  à  l'heure  l'image  droite,  peut  être  saisie  entre  les  deux 
pointes. 

La  grandeur  de  l'image  renversée  se  lit  sur  une  règle.  Quant  à  l'objet  réti- 
nien, nous  avons  indiqué,  au  chapitre  du  grossissement,  la  manière  de  déduire 
sa  grandeur  réelle  de  la  grandeur  de  l'image  renversée.  Nous  avons  donné 
en  même  temps  une  nouvelle  méthode  destinée  à  mesurer  les  objets  du  fond 
de  l'œil. 

IV.  Ophthalmoscope  de  Javal  (1).  —  Comme  réflecteur,  M.  Javal  emploie 
une  lamelle  de  verre,  recouverte  d'une  feuille  de  platine,  mince  et  transpa- 
rente. Le  disque  correcteur  de  Rekoss  est  remplacé  par  une  petite  lunette  de 
Galilée.  De  cette  manière,  on  peut  déterminer  avec  rapidité  la  réfraction  de 
l'œil  examiné.  En  outre,  l'examen  du  fond  de  l'œil,  à  l'aide  de  la  lunette  de 
Galilée,  donne  le  grossissement  maximum  de  l'image  droite. 

• 

Combinaison  du  iniroii"  plan  avec  une    lentille  convexe. 

V.  Ophthalmoscope  de  Coccius.  —  Il  consiste  en  un  miroir  plan  métal- 
lique, percé  en  son  milieu  et  fixé  sur  un  manche.  Celui-ci  porte  un  bras 
transversal  sur  lequel  glisse  une  tige  mobile  portant,  à  son  extrémité  supé- 
rieure, une  lentille  d'éclairage  de  huit  dioptries.  L'inventeur  a  remplacé 
plus  tard  le  bras  qui  supporte  la  lentille  par  une  charnière,  et  fixe  le  verre 
convexe  à  un  cadre  de  tôle  noircie,  présentant  une  ouverture  circulaire.  Ce 
cadre  peut  recouvrir  le  miroir  et  limiter  la  surface  réfléchissante  à  l'ouverture 
du  cadre.  Quand  la  lentille  d'éclairage  ne  sert  pas,  on  peut  l'éloigner  et 
replier  sa  monture  sur  la  surface  antérieure  de  l'instrument,  de  façon  à 
pouvoir  la  remplacer  par  des  verres  correcteurs. 

On  place  la  lumière  à  quelques  centimètres  au  delà  du  double  de  la 


(1)  G«:-.  helHlomailuire,  1870,  n"  18,  p.  278. 
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distance  focale  de  la  lentille.  Celle-ci  est  placée  obliquement  par  rapport 
au  miroir,  de  telle  sorte  que  l'image  de  la  flamme  est  réfléchie  sur  l'œil 
examiné. 

YI.  Ophthalmoscope  de  Follin.  —  Il  est  analogue  à  celui  de  Coccius.  Les 
rayons  lumineux,  provenant  de  la  flamme,  sont  rendus  parallèles  ou  conver- 
gents, avant  de  rencontrer  le  miroir,  à  l'aide  d'un  verre  convexe.  Le  miroir 
porte  une  lentille  concave  servant  d'oculaire,  et  est  fixé  sur  un  pied  muni 
d'un  bras  horizontal.  Ce  bras  est  mobile,  et  supporte,  à  l'extrémité,  une 
bougie  ou  une  lampe.  Sur  ce  bras,  c'est-à-dire  entre  la  lumière  et  le  miroir, 
on  peut  faire  mouvoir  une  lentille  convexe,  disposée  de  telle  sorte  que  la 
flamme  se  trouve  en  son  foyer  et  que,  par  suite,  les  rayons  qui  en  proviennent 
tombent  parallèlement  sur  le  miroir. 

VIL  Ophthalmoscope  de  Saemann.  —  Cet  ophthalmoscope  repose 
encore  sur  la  combinaison  d'un  verre  convexe  avec  un  miroir  plan.  La 
monture  de  la  lentille  est  fixée  à  un  manche  et  s'adapte  exactement 
k  une  boîte  cubique  renfermant  le  miroir.  Ce  dernier  est  mobile  autour 
de  son  axe  vertical  et  présente  en  son  milieu  une  ouverture  de  forme  ellip- 
tique. 

Du  côté  correspondant  à  la  surface  du  miroir,  la  boîte  est  ouverte,  afin 
de  permettre  l'éclairage  de  l'œil  examiné;  du  côté  opposé  se  trouve  un  petit 
orifice  pour  l'œil  de  l'observateur.  Devant  cet  orifice  est  placé,  en  outre,  un 
double  cadre,  qui  reçoit  les  verres  correcteurs  introduits  par  son  bord  supé- 
rieur, ou  rangés  à  l'avance  en  série  sur  une  règle  qu'on  fait  glisser  derrière 
ie  miroir. 

VIII.  Ophthalmoscope  de  Meyerstein.  —  La  partie  essentielle  de  cet 
ophthalmoscope  est  une  boîte  cubique  qui  renferme  un  miroir  plan,  placé 
diagonalement  et  percé  en  son  milieu.  Le  côté  du  cube,  correspondant  à  la 
surface  réfléchissante  du  miroir,  supporte  un  petit  entonnoir  auquel  s'adapte 
l'œil  examiné,  tandis  que  l'autre  côté  porte  un  verre  convexe  qui  sert  à  con- 
centrer la  lumière  de  la  lampe  sur  le  miroir. 

Du  côté  opposé  à  l'œil  examiné  se  trouve  également  un  entonnoir  pour 
l'œil  de  l'observateur;  un  bras  articulé,  fixé  entre  celui-ci  et  la  boîte,  est 
destiné  à  porter  la  lumière. 

Pour  les  recherches  plus  délicates,  on  peut  remplacer  la  partie  qui  reçoit 
l'œil  de  l'observateur  par  une  lunette  de  Galilée,  qui,  à  l'aide  d'un  allonge- 
ment suffisant,  peut  encore  servir  à  l'examen  des  parties  antérieures  du 
globe  oculaire. 

Cet  instrument  présente  un  inconvénient  :  l'œil  examiné  est  éloigné  de  l'ori- 
fice du  mirou-,  au  point  de  rendre  le  champ  d'observation  extrêmement  petit. 
De  plus,  le  maniement  en  est  très  difficile;  et  l'avantage,  de  pouvoir  s'en 
servir  même  dans  une  chambre  éclairée,  n'est  pas  très  grand. 
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IX.  Ophtlmlmoscope  de  Ronebrugh  (1).  —  Il  est  destiné  à  photographier 
le  fond  de  l'œil  et  est  basé  sur  le  principe  de  l'ophthalmoscope  de  Lau- 
rence. Il  se  compose  de  deux  tubes  se  coupant  à  angle  droit.  Dans  leur  por- 
tion commune  se  trouve  une  lame  de  verre,  mince,  non  étaraée,  à  surfaces 
planes  parallèles,  et  inclinée  de  4.5  degrés  sur  l'axe  des  deux  tubes.  La  lumière 
solaire,  concentrée  par  un  verre  convexe  15  dioptries,  pénètre  par  un  des 
tubes  et  tombe  sur  la  lame.  Une  partie  des  rayons  la  traverse  et  est  perdue  ; 
l'autre  est  réfléchie  sous  un  angle  de  90  degrés  dans  le  second  tube,  à  l'ex- 
trémité duquel  se  trouve  l'œil  de  l'observateur,  appliqué  aussi  exactement 
que  possible  pour  intercepter  toute  lumière  étrangère. 

L'autre  extrémité  du  même  tube  porte  deux  lentilles  plan-convexes 
de  8  D,  dont  la  face  convexe  regarde  l'œil  examiné.  La  première  est 
placée  tout  près  de  la  lame  de  verre,  la  seconde  en  est  distante  de  45  milli- 
mètres. L'extrémité  du  tube  pénètre  dans  une  chambre  obscure  de  20  cen- 
timètres de  haut,  dont  la  paroi  opposée  porte  une  ouverture  de  5  centimètres 
carrés,  recouverte  d'une  lame  de  verre  dépoli. 

La  marche  des  rayons  lumineux  provenant  de  l'œil  observé  est  donc  la 
suivante  :  ils  traversent,  en  partie,  la  lame  de  verre  plane ,  rencontrent 
ensuite  les  lentilles  convexes  qui  fournissent  une  image  renversée  dans  la 
chambre  obscure.  L'observateur  regarde  cette  image  à  travers  le  verre  dépoli, 
qu'il  déplace  jusqu'à  ce  qu'il  s'y  forme  une  image  nette.  On  remplace  alors 
k  verre  par  des  plaques  collodionnées. 

Mais  cet  appareil  n'a  encore  donné  aucun  résultat  satisfaisant.  L'inventeur 
se  plaint  surtout  des  reflets  cornéens,  qui  empêchent  la  formation  d'une 
épreuve  photographique  satisfaisante.  Par  contre,  il  le  recommande  pour 
la  démonstration  de  l'image  renversée. 

X.  Ophtlmlmoscope  de  Jaeger  {^vemÀQvmoàfAo).  —  Cet  instrument,  auquel 
on  peut  adapter  un  miroir  concave  ou  un  miroir  plan,  forme  pour  ainsi  dire 
la  transition  des  miroirs  plans  aux  miroirs  concaves. 

Miroirs  concaves. 

L'ophthalmoscope  de  Jaeger  consiste  en  un  tube  court,  coupé  à  une  de  ses 
extrémités,  sous  un  angle  de  60  degrés,  et  mobile  autour  de  son  axe,  dans  un 
anneau  métallique  solidement  fixé  au  manche.  Du  côté  du  malade,  le  tube 
peut  recevoir  un  miroir  plan,  ou  un  miroir  concave  percé  en  son  centre. 

Dans  l'intérieur  du  tube  se  trouve  un  diaphragme,  percé  d'une  ouverture 
circulaire,  derrière  laquelle,  du  côté  de  l'œil  observateur,  peuvent  s'adapter 
des  verres  correcteurs  concaves  ou  convexes. 

A  la  place  de  cet  oculaire  simple,  on  peut  glisser  par-dessus  le  premier  un 
deuxième  tube  plus  court,  renfermant  un  verre  convexe,  ou  deux  lentilles 

(l)  The  ophUialnuc  Review,\o\.  I,  p.  119,  1861. 
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plan-convexes,  ou  bien  encore  l'objectif  d'une  loupe  de  Brùcke,  de  telle  façon 
que  l'instrument  tout  entier  serve  de  loupe.  L'avantage  de  l'ophtlialmoscope 
de  Jaeger  vient  de  ce  que  les  verres  correcteurs  n'ont  pas  la  même  inclinaison 
que  le  miroir,  et  qu'ainsi  l'observation  se  fait  toujours  dans  leur  axe.  Il  faut 
avouer  cependant  que,  par  suite  de  la  distance  qui  sépare  l'œil  de  l'obser- 
vateur du  trou  du  miroir,le  champ  d'observation  est  assez  restreint. 

XI.  Ophthalmoscope  de  Ruete.  ■ —  C'est  un  miroir  concave  perforé  d'un 
diamètre  de  8  centimètres  et  de  27  centimètres  de  distance  focale.  Il  est  fixé 
sur  un  pied,  de  façon  à  pouvoir  se  déplacer  à  la  fois  autour  d'un  axe  vertical  et 
d'un  axe  horizontal  ;  on  peut,  de  plus,  l'abaisser  ou  l'élever.  Le  pied  porte 
deux  anneaux,  fixés  chacun  à  un  bras  horizontal.  L'un  des  bras  est  divisé  en 
pouces,  et  supporte  deux  montures  verticales  mobiles,  pour  recevoir  les  verrez 
correcteurs.  L'autre  porte  un  écran  noir  que  l'on  déplace  à  volonté  pour  dimi- 
nuer l'intensité  de  l'éclairage,  en  le  glissant  par-dessus  une  portion  du  miroir. 

Pour  l'examen,  on  place  le  miroir  et  les  verres  correcteurs  à  la  même 
hauteur;  l'œil  observé  est  placé  dans  leur  axe  et  examiné  à  travers  l'orifice 
du  miroir.  Suivant  que  l'on  désire  faire  l'examen  à  l'image  droite  ou  à  l'image 
renversée,  à  un  grossissement  plus  fort  ou  plus  faible,  on  introduit  dans 
les  montures  des  verres  concaves  ou  convexes,  de  distance  focale  différente. 

Pour  l'image  droite,  on  emploie  de  préférence  des  lentilles  concaves  de 
4  à5D,  qui,  dans  la  myopie,  doivent  être  rapprochées  de  3  à  8  centimètres; 
dans  l'hypermétropie,  de  8  à  12  centimètres.  Il  faut,  en  outre,  que  l'obser- 
vateur corrige  son  amétropie  par  des  lunettes.  Pour  l'image  renversée,  il  faut 
un  verre  convexe,  ou  plutôt  deux,  ce  qui  est  précisément  rendu  très  facile  par 
l'instrument  de  Ruete.  Il  a  l'avantage  de  fournir,  malgré  un  fort  grossissement, 
un  champ  d'observation  très-étendu.  Supposons,  dans  la  monture  la  plus  rap- 
prochée de  l'œil  examiné,  un  verre  convexe  d?  20  D  :  on  obtiendrait  avec  ce 
verre  seul  un  champ  d'observation  étendu,  mais  un  faible  grossissement. 
Le  second  verre  convexe  grossit  alors  cette  image.  Plus  tard,  Ruete  a  modifié 
son  instrument:  il  a  supprimé  le  pied,  en  adaptant  à  une  poignée  métallique 
un  petit  miroir  concave  de  40  millimètres  de  diamètre  et  d'environ  12  centi- 
mètres de  distance  focale.  Derrière  le  miroir  se  trouve  une  monture  pour  les 
verres  correcteurs.  Les  bras  qui  portent  l'écran  et  les  lentilles  sont  fixés 
immédiatement  au-dessous  du  miroir  et  peuvent  être  allongés  ou  raccourcis. 

XII.  Ophthalmoscope  (VAnagnostakh.  —  Le  miroir  concave  a  un  dia- 
mètre de  5,  une  distance  focale  de  12  centimètres,  et  un  trou  central  de  2  mil- 
limètres de  rayon;  il  est  monté  sur  un  manche  court. 

XIII.  Ophthalmoscope  d'Ulrich.  —  Ulrich  a  réuni  le  miroir  concave  et  les 
verres  correcteurs  dans  un  tube  cylindrique,  long  de  9  centimètres  et  d'un 
diamètre  de  3  centimètres.  Dans  ce  premier  tube  s'embranche  latéralement 
un  second,  plus  court,  devant  lequel  brûle  une  bougie  fixée  à  l'instrument. 
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La  lumière  tombe  obliquement  dans  le  tube  principal,  sous  un  angle  de  40  de- 
grés, et  est  réfléchie,  par  un  miroir  concave,  dans  l'axe  de  l'instrument.  Ce 
miroir  est  percé  en  son  milieu,  et  derrière  lui  s'adaptent  des  verres  correc- 
teurs. L'observateur  applique  l'instrument  à  son  œil  par  cette  extrémité,  qui 
peut  s'allonger  ou  se  raccourcir  à  volonté.  Dans  l'autre  partie  du  tube  se 
trouve  une  lentille  convexe  de  40  millimètres  de  distance  focale.  On  peut  la 
déplacer  à  l'aide  d'une  crémaillère  et  la  fixer  avec  une  vis. 

L'extrémité  du  tube  opposée  à  l'observateur,  qui  est  également  mobile,  est 
appliquée  sur  l'œil  du  malade,  de  sorte  qu'aucune  lumière  étrangère  ne 
pénètre  dans  l'intérieur  des  yeux.  Comme  les  distances  sont  très-petites, 
surtout  dans  le  cas  d'examen  à  l'image  renversée,  l'emmétrope  et  l'hyper- 
métrope doivent  employer,  comme  oculaire,  des  lentilles  convexes  assez 
fortes,  par  exemple  10  dioptries,  dont  l'action  peut  être  augmentée  ou  affai- 
blie par  l'allongement  du  tube. 

L'appareil  est  peu  commode,  à  cause  de  l'immobilité  de  la  lumière,  du 
miroir  et  de  l'objectif;  il  est  par  suite  peu  employé. 

XIV.  Ophthalmoscope  de  Stellwag  de  Carion.  —  Il  consiste  en  un  miroir 
concave  perforé,  d'une  distance  focale  de  10  centimètres  environ,  fixé  sur 
un  manche  par  un  genou  articulé. 

Ce  manche  porte  un  bras  parallèle  et  un  disque  de  Rekoss,  qui  contient 
huit  verres  correcteurs.  Comme  dans  l'ophthalmoscope  de  Helmholtz,  on  peut, 
par  la  rotation  du  disque,  placer  successivement  chaque  verre  derrière  l'ori- 
fice du  miroir;  seulement  ces  verres  sont  un  peu  plus  éloignés  du  miroir,  pour 
qu'on  puisse  donner  à  celui-ci  différentes  positions,  sans  changer  celle  du 
verre  correcteur. 

XV.  Petit  ophthalmoscope  de  Liebreich.  —  Le  plus  simple  des  deux 
ophthalmoscopes  de  Liebreich  consiste  en  un  miroir  métallique  concave, 
percé  en  son  centre  et  fixé  sur  un  manche.  Derrière  le  miroir,  du  côté  de 
l'observateur  se  trouve  une  petite  monture  destinée  à  recevoir  les  verres 
correcteurs,  qui  se  trouvent  dans  l'étui  de  l'instrument.  Il  renferme,  en 
outre,  deux  lentilles  convexes  de  13  et  18  dioptries. 

Liebreich  a  fait  construire  plus  tard  un  ophthalmoscope  tout  à  fait  sem- 
nlable,  mais  dont  le  miroir  est  en  verre  et  dépourvu  d'étamage  au  milieu.  Il 
est,  en  outre,  un  peu  plus  léger  et  plus  élégant  de  forme, 

XVI.  Grand  ophthalmoscope  de  Liebreich.  —  C'est  un  instrument  qui 
sert  non-seulement  à  l'examen  ophthalmoscopique  ordinaire,  mais  encore  à 
la  démonstration  du  fond  de  l'œil  et  cà  sa  reproduction  par  le  dessin  ;  il  peut 
même,  à  l'aide  d'une  modification  très-simple,  être  transformé  en  microscope 
pour  l'observation  des  parties  antérieures  de  l'œil. 

Comme  l'ophthalmoscope  de  Hasner,  il  consiste  essentiellement  en  deux 
tubes  glissant  l'un  dans  l'autre.  Le  tube  intérieur  présente  également  une 
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échancrure  latérale  pour  que  la  lumière  puisse  tomber  sur  le  miroir.  Celui-ci 
est  concave,  percé  en  son  milieu  et  se  meut  dans  le  tube  autour  d'un  axe 
vertical.  Il  s'enlève  facilement.  Un  mécanisme  simple  permet  l'adaptation  des 
verres  correcteurs. 

A  l'extrémité  opposée  du  plus  grand  tube  se  trouve  une  lentille  convexe  de 
18  à  20  dioptries,  disposée,  comme  le  miroir,  de  manière  à  pouvoir  être  faci- 
lement enlevée. 

Le  rapprochement  ou  l'éloignement  de  la  lentille  par  rapport  au  miroir, 
s'effectue  à  l'aide  d'une  roue  dentée  qui  se  déplace  sur  une  crémaillère  et 
indique  l'écartement. 

Cet  appareil  est  porté  sur  un  pied,  fixé  à  l'objectif  du  cylindre.  L'oculaire 
est  mobile.  Le  pied  se  visse  au  coin  d'une  table.  A  l'angle  opposé  est  fixé  un 
second  pied,  qui  supporte  un  bras  mobile,  avec  un  coussinet  pour  le  menton 
de  la  personne  examinée. 

Pour  mieux  fixer  la  tête,  le  grand  cylindre  porte  une  tige  horizontale  que 
l'on  peut  allonger  et  raccourcir  à  volonté,  et  qui  est  munie  d'un  arc  s'appli- 
quant  sur  le  front  du  patient.  La  tige  se  fixe  par  une  vis  et  indique  par  des 
divisions  la  distance  de  l'œil  à  l'objectif. 

Enfin  on  donne  à  l'œil  examiné  la  direction  que  l'on  désire,  à  l'aide  d'un 
objet  de  fixation  mobile  sur  l'instrument.  De  cette  façon  la  têle  et  l'œil  sont 
parfaitement  fixés  et  l'instrument  est  particulièrement  propre  à  la  démons- 
tration de  l'image  renversée,  cette  image  apparaissant  avec  la  plus  grande 
netteté  dans  l'intérieur  obscur  du  tube.  A  l'aide  d'une  chambre  claire  que 
l'on  applique  derrière  l'orifice  du  miroir,  on  peut  projeter  cette  image  sur 
du  papier  et  l'y  fixer  par  le  dessin. 

A  la  place  du  tube  qui  contient  le  miroir  d'éclairage,  on  peut  introduire 
celui  d'un  microscope,  et  l'ophthalmoscope  se  transforme  ainsi  en  ophthahno- 
microscope. 

Pour  la  photographie  du  fond  de  l'œil,  Liebreich  a  recommandé  l'emploi 
d'un  miroir  concave  à  distance  focale  très-courte,  présentant  en  son  centre 
une  ouverture  de  H  millimètres  de  diamètre  environ.  On  le  fixe  à  l'objectif 
d'une  chambre  obscure,  et  l'on  éclaire  l'œil  à  l'aide  de  la  lumière  réfléchie 
par  le  miroir;  les  rayons  qui  reviennent  du  fond  de  l'œil  traversent  en  partie 
son  ouverture  centrale  et,  rencontrant  la  lentille  convexe  de  la  chambre  noire, 
vont  former  une  image  renversée  sur  sa  paroi  postérieure.  On  peut  alors  rece- 
voir cette  image  sur  des  plaques  de  verre  préparées  et  la  fixer  par  la  photo- 
graphie. 

XVn.  Ophthalmoscope  de  Desmarres.  —  Le  miroir  et  le  manche  de  cet 
instrument  sont  faits  d'une  seule  pièce  de  métal.  Le  miroir,  concave,  a  une 
distance  focale  de  16  centimètres  et  un  diamètre  de  4  centimètres  environ. 

Ce  miroir  étant  très-large,  le  nez  de  l'observateur  peut  devenir  gênant  ; 
aussi,  au  lieu  d'une  ouverture  centrale,  en  a-t-on  pratiqué  deux  excentri- 
ques; elles  servent  alternativement  dans  l'examen  avec  l'œil  droit  et  l'œil 
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gauche.  Un  bras  mobile  est  fixé  au  milieu  du  manche;  son  extrémité 
affleure  exactement  l'une  ou  l'autre  ouverture  et  porte  une  monture  pour 
les  verres  correcteurs,  qui  peuvent  par  conséquent  servir  pour  les  deux 
ouvertures. 

D'après  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  de  l'éclairage  par  les  miroirs 
concaves,  on  comprend  facilement  l'inconvénient  qui  résulte  de  la  position 
excentrique  de  l'œil  par  rapport  à  la  lumière  réfléchie,  et  de  la  trop  grande 
étendue  de  la  surface  éclairante. 

XVIII.  Ophthalmoscope  de  Monoyer.  —  Il  est  remarquable  par  la  faci- 
lité de  son  maniement.  Dans  une  simple  monture  de  corne  se  trouvent 
trois  pièces,  mobiles  isolément  autour  du  même  axe  et  qu'on  peut  enlever 
à  volonté  :  1°  un  miroir  concave  en  verre,  au  milieu  duquel  la  couche 
de  tain  fait  défaut  sur  une  surface  circulaire  de  4  miUimètres  de  dia- 
mètre; un  disque  de  corne  avec  trois  verres  correcteurs,  un  négatif  et 
deux  positifs.  Ils  sont  disposés  de  telle  façon  qu'ils  peuvent,  par  la  rotation 
de  la  plaque,  venir  se  placer  successivement  derrière  l'ouverture  du  miroir; 
3"  un  verre  convexe  d'environ  18  D,  que  l'on  peut  enlever  complètement, 
pour  l'éclairage  latéral  ou  l'examen  à  l'image  renversée. 

XIX.  Ophthalmoscope  de  Heyfelder.  —  C'est  encore  ici  un  petit  miroir 
concave  en  verre  non  élamé  au  centre  et  monté  sur  une  tige.  Une  tige  sem- 
blable reçoit  les  verres  correcteurs,  que  l'on  peut  fixer  sur  un  bras  court 
dépendant  du  manche,  et  placer  devant  ou  derrière  le  mii^oir. 

XX.  Ophthalmoscope  de  Hasner.  —  Il  consiste  en  deux  tubes  ghssant  l'un 
dans  l'autre.  A  une  extrémité  de  l'appareil  se  trouve  le  miroir  d'éclairage  ;  à 
l'autre  extrémité  la  lentille  objective,  dont  la  distance  focale  positive  est  de 
55  millimètres,  et  qui  peut  être  obliquée  à  l'aide  de  deux  vis.  En  tirant  plus 
ou  moins  le  tube  qui  la  porte,  on  peut  la  placer  à  une  distance  de  11  centi- 
mètres au  minimum  et  21  centimètres  au  maximum  de  l'œil  observé  ;  un  index 
donne  en  même  temps  sa  position  relative  par  rapport  au  miroir, 

A  l'extrémité  opposée  du  tube  se  trouve  une  ouverture  donnant  accès  à  la 
lumière.  Le  miroir  qui  iaréfléchitdans  l'intérieur  du  tube  a  une  distance  focale 
positive  de  9  centimètres  et  présente  une  petite  ouverture  centrale.  Il  est 
également  fixé  sur  un  axe  vertical  mobile,  de  la  même  manière  que  l'objectif. 
Derrière  le  miroir  se  trouve  une  monture  pour  les  verres  correcteurs. 

Pour  pratiquer  l'examen  ophthalmoscopique,  on  place  la  lumière  sur  le 
côté,  et  on  dispose  le  miroir  de  façon  que  les  rayons  réfléchis  passent 
par  l'axe  du  tube,  l'extrémité  correspondant  au  verre  convexe  étant  éloi- 
gnée de  25  millimètres  de  l'œil  examiné.  On  obtient  ainsi  une  image  ren- 
versée dans  l'intérieur  du  tube.  L'appareil  ne  peut  pas  servir  pour  l'examen 
à  l'image  droite. 

Le  professeur  Ryba  l'a  perfectionné  en  donnant  une  monture  un  peu  plus 
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petite  aux  verres  correcteurs  et  en  rendant  possible  leur  application  intime 
contre  la  lace  postérieure  du  miroir,  à  l'aide  de  deux  charnières. 

XXI.  Ophthalmoscope  de  Williams.  —  Williams  renferme  dans  une 
monture  de  lunettes  deux  petits  miroirs  concaves  perforés,  mobiles  autour 
d'un  axe  vertical,  de  façon  à  pouvoir  employer  pour  l'examen  l'un  ou  l'autre 
œil.  Les  miroirs  ont  une  position  telle,  qu'ils  réfléchissent  dans  l'œil  observé 
la  lumière  d'une  lampe  placée  latéralement. 

Ce  mécanisme  a  pour  but  de  laisser  libres  les  mains  de  l'observateur. 

XXII.  Premier  ophthalmoscope  de  Gillet  de  Grandmont.  —  Il  consiste 
également  en  une  monture  de  lunettes  fixée  par  un  ruban  à  la  tête  de  la 
personne  examinée.  Au  niveau  de  la  racine  du  nez,  se  trouve  une  plaque 
de  métal  sur  laquelle  est  fixée  une  tige  dirigé  d'avant  en  arrière.  Sur  cette 
tige  se  meut  une  lentille  convexe,  qui  se  place  à  volonté  devant  chacun  des 
deux  yeux.  Comme  miroir  éclairant,  on  emploie  un  ophthalmoscope  quel- 
conque. L'appareil  n'a  donc  d'autre  but  que  de  fixer  sur  le  nez  du  sujet 
observé  la  lentille  convexe  qui  donne  l'image  renversée  et  que  l'on  tient 
d'habitude  à  la  main. 

XXIII.  Ophthalmoscope  de  Follin  (petit  modèle).  —  L'auteur  décrit  son 
ophthalmoscope  de  la  façon  suivante  :  «  Je  me  sers  ordinairement  d'un 
miroir  concave  de  verre  de  25  centimètres  de  foyer,  étamé  dans  toute  son 
étendue,  cà  l'exception  du  centre,  où  l'étamage  a  été  enlevé  dans  un  cercle 
de  4  millimètres  de  diamètre.  Ce  miroir  est  porté  sur  un  cadre  qui  est 
vissé  sur  un  manche.  Derrière  ce  miroir  est  un  cercle  dans  lequel  on  peut 
déposer  et  fixer,  à  l'aide  de  tiges  mobiles,  des  lentilles  biconvexes  ou  bicon- 
caves. J'emploie  aussi  un  ophthalmoscope  derrière  lequel  se  trouve  un  disque 
mobile  sur  son  centre  et  portant  six  petites  lentilles,  trois  concaves  et  trois 
convexes,  qui  peuvent  venir  se  placer  successivement  en  arrière  de  la  partie 
centrale  détamée  du  miroir.  » 

XXIV.  Ophthalmoscope  de  Castorani.  —  Il  se  compose  d'un  miroir  concave 
de  20  centimètres  de  rayon  et  de  32  millimètres  de  diamètre.  La  lentille  bicon- 
vexe a  55  millimètres  de  foyer.  Le  miroir  et  la  lentille  sont  enchâssés  dans  une 
monture  analogue  à  celle  des  loupes  à  herboriser.  Pour  s'en  servir  on  enlève  la 
lentille,  et  le  couvercle  de  la  monture  sert  de  manche  pour  tenir  le  miroir  (1). 

XXV.  Ophthalmoscope  de  Galezowski  (petit  modèle).  —  Le  miroir 
concave  en  verre  a  23  à  25  centimètres  de  foyer.  L'étamage  est  enlevé  sur 
une  étendue  de  5  millimètres  de  diamètre.  Il  est  enchâssé  dans  un  encadre- 
ment métallique  auquel  est  fixé  un  manche  pliant,  pouvant  s'abattre  sur  le 


(1)  Sous,  Traité  d'optique,  p.  86. 
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miroir.  «  Une  fourche,  fixée  derrière  le  miroir,  dit  l'auteur,  et  munie  à 
volonté  d'une  lentille  convexe  n°  12  pour  faciliter  l'examen  d'hypermétropie 
ou  de  presbytie,  ou  bien  d'une  lentille  concave  n°  10,  pour  l'examen  de 
l'image  directe  de  la  rétine,  peut  se  placer  vis-à-vis  du  trou  central  du  miroir. 
Cet  oplithalmoscope  est  porté  dans  une  petite  boîte  qui  contient  aussi  une 
loupe  de  2  pouces  1/4  de  foyer,  enchâssée  dans  un  cercle  métallique.  » 

XXVI.  Oplithalmoscope  de  Panas  (I).  —  M.  Panas  a  réuni  deux  miroirs 
ophthalmoscopiques,  adossés  l'un  à  l'autre  par  leur  surface  étamée.  L'un  est 
concave,  l'autre  est  plan.  Ils  sont  percés  au  milieu  d'une  ouverture  qui  leur 
est  commune.  Un  couvercle  en  métal  noirci  et  perforé  à  son  centre  peut 
être  placé  sur  n'importe  quelle  face  de  l'ophtlialmoscope,  de  manière  que 
l'observateur  ne  soit  pas  gêné  par  la  lumière  que  réfléchirait  le  miroir 
dirigé  vers  son  œil. 

XXVII.  Oplithalmoscope  de  Laurence.  —  L'œil  examiné  est  éclairé  à 
l'aide  d'un  miroir  concave  non  perforé.  Entre  le  miroir  et  l'œil  on  interpose 
une  plaque  de  verre  à  faces  planes  parallèles,  inclinée  de  45  degrés  sur  l'axe 
de  l'œil.  Les  rayons  qui  proviennent  du  fond  de  l'œil  sont  réfléchis  à  angle 
droit  dans  celui  de  l'observateur.  De  cette  manière,  l'ophthalmoscope  peut 
servir  pour  les  démonstrations. 

M.  de  Wecker,  en  recommandant  cet  appareil,  ajoute  que  le  meilleur 
réflecteur  à  employer  dans  ce  cas  est  un  couvre-objet,  el  qu'il  est  bon  de 
grossir  l'image  réfléchie  avec  une  loupe  de  8  D. 

Si  l'on  place  entre  la  lame  de  verre  et  l'œil  observé  une  lentille  convexe, 
qui  produise  en  avant  de  cette  lame  l'image  renversée  du  fond  de  l'œil,  on 
peut  observer  également  cette  image  sous  un  angle  de  90  degrés,  les  parties 
droites  étant  vues,  il  est  vrai,  à  gauche,  et  réciproquement. 

M.  Giraud-Teulon  a  fait  observer  que  de  cette  manière  deux  et  même  trois 
observateurs,  peuvent  pratiquer  en  même  temps  l'examen  ophlhalmosco- 
pique.  L'un  d'eux  verra  l'image  renversée;  le  second,  placé  tout  près  de  la 
source  lumineuse,  verra  l'image  réfléchie  du  miroir  concave  ;  le  troisième, 
enfin,  l'image  qui,  provenant  de  l'œil,  passe  directement  à  travers  la  lame 
de  verre,  quand  le  miroir  est  percé  ou  dépourvu  d'étamage  en  son  centre. 

XXVIII.  Second  ophthalinoscope  de  Gakzoïvski.  —  Il  est  identique  à 
ceux  de  Hasner  et  de  Liebreich,  mais  il  est  dépourvu  de  pied.  Il  consiste, 
comme  ceux-ci,  en  deux  tubes  s'emboîtant  l'un  dans  l'autre;  une  des  extré- 
mités s'applique  sur  l'orbite  de  la  personne  examinée,  tandis  que  l'autre  porte, 
dans  une  échancrure  latérale,  un  miroir  concave  mobile,  à  ouverture  centrale. 

Le  tube  renferme  un  verre  convexe  qui  donne  dans  son  intérieur  une 
image  renversée  du  fond  de  l'œil.  Il  est  tenu  à  la  main. 

(I)  Bull,  de  la  Soc.  dechir.  de  Paris,  17  mars  t875. 
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XXIX.  Ophlhalmoscope  de  Montméja.  —  C'est  encore  un  ophthalmoscope 
à  démonstration.  Il  est  fixé  au  coin  d'une  table  par  un  écran  au  moyen  d'une 
vis.  Sur  un  pied  vertical  se  meut  un  tube  très-court,  échancré  et  destiné  uni- 
quement à  recevoir  l'œil  observé.  Une  branche  horizontale  supporte  une 
fourche  où  l'on  place  la  lentille  convexe  qui  produit  l'image  renversée.  A 
l'extrémité  de  cette  branche  est  placé  le  miroir  concave  percé,  auquel  on 
peut  donner  toute  inclinaison  voulue.  Une  branche  flexible,  terminée  par  un 
bouton,  sert  à  diriger  la  ligne  visuelle  de  l'œil  observé.  Enfin,  c'est  un 
ophlhalmoscope  Liebreich  sans  tube. 

XXX.  Ophthalmoscope  à  réflecteur  de  Burhe.—  Il  comprend  deux  miroirs 
concaves,  dont  l'un  sert,  comme  d'habitude,  à  l'éclairage,  tandis  que  l'autre 
réunit  les  rayons  émergents,  en  donnant  naissance  à  une  image  réelle  ren- 
versée. 

Le  premier  de  ces  miroirs  est  percé  en  son  centre  et  sur  le  côté,  et  sa  dis- 
tance focale  est  de  33  centimètres.  Immédiatement  derrière  lui  se  trouve 
l'œil  examiné,  et  sur  le  côté  est  placée  une  lampe  dont  la  lumière  tombe  sur 
ce  miroir,  l'œil  examiné  étant  protégé  par  un  écran.  Ce  premier  miroir, 
la  réfléchit  sur  le  second,  qui  n'est  pas  perforé  en  son  centre,  et  celui-ci 
dans  l'œil  examiné. 

Le  second  miroir  aune  distance  focale  de  19  centimètres  ;  c'est  à  cette 
distance  qu'il  faut  le  placer  de  l'œil  observé  pour  que  le  bord  pupillaire  dis- 
paraisse du  champ  d'observation. 

Les  rayons  provenant  du  fond  de  l'œil  sont  déviés  dans  la  direction  de 
l'observateur  en  tombant  sur  ce  miroir.  Ils  donnent  naissance  à  une  image 
réelle  et  renversée,  et  l'observateur  peut  la  voir  directement  à  travers  l'ori- 
fice de  son  miroir,  ou  bien  encore  grossie  par  un  verre  convexe. 

Si  le  degré  de  myopie  de  l'œil  examiné  est  plus  fort  que  le  miroir  concave 
qui  doit  réunir  les  rayons  émanant  de  celui-ci,  il  se  forme  au-devant  du  miroir 
une  image  réelle  et  renversée.  Les  rayons  qui  en  proviennent  tombent  en 
divergeant  sur  le  miroir  concave  qui  grossit  alors  l'image  réelle  renversée  et 
la  rend  virtuelle. 

Pour  permettre  à  deux  personnes  d'examiner  à  la  fois  le  même  œil,  M.  Burke 
perfore  aussi  le  second  miroir,  au-devant  duquel  il  produit,  à  l'aide  d'un 
verre  convexe  placé  devant  l'œil  observé,  une  image  réelle  et  renversée. 
L'un  des  observateurs  la  regarde  à  travers  le  second  miroir  ;  l'autre,  à 
travers  le  premier,  telle  qu'elle  est  réfléchie  par  le  second  miroir.  La  len- 
tille placée  devant  l'œil  observé  en  fait  dans  des  cas  un  m\  fortement  myope. 
Si  l'on  veut  obtenir  une  image  droite,  on  peut  redresser,  à  l'aide  d'un  verre 
convexe,  l'image  virtuelle  renversée,  et  la  rendre  en  même  temps  réelle. 

XXXI.  Ophthalmoscope  de  Carter.  —  Il  se  compose  de  plusieurs  pièces 
indépendantes,  supportées  par  des  pieds,  dont  on  peut  faire  varier  la  hauteur  : 
1°  un  coussinet  pour  le  menton  du  malade  ;  2°  un  grand  miroir  concave 
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perforé,  à  distance  focale  très-considérable;  3°  un  verre  convexe  d'envi- 
ron 5,2  D,  qui  donne  l'image  renversée  du  fond  de  l'œil. 

Comme  la  distance  relative  de  toutes  ces  parties  est  assez  grande,  l'ob- 
servateur les  dispose  à  l'aide  d'une  baguette.  L'ophthalmoscope  permet  ainsi 
de  voir  l'image  renversée  du  fond  de  l'œil  sous  un  fort  grossissement,  grâce 
à  la  grande  distance  focale  de  la  lentille. 

Entre  la  lumière  et  le  miroir,  on  peut  placer  un  cadre  avec  des  verres 
bleus  pour  décolorer  la  lumière  jaune. 

L'instrument  se  prête  surtout  aux  démonstrations  cliniques. 

XXXII.  Ophthalmoscope  à  démonstration  de  Jabez  Hogg.  —  Cet  ophthal- 
moscope  se  compose  essentiellement  d'une  lentille  biconvexe  d'environ 
20  centimètres  de  foyer,  d'un  miroir  concave  perforé,  de  35  centimètres  de 
foyer,  d'un  support  pour  le  menton  et  d'une  lampe;  chaque  pièce  est  montée 
sur  un  pied  droit  mobile. 

XXXIII.  Ophthalmoscope  de  Wadstcorth.  —  Cet  ophthalmoscope  consiste 
en  un  miroir  concave  de  19  centimètres  de  distance  focale  et  de  15  milli- 
mètres de  diamètre,  fixé,  sous  un  angle  de  20  degrés,  au  centre  d'un  disque, 
de  la  grandeur  à  peu  près  de  l'ophthalmoscope  de  Loring.  La  partie  la  plus 
élevée  du  miroir  se  trouve  à  4  milhmètres  seulement  du  plan  du  disque. 

Cette  disposition  permet  à  l'observateur  de  se  rappi'ocher  très-près  du  miroir, 
malgré  les  verres  correcteurs,  qui  occupent  le  même  plan  que  le  disque. 

Pour  pouvoir  se  servir  indifféremment  de  l'un  et  de  l'autre  œil,  et  d'une 
source  lumineuse  placée  à  gauche  ou  à  droite  du  malade,  la  monture  du 
miroir  est  mobile  dans  le  grand  disque.  La  petitesse  du  miroir  n'est  pas  un 
obstacle  à  l'observation  de  l'image  droite  ;  mais  pour  l'image  renversée  il 
vaut  mieux  se  servir  d'un  miroir  ophthalmoscopique  ordinaire. 

Le  mécanisme  qui  sert  à  déterminer  la  réfraction  à  Vimage  droite,  et 
qui  accompagne  habituellement  les  ophthalmoscopes  à  miroir  concave,  a  subi 
des  modifications  variées  dans  le  but  surtout  d'augmenter  le  nombre  des 
verres  correcteurs.  Nous  allons  indiquer  brièvement  les  dispositions  adoptées. 

XXXIV.  L'ophthalmoscope  de  M.  Loring  (premier  modèle)  contient  trois 
disques  de  Recoss,  de  35  millimètres  de  diamètre,  garnis  de  huit  numéros  de 
verres  concaves  et  convexes  de  6  millimètres.  Ces  disques  sont  placés  sépa- 
rément dans  l'instrument,  suivant  qu'on  a  besoin  des  numéros  forts  ou 
faibles;  on  leur  imprime  un  mouvement  de  rotation  à  l'aide  de  l'index. 

XXXV.  Ophthalmoscope  d'Oldham.  —  Oldham  a  présenté  au  congrès  de 
Londres  un  ophthalmoscope  à  réfraction,  dans  lequel  les  verres  correcteurs 
sont  montés  sur  trois  disques,  d'après  un  système  analogue  à  celui  de 
M.  Loring. 
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XXXVI.  Ophthalmoscope  de  Cohn.  —  M.  Cohn  se  sert  d'un  disque  de 
8  centimètres  de  diamètre,  contenant  24  lentilles.  Seulement,  pour  rôunir 
un  aussi  grand  nombre  de  verres  correcteurs  sur  un  seul  disque,  il  fallait 
donner  à  celui-ci  des  proportions  gênantes  pour  l'observateur,  et  l'auteur  a 
dû  placer  l'axe  du  disque  au  bord  supérieur  du  miroir  de  l'ophthalmoscope. 

XXXVII.  Ophthalmoscope  de  de  Wecker  (premier  modèle).  —  M.  de  Wecker 
a  fait  monter  dans  un  disque  unique,  de  31  millimètres  de  diamètre,  24  len- 
tilles de  3,5  millimètres  (les  numéros  convexes  0,  60,  48,  36,  30,  24,  20,  18, 
14,  10,  6;  les  numéros  concaves,  60,  42,  30,  20,  16,  14,  12,  10^8,  6, 
5,  4,  3,  2)  (fig.  217).  Le  disque  est  rendu  mobile  à  l'aide  d'une  crémaillère 


FiG.  217. 

Un  disque  qui  renferme  un  aussi  grand  nombre  de  lentilles  correctrices 
acquiert  de  trop  grandes  dimensions,  ce  qui  rend  l'instrument  peu  maniable. 
En  outre,  pour  obtenir  seulement  24  numéros,  insuffisants  d'ailleurs  à  déter- 
miner la  réfraction,  dans  tous  les  cas,  d'une  façon  certaine,  il  faut  donner 
aux  lentilles  un  diamètre  si  petit  qu'elles  sont  rarement  bien  cintrées,  et  très- 
difficiles  à  nettoyer. 

XXXVIII.  Ophthalmoscope  de  Schroeders. —  Le  système  des  trois  disques 
adoptés  par  Loring  occasionne  une  perte  de  temps  considérable.  C'est  pour 
cela  qu'en  1872  M.  Schroeders  a  fait  monter  derrière  un  miroir  plan  allongé 
et  rectangulaire,  dans  l'étamage  duquel  verre  étamé  avaient  été  ménagées 
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des  ouvertures,  une  série  de  lentilles  correctrices.  Pour  manœuvrer  cet  instru- 
ment, il  sul'fit  de  le  laisser  glisser  verticalement  dans  la  main  qui  le  tient.  Cet 
appareil  a  été  construit  par  M.  Horn  (à  Leipzig). 

XXXIX.  Second  ophthalmoscope  de  Gillet  de  Grandmont.  —  L'ophthalmo- 
scope  que  M.  Gillet  de  Grandmont  (fig.  218)  a  cons- 
truit en  1878  (1)  ne  diffère  de  l'oplithalmoscope  de 
M.  Schroeders  que  par  quelques  modifications  de 
détail.  Il  contient  la  série  de  lentilles  positives  et 
négatives  de  1  à  12  dioptries,  avec  un  intervalle 
d'une  dioptrie.  11  est,  de  plus,  muni  d'un  miroir 
concave. 


On  obtient  un  nombre  de  lentilles  correctrices 
beaucoup  plus  considérable,  en  superposant  deux 
disques  concentriques  mobiles  l'un  sur  l'autre, 
munis  de  verres  convexes  et  concaves,  dont  l'action, 
en  se  combinant,  donne  un  nombre  de  verres  cor- 
recteurs égal  cà  leur  produit. 

Cette  idée  avait  déjà  été  mise  en  pratique  par 
Helmholtz,  mais  pour  un  petit  nombre  de  lentilles 
seulement. 

XL.  Premier  ophthalmoscope  de  Knapp.  —  En 
1873,  M.  Knapp  a  ajouté  au  miroir  concave  deux 
disques,  renfermant  l'un  des  verres  convexes,  l'autre 
des  verres  concaves.  Ces  disques,  de  même  diamètre, 
sont  montés  sur  une  plaque  de  la  largeur  du  miroir 
et  d'une  longueur  double.  Leurs  circonférences  se 
coupent  de  telle  sorte  que  les  ouvertures,  percées  à  leur  pourtour,  puissent 
se  superposer  et  coïncider  avec  le  trou  central  du  miroir.  Ces  ouvertures, 
au  nombre  de  treize  pour  chaque  disque,  portent  une  lentille  convexe  ou 
concave  (numéros  anciens,  3,  4,  6,  8,  10,  12,  14,  17,  20,  24,  36,  48),  selon 
qu'ils  appartiennent  à  l'un  ou  à  l'autre  disque  ;  une  ouverture  est  vide. 

XLI.  Second  ophthalmoscope  de  Knapp.  —  Plus  tard  M.  Knapp  a  pré- 
senté un  ophthalmoscope  à  disque  unique,  portant  à  son  pourtour  trente- 
deux  verres  correcteurs  et  une  ouverture  libre.  Un  échappement  à  ressort 
fait  coïncider  chaque  fois  le  centre  de  la  lentille  avec  l'ouverture  du  miroir. 
Celte  dernière  a  3,5  millimètres  de  diamètre. 

La  plaque  qui  recouvre  le  disque  est  percée  de  trois  ouvertures  placées 
verticalement.  La  plus  élevée  se  trouve  vis-à-vis  du  trou  du  miroir  et  du 

(1)  Ann.  cl'Ocul.,  t.  II,  p.  90;  1878. 
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verre  auxiliaii'e;  la  deuxième  montre  le  numéro  du  verre  en  pouces;  la  troi- 
sième, en  dioptries. 

L'ophlhalmosco|)e  contient  les  numéros  convexes  et  concaves  suivants  : 
0,05;  0,7.V,  1;  1,5;  ^2;  â,5;  3;  3,5;  4;  4,5;  5;  0;  7,5;  <J;  12;  18  (1). 

XLII.  M.  Schidek  a  proposé  d'utiliser  deux  disques  superposés,  dont 
l'un  contiendrait  les  numéros  concaves  2,  4,  (3,  8,  12,  24,  28,  l'autre  les 
numéros  convexes  4,  6,  8,  12,  24,  48  de  l'ancien  système. 

XLIII.  Ophthalmoscope  de  L.  Puvi  es.  —  M.  L.  Purves  emploie,  pour  la 
détermination  de  la  réfraction,  une  modification  de  la  lentille  de  Stokes. 
L'instrument  est  formé  de  deux  lentilles  cylindriques  superposées;  chacune 
se  compose  de  deux  moitiés  :  un  cylindre  convexe  et  un  cylindre  concave  de 
4  D.  En  faisant  tourner  les  deux  lentilles  l'une  sur  l'autre,  on  obtient  dans 
l'axe  principal,  successivement  tous  les  degrés  de  concavité  et  de  convexité 
depuis  0  jusqu'à  8  D. 

A  la  suite  de  la  description  de  cet  ophthalmoscope,  M.  Purves  propose  de 
faire  mettre  en  mouvement  les  deux  disques  qui  contiennent  la  série  des 
verres  de  Schulek,  à  l'aide  du  mécanisme  que  M.  Crétès  a  employé  pour  le 
double  prisme  et  la  lentille  de  Stokes  modifiée  par  M.  Snellen. 

Tous  les  essais  tentés  dans  ce  sens  n'avaient  pas  rencontré  un  accueil  bien 
favorable,  parce  que  les  numéros  résultant  de  la  combinaison  des  verres  con- 
tenus dans  chacun  des  deux  disques  ne  correspondaient  pas  ordinairement 
aux  numéros  des  boîtes  d'essai.  Depuis  l'introduction  du  système  des  diop- 
tries, la  combinaison  des  verres  offre  au  contraire  de  réels  avantages. 

XLIV.  Ainsi,  M.  de  Wecker  a  monté  sur  un  disque  de  48  millimètres  de 
diamètre,  20  numéros  convexes  de  5  millimètres  de  diamètre  (numéros  0; 
0,5;  1;  1,5;  2;  2,5;  3;  3,5;  4;  4,5;  5;  5,5;  6;  G,5;  7;  7,5;  8;  8,5;  9;  9,5; 
10.  En  superposant  à  ces  veri'es  une  lentille  concave  additionnelle  de  10,5 D, 
on  obtient  la  même  série  de  dioptries  concaves. 

Avec  un  disque  sur  lequel  se  meut  un  seul  verre  additionnel,  on  obtient 
donc  une  série  de  quarante  et  un  numéros. 

XLV.  Ophthalmoscope  de  Landolt.  — Notre  ophthalmoscope  (fig.  219  et 
220)  se  compose  de  deux  disques  concentriques  (fig.  219,  A  et  B).  Le  disque  A 
contient  six  lentilles  métriques  convexes  (les  numéros  -|-0,5;  1;  1,5;  2;  2,5;  3), 
et  une  ouverture  vide.  Le  disque  B  contient  deux  lentilles  convexes  (-|-  3,5 
et-|-7),  trois  lentilles  concaves  ( —  5,5;  —  7  ;  —  10,5)  et  une  ouverture  vide. 

En  faisant  tourner  les  deux  disques  autour  de  leur  centre,  on  peut  amener 
toutes  les  lentilles  indiquées,  suivant  toutes  les  combinaisons  possibles,  der- 
rière l'ouverture  du  miroir  ophthalmoscopique. 

(I)  Ann.  d'ocul,  t.  LXXX,  p.  178. 
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Ainsi,  en  combinant  avec  le  0  du  disque  B,  qui  reste  fixe  pendant  que  l'autre 
tourne,  nous  obtenons  les  numéros  du  disque  A,  0  -j-  0,5,  -\-  ï,  -|-  1,5, 
+  2, +  2,5, +  3. 

La  combinaison  des  mêmes  numéros  avec  le  -\-  3,5  du  disque  B  donne  les 
numéros  +  3,5  -f-i,  +4,5,  -|-5,  -[-5,5,  -f-G  -|-0,5. 

Enfin,  combinés  avec  le  numéro  7  du  disque  B,  on  obtient-|- 7, -j- ",5, 
+  8,  +8,5,  +9,  +9,5  +  10. 


FiG.  219. 


Pour  obtenir  la  série  des  numéros  concaves  on  amène  simplement  devant 
l'ouverture  du  miroir  les  numéros  concaves  contenus  dans  le  disque  B;  com- 
binés avec  les  lentilles  convexes  du  disque  A,  ils  donnent  toujours  des  numé- 
ros concaves,  puisqu'ils  sont  plus  forts  que  le  plus  fort  des  verres  convexes. 
Ainsi,  le  —  3.5  donne  avec  les  numéros  du  disque  A,  —  0,5  —  1 ,  — 1,5,  —  2, 
— 2,5,  —  3,  —  3,5.  Le  numéro  —  7  donne  —  4,  —  4  ,5,  —  5,  —  5,5,  —  6,  —  6,5, 
—  7.  Le  numéro  — 10,5  donne  — 7,5,  -8, —  8,5 -9,  —  9,5  — 10,  —  10,5. 

Notre  ophthalmoscope  nous  fournit  donc,  outre  le  zéro,  20  numéros  con- 
vexes, avec  un  intervalle  d'une  demi-dioptrie,  et  21  numéros  concaves  avec 
un  intervalle  aussi  d'une  demi-dioptrie  ;  en  somme,  42  numéros. 

Un  mécanisme  approprié  fait  toujours  apparaître  au-dessous  des  lentilles 
le  numéro  correspondant. 

Les  lentilles  sont  plan-sphériques  et  sont  juxtaposées  par  leurs  surfaces 
planes.  Le  trou  central  du  miroir  est  de  3,5  millimètres  de  diamètre.  . 

Avec  notre  système  nous  avons  pu  cboisir  des  verres  de  1  centimètre  de 
diamètre,  ce  qui  nous  permet  de  les  nettoyer  facilement,  et  surtout  de  nous 
servir  de  l  instrument  pour  la  détermination  subjective  de  la  réfraction.  On 
enlève  simplement  le  miroir,  et  l'instrument  devient  entre  les  mains  du 
malade  un  optomètre  avec  lequel  il  détermine  son  acuité  visuelle  et  la  réfrac- 
tion aussi  bien,  sinon  mieux,  qu'à  l'aide  des  verres  de  nos  boîtes  à  verres. 

Les  numéros  de  0  à  10  convexes  et  de  0  à  10,5  concaves  suffisent  pleine- 
ment pour  la  détermination  de  la  réfraction  à  l'aide  de  rophthalmoscopc.  On 
pourrait  (jiieiqucfois  avoir  besoin  de  verres  plus  forts  pour  la  détermination 
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subjective.  C'est  pour  cela  que  nous  avons  ajouté  à  notre  inslrument  un  verre 
concave  de  10  D,  pouvant  être  introduit  à  la 
place  du  miroir. 

En  faisant  tourner  nos  disques,  nous  pouvons 
augmenter  à  volonté  la  force  de  cette  lentille, 
et  le  résultat  est  toujours  facile  à  calculer, 
parce  qu'on  n'a  qu'à  ajouter  le  nombre  10  au 
numéro  indiqué  sur  le  disque.  De  cette  façon 
nous  pouvons  continuer  la  série  des  verres 
concaves  jusqu'au  numéro  20,5  (ancien 
n''l,91). 

lien  est  de  même  pour  les  verres  convexes  : 
les  lentilles  fortes  dont  nous  avons  besoin 
pour  la  production  de  l'image  renversée  peu- 
vent également  servir  à  la  détermination  de 
l'acuité  visuelle.  Pour  cela  nous  avons  cboisi 
les  numéros  -\-  10  et  -|-15. 

On  peut  les  introduire  séparément  dans  le 
cadre  du  miroir  et  obtenir  par  leur  moyen  les 
numéros  convexes  jusqu'à  20 (ancien  n"  1,96). 
De  cette  façonnons  doublons  le  nombre  de  nos 
lentilles.  Finalement,  avec  notre  opbthalmo- 
scope,  nous  obtenons  une  série  de  84  verres 
pour  le  moins. 

L'instrument  peut  en  outre  servira  la  déter- 
mination de  l'astigmatisme,  par  le  moyen  d'un 
disque  percé  d'une  fente  sténopéique.  Ce 
disque,  de  même  dimension  que  le  miroir, 
peut  être  introduit  à  la  place  de  celui-ci.  On 
peut  donner  à  la  fente  toutes  les  inclinaisons 
possibles,  et  l'angle  qu'elle  forme  avec  la 
verticale  est  indiqué  directement  sur  l'in- 
strument. 

XLVI.  Ophthalmoscope  de  Badal  (fig,  221). 

-  Il  se  compose  aussi  de  deux  disques .  Le  disque 
supérieur,  de  3  ceatiraètres  de  diamètre,  est 
percé  de  six  ouvertures;  l'une  d'elles  est 
vide,  les  cinq  autres  sont  garnies  des  verres 
métriques  +0,25,  +0,50,  +0,75,  +13  et 

—  13. 

Le  disque  inférieur,  de  4  centimètres  de 
diamètre,  porte  treize  ouvertures,  dont  une 
vide  également.  A  gauche,  sont  six  lentilles  portant  les  numéros  entiers 
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-[-  1  à  -|-G  ;  à  droite,  les  six  lentilles  négatives  correspondantes.  Leur  diamètre 
est  de  7  millimètres. 

Cet  instrument  peut  fournir  78  combinaisons  (0x13)  et  reproduire,  à 
l'exception  du -|- 20,  tous  les  numéros  des  boîtes  à  verres  d'essai. 


FiG.  221. 


XLVII.  Ophthalmoscope  de  John  Grecn  (1).  —  Une  modification  d'une  des 
premières  formes  de  l'instrument  deLoriiig  est  analogue  à  celui  de  M.  Badal. 
Il  a  également  deux  disques  de  Recoss,  non  concentriques,  mais  pouvant  êire 
amenés  tous  les  deux  devant  l'ouverture  du  miroir,  et  par  suite  être  super- 
posés l'un  à  l'autre.  Le  grand  disque  contient  les  numéros  0  à  6  positifs  el 
négatifs,  avec  un  intervalle  d'une  dioptrie.  Le  petit  disque  contient  0;  -|-  7; 
-f  0,5;  —  7  et  — 0,5. 


(1)  Transactions  of  the  Americ.  Ophth.  Soc,  1878,  p.  -167. 
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Les  deux  disques  combinés  permettent  d'arriver  aux  numéros  positifs  et 
négatifs  de  1  à  13,  avec  un  intervalle  d'une  demi-dioptrie.  Pour  compléter 
la  série  jusqu'à  "20,  on  substitue  au  petit  disque  un  autre  portant  les  numéros 
-|-  7,  -f-  14-,  —  7  et  — •  14.  Enfin,  pour  corriger  l'astigmatisme  de  l'ob- 
servateur, un  troisième  disque  peut  être  ajouté,  portant  deux  verres  cylin- 
driques. 

XLVIll.  Ophthaimoscope  de  Meyer  (1).  —  Il  se  compose  encore  de  deux 
disques  superposés  qui  contiennent  chacun  6  lentilles  et  une  ouverture  vide. 
L'un  des  disques  contient  les  numéros  convexes  et  concaves  1,  2,  3,  l'autre  les 
convexes  etconcaves0,5,  7  et  11.  Les  disques  tournent  isolément  ou  ensemble 
sous  la  pression  du  doigt.  La  rotation  à  droite  fait  apparaître  successivement 
la  série  des  verres  convexes,  la  rotation  à  gauche  celle  des  verres  concaves. 
A  chaque  changement  de  verre  on  trouve  le  numéro  produit  en  additionnant 
les  verres  de  même  réfraction  ou  de  réfractions  opposées. 

On  obtient  ainsi  42  numéros  concaves  et  convexes,  depuis  une  demi- 
dioptrie  jusqu'à  17  dioptries. 

L'ophthalmoscope  peut  être  muni  d'un  miroir  concave  ou  d'un  miroir  plan. 

XLIX.  Second  ophthaimoscope  de  Loring.  —  M.  Loring  (2),  dans  le 
dernier  modèle  de  son  ophthaimoscope,  combine  des  lentilles  métriques  de 
la  façon  suivante  :  un  disque  de  43  millimètres  de  diamètre  contient,  une 
ouverture  vide  et  sept  numéros  positifs  (4-  1  à  -[-  "0  et  huit  numéros  néga- 
tifs ( —  là  —  8)  de  6  millimètres  de  diamètre.  A  ce  disque  on  peut  super- 
poser un  quart  de  cercle  concentrique  qui  contient  quatre  lentilles  :  -[-10, 
—  16,  4-0,5,  et  — 5. 

L'addition  des  lentilles  16  aux  numéros  contenus  dans  le  disque  complète 
la  série  des  numéros  jusqu'aux  numéros -|- 23  et  —  24;  tandis  qu'à  l'aide 
des  lentilles  0,5  on  peut  produire  les  demi-dioptries  jusqu'à-)-  8  et  à  —  9. 

Le  disque  porte  deux  cercles  concentriques  de  chilTres,  le  cercle  extérieur 
indiquant  les  numéros  des  verres  simples,  l'intérieur  les  numéros  résultant 
de  la  combinaison  jusqu'à  -|-  15  et  —  16.  Les  numéros  supérieurs  ne  sont 
plus  marqués  sur  l'instrument,  ils  s'obtiennent  par  l'addition  des  lentilles 
du  disque  et  de  la  lentille  16  du  quart  de  cercle. 

11  faut  convenir  que  ce  mode  de  numérotage  n'est  pas  très-commode,  bien 
que  l'auteur  ait  inscrit  les  numéros  convexes  en  blanc,  les  concaves  en 
rouge. 

Le  miroir  de  l'ophthalmoscope  peut  être  incliné. 

L.  La  dernière  modification  Y  ophthaimoscope  de  M.  de  Wecker  (fig.  222) 
consiste  également  dans  l'adoption  des  deux  disques  superposés  et  concen- 

(1)  Sous,  Traité  d'optique,  p.  283. 

(2)  Transactions  nf  tlie  Amène.  Opiith.  Soc.,  1878,  p.  iS9. 
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triques.  Ils  ont  37  millimètres  de  diamètre,  et  contiennent  chacun  1 1  len- 
tilles de  0  millimètres  de  diamètre,  et  une  ouverture  vide.  L'un  d'eux  porte 
les  numéros  positifs  0,5,  1,  2,  3,  4,  5,  G,  8,  10,  15  et  20;  l'autre  les  mêmes 
numéros  négatifs.  La  combinaison  des  deux  disques  donne  la  série  des 
numéros  0,5  à  5,5,  avec  un  intervalle  d'une  dioptrie.  Le  chiffre  donnant  la 
résultante  des  combinaisons  doit  être  obtenu  par  le  calcul,  et  n'apparaît  pas 
à  l'instrument. 

Le  miroir  peut  être  incliné. 


FiG.  -m. 


SI  îfoîrs  convexes. 

Pour  des  raisons  indiquées  plus  haut,  les  miroirs  convexes  ne  sont  pas 
employés  seuls  en  ophthalmoscopie ,  mais  combinés  avec  une  lentille 
convexe. 

Nous  avons  démontré  précédemment  les  avantages  de  cette  méthode  en 
parlant  de  l'ophtlialmoscope  de  Zehender. 

LI.  Ophthalmoscope  de  Zehender. —  C'est  le  seul  instrument  pratique  fondé 
sur  ce  principe.  Le  miroir  convexe  C  (fig.  2:23)  a  un  rayon  de  courbure  de  16  cen- 
timètres; il  est  perforé  en  entonnoir  dans  sa  partie  centrale  sur  une  largeur 
d'environ  3"'", 5.  Il  est  porté  sur  un  simple  manche  qui,  suivant  la  position 
de  la  lumière,  peut  être  vissé  d'un  côté  ou  de  l'autre.  Des  deux  côtés  du 
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miroir  se  trouvent  deux  bras  mobiles  A  et  A',  dont  l'un  porte  la  lentille  con- 
vexe 13  D,  qui  concentre  la  lumière  sur  le  miroir,  tandis  que  l'autre  reçoit  les 
verres  correcteurs.  Pendant  l'examen ,  on  peut  donc  donner  à  la  lentille 
d'éclairage  la  position  voulue  par  rapport  au  miroir.  Les  verres  correcteurs 
s'appliquent  immédiatement  derrière  l'ouverture  centrale  (fig.  ^l'i'S). 


Fu;.  223. 


LU.  Jeaffreson  a  perfectionné  cetophtlialmoscope  en  remplaçant  la  lentille 
biconvexe  par  une  combinaison  de  deux  lentilles  plan-convexes  à  écartemenl 
variable,  contenues  dans  un  tube.  Il  diminue  ainsi  considérablement  l'aber- 
ration de  sphéricité  et  obtient  une  image  plus  nette,  bien  qu'un  peu  plus  petite. 

Miroirs  hé t é r oc <mi t r iq u C!!)  centrés. 

Ophthalnioscopes  formés  de  lentilles  élamées. 

LUI.  Ophthalntoscope  de  de  Jaeger  (second  modèle).  —  De  .laeger  fut  le 
premier  qui  construisit  un  ophthalmoscope  à  l'aide  d'une  lentille  étamée.  Il 
se  servait  pour  cela  de  ménisques  divergents.  On  pouvait  les  tenir  simple- 
ment avec  les  doigts,  ou  les  introduire  dans  l'ophlbalmoscope  du  même 
auteur,  décrit  plus  haut,  de  la  même  manière  que  les  verres  plans  ou  concaves 
qu'il  contient  ordinairement. 

Pour  ce  qui  concerne  l'action  de  ces  miroirs,  nous  renvoyons  à  ce  que 
nous  avons  dit,  sur  ce  sujet,  pages  783  et  suiv. 

LIV.  Ophthalmoscope  de  Klaunig.  —  L'ophthalmoscope  de  Klaunig  est 
une  lentille  biconvexe  de  38  centimètres  de  distance  focale,  étamée  sur 
une  de  ses  faces. 

L'étamage  manque  en  son  centre,  afin  de  permettre  le  passage  des  rayons 
lumineux.  La  lentille  agit  d'une  part  comme  un  miroir  concave  de  9  centi- 
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mètres  de  distance  focale,  d'autre  part  comme  un  verre  convexe  de  38  cen- 
timètres de  distance  focale. 

Naturellement  on  peut  se  servir,  comme  l'a  fait  Klaunig-  lui-même,  de 
verres  convexes  plus  ou  moins  forts.  C'est  ainsi  que  cet  auteur  indique, 
pour  l'image  renversée,  l'emploi  d'une  lentille  plan-convexe  de  2  D  et  de 
5  centimètres  de  diamètre,  dont  la  surface  plane  est  réfléchissante.  Si  l'on 
veut  modifier  la  réfraction  du  verre,  on  place  derrière  le  centre  non  étamé 
un  verre  correcteur. 

Enfin,  Klaunig  combine  encore  deux  de  ces  lentilles  réfléchissantes 
de  la  façon  suivante  :  Il  place  à  une  distance  de  4  centimètres  de  l'œil 
observé  un  verre  convexe  étamé  a,  de  38  centimètres  de  distance  focale,  tandis 
que  l'observateur  renvoie  la  lumière  sur  la  première  lentille,  à  l'aide  d'une 
seconde  lentille  b,  étamée  sur  une  de  ses  faces  et  ayant  65  centimètres  de 
foyer.  Les  deux  verres  agissent  comme  des  miroirs  concaves  ;  et  si  la  len- 
tille a  a  été  bien  placée,  elle  réfléchit  d'une  part  la  lumière  venant  de  b 
dans  l'œil  observé,  d'autre  part  vers  b,  la  lumière  qui  provient  de  cet  œil. 
L'observateur  la  regarde  à  travers  la  portion  non  étamée.  La  distance  de  la 
source  lumineuse  au  premier  réflecteur  est  de  20  centimètres  environ. 

LV.  Ophthalmoscope  de  Burow.  — Cet  instrument  se  compose  aussi  d'une 
lentille  biconvexe  étamée  de  8  D.  La  partie  non  étamée  a  un  diamètre 
d'un  peu  plus  de  3  millimètres.  Devant  l'œil  observé  est  placé  un  second  verre 
convexe  de  21  à  2i  D,  et  la  distance  de  l'oculaire  à  l'image  renversée  pro- 
duite par  la  lentille  objective  doit  être  assez  grande  pour  que  celle-ci  se 
trouve  précisément  au  foyer  de  la  lentille  oculaire. 

LVL  Ophthalmoscope  de  de  Hamer.  —  De  Hasner  recommande  comme 
ophthalmoscopes  simples  et  pratiques  les  ménisques  négatifs  dont  la  sur- 
face convexe  est  étamée,  à  l'exception  d'une  petite  portion  centrale.  Ces 
verres  ont  environ  27  millimètres  de  diamètre,  et  chaque  observateur  peut, 
suivant  ses  besoins,  les  choisir  elles  étamer  lui-même,  d'après  la  manière 
indiquée  par  l'auteur  (1). 

LVIL  L OphthcdmoHcope  de  Laurence.  —  Laurence  combine  une  lentille 
convexe  de  12  à  13  dioptries,  avec  une  lentille  concave  de  3,5  à  4,5  diop- 

(1)  De  Hasner,  De  l'emploi  des  leitlilles  de  verre  étamées  pour  l'examen  du  fond  de  l'œil, 
Prague,  1855  ;  et  A.  Zantlcr,  l'Ophtlialmoscope,  p.  il.  —  On  fait  une  bouillie  de  plâtre 
à  mouler  que  l'on  étend  sur  une  plancliette  sur  une  épaisseur  de  7  millimètres.  La 
lentille  est  enfoncée  dans  la  pâte  par  sa  surface  à  étamer  :  on  la  laisse  ainsi  jusqu'à  ce 
que  la  pâte  soit  devenue  solide  et  sèche.  On  la  retire  alors,  et  dans  la  forme  qu'elle  laisse 
on  étend  une  double  feuille  d'étain  sans  aucun  pli.  On  verse  sur  elle  qucbiues  gouttes  de 
mercure  que  l'on  étend  soigneusement  sur  toute  la  surface  des  feuilles.  A  la  surface  du 
mercure  il  se  forme,  par  places,  une  pellicule  mince  que  l'on  enlève  en  passant  douce- 
ment le  verre  à  étamer  sur  la  surface  de  l'étain,  jusqu'à  ce  qu'elle  brille  complètement.  On 
introduit  alors  latéralement  la  lentille  dans  le  creux  du  plâtre;  on  l'y  comprime  fortement 
en  la  chargeant  d'un  poiils.  On  peut  s'en  servir  déjà  le  sui-lendemain. 
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tries.  Il  les  réunit,  et  les  maintient  de  façon  à  diriger  le  verre  concave 
du  côté  de  l'œil  examiné.  D'autre  part,  il  a  fait  construire  un  ménisque 
de  4  centimètres  de  diamètre,  dont  la  force  réfring  ente  est  égale  à  celle  des 
deux  verres  mentionnés  précédemment.  La  surface  dont  la  courbure  est  la 
moindre  est  tournée  du  côté  de  l'œil  observé. 

Il  juge  inutile  d'étamer  la  surface  convexe  et  trouve  la  force  éclairante 
suffisante. 

LYIII.  Giraud-Teuloii  a  modifié  la  forme  de  cet  ophthalmoscope  en  renfer- 
mant le  ménisque  concavo-convexe  dans  une  coque  cylindrique,  qu'il  fixe  sur 
un  pied,  de  manière  à  lui  permettre  des  mouvements  autour  de  deux  axes 
perpendiculaires  l'un  à  l'autre.  L'observateur  a  donc  une  main  libre,  et  peut 
placer  devant  l'orifice  du  cylindre  un  verre  grossissant  quelconque,  voir 
même  les  prismes  de  l'ophthalmoscope  binoculaire.  L'image  renversée  du 
fond  de  l'œil  se  forme  dans  l'intérieur  du  cylindre. 

La  surface  réfléchissante  du  ménisque  employé  par  Giraud-Teulon  a  une 
courbure  de  centimètres. 

Miroirs  li  ô  (  é  r  o  c  c  n  (r  i  q  u  C!S  décentrés,  ou  miroirs  prismatiques. 

LIX.  Ophthalmoscope  iWlrich.  —  Ulrich  a  combiné  deux  prismes 
rectangles  et  isocèles,  ABG  etGDA,  de  la  façon  indiquée  dans  la  fig.  "224,  c'est- 


à-dire  que  les  deux  surfaces  qui  correspondent  au  côté  AG  sont  situées 
même  plan,  tandis  que  les  surfaces  hypoténuses  sont  réciproquement  per- 
pendiculaires. Si  l'on  place  une  lumière  en  F,  les  rayons  qui  tombent  per- 
pendiculairement sur  DG  subissent  en  DA  une  réflexion  totale,  et  tombent 
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dans  l'œil  examiné  C,  s'il  se  trouve  dans  l'axe  CE  des  rayons  réfléchis.  Une 
partie  des  rayons  provenant  de  cet  œil  prendra  le  même  chemin  CEF  vers  la 
flamme;  une  autre  partie,  celle  qui  tombe  sur  le  second  prisme  AGB,  subit 
en  GB  une  réflexion  totale  et  pénètre  dans  l'œil  de  l'observateur  A. 

Si  l'on  remplace  les  surfaces  planes  AD,  DG  et  GA,  par  des  surfaces  con- 
vexes, la  lumière  sera  concentrée.  On  peut  de  plus  interposer,  entre  l'œil 
observé  et  l'ophthalmoscope,  un  verre  convexe  afin  d'obtenir  l'image  ren- 
versée. 

LX.  Miroir  de  Frœbelius.  —  Frœbelius  s'est  aussi  servi  de  la  ré- 
flexion totale  pour  l'éclairage  du  fond  de  l'œil.  11  avait  remplacé  les  lames 
de  verre  de  l'ophtlialmoscope  de  Helmholtz  par  un  prisme  rectangle,  dont 
la  surface  hypoténuse  réfléchissait  en  totalité  la  lumière  placée  latérale- 
ment; une  ouverture  pratiquée  perpendiculairement  à  une  surface  latérale 
jusqu'à  la  surface  hypoténuse  permettait  l'examen  de  l'œil  ainsi  éclairé. 

Un  disque  de  Recoss  porte  les  verres  correcteurs. 

LXI.  Ophthalmoscope  de  Meyerstein.  —  Il  consiste  en  un  prisme  rec- 
tangle, à  surfaces  planes,  présentant  une  ouverture  comme  le  précédent. 
La  surface  hypoténuse  est  munie  d'un  tube  qui  s'adapte  à  l'œil  de  l'obser- 
vateur. La  lumière  tombant  latéralement  sur  une  des  petites  surfaces  subit 
à  l'hypoténuse  une  réflexion  totale,  tandis  que  la  plus  grande  partie  de  la 
lumière  qui  provient  de  l'œil  observé  passe  directement  dans  l'œil  de 
l'observateur,  à  travers  l'ouverture  du  prisme.  Par  suite  de  la  distance 
qui  sépare  les  deux  yeux,  le  champ  d'observation  est  ici  encore  un  peu 
restreint. 

LXIl.  Ophthalmoscope  prismatique  de  Coccius.  —  Coccius  a  choisi  pour 
cet  instrument  un  prisme  rectangle  à  côtés  inégaux,  dont  une  surface  latérale, 
et  non  pas  l'hypoténuse,  sert  à  la  réflexion.  L'hypoténuse  est  donc  tournée 
vers  la  lumière,  et  la  plus  petite  des  surfaces  vers  l'œil  de  l'observateur,  dont 
le  regard  passe  à  côté  de  celle-ci,  en  se  dirigeant  vers  l'œil  examiné.  Le 
prisme  est  placé  dans  une  monture  métallique  fixée  au  manche  de  l'insti  u- 
ment.  Une  seconde  monture  reçoit  les  verres  correcteurs,  qui  s'appliquent 
contre  la  petite  surface  du  prisme  et  peuvent  se  placer  obliquement,  de 
façon  à  éviter  les  reflets. 

LXllL  Afin  d'obtenir  un  éclairage  plus  fort,  Zehcnder  a  employé  des 
prismes  rectangles,  dont  les  surfaces  latérales  étaient  concaves  ou  convexes. 

OPHTUALMOSCOPES  BINOCULAinES. 

Nachet  jeune  a  fait,  en  18.")2,  la  première  tentative  pour  employer  les  deux 
yeux  dans  l'examen  microscopique,  et  il  a  construit  un  microscope  binocu- 
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lau'e,  d'après  le  principe  suivant  (lig.  ±2b).  Supposons  un  objet  abc  :  cet 
objet  fournirait,  par  l'interposition  d'une  lentille  convexe  0,  une  image  ABC 
plus  grande  et  renversée.  Mais  derrière  elle  se  trouve  un  système  de  trois 
prismes  équilatéraux,  MPN,  LK[l,et  L'K'R',  placés  comme  l'indique  la  figure, 
c'est-à-dire  de  façon  que  leurs  surfaces  soient  parallèles.  Les  rayons  qui 
ont  traversé  la  lentille  0  tombent  d'abord  sur  le  prisme  MPN,  où  les  uns  sont 
réfléchis  par  la  surface  PN  vers  le  prisme  L'K'R',  et  les  antres  par  la  surface 


FiG.  -2-25. 


MN,  vers  le  prisme  LKR.  Dans  ces  prismes  la  réflexion  se  produit  sur  les 
faces  L'K'  et  LK,  de  façon  qu'au  lieu  d'une  seule  image  renversée  ABC,  il 
s'en  produit  deux,  «Sy  et  A"B"C".  Ces  images  correspondront  aux  deux  yeux 
de  l'observateur,  si  la  distance  des  prismes  a  été  convenablement  choisie. 
Il  les  regardera  à  travers  deux  verres  correcteurs. 

C'est  ce  principe  qui  a  servi  de  base  à  l'ophthalraoscope  binoculaire  de 
Ciraud-Teulon. 

LXIV.  Ophthalmoscope  binoculaire  de  Giraud-Teulon.  —  Cet  instrument 
n'a  pas  seulement  pour  but  de  permettre  simultanément  aux  deux  yeux 
l'examen  du  fond  de  l'œil;  il  fournit  à  chaque  œil  une  image  différente 
du  même  objet.  La  réunion  de  ces  deux  images  donne  l'impression  stéréo- 
scopique. 
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Cet  instrument  est  construit  de  la  manière  suivante  (fig.  22G).  Un  miroir 
concave  de  verre  SS',  d'environ  4,5  centimètres  de  diamètre,  réfléchit  la 
lumière  dans  l'œil  observé. 

Le  miroir  est  dépourvu  de  tain  en  son  milieu  sur  une  largeur  00'  de 
5mm  diamètre  environ  ;  au  centre  de  cette  surface  deux  prismes  agbc  et 
a'g'h'c  sont  conligus  par  leur  arête  c.  Les  angles  acb  et  agb  ont  45  degrés 
environ,  de  sorte  que  les  rayons  qui  tombent  sur  ac  perpendiculairement 
ou  sous  un  angle  très-faible,  et  qui  ont  traversé  cette  surface  sans  déviation, 
subissent  en  cb  une  réflexion  totale  vers  ng,  et  là  une  seconde  réflexion 
vers  bg,  qu'ils  traversent,  sans  être  déviés,  dans  la  direction  A. 

X 


Fig.  2-2(3. 


La  même  chose  a  lieu  pour  le  prisme  a'g'h'c,  qui  renvoie  les  rayons  dans 
la  direction  A'. 

Soit  maintenant  en  X  un  objet,  en  A  et  A'  les  yeux  de  l'observateur  :  chacun 
d'eux  reçoit  une  image  distincte  de  X,  d'autant  plus  différente  que  l'angle  0X0' 
est  plus  grand,  c'est-à-dire  que  l'objet  est  plus  près  du  miroir. 

Dans  ce  cas;  la  convergence,  et  par  suite  l'accommodation,  n'est  pas  en 
l'apport  avec  la  distance  à  laquelle  se  trouve  l'objet.  En  effet,  les  rayons  sor- 
tent des  prismes  sous  un  angle  très-petit  et  réclament,  par  suite,  une  conver- 
gence très-faible.  Ce  faible  degré  de  convergence  s'accompagne  ordinairement 
delà  détente  presque  complète  de  l'accommodation,  tandis  que  la  proximité 
de  l'objet  réclame  un  effort  d'accommodation  assez  considérable. 

Il  est  vrai  que,  par  l'exercice,  on  arrive  à  rendre  indépendantes  l'accommo- 
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dation  et  la  convergence.  D'ailleurs  cet  effort  devient  inutile  par  la  disposition 
suivante  imaginée  par  l'inventeur  :  Derrière  les  prismes  agbc  et  a'g'O'c 
se  trouvent  deux  autres  prismes  triangulaires  faibles,  dont  le  sommet  est 
tourné  en  dedans.  Ces  prismes  dévient  les  rayons  parallèles  de  telle  sorte 
qu'ils  semblent  venir  du  point  X  ;  et,  pour  faciliter  l'accommodation  ces 
derniers  prismes  sont  en  outre  faiblement  convexes.  Ordinairement  il  y  a 
même  deux  prismes,  l'un  plan  et  l'autre  convexe,  dans  une  monture  mobile, 
de  sorte  qu'on  peut  placer  l'un  ou  l'autre  devant  cliaque  œil. 

Enfin,  certains  modèles  de  l'ophthalmoscope  de  Giraud-Teulon  présentent 
encore  un  perfectionnement  ;  ils  peuvent  s'adapter  à  tout  écartement  des 
yeux,  parce  que  le  prisme  acgb  est  divisé  en  son  milieu  perpendiculaire- 
ment à  ac,  et  que  sa  moitié  externe  se  déplace  plus  ou  moins,  sans  influencer 
autrement  la  marche  des  rayons  lumineux.  L'observateur  peut  donc  toujours 
placer  ses  yeux  dans  la  direction  des  rayons  émergents. 

Pour  l'image  renversée,  on  place  entre  l'œil  examiné  et  le  miroir  un  verre 
convexe  à  la  manière  ordinaire. 

Reste  à  se  demander  si  l'instrument  répond  bien  à  son  but,  qui  est  de 
donner  l'impression  stéréoscopique  du  fond  de  l'œil.  On  l'a  généralement 
admis,  et  il  n'est  pas  douteux  qu'avec  cet  instrument  on  ne  se  rende  bien 
compte  des  différences  de  niveau  des  objets  du  fond  de  l'œil;  en  d'autres 
termes,  qu'on  ne  les  voie  stéréoscopiquement.  M.  Schweigger  (1)  cependant 
prétend,  en  se  basant  sur  ses  recherches  avec  l'appareil  à  boules  tombantes 
de  Hering  (voy.  page  933),  que  cette  vision  stéréoscopique  repose  sur  une 
illusion.  D'après  lui,  dans  l'expérience  de  Hering,  on  se  tromperait  aussi 
souvent  sur  le  point  précis  où  tombe  la  bille,  avec  l'oplithalmoscope  binocu- 
laire qu'avec  la  vision  monoculaire. 

La  question  de  savoir  si  l'on  voit  stéréoscopiquement  ou  non,  c'est-à-dire 
si  les  images  des  deux  yeux  sont  assez  différentes  pour  produire  ensemble 
une  impression  stéréoscopique,  dépend  évidemment  de  l'angle  0X0'  sous 
lequel  on  observe  l'objet. 

Les  points  0  0'  sont  plus  près  de  c  ou  de  6  b',  suivant  la  largeur  de  la  pupille 
de  l'œil  observé  et  l'ouverture  oo'  du  miroir. 

Si  l'on  examine  à  l'image  droite,  la  distance  du  miroir  au  fond  de  l'œil 
observé  peut  être  d'environ  50  millimètres.  Si  nous  admettons  pour  la  distance 
0  0'  8  millimètres  (ce  qui  est  très-possible  avec  la  largeur  ordinaire  de  la 
pupille  et  l'ouverture  du  miroir),  l'angle  0X0'  est  égal  à  10  degrés.  Si  la  dis- 
tance entre  les  deux  yeux  est  de  61  millimètres,  un  objet  vu  sous  un  angle 
de  10  degrés  sera  à  400  millimètres  des  yeux  de  l'observateur. 

Or,  les  recherches  que  nous  avons  entreprises  avec  M.  Stammeshaus, à  l'aide 
du  photostéréoscope  (qui  n'est  autre  que  l'appareil  de  Hering  perfectionné 
par  Donders),  ont  prouvé  que,  à  une  distance  d'un  mètre  et  plus  on  peut 
encore  recevoir  une  impression  stéréoscopique.  Il  s'ensuit  que  l'examen 


(I)  Handbuch  (1er  Augenheilkunde,  p.  110. 
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à  l'image  droite,  à  l'aide  de  l'oplithalmoscope  de  Giraud-Teuloii,  doit  fournir 
une  image  stéréoscopique. 

Giraud-Teulon  a  indiqué  dans  VOphlhaliiiic  Rcview,  avril  1867,  p.  248, 
une  modification  de  son  opiithalmoscope  binoculaire  :  L'image  renversée  est 
produite  à  l'aide  d'un  ménisque  étamé  (Laurence).  Le  miroir  d'éclairage 
concave  disparaît.  On  le  remplace  par  un  verre  convexe  qui,  s'ajoutant  aux 
verres  convexes  placés  derrière  les  prismes,  donne  un  grossissement  consi- 
dérable de  l'image  renversée. 

LXV.  Ophlhalmoscope  binoculaire  de  Coccius  (second  modèle),  — 
L'ophthalmoscope  binoculaire  de  Coccius  n'est  qu'une  modification  de 
l'oplithalmoscope  de  Giraud-Teulon  :  a  Lumédiateinent  derrière  le  miroir 
»  d'éclairage  de  IG  centimètres  de  distance  focale,  et  au-devant  des  prismes, 
»  se  trouve  une  lentille  convexe  de  trois  dioptries,  qui  donne  à  l'image  une 
»  intensité  lumineuse  plus  grande,  et  permet  néanmoins  un  plus  fort  gros- 
»  sissement.  Le  grossissement  est  obtenu  par  une  lunette  de  Galilée  ajoutée 
»  à  l'oplithalmoscope.  Par  cette  disposition  on  obtient  avec  une  netteté  et 
»  une  intensité  parfaites  le  plus  fort  grossissement  possible.  » 

LXVI.  M.  Coccius  avait  construit  auparavant  un  ophthalmoscope  binocu- 
laire qui  consistait  en  un  miroir  concave  et  deux  miroirs  plans  : 

Le  premier  était  perforé  et  servait  à  l'éclairage;  derrière  lui  se  trouvait  un  miroir  plan, 
perforé  également,  dont  la  surface  réiléchissante  était  tournée  vers  l'œil  observé,  et  for- 
mait un  angle  d'environ  45  degrés  avec  la  ligne  visuelle  de  l'un  des  yeux  de  l'observateur. 
Devant  l'autre  œil  se  trouvait  un  miroir  plan  non  percé,  parallèle  an  premier  et  ayant  sa 
surface  réfléchissante  dirigée  vers  lui. 

De  celte  manière,  les  rayons  provenant  de  l'œil  examiné  traversaient  d'abord  l'orifice  du 
miroir  coi'cave,  puis,  en  partie,  celui  du  premier  miroir  plan,  et  arrivaient  ensuite  dans 
un  des  yeux  de  l'observateur.  Une  autre  partie  des  rayons  était  réfléchie  horizontalement 
parle  miroir  plan  sur  le  second,  et  renvoyé  par  celui-ci,  sous  un  angle  égal,  dans  l'autre 
œil  de  l'observateur.  De  cette  façon,  chaque  œil  percevait  une  image  distincte,  mais  les 
deux  images  étaient  identiques.  La  vision  était  donc  binoculaire,  mais  non  stéréoscopique. 
Cepend;uit  l'impression  fournie  par  deux  yeux  est  plus  vive  que  celle  fournie  par  un  seul. 

LXVIL  M.  Laurence  a  également  essayé  de  rendre  possible  l'examen  oph- 
thalmoscopiqueparles  deux  yeux  simultanément.  Il  employait  un  grand  miroir 
concave  portant  une  ouverture  pour  chaque  œil,  à  droite  et  à  gauche  de  son 
centre.  Il  est  inutile  de  dire  que  ce  procédé  n'est  pas  applicable;  la  direction 
des  rayons  émergeant  de  l'œil  observé  ne  pouvant  pas  coïncider  avec  les 
lignes  visuelles  des  deux  yeux  de  l'observateur. 

LXVIII.  M.  Schweigger  a  employé  deux  miroirs  concaves  perforés,  fixés  dans 
une  monture  métallique  et  portés  par  un  manche;  leur  écarteinent  correspond 
à  celui  des  deux  yeux;  ils  sont  mobiles  autour  de  leur  axe  vertical  et  de  leur 
axe  horizontal.  On  dispose  l'instrument  dételle  façon  que  chaque  œil  regarde  à 
travers  l'un  des  miroirs,  et  que  les  deux  images  de  la  lumière,  reflétées  par  ces 
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miroirs,  coïncident.  Cette  méthode  est  applicable  à  l'examen  des  parties  anté- 
riem'es  du  globe  oculaire  et  du  décollement  de  la  rétine,  mais  nullement  à 
l'examen  des  parties  profondes  de  l'œil,  ni  àl'observation  à  l'image  renversée. 

OPHTHALMOSCOPES  DESTINÉS  A  PLUSIEURS  OBSERVATEURS. 

Ces  opbthalmoscopes  servent  principalement  dans  les  démonstrations 
cliniques.  Le  professeur,  en  effet,  peut  toujours  s'assurer  si  l'instrument  est 
bien  dirigé  ou  non,  et  comme  il  voit  l'image  en  même  temps  que  l'élève,  il 
peut  donner  plus  facilement  les  explications  nécessaires. 

LXIX.  MM.  lie  Weckev  et  Roger  ont  présenté  à  l'Académie  des  sciences 
de  Paris,  en  1870,  un  instrument  de  ce  genre  qui  permet  de  faire  voir  l'image 
renversée  à  deux  observateurs  simultanément.  Devant  l'image  renversée, 
produite  selon  le  procédé  ordinaire  par  un  verre  convexe,  ils  placent  une 
combinaison  de  deux  prismes,  de  48  et  de  42  degrés,  superposés  par  leur 
surface  hypoténuse.  Une  partie  des  rayons  provenant  de  l'image  renversée 
traverse  le  système  des  prismes,  sans  déviation,  et  tombe  dans  l'œil  de  l'un 
des  observateurs,  tandis  que  le  reste  des  rayons,  réfléchis  sur  la  face  hypo- 
ténuse, rencontre  celui  de  l'autre  observateur.  La  direction  de  ces  rayons 
est  donc  perpendiculaire  à  celle  des  premiers. 

LXX.  h'ophthalmoscope  à  deux  observateurs  de  M.  A.  Sichel  se  com- 
pose d'un  miroir  concave  SS'  (fig.  2:27),  de  35  centimètres  de  distance  focale, 
percé  d'une  ouverture  centrale,  qui  réfléchit  dans  l'œil  observé  C  la  lu- 
mière d'une  lampe  L  placée  latéralement.  Devant  cet  œil  on  place  la  lentille 
convexe  M,  qui  donne  en  S  une  image  réelle  renversée  du  fond  de  l'œil  C. 
A  partir  de  ce  point,  la  marche  des  rayons  est  divergente;  ils  pénètrent  à 
travers  l'orifice  du  miroir  concave,  large  d'un  centimètre,  dans  une  boîte 
munie  d'un  orifice  correspondant  à  celui  du  miroir.  Cet  orifice  est  occupé 
dans  ses  deux  tiers  par  un  prisme,  tandis  que  l'autre  tiers  reste  libre. 

Le  faisceau  de  rayons  qui  pénètre  par  cette  partie  de  l'ouverture  arrive 
directement,  ou  à  travers  un  verre  convexe,  dans  l'œil  de  l'observateur  A; 
les  autres  rayons  subissent  une  réflexion  totale  sur  la  surface  hypoténuse 
du  prisme,  et  sortent  par  l'autre  extrémité  de  la  boîte,  où  se  trouve  le 
deuxième  observateur  A',  lequel  voit  l'image  /3  à  l'aide  d'un  verre  con- 
vexe, ou  simplement  à  l'aide  de  son  accommodation.  Comme  toute  image 
réfléchie,  celle-ci  sera  intervertie,  les  parties  situées  à  gauche  apparaissant  à 
droite,  et  réciproquement.  Sionle  désirait,  on  pourrait  supprimer  cette  inver- 
sion à  l  aide  d'un  second  prisme.  Boîte  et  miroir  sont  réunis,  et  l'on  peut  les 
fixer  sur  un  manche  ou  sur  un  pied.  L'auteur,  à  la  suite  de  la  description 
de  son  instrument,  ajoute  que  l'on  pourrait  disposer  l'appareil  pour  trois 
observateurs,  en  y  adaptant  une  seconde  caisse  distante  de  la  première  de 
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quelques  millimètres.  L'observateur  principal  regarderait  par  le  trou  du 
miroir,  entre  les  deux  prismes;  chacifti  des  deux  autres  observateurs  exa- 
minerait l'œil  du  malade  par  l'oculaire  de  l'une  des  caisses. 

LXXI.  M.  Monoycr  a  fait  exécuter  cette  modification  de  l'ophthalmoscope 
de  Sichel,  et  il  a  ainsi  construit  un  oplithalmoscope  à  trois  observateurs. 


A 


FiG.  227. 

Dans  le  cliapitre  des  miroirs  concaves  nous  avons  mentionné  plus  haut 
un  troisième  oplithalmoscope  à  deux  observateurs,  celui  de  Burke. 

Tous  ces  ophthalmoscopes  à  plusieurs  observateurs  divisent  les  rayons  pro- 
venant de  l'image  renversée;  l'image  que  reçoit  chaque  observateur  est  par 
conséquent  moins  vive  que  l'image  unique.  Il  est  indiqué  dans  ce  cas  de 
supprimer,  autantquepossible,  toute  lumière  étrangère,  et  de  recevoir  l'image 
opiithalmoscopique  dans  une  boîte  obscure,  pour  la  rendre  la  plus  distincte 
possible. 
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§  136.  De  même  que  l'on  peut  examiner  à  l'aide  de  l'ophthalmoscope  l'œil 
d'une  autre  personne,  on  peut,  grâce  à  une  combinaison  de  miroirs,  examiner 
un  de  ses  propres  yeux  à  l'aide  de  l'autre,  ou  même  faire  examiner  un  œil 
par  lui-même. 

LXXII.  AutophthalMoscopie  suivant  la  méthode  de  Helmholtz.  —  Déjà 
Helmholtz,  dans  la  description  de  son  ophthalmoscope  (page  13),  indiquait 
une  méthode  pour  faire  voir  à  un  œil  le  fond  de  l'autre  œil  éclairé.  C'est 
la  suivante  :  On  se  place  devant  un  miroir  sur  le  côté  duquel  se  trouve  une 
lampe.  Devant  l'œil  droit  est  placée  une  lamelle  de  verre  plan,  de  telle  sorte 
qu'on  y  voie  le  reflet  de  la  flamme.  On  fait  tourner  cette  lamelle  de  manière 
à  faire  coïncider  l'image  de  la  flamme  avec  celle  de  l'œil  gauche,  qui,  à  ce 
moment,  voit  luire  la  pupille  droite. 

LXXIII.  Méthode  de  Cocciiis.  —  Supposons  un  œil  emmétrope,  sans  accom- 
modation. La  rétine  de  cet  œil,  et  en  particulier  la  papille  du  nerf  optique, 
est  éclairée  par  l'image  de  diffusion  d'une  lumière  placée  un  peu  en  dehors 
de  l'axe  de  l'œil.  Une  moitié  de  la  pupille  étant  couverte  par  un  miroir  plan, 
les  rayons  ne  pénètrent  dans  cet  œil  que  par  l'autre  moitié.  Les  rayons  pro- 
venant du  nerf  optique  quittent  l'œil  parallèlement.  Ils  rencontrent  le  miroir 
plan,  par  lequel  ils  sont  aussi  parallèlement  réfléchis.  Or,  on  peut  donner 
à  ce  miroir  une  position  telle  que  les  rayons  provenant  de  la  papille  se 
réunissent  sur  la  tache  jaune.  L'œil  voit  donc  sa  propre  papille  dans  le 
miroir. 

L'autophthalmoscope  que  Coccius  a  construit  dans  ce  but  se  compose  d'un 
tube  de  54  millimètres  de  longueur,  noirci  intérieurement,  A  son  extrémité 
antérieure  se  trouve  un  miroir  plan  métallique,  percé  en  son  centre  d'une 
ouverture  de  20  millimètres  de  diamètre  ;  à  son  extrémité  postérieure  se 
trouve  une  lentille  convexe  de  12  dioptries.  Celle-ci  est  en  partie  couverte 
par  un  écran,  de  telle  sorte  qu'il  ne  reste  libre  qu'une  surface  excentrique 
de  11  millimètres  de  diamètre. 

LXXIV.  Autophthalmoscopie  d'après  le  procédé  de  Zehender.  —  La  mé- 
thode de  Zehender  permet  également  l'examen  ophthalmoscopique  de  l'œil 
par  lui-même.  On  place  devant  un  œil  deux  miroirs  plans  qu'on  peut  incliner 
à  volonté,  et  que  l'on  dispose  de  manière  que  l'image  de  l'œil,  après  sa 
réflexion  sur  le  premier  et  le  second  miroir,  pénètre  de  nouveau  dans  l'œil. 
L'œil  se  voit  donc  lui-même,  un  peu  obliquement,  suivant  la  grandeur  de 
l'angle  que  forment  entre  eux  les  miroirs  ;  en  outre,  les  parties  droites  appa- 
raissent à  gauche,  et  réciproquement. 

On  place  alors  tout  près  de  l'œil  une  lumière,  de  manière  que  son 
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image  réfléchie  coïncide  avec  Timage  deux:  fois  réfléchie  de  la  pupille.  L'œil 
voit  ainsi  sa  propre  papille  éclairée,  et  peut  même,  s'il  est  emmétrope  et  sans 
accommodation,  distinguer  des  parties  de  sa  rétine  voisines  de  la  macula. 
Si  l'œil  est  myope,  on  remplace  le  deuxième  miroir  plan  par  un  miroir  con- 
cave, dont  le  rayon  est  égal  à  deux  fois  la  distance  du  piinctiim  remotum  à 
cet  œil.  Pour  obtenir  un  fort  éclairage,  on  peut,  au  lieu  du  premier  miroir 
(miroir  d'éclairage),  employer  un  miroir  concave,  et  à  la  place  du  second 
un  miroir  convexe,  tous  les  deux  de  même  distance  focale. 

LXXV.  Autophthalmoscope  de  Heijinann.  —  Cet  instrument  a  pour  but 
de  produire  devant  un  œil  l'image  renversée  de  l'autre.  Voici  quelle  est  sa  dis- 
position : 

Soient  A  (fig.  2^28),  l'œil  observateur,  C  l'œil  observé.  Co  dernier  est 
éclairé  par  une  flamme  L,  dont  la  lumière  passe  par  l'ouverture  d'un  miroir 
concave  faible  SS,  tombe  sur  une  lentille  M  de  15  dioptries  environ,  et  de 
là  dans  l'œil  C. 


FiG.  228. 


Si  l'œil  C  est  emmétrope,  les  rayons  qui  proviennent  de  sa  réline  seront 
parallèles,  et,  par  suite,  s'entre-croiseront  au  foyer  de  la  lentille  M,  et  tomberont 
sur  SS  en  divergeant.  Réfléchis  par  le  miroir,  ils  sont  de  nouveau  concentrés 
par  la  lentille  N;  ils  se  rencontrent  dans  le  prisme  P,  dont  ils  traversent  une 
des  petites  surfaces  sans  presque  subir  de  déviation,  tandis  qu'ils  sont  tota- 
lement réfléchis  par  sa  surface  hypoténuse.  Ils  forment  alors  en  p  une  image 
réelle,  que  l'œil  A  voit  grossie  à  travers  la  lentille  convexe  0. 
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L'image  ^  esl  droite,  car  l'image  renversée  formée  par  la  lentille  M  subit 
en  N  un  nouveau  renversement. 

LXXVI.  Après  Heymann,  M.  G iraud- Toulon  a  imaginé  une  méthode 
d'autoplithalmoscopie  analogue  à  celle-ci.  Un  des  yeux,  le  droit  par  exemple, 
regarde  à  travers  un  miroir  concave  percé,  qui  réfléchit  la  lumière  d'une  lampe 
placée  latéralement  sur  un  miroir  plan  incliné  de  45  degrés.  De  là,  la 
lumière  rélléchie  arrive  sur  un  second  miroir  plan  placé  devant  l'œil  gauche 
et  incliné  également  de  45  degrés  sur  son  axe.  Ce  miroir  réfléchit  la  lumière 
dans  cet  œil  à  travers  un  verre  convexe  interposé.  Par  la  même  route,  les 
rayons  provenant  du  fond  de  l'œil  gauche  pénètrent  dans  l'œil  droit  en 
donnant  naissance  à  une  image  renversée  par  suite  de  leur  passage  à  travers 
la  lentille  convexe. 

Le  grossissement  et  la  netteté  de  l'image  sont  ici  moins  grands  que  dans  la 
méthode  de  Heymann. 

LXXVIL  Autoscope  binoculaire  de  Coccius.  —  Pour  l'examen  ophlhalmo- 
scopique  d'un  œil  par  l'autre,  Coccius  a  construit  un  instrument  qu'il  appelle 
autoscope  binoculaire.  II  place  devant  un  œil  un  miroir  plan  percé,  qui 
projette  la  lumière  d'une  lampe  placée  latéralement  sur  un  deuxième 
miroir  plan  ou  concave,  non  perforé.  Ce  dernier  renvoie  la  lumière  dans 
l'œil  à  examiner,  qui  est  ainsi  éclairé.  Les  rayons  lumineux  provenant  du 
fond  de  cet  œil  reviennent  par  le  même  chemin  dans  l'autre  œil. 

LXXVin.  M.  Giraud-Teulon  a  construit  un  autophthalmoscope  semblable. 
Il  se  sert  de  deux  miroirs  verticaux  formant  entre  eux  un  angle  droit.  On  sait 
que  dans  des  miroirs  de  ce  genre  la  droite  et  la  gauche  sont  interverties,  de 
sorte  que  l'œil  droit  se  trouve  en  face  du  gauche,  et  réciproquement.  On  peut 
donc,  à  l'aide  d'un  ophthalmoscope,  examiner  l'image  d'un  des  yeux,  réflé- 
chie sur  le  miroir,  avec  l'autre  œil. 

EXAMEN  DE  L'ŒIL  SOUS  l'eAU. 

I  137.  Si  la  cornée,  au  lieu  d'une  surface  sphérique,  présentait  une 
surface  plane,  les  rayons  venant  du  fond  de  l'œil,  qui  sortent  parallèlement 
de  l'œil  emmétrope,  divergeraient  comme  s'ils  provenaient  d'un  point  situé 
de  beaucoup  en  avant  de  la  rétine.  D'autre  part,  les  rayons  lumineux 
entrant  parallèlement  dans  l'œil  ne  se  réuniraient  pas  en  un  point  de  la 
rétine,  mais  y  formeraient  un  cercle  de  diffusion.  Dans  ce  cas,  on  pourrait 
placer  facilement  son  œil  dans  la  direction  des  rayons  provenant  de  la 
rétine,  sans  intercepter  la  lumière  éclairante,  et  par  suite  apercevoir  le  fond 
de  cet  œil  éclairé  dans  tous  ses  détails. 

On  peut  réaliser  ces  conditions  en  immergeant  un  œil  dans  un  bassin  de 
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verre  à  surfaces  planes,  rempli  d'eau.  L'indice  de  réfraction  des  milieux 
dioplriques  de  l'œil  étant  à  peu  près  le  même  que  celui  de  l'eau,  la  cornée, 
qui  sépare  ces  milieux  de  l'eau,  n'a  plus  d'influence  sur  la  marche  des  rayons, 
et  ceux-ci  se  comportent  comme  s'ils  traversaient  simplement  le  plan  de 
séparation  entre  l'air  et  l'eau  (fig.  !229).  Par  exemple,  les  rayons  qui  pro- 
viennent d'un  point  a  du  fond  de  l'œil,  et  qui,  dans  les  conditions  normales, 


a 


FiG.  t-l'ô. 

auraient  pris  la  direction  a&&cc,  c'est-à-dire  seraient  sortis  parallèlement,  vont 
alors  directement  jusqu'à  la  surface  de  l'eau  AA,  et  là,  en  passant  dans  un 
milieu  moins  réfringent,  s'écartent  de  la  normale,  c'est-à-dire  divergent 
comm  e  s'ils  provenaient  d'un  point  a  situé  en  avant  de  la  rétine.  L'observateur 
verra  donc  le  point  a  de  la  rétine  en  a. 


Fig.  230. 


Le  premier  qui  appela  l'attention  sur  ces  phénomènes  fut  Méry(l)  ;  mais 
c'est  Lahire  (2)  qui  en  donna  l'explication. 

Pour  faciliter  l'examen  de  l'œil  sons  l'eau,  Gzermak  (3)  a  construit  un 
orthoscope.  Cet  instrument  consiste  en  une  cuve,  ayant  à  peu  près  la  forme 
indiquée  par  la  figure  230.  Il  est  ouvert  en  haut  et  en  arrière,  tandis  que  les 

(1)  Histoire  de  V Académie  des  sciences,  1704,  p.  261. 

(2)  1709,  p.  95. 

(3  Prarjer  Vierteljahrsschrift  fur  prakt.  fleilkunde,  185i,  vol.  XXXII,  p.  15i. 
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parois  interne,  externe  et  inférieure  sont  découpées,  de  façon  à  pouvoir 
s'appliquer  facilement  au  côté  du  nez  et  aux  bords  orbitaires  inférieur  et 
externe.  Pour  rendre  l'adaptation  encore  plus  exacte,  on  peut  luter  les  bords 
avec  du  mastic  ou  de  la  mie  de  pain.  On  remplit  alors  le  vase  avec  de  l'eau 
tiède  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  de  sel;  et  l'on  examine  l'œil  à  travers  la 
paroi  antérieure. 

Coccius  a  imaginé  un  orthoscope  qui  consiste  en  une  œillère  à  surface  anté- 
rieure plane,  et  que  l'on  applique,  après  l'avoir  remplie  d'eau,  sur  les  paupières, 
fermées  ;  on  les  ouvre  ensuite  pour  mettre  l'eau  en  contact  avec  la  cornée. 

Il  suffit  même  simplement,  suivant  Coccius,  de  disposer  une  i^outte  d'eau  sur 
la  cornée  et  de  la  recouvrir  d'un  couvre-objet.  Il  est  vrai  que  cette  méthode 
n'est  pas  très -agréable  pour  la  personne  examinée. 

Avec  l'arsenal  d'ophthalmoscopes  que  nous  possédons,  nous  recourons 
rarement  à  l'orlhoscope  pour  l'examen  du  fond  de  l'œil,  mais  on  peut  l'uti- 
liser pour  la  démonstration  de  la  position  réelle  de  l'iris.  En  effet,  dans  les 
cii'constances  ordinaires,  cette  membrane  est  grossie  par  le  ménisque  que 
forment  la  cornée  et  l'humeur  aqueuse,  et  subit  un  renflement  apparent  vers 
le  centre  de  la  cornée.  La  surface  plane  de  l'eau  supprime  le  grossissement 
produit  par  la  chambre  antérieure,  et  l'iris  apparaît  alors  dans  sa  position 
normale. 

Cette  même  méthode  peut  être  utilisée  avec  avantage  dans  toutes  les  expé- 
riences où  il  s'agit  de  supprimer  la  réfraction  de  la  cornée;  par  exemple, 
quand  on  veut  déterminer  la  part  qui  revient  à  la  cornée  dans  l'astigmatisme. 

ORTHOSCOPIE  DU  FOND  DE  l'œIL. 

On  sait  que  dans  les  yeux  fortement  amétropes  on  peut  faire  luire  la  pu- 
pille sans  l'aide  de  l'ophtlialmoscope,  en  disposant  la  lumière  d'une  manière 
favorable  pour  l'observateur.  C'est  ainsi  qu'on  voit  le  décollement  de  la  rétine, 
c'est-à-dire  la  saillie'qu'elle  fait  en  avant  du  foyer  principal  de  l'œil,  à  l'aide 
du  simple  éclairage  oblique.  Or,  on  peut  se  mettre  dans  les  mêmes  condi- 
tions, en  rendant  l'œil  hypermétrope  par  l'addition  d'une  forte  lentille  con- 
cave. On  peut  même  neutraliser  entièrement  l'effet  du  système  dioptrique 
de  l'œil,  en  employant  une  lentille  concave  dont  la  force  est  égale  à  ce  système. 
Dans  ce  cas,  le  fond  de  l'œil  se  trouve  dans  les  mêmes  conditions  que  le- 
fond  d'un  œil  plongé  dans  l'eau.  On  n'a  alors  qu'à  l'éclairer  avec  une 
lentille  convexe,  pour  le  voir  à  sa  grandeur  naturelle  et  sur  une  étendue 
aussi  grande  que  le  permettent  la  pupille  et  le  champ  éclairé  de  la  rétine. 
Ce  moyen  d'exploration,  qui  est  d'ailleurs  beaucoup  moins  pratique  que 
l'ophthalmoscopie,  a  été  préconisé  par  M.  Stilling  (1). 

L'auteur  se  sert  d'une  lentille  concave  de  27  à  54  millimètres  de  distance 
focale  et  d'une  lentille  convexe  de  10  dioptries.  Au  lieu  d'une  lentille  con- 


(1)  Klin.  Monatsbl.,  1879,  p.  5-2. 
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vexe,  on  peut  faire  usage  d'un  miroir  concave  de  8  centimètres  environ  de 
distance  focale.  L'auteur  recommande  surtout  sa  méthode  pour  l'examen 
simultané,  par  plusieurs  observateurs,  des  parties  profondes  de  l'œil. 

Voiir  Y  examen  des  parties  antérieures  de  l'œil,  on  emploie  ordinairement 
l'éclairage  latéral  à  lumière  concentrée. 

EXAMEN  DE  l'œIL  A  l'ÉCLAIRAGE  OBLIQUE. 

§  138.  Il  est  bon  de  placer  la  lampe  à  côté  de  l'œil  examiné,  et  au 
même  niveau;  on  concentre  les  rayons  lumineux,  à  l'aide  d'un  verre  convexe 
d'environ  15  dioptries,  sur  les  parties  de  l'œil  qu'on  désire  examiner.  De  cette 
façon  on  peut  éclairer  très-vivement  la  cornée,  l'iris,  le  cristallin,  les  parties 
antérieures  du  corps  vitré  et  même,  dans  certaines  conditions,  une  partie 
des  corps  ciliaires. 

On  peut,  en  outre,  obtenir  un  grossissement  considérable,  en  tenant  avec 
la  main  restée  libre,  et  dont  l'annulaire  soulève  la  paupière  supérieure,  une 
lentille  convexe  au-devant  de  l'œil. 

En  changeant  la  direction  de  la  lumière  éclairante,  et  en  variant  sa  con- 
centration, on  peut  donner  à  cet  examen  une  délicatesse  telle,  qu'il  devient 
possible  d'éclairer  et  d'examiner  successivement  les  différentes  couches  de 
la  cornée  et  du  cristallin,  et  de  localiser  le  siège  de  toutes  les  altérations. 

Aussi  l'éclairage  oblique,  quand  il  est  fait  avec  habileté,  est-il  d'une  im- 
portance considérable  pour  le  diagnostic  des  altérations  des  parties  anté- 
rieures du  globe  oculaire. 

La  profondeur  des  différentes  régions  de  l'aMl  se  détermine  surtout  nette- 
ment dans  l'examen  à  l'éclairage  oblicjue,  lorsqu'on  se  sert,  pour  les  deux 
yeux,  d'une  loupe  d'environ  8  dioptries  et  d'un  grand  diamètre  (Ssemisch), 
De  celte  fafon  les  deux  yeux  regardent  à  travers  deux  bords  opposés  de  la 
lentille.  L'action  prismatique  de  celle-ci  vient  en  aide  à'ia  convergence,  et  de 
cette  façon  la  vision  binoculaire  s'exerce  aisément  pour  une  très-faible  dis- 
tance. On  arrive  au  même  but  avec  des  verres  de  lunettes  convexes  combinés 
avec  des  prismes  à  sommets  tournés  en  dehors,  ou  bien  encoi-e  en  employant 
des  lunettes  à  verres  convexes  décenirés,  de  façon  que,  le  centre  étant 
un  peu  déplacé  en  dedans,  la  vision  s'exerce  des  deux  côtés  par  leur  bord 
externe. 

Si  l'on  désire  un  grossissement  plus  fort  que  ne  le  peut  donner  une  loupe 
simple,  on  se  servira  avantageusement  d'un  microscope  cornéen. 

MICROSCOPES  CORNÉENS. 

Le  premier  microscope  cornéen  a  été  construit  par  Liebreich.  Il  se  com- 
pose d'un  microscope  ordinaire,  que  l'on  introduit  dans  le  tube  del'opbtbal- 
moscope  à  démonstration  de  Liebreich.  Le  front  du  patient  est  également 
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soutenu  ici  par  deux  coussinets  mobiles,  tandis  que  le  menton  repose  sur 
le  support.  On  emploie  pour  l'éclairage  une  lentille  convexe  de  24  dioptries, 
qui,  grâce  au  mode  d'articulation  de  sa  monture,  se  déplace  à  volonté,  et  elle 
concentre  la  lumière  sur  les  parties  à  examiner. 

M.  de  Wecker  (1)  a  employé  d'une  façon  analogue  un  petit  microscope 
de  Hartnack,  avec  un  grossissement  linéaire  de  40  à  GO  diamètres,  dont 
l'extrémité  oculaire  est  montée  sur  une  plaque  de  métal.  Celle-ci  présente 
trois  tiges  que  l'on  peut  allonger;  deux  soutiennent  le  front  et  une  la  joue 
du  patient.  L'éclairage  se  fait  à  l'aide  d'un  verre  convexe  fixé  à  la  lame 
métallique  par  un  bras  à  trois  charnières.  , 

M.  Gayet  a  construit  un  microscope  cornéen,  qui  se  distingue  par  la  sûreté 
et  la  précision  de  ses  mouvements.  L'instrument  repose  snr  une  colonne 
assez  solide,  qui  s'élève  et  s'abaisse  à  volonté.  L'œil  est  fixé  par  un  anneau 
métallique  relié  au  support;  les  bords  échnncrés  de  cet  anneau  s'adaptent 
exactement  à  l'orbite.  Une  bille,  mobile  sur  un  bras  articulé,  sert  de  point 
de  mire  et  donne  à  l'œil  la  direction  voulue. 

Pour  l'éclairage  latéral,  on  emploie  une  lentille  convexe,  mobile  autour  de 
trois  axes  et  recevant  la  lumière  d'une  lampe  à  huile  placée  au  foyer  d'un 
miroir  concave.  Les  rayons,  rendus  parallèles,  sont  concentrés  par  une  len- 
tille plan-convexe  de  7  centimètres  de  distance  focale.  Les  mouvements  du 
microscope  sont  facilités  par  trois  vis,  qui  le  déplacent  dans  les  trois  direc- 
tions. L'instrument  donne  un  grossissement  de  25  à  30  diamètres. 

Détermination  de  la  profondeur  de  la  chambre  antérieure.  —  L'éclai- 
rage oblique  simple  permet  de  déterminer  la  profondeur  de  la  chambre 
antérieure  d'une  façon  approximative.  Pour  des  mensurations  précises  il  faut 
recourir  à  l'ophtiialmomètre,  ou  bien  à  un  instrument  construit  spécialement 
dans  ce  but  par  Donders.  Il  se  compose  d'un  coussinet  supportant  le  menton 
de  la  personne  en  expérience,  et  d'un  microscope  cornéen  de  Liebreich, 
qu'on  dirige  sur  l'œil  examiné.  Au  centre  de  l'objectif  se  trouve  un  petit 
miroir,  placé  obliquement  et  tourné  du  côté  de  l'œil.  Un  objet  éloigné 
quelconque,  réfléchi  dans  l'axe  de  l'appareil  par  ce  miroir,  sert  de  point  de 
fixation  à  l'œil  examiné.  Après  avoir  recommandé  au  patient  de  regarder 
dans  le  miroir,  on  projette  sur  la  cornée  quelques  grains  de  calomel  en 
poudre,  qui  sont  supportés  sans  irritation,  et  indiqueront  le  lieu  de  la  face 
antérieure  de  la  cornée.  On  adapte  d'abord  le  microscope  à  ces  grains 
de  calomeî,  puis  au  bord  pupillaire  de  l'iris. 

La  vis  qui  sert  à  l'adaptation  du  microscope  met  en  mouvement  une 
aiguille  qui  se  déplace  sur  un  cadran  vertical  fixé  au  microscope.  Ce  cadran 
présente  des  divisions  indiquant  en  millimètres  la  différence  des  deux  adap- 
tations, c'est-à-dire  la  profondeur  de  la  chambre  antérieure.  Concurremment 
avec  cette  aiguille,  il  s'en  déplace  une  seconde,  mais,  comme  tous  les  index 


(1)  Ann.  d'ociiL,  18B3,  t.  XLIX,  p.  258. 
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àmaxima,  clans  une  seule  direction  seulement,  de  telle  sorte  qu'elle  reste 
en  place  lorsque  la  première  revient  à  son  point  de  départ,  et  indique  le  dé- 
placement d'une  façon  permanente.  Il  est  vrai  que  les  mesures  linéaires 
ainsi  trouvées  ne  correspondent  pas  d'une  façon  absolue  à  la  profondeur 
réelle  de  la  chambre  antérieure,  parce  que  la  cornée  et  l'humeur  aqueuse, 
agissant  comme  un  ménisque  positif,  font  paraître  l'iris  plus  en  avant  qu'il 
ne  l'est  en  réalité.  Pour  obtenir  la  profondeur  absolue  de  la  chambre  anté- 
rieure, il  faut  réduire  la  grandeur  ainsi  trouvée  à  sa  valeur  réelle,  suivant 
le  procédé  que  nous  avons  indiqué  dans  l'ophthalmométtie. 

Procédé  à  suivre  pour  l'examen  à  l'éclairage  oblique  et  à  l'ophtlial- 
moscope.  —  L'examen  à  l'éclairage  oblique,  de  même  que  l'examen  à  l'oph- 
tlialmoscope,  doit  toujours  se  faire  dans  une  chambre  obscure. 

Comme  source  lumineuse,  on  emploiera  de  préférence  uue  lampe  à  huile 
brûlant  tranquillement  et  fournissant  le  moins  de  chaleur  possible. 

Le  malade  s'assoit  à  droite  ou  à  gauche,  près  de  la  table  sur  laquelle  se 
trouve  la  lampe,  et  l'observateur  se  place  devant  lui. 

L'examen  à  l'éclairage  oblique  doit  précéder  l'examen  à  l'ophlbalmoscope. 
Il  aura  toujours  plus  de  précision  et  de  rapidité,  si  l'on  s'astreint  à  suivre 
une  marche  méthodique.  Tandis  que  d'une  main  on  soutient  légèrement 
les  paupières,  pour  entr'ouvrir  l'œil  autant  qu'il  est  nécessaire,  de  l'autre  on 
éclaire,  à  l'aide  d'une  loupe  de  15  dioptries  environ,  successivement  toutes 
les  couches  de  la  cornée,  puis  l'humeur  aqueuse,  l'iris,  les  couches  du 
cristallin  et  les  parties  antérieures  du  corps  vitré.  Pour  voir  toutes  ces  parties 
sous  un  éclairage  favorable,  il  ne  faut  pas  laisser  toujours  la  lampe  à  la 
même  place,  mais  il  faut  l'avancer  peu  à  peu,  de  façon  à  obtenir  une  inci- 
dence de  la  lumière  se  rapprochant  de  plus  en  plus  de  l'axe  de  l'œil.  Dans 
beaucoup  de  cas  on  fera  bien  de  la  changer  de  côté,  pour  mieux  juger  de  la 
nature  et  de  la  situation  des  lésions  oculaires;  il  faut  aussi  que  l'on  puisse 
l'élever  ou  l'abaisser  à  volonté. 

Cet  examen  terminé,  on  repousse  la  lampe  jusqu'au  niveau  de  l'occiput  du 
patient,  et  l'on  procède  à  l'examen  ophtlialmoscopique. 

II  est  avantageux  de  protéger  le  malade  contre  la  lumière  directe  de  la 
lampe,  à  l'aide  d'un  écran  placé  à  côté  de  lui. 

Pour  certains  ophthalmoscopes,  l'emplacement  de  la  lampe  demande  une 
plus  grande  précision;  nous  renvoyons  sur  ce  point  à  leur  description.  La  dis- 
position indiquée  est  suffisante  pour  les  miroirs  ordinaires  plans  et  con- 
caves. 

On  commence  par  projeter  la  lumière  dans  l'œil  du  malade  et  l'on  examine 
ainsi  les  milieux  dioptriques.  Celte  méthode  est  d'une  grande  importance 
pour  l'appréciation  de  l'épaisseur  des  opacités  et  de  leur  position.  Les  opa- 
cités d'une  épaisseur  considérable  semblent  noires,  parce  qu'elles  sont  imper- 
méables aux  rayons  lumineux;  quand  leur  épaisseur  est  moindre,  elles 
semblent  plus  ou  moins  translucides.  Pour  se  rendre  compte  de  leur  siège. 
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on  utilise  les  phénomènes  résultant  de  leur  déplacement  parallactique, 
relativement  au  bord  pupillaire,  déplacement  qui  se  produit  toutes  les  fois 
qu'on  modifie  la  direction  réciproque  de  l'œil  observé  et  de  l'œil  observateur. 

Après  le  cristallin,  on  examine  le  corps  vitré  d'avant  en  arrière  et  dans 
toute  sa  périphérie,  en  faisant  regarder  l'œil  dans  différentes  directions.  Les 
opacités  mobiles  du  corps  vitré,  qui  souvent  sont  cachées  dans  la  profondeur 
du  globe  oculaire,  se  découvrent  surtout  facilement  lorsque  l'œil  exécute  des 
mouvements  un  peu  brusques,  et  qu'il  change  rapidement  de  direction.  Les 
flocons  subissent  ainsi  un  ébranlement,  et  comme  ils  ne  se  déplacent  pas  avec 
la  même  rapidité,  ils  flottent  souvent  pendant  un  certain  temps  dans  le  champ 
pupillaire,  où  l'on  peut  les  examiner  à  loisir. 

Déjà  par  cette  simple  méthode  de  l'éclairage  de  l'œil,  ou  peut  diagnosti- 
quer, dans  beaucoup  de  cas,  l'état  de  réfraction  de  l'œil.  Si,  en  effet,  un 
observateur  ennuétrope,  en  éclairant  l'œil  de  loin,  voit  une  image  renversée 
de  la  rétine,  cet  œil  est  certainement  myope;  si,  au  contraire,  il  voit  en  se 
rapprochant  une  image  droite,  très-nette,  cet  œil  est  emmétrope  ou  hyper- 
métrope. Le  degré  de  l'anomalie  de  la  réfraction  se  détermine  de  la  manière 
indiquée  plus  haut. 

Cette  inspection  générale  faite,  il  est  bon  de  se  renseigner  sur  l'état  du 
fond  de  l'œil  dans  son  ensemble. 

La  papille  du  nerf  optique  étant,  au  point  de  vue  de  sa  forme  et  de  son 
emplacement,  la  partie  la  plus  constante  du  fond  de  l'œil,  on  la  prend  pour 
point  de  départ  dans  l'examen  ophthalmoscopique,  et  comme  terme  de 
comparaison  pour  l'appréciation  de  la  grandeur  des  objets  du  fond  de  l'œil, 
qu'on  exprime  en  diamètres  de  la  papille. 

Pour  obtenir  une  mensuration  plus  exacte,  il  faut  recourir  aux  méthodes 
que  nous  avons  indiquées  dans  le  chapitre  du  grossissement  des  images 
ophthalmoscopiques. 

On  trouve  la  papille  en  se  souvenant  que  l'insertion  du  nerf  optique  dans 
le  globe  oculaire  est  située  à  environ  15  degrés  en  dedans,  et  à  3  degrés 
au-dessus  du  pôle  postérieur  de  l'œil  (1). 

En  conséquence,  on  dirigera  l'œil  observé  environ  à  15  degrés  en  dedans 
et  à  3  degrés  en  haut.  Cette  position  est  obtenue  habituellement  en  invitant  le 
malade  à  regarder  au  loin  par-dessus  l'épaule  de  l'observateur.  Il  vaut 
mieux  ne  pas  faire  fixer  l'œil  examiné  sur  un  objet  déterminé,  ou  du  moins, 
quand  on  ne  peut  pas  l'éviter,  on  choisira  un  point  aussi  éloigné  que  possible, 
au  moins  à  5  mètres-,  pour  obtenir  le  relâchement  de  l'accommodation. 

Après  la  papille,  on  examine  la  macula,  que  l'on  trouve  en  dehors  et  en  bas 
de  celle-ci,  à  peu  près  au  pôle  postérieur.  On  peut,  pour  cet  examen,  laisser 
l'œil  dans  la  position  indiquée  tout  à  l'heure,  et  changer  la  direction  de  son 
propre  œil,  en  se  rapprochant  de  plus  en  plus  de  l'axe  de  l'œil  examiné. 

(1)  Landolt,  La  dislanza  Ira  la  macula  ed  il  centra  délia  papilla  (Ajinali  di  ottalmologia, 
Milano,  II,  1872). 
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En  faisant  regarder  le  patient  directement  dans  le  miroir  ophllialmosco- 
piqne,  la  macula  se  trouve  nécessairement  dans  la  direction  de  la  lumière 
incidente  et  dans  l'axe  de  l'œil  examinateur,  mais  les  reflets  de  la  cornée  et 
du  crislallin  deviennent  dans  ce  cas  fortgênanis;  déplus,  l'éblouissement 
que  produit  dans  l'œil  examiné  la  lumière  qui  tombe  ainsi  sur  la  macula 
est  accompagné  d'un  rétrécissement  de  la  pupille  tel,  que  l'examen  ophlhal- 
moscopique  devient  très-difficile. 

On  arrive  plus  facilement  à  voir  la  macula  en  engageant  le  malade  à  regar- 
der fixement  la  moitié  droite  du  front  de  l'examinateur,  quand  on  examine 
l'œil  droit;  la  moitié  gauche,  dans  l'examen  de  l'œil  gauche;  puis,  on  place 
la  lentille  convexe,  à  l'aide  de  laquelle  on  produit  l'image  renversée,  de 
foçon  à  voira  travers  son  centre  le  ijord  externe  de  la  papille.  En  déplaçant 
alors  légèrement  cette  lentille  du  côté  externe,  l'image  de  la  macula  suit  ce 
mouvement,  et  l'on  parvient  à  la  voir  sans  qu'elle  soit  couverte  par  les  reflets 
de  la  cornée,  parce  que  ceux-ci  se  déplacent  en  sens  inverse  de  la  lentille. 
(Pour  l'aspect  ophlhalmoscopique  du  fond  de  l'œil,  voy.  Landolt,  Manuel 
d'ophthalmoscopie,  p.  61  et  suivantes.) 

Après  la  macula,  on  procède  à  l'exnrnen  des  parties  excentriques  du  fond 
de  l'œil  dans  toutes  les  directions.  Il  faut  alors  faire  varier  la  direction  de 
l'œil  examiné,  ainsi  que  celle  de  son  propre  œil,  pour  arriver  aux  parties 
les  plus  périphériques  qui  soient  encore  accessibles  à  l'examen  ophthalmo- 
scopique. 

Quand  on  a  obtenu  ainsi  une  vue  d'ensemble  aussi  étendue  que  possible 
du  fond  de  l'œil,  on  examine  les  détails  à  l'image  droite,  c'est-à-dire  à  l'aide 
d'un  grossissement  plus  considérable. 
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EXPLORATION  DES  MOUVEMENTS  DES  YEUX. 

«5  139.  Toutes  les  l'ois  qu'il  s'agit  d'examiner  les  mouvements  des  yeux, 
il  tant  prendre  pour  point  de  départ  lenv  position  primaire  (1). 

Cette  position  primaire  correspond  à  l'innervation  niinima  de  tous  les 
muscles  de  l'œil.  La  tète  est  tenue  verticalement,  et  les  lignes  visuelles  sont 
situées  parallèlement  dans  un  plan  horizontal  (Donders). 

L'abaissement,  l'élévation  et  les  mouvements  horizontaux  exécutés  par  les 
yeux  à  partir  de  cette  position,  ne  sont  jamais  accompagnés  de  rotation 
autour  de  leur  axe  antéro-postérieur  (mouvement  de  roue,  suivant  l'expres- 
sion de  Helmholtz). 

On  sait  que  la  ligne  visuelle  et  l'axe  de  la  cornée  ne  coïncident  pas,  mais 
forment  entre  eux  l'angle  a  (2).  Or,  toute  personne  que  nous  invitons  à  regar- 
der à  l'infini,  donne  à  ses  yeux  une  situation  correspondante  au  parallé- 
lisme de  ses  lignes  visuelles;  au  contraire,  pour  l'observateur  qui  juge  de 
la  position  des  yeux  du  patient  par  la  situation  des  cornées,  les  yeux  peuvent 
sembler  divergents  ou  convergents,  selon  que  l'angle  «  est  positif  ou  négatif, 
c'est-à-dire  selon  que  l'axe  de  la  cornée  passe  eu  dekors  ou  en.  dedans  de 
la  ligne  visuelle. 

Pour  savoir  si  une  déviation  apparente  d'un  œil  dépend  de  l'angle  a  ou 
d'une  cause  pathologique,  il  suffit  quelquefois  de  cacher  un  des  deux  yeux 
pendant  la  fixation.  Si,  au  moment  où  l'on  découvre  l'œil,  celui-ci  effectue 
un  mouvement  pour  viser  le  point  de  fixation,  la  déviation  ne  dépend  pas 
seulement  de  l'angle  «,  mais  d'une  cause  qui  imprime  aux  lignes  visuelles 
une  direction  vicieuse. 

On  peut  déterminer  approximativement  l'angle  a  en  plaçant  l'œil  au  centre 
d'un  demi-cercle,  par  exemple  dans  un  périmètre  dont  l'arc  est  disposé 
horizontalement.  En  face  de  cet  œil,  au  point  zéro,  on  fait  fixer  un  objet, 
et  l'on  promène  une  flamme  de  bougie  sur  l'arc. 

(1)  Helmholtz,  Optique  physiologique,  trad.  française,  p.  G02. 
{•2)  Voy.  mon  chapitre  de  VOphllialmométne,  p.  7i7. 
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La  flamme  produit  une  image  réfléchie  sur  la  cornée  de  l'œil  observé. 

L'observateur,  en  maintenant  son  œil  toujours  verticalement  au-dessous  do 
la  bougie,  déplace  la  flamme  à  droite  et  k  gauche,  jusqu'à  ce  que  le  reflet  lui 
apparaisse  juste  au  milieu  de  la  cornée  observée.  Dans  ce  cas,  l'axe  de  la  cornée, 
qui  passe  approximativement  à  travers  son  centre,  est  dirigé  vers  le  point 
occupé  par  la  flamme,  et,  puisque  la  ligne  visuelle  est  dirigée  sur  le  point 
zéro  de  l'arc,  le  degré  indiqué  par  la  bougie  donne  directement  l'angle  <z 
(Javal). 

On  obtient  des  résultats  plus  exacts,  en  faisant  mouvoir  le  long  de  l'arc  deux 
objets  lumineux,  placés  l'un  derrière  l'autre  dans  la  direction  des  rayons  de 
l'arc.  Le  point  cherché  est  celui  d'où  les  deux  images  réfléchies  sont  vues  en 
un  même  point,  se  recouvrant  l'une  l'autre. 

Nous  nous  servons  habituellement,  pour  la  détermination  de  l'angle  «,  avec 
grand  avantage,  de  la  méthode  suivante  proposée  par  notre  chef  de  clini({ue, 
M.  Charpentier  (1). 


FiG.  231. 


Le  malade  est  assis  de  iaçon  que  son  œil  se  trouve  au  centre  du  péri- 
mètre. Au  point  zéro  on  place  une  petite  bougie  allumée  qu'on  lui  fait  fixer. 
La  bougie  restant  immobile,  l'observateur  se  déplace  le  long  de  l'arc  gradué, 
en  visant  avec  un  seul  œil  le  reflet  de  la  flamme  jusqu'à  ce  qu'il  le  voie  bien 
au  centre  de  la  cornée  de  l'œil  examiné.  L'angle  correspondant  à  cette  der- 
nière position  est  non  plus  l'angle  «,  mais  le  double  de  ce  dernier,  comme 
le  démontre  la  figure  231.  L  est  le  point  zéro  de  l'arc  où  se  trouve  l'objet  de 
fixation;  oL,  la  ligne  visuelle  de  l'œil;  oA,  l'axe  de  la  cornée;  donc  LoA 
l'angle  «.  L'observateur  verra  l'image  de  réflexion  de  L  au  centre  de  la 
cornée  dans  la  position  D,  quand  le  rayon  lumineux  Le  se  sera  réfléchi  sur 


(1)  Ann.  d'ocul.,  janv.  1878. 
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la  cornée  d'un  angle  égal  à  l'angle  d'incidence  LcA.  Or,  ce  dernier  est  à 
peu  près  égal  à  LoA,  l'angle  a.  Il  en  diffère  seulement  par  le  petit  angle 
oLc,  essenliellenient  négligeable.  L'angle  LoB  est  donc  égal  au  double  de 
l'angle  a. 

Le  même  procédé  peut  servir  à  déterminer  l'angle  du  strabisme,  s'il  n'est 
pas  très-grand. 

§140.  Détermination  du  centre  de  rotation  de  l'œil.  —  Les  premières 
déterminations  du  centre  de  rotation  datent  de  Burow  (1),  Volkmann  (2)  et 
Valentin  (3).  En  ce  qui  concerne  leurs  méthodes,  nous  renvoyons  à  la 
bibliographie,  car  depuis  cette  époque  elles  ont  été  remplacées  par  des  mé- 
thodes plus  parfaites.  Nous  avons  décrit  une  des  dernières  (p.  7G3),  celle  de 
Dondtrs  et  Doyer  (4),  qui  ont  fait  usage  de  l'ophthalmomètre. 

D'après  Donders,  le  centre  de  rotation  de  l'œil  est  situé,  chez  les  emmé- 
tropes, à  environ  13,45'"'"  en  arrière  de  la  cornée  et  à  9,99'""'  en  avant  de 
la  face  postérieure  de  la  sclérotique  ;  chez  les  myopes,  à  environ  14,52'""  en 
arrière  de  la  cornée  et  à  '11,03'""'  en  avant  de  la  face  postérieure  de  la  sclé- 
rotique; chez  les  hypermétropes,  à  environ  13,22"""  en  arrière  de  la  cornée 
et  à  8,88"""  en  avant  de  la  face  postérieure  de  la  sclérotique. 

M.  Giraud-Teulon  (5)  a  voulu  prouver  l'existence  d'un  centre  de  rotation 
et  sa  coïncidence  avec  le  centre  du  globe  oculaire.  Il  se  fondait  sur  le  contact 
constant  du  globe  et  des  paupières  pendant  les  mouvements  de  l'œil,  et  sur 
l'intensité  toujours  égale  d'un  phosphène  de  pression  produit  par  un  objet 
qui  ne  déplace  pas  le  globe  oculaire.  Cette  méthode  ne  réunit  pas  les  éléments 
d'exactilude  nécessaires  pour  des  recherches  aussi  délicates. 

Un  des  procédés  les  plus  ingénieux  pour  déterminer  le  centre  de  rotatio»* 
est  certainement  celui  dont  J.-J.  Mûller  s'est  servi  dans  le  laboratoire  de 
M.  Fick,  à  Zurich.  Il  a  déterminé  la  projection  du  point  d'intersection  de 
la  cornée  avec  la  ligne  visuelle,  pendant  les  rotations  de  l'œil.  Dans  ce  but,  il 
a  examiné  son  propre  œil,  à  l'aide  de  deux  miroirs  prismatiques,  inclinés  l'un 
sur  l'aulre  de  45°.  Sur  chacun  d'eux  était  marqué  un  point.  L'auteur  cherchait 
alors  à  donner  aux  miroirs  une  position  telle  que  le  sommet  de  la  cornée, 
réfléchi  et  vu  de  profil,  couvrît  les  images  des  deux  points. 

En  exécutant  cette  détermination  pour  un  grand  nombre  de  directions 

(1)  Bui'ow,  Beitràge  mr  Physiologie  und  Phijsik  des  rnenschlichen  Auges.  Berlin,  1841, 
p.  21. 

(2)  Volkmann,  Neue  Beitràge  zur  Physiologie  des  Gesiclites,  g  33.  —  Wagner's  Handwor- 
ierbuch,  III,  art.  Sehen,  p.  274,  1846. 

(3)  Valentin,  Lehrbuch  der  Physiologie,  II,  2,  p.  29. 

(4)  Donders  et  Doyer,  De  ligging  v.  h.  draaipunl  v.  h.  oog,  verslagen  en  inededeelingen  v. 
d.  Koninklijk.  Akad.  v.  Wetensch.,  Dl.  XIV,  p.  351.  —  Derde  jaarlijksch  rerslag  van  het 
Nederl.  Gasthuisvoor  Uoglijders,  p.  209. — Anomalies  of  Accommod.  and  Refract.  oj'the  Eye, 
p.  179,  248,  404.  —  Édition  allemande,  p.  152,  208,  339. 

(5)  Giraud-Teulon,  Contrihution  â  la  physiologie  de  la  vision  {Ann.  d'oculislique,  t.  LIX, 
p.  102).  —  Nouvelle  étude  sur  la  position  du  centre  optique  de  l'œil,  etc.  (Comptes  rendus, 
de  l'Acad.  des  sciences,  t.  LVllI,  p.  360). 
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différentes  de  l'œil,  il  obtenait  une  série  de  points  qui,  réunis  entre  eux, 
donnaient  une  courbe  parallèle  à  la  trajectoire  que  l'œil  avait  parcourue,  et 
dont  le  centre  est  le  centre  de  rotation  de  l'œil. 

La  description  détaillée  de  la  méthode  de  J.-J.MûIler  et  de  son  appareil  se 
trouve  dans  sa  thèse  de  Zurich  (1868),  et  dans  les  Archives  de  de  Graefe 
(XIV,  3,  p.  183-218).  Nous  renvoyons  le  lecteur  à  ce  travail,  dont  l'étude 
peut  seule  bien  faire  comprendre  le  procédé  de  l'auteur.  Nous  nous  conten- 
tons d'en  donner  ici  les  résultats. 

J,-J.  Mûller  a  trouvé  que,  dans  tous  les  mouvements  que  l'œil  exécute 
dans  le  plan  horizontal,  le  centre  de  rotation  reste  le  même,  tandis  qu'il  se 
porte  en  arrière  lorsque  le  regard  s'élève  fortement,  et  un  peu  en  avant 
lorsque  le  regard  est  dirigé  en  bas.  La  distance  du  centre  de  rotation  à  la 
cornée  était,  dans  le  plan  horizontal,  pour  l'œil  gauche  de  l'auteur  =  14,56"'"; 
pour  son  œil  droit  =  13,19™.  Lorsque  le  regard  s'élevait  de  20  degrés, 
elle  était  de  15,16™""  pour  l'œil  gauche,  de  13,29""  pour  l'œil  droit.  Lorsque 
le  regard  s'abaissait  de  20  degrés,  cette  distance  était  de  li,3i™"  pour 
l'œil  gauche,  de  12,87'""'  pour  l'œil  droit.  Les  deux  yeux  avaient  une  myopie 
de  4  b. 

Plus  tard  Volkmann  (1)  a  repris  ses  recherches  sur  le  centre  de  rotation 
de  l'œil,  en  employant  une  méthode  plus  perfectionnée  que  la  première.  Sur 
une  planchette  horizontale  sont  tracées  plusieurs  lignes  divergentes,  formant 
entre  elles  des  angles  de  10°,  et  aboutissant  à  un  point  idéal  situé  en  dehors 
de  la  planchette.  Sur  chacune  de  ces  lignes  sont  plantées  deux  aiguilles  ver- 
ticales. La  personne  à  examiner  fait  mouvoir  la  planchette  en  divers  sens, 
jusqu'à  ce  que  les  aiguilles  de  chaque  ligne  se  recouvrent  dans  la  fixation 
monoculaire.  Alors  le  point  de  croisement  des  lignes  coïncide  avec  le  centre 
de  rotation  de  l'œil.  En  faisant  varier  la  position  de  la  planchette,  on  peut 
encore  vérifier  si  le  centre  de  rotation  est  le  même  pour  les  mouvements  de? 
yeux,  s'effectuant  dans  toutes  les  directions. 

Pour  déterminer  la  situation  du  centre  de  rotation,  Volkmann  utilisait  la 
grandeur  linéaire  de  l'espace  que  parcourt  le  centre  pupillaire  lorsque  l'œil 
exécute  une  rotation  d'un  certain  nombre  de  degrés. 

D'après  la  description  qu'en  donne  Woinow,  la  méthode  de  Schljachtin  (2), 
publiée  en  russe  en  1866,  doit  être  analogue  à  celle  de  Volkmann. 

Au  lieu  de  lignes  et  d'aiguilles,  Woinow  (3)  s'est  servi  de  deux  règles, 
dont  l'une  était  deux  fois  plus  large  que  l'autre,  divisées  toutes  les  deux  en 
parties  égales  par  des  lignes  perpendiculaires.  Les  divisions  de  la  règle  étroite 
étaient  moitié  moindres  que  celles  de  l'autre.  Les  deux  règles  étaient  dis- 
posées de  champ  sur  une  table,  parallèlement,  la  plus  large  derrière  la 

(1)  Volkmann,  Berichte  der  k.  Sachs.  Geselisch.  der  Wissensch.,  6.  Febr.  1869  (Zur  Me- 
chanik  der  Augenmuskeln). 

(2)  Schljachtin,  thèse  de  Moscou,  1866. 

(3)  Woinow,  Arch.  f.  Ophthalm.,  t.  XVI,  p.  I,  p.  243. 
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plus  étroite.  Woiiiow  cherchait  alors  à  donner  à  la  plus  rapprochée  des  règles 
une  position  telle,  que  ses  divisions  coïncidassent  avec  celles  de  la  règle 
postérieure,  dans  tous  les  mouvements  exécutés  par  l'œil,  dans  le  plan  des 
règles. 

Il  est  évident  que,  dans  celte  position,  le  centre  de  rotation  de  l'œil  est 
exactement  aussi  éloigné  de  la  règle  antérieure  que  l'est  celle-ci  de  la  règle 
postérieure. 

Pour  mesurer  la  distance  du  centre  de  rotation  au  sommet  de  la  cornée, 
Woinow  visait  avec  une  lunette  le  sommet  de  la  cornée,  vue  de  profd,  au 
moment  où  les  divisions  des  deux  règles  semblaient  coïncider  pour  la  per- 
sonne en  observation,  et  que,  par  conséquent,  le  centre  de  rotation  se  trouvait 
bien  à  la  place  indiquée.  Pour  déterminer  la  place  occupée  par  la  cornée,  la 
personne  en  expérience  s'écartait,  et  à  l'endroit  occupé  primitivement  par 
l'œil,  l'auteur  faisait  mouvoir  une  aiguille  verticale,  jusqu'à  ce  que  celle-ci 
se  trouvât  à  son  tour  dans  l'axe  de  la  lunette.  L'aiguille  tenait  donc  ainsi 
la  place  qui  correspondait  précédemment  au  sommet  de  la  cornée.  La  pre- 
mière expérience  donne  la  dislance  du  centre  de  rotation  à  la  première  règle, 
la  seconde  la  distance  de  cette  même  règle  au  sommet  de  la  cornée  :  la  dif- 
férence entre  ces  deux  chiffres  indique  la  distance  du  sommet  de  la  cornée 
au  centre  de  rotation  de  l'œil. 

Woinow  a  remplacé  plus  tard  les  deux  règles  par  deux  systèmes  de  coor- 
données, fournies  par  des  fds  tendus  et  placés  à  des  intervalles  déterminés. 
Il  est  arrivé  ainsi  à  ce  résultat,  que  le  centre  de  rotation  de  l'œil  ne  change 
pas,  mais  conserve  sa  position  dans  tous  les  mouvements  de  l'œil,  et  qu'il 
se  trouve  dans  son  propre  œil  à  une  distance  de  13,97'"'"  en  arrière  de  la 
cornée. 

M.  E.  Berlin  (1)  a  cherché  à  déterminer  le  centre  de  rotation  par  le  même 
principe  que  Volkmann  avait  d'abord  mis  en  pratique.  Il  a  mesuré  le  dépla- 
cement apparent  que  subissent  deux  objets  inégalement  éloignés  de  l'œil,  et 
qui,  se  recouvrant  dans  la  vision  directe,  semblent  se  déplacer  l'un  par  rap- 
port à  l'autre,  lorsque  l'œil  exécute  un  mouvement  de  rotation,  c'est-à-dire 
voit  les  mêmes  objets  indirectement. 

Il  faut  convenir  que  la  méthode  de  M.  Berlin  est  plus  précise  que  la  pre- 
mière méthode  de  Volkmann,  en  facilitant  la  vision  indirecte.  Ses  résultats 
correspondent  en  général  à  ceux  de  J.-J.  Mûller.  Il  a  trouvé  en  effet,  pour 
la  distance  du  centre  de  rotation  à  la  cornée,  les  chiffres  suivants  :  dans  le  plan 
horizontal,  pour  son  œil  gauche,  14.,41'""';  pour  l'œil  droit,  14, G6"'"';  dans  le 
cas  où  le  regard  est  élevé  de  22  degrés,  pour  l'œil  gauche  14,81""",  pour 
l'œil  droit  14,  80"'"";  dans  le  regard  abaissé  de  20  degrés,  pour  l'œil  gauche 
14,32""",  pour  l'œil  droit  14,19"'"'.  Suivant  M.  Beriin,  le  centre  de  rotation 
ne  resterait  donc  pas  constant  dans  toutes  les  directions  de  l'œil. 


(1)  E.  Berlin,  Beitrag  zur  Mechanik  der  Augenbeweyungen  {Arch.  f.  Ophlhahn.,  t.  XVI!, 
2,  p.  154,  1871). 


904 


SNELLEN  ET  LANDOLT.  —  MÉTROLOGIE. 


MENSURATION  DES  MOUVEMENTS  MONOCULAIRES. 

§  141.  Les  mouvements  des  yeux  sont  représentés  par  des  arcs,  dont  le 
centre  correspond  au  centre  de  rotation  de  l'œil.  Tout  le  champ  qu'un  œil 
embrasse  avec  ses  mouvements  est  appelé  champ  de  regard  monoculaire. 
Il  est  donc  limité  parles  points  les  plus  extrêmes  sur  lesquels  la  ligne  visuelle 
puisse  se  porter,  la  tête  étant  immobile  (l). 

Pour  mesurer  les  excursions  dont  l'œil  est  susceptible,  on  peut  se  servir 
du  périmètre. 

On  recouvre  un  des  deux  yeux  ;  on  place  l'œil  à  examiner  au  centre  du 
périmètre,  et  on  lui  fait  fixer  un  objet  qu'on  promène  lentement  sur  l'arc.  La 
division  de  l'arc  à  laquelle  l'œil  peut  encore  fixer  l'objet  indique  le  degré 
de  l'excursion  possible.  De  celte  manière  on  peut  estimer  la  mobilité  du  globe 
oculaire  dans  toutes  les  directions. 

Celte  méthode,  suffisante  pour  la  pratique,  ne  donne  cependant  pas  des 
résullals  d'une  exactitude  mathématique;  car,  lorsque  l'œil  est  dans  une  rota- 
tion forcée,  il  est  difficile  de  dire  si  c'est  avec  la  macula  qu'il  fixe  ou  aveC' 
une  partie  voisine  de  la  rétine.  En  effet,  les  mensurations  objectives,  prati- 
quées dans  le  but  de  contrôler  ces  résullals,  ont  démontré  que  ce  procédé 
donne  presque  toujours  une  excursion  un  peu  trop  étendue.  La  méthode 
est  plus  exacte  si  l'on  emploie,  comuie  objets  de  fixation,  des  caractères  d'im- 
primerie que  la  fosse  centrale  est  seule  en  mesure  de  distinguer. 

Une  méthode  plus  rigoureuse  est  celle  qui  a  servi  à  M.  Hering  (2)  pour  ses 
mensurations  du  champ  de  regard  des  deux  yeux  (de  l'œil  double,  comme  il 
l'appelle),  et  qu'on  peul  mettre  à  profit  pour  un  seul  œil.  On  dispose  paral- 
lèlement à  la  ligne  d'union  des  centres  de  rotatiou  des  deux  yeux,  un  carreau 
de  verre  vertical  à  travers  lequel  on  regarde  un  objet  coloré.  Une  fixation 
prolongée  de  cet  objet  en  fait  naître  une  image  persistante  dans  la  fosse  cen- 
trale. Puis  on  fait  faire  à  l'œil  l'excursion  maximum,  et  l'on  marque  sur 
le  tableau  le  point  de  projection  de  cette  image.  La  distance  de  ce  point  de 
projection  au  point  d'intersection  de  la  ligne  visuelle  et  du  tableau  repré- 
sente la  tangente  de  l'angle  de  rotation.  Il  faut  considérer  cependant  que, 
dans  les  positions  forcées  de  l'œil,  l'image  persistante  perd  beaucoup  de 
sa  netteté.  Cet  inconvénient  est  supprimé  par  la  méthode  de  Donders 
et  Schuurman  (3). 

La  tête  est  placée  dans  l'échancrure  d'une  planche  (fig.  232).  Des  deux  côtés 

(1)  Le  (I  champ  de  regard  »,  suivant  l'expression  de  Helmlioltz,  éiant  représenté  par  les 
points  les  plus  extrêmes  embrassés  par  la  vision  directe,  on  pourrait  le  désigner  par  le  nom 
de  11  CHAMP  UE  LA  VISION  DIRECTE  »,  pour  le  distinguer  du  «  champ  visuel  »,  qu'on  appellerait 
plus  logi(iuement  «  champ  de  la  vision  indirecte  ».  (L.). 

(2)  Hering,  BiiwcuUires  Selien,  p.  43. 

(3j  Schuurman,  Vergelijkend  onderioek  der  bewegingen  van  liet  oog  (Acad.  Proefscltrift., 
Uliccht,  1863,  p.  35). 
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est  disposée  une  petite  lunette  D,  perpendiculaire  à  la  ligne  AB,  toutes  les 
deux  dans  le  même  axe.  Elles  doivent  être  dirigées  vers  le  sommet  de  la  cor- 
née des  deux  yeux,  dès  que  la  ligne  d'union  des  centres  de  rotation  est  per- 
pendiculaire à  l'axe  de  la  planche.  L'œil  qu'on  examine,  A,  occupe  le  milieu 
de  l'intervalle  qui  sépare  les  deux  lunettes  et  le  centre  d'un  demi-cercle  gra- 
dué. Vis-à-vis  de  l'œil,  en  B,  se  trouve  l'oplithalmomètre,  et,  à  côté  de  lui,  une 
flamme  F,  destinée  à  éclairer  l'œil. 


3) 


Fjg.  232. 


On  invite  alors  la  personne  en  expérience  à  regarder  de  côté  autant  qu'il 
lui  est  possible,  et  on  dispose  une  seconde  flamme  E  de  telle  manière,  que 
son  image  réfléchie,  vue  à  travers  la  lunette  de  l'ophthalmomètre,  apparaisse 
sur  le  bord  de  la  cornée.  Pour  plus  d'exactitude,  on  peut,  en  faisant  tourner 
les  lames  de  l'oplithalmomètre,  dédoubler  l'image  réfléchie  qu'on  a  tait  naître 
au  bord  de  la  cornée,  de  telle  façon  que  l'une  des  deux  images  tombe  exac- 
tement sur  l'autre  image  du  bord  cornéen,  également  dédoublée.  Puis,  on 
fait  légèrement  tourner  la  tète  autour  de  son  axe  vertical,  et  l'on  fait  suivre  à 
l'œil  un  objet  G,  qu'on  promène  sur  l'arc  gradué,  jusqu'à  ce  que  les  images 
réfléchies  de  la  cornée  retrouvent  dans  l'oplithalmomètre  la  situation  qu'elles 
occupaient  primitivement.  La  position  de  l'objet  indique  de  cette  façon  l'ex- 
cursion maximum  que  l'œil  avait  parcourue  dans  la  première  expérience. 

Par  ce  procédé,  M.  Schuurman  a  trouvé,  comme  excursion  moyenne  de 
l'œil,  chez  les  emmétropes  : 

En  dedans  =  45"; 

En  dehors  =  42°; 

En  haut  =  34°; 

En  bas  =  57°. 

Chez  les  myopes,  les  excursions  sont  plus  petites  proportionnellement  au 
degré  de  la  myopie.  En  moyenne  : 
En  dedans  =  41  °  ; 
En  dehors  =  38". 
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Chez  les  hypermétropes,  elles  diffèrent  moins  de  celles  des  emmétropes; 
la  moyenne  sur  dix  cas  a  été  : 

En  dedans  =  47°  ; 
En  dehors  =  38". 

gEn  pratique,  je  me  sers,  pour  la  détermination  du  champ  de  regard  (champ 
de  la  vision  directe),  ou  du  périmètre,  ou  de  la  division  en  tangentes  des 


parois  d'une  chambre,  procédé  dont  i!  sera  plus  amplement  question  dans  la 
strabométrie. 

Le  champ  de  regard  ainsi  obtenu  est  tracé  sur  les  mêmes  schémas  qui  nous 
servent  à  la  représentation  graphique  du  champ  visuel  (champ  de  la  vision 
indirecte). 
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Après  de  nombreuses  expériences,  je  puis  indiquer  comme  étendue 
moyenne  du  champ  de  regard  monoculaire,  les  chiffres  suivants  : 

En  deliors  =  45°;  En  dedans  =  45"  ; 

En  dehors  et  en  bas  =  47°;  En  dedans  et  en  haut=  45°; 

En  bas  =  50"  ;  En  haut  =  43"  ; 

En  bas  et  en  dedans  —  38°  (1).  En  haut  et  en  dehors  =  47°. 

La  moyenne  des  champs  de  regard  (champs  de  vision  directe)  affecte  donc 
sur  nos  schémas  la  forme  ci-contre  (fig.  233). 

Les  mouvements  de  rotation  qu'un  œil  est  en  mesure  (V exécuter  autour 
de  sa  ligne  visuelle  {mouvement  de  roue,  torsion)  peuvent  être  déterminés 
par  le  procédé  que  M.  Hering  a  mis  en  pratique  pour  la  détermination  du 
champ  de  regard.  On  provoque  dans  l'œil  la  formation  de  l'image  persistante 
d'une  ligne  verticale,  puis  on  recherche  jusqu'à  quel  point  il  est  possible  d'in- 
cliner un  fd  noir  sans  qu'il  se  croise  avec  l'image  persistante.  Ou  bien  on  a 
recours  à  l'autre  œil,  ce  qui  est  encore  préférable  dans  ces  mensurations; 
c'est-à-dire  qu'on  revient  à  la  vision  binoculaire. 


Fig.  "m. 


Vis-à-vis  de  l'œil  à  examiner  on  dispose  deux  prismes  rectangulaires  iso- 
cèles (fig.  234).  Leurs  sommets  sont  placés  horizontalement  et  perpendi- 
culairement à  l'axe  visuel  VV  :  l'un  est  dirigé  en  bas,  l'autre  en  haut,  leurs 
faces  d'hypoténuse  étant  parallèles  entre  elles.  Tous  les  objets  vus  à  travers 
ces  prismes  apparaissent  donc  dans  leur  place  et  dans  leur  situation  réelles, 
attendu  que  ces  prismes  s'annihilent  réciproquement.  Mais  si  l'on  fait  tourner 
l'un  des  deux  prismes  autour  de  la  ligne  visuelle  VV  comme  axe,  le  déplace- 
ment apparent  des  objets  produit  par  l'autre  prisme  n'est  plus  complètement 
neutralisé,  et  l'angle  de  déviation  est  double  de  l'angle  décrit  par  le  prisme 
dans  son  mouvement  de  rotation.  En  regardant  un  objet  avec  les  deux  yeux, 
et  en  plaçant  devant  l'un  d'eux  ce  système  de  prismes,  il  est  facile  de  trouver 
l'inclinaison  extrême  du  prisme  qui  ne  produit  aucun  trouble  de  la  vision 


(1)  Variable  à  cause  du  nez. 
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simple  et  binoculaire  (Helmholtz,  Hering).  Cet  angle  est,  comme  nous  venons 
de  dire,  la  moitié  de  Vangle  de  torsion  de  l'œil. 

On  arrive  au  même  but  d'une  manière  encore  plus  simple,  à  l'aide  du  sté- 
réoscope. A  chacun  des  deux  yeux  on  fait  fixer  une  ligne  verticale  tracée 
dans  le  stéréoscope.  Ces  deux  lignes  étant  vues  simples,  on  cherche  de 
combien  de  degrés  on  peut  faire  tourner  l'une  d'elles,  sans  que  leur  fusion 
cesse  de  se  produire  (Hering). 

La  rotation  possible  d'un  œil  autour  de  la  ligne  visuelle  ne  comporte  qu'un 
petit  nombre  de  degrés,  et  dépend  en  grande  partie  de  l'exercice. 

EXAMEN  DES  MOUVEMENTS  BINOCULAIRES. 

§  14:2.  Les  mouvements  d'un  seul  œil  ne  permettent  pas  de  tirer  des  con- 
clusions directes  sur  les  mouvements  binoculaires,  c'est-à-dire  sur  les  mou- 
vements que  les  deux  yeux  sont  en  état  d'exécuter,  en  fixant  ensemble  le 
même  objet. 

La  position  et  les  mouvements  des  deux  yeux  ont  pour  objet  la  vision 
simple  et  binoculaire,  avec  les  fovea  centralis;  c'est-à-dire  que  les  deux 
yeux  doivent  toujours  être  dans  une  situation  telle,  que  les  lignes  visuelles 
partant  de  la  focea  s'entrecroisent  au  point  fixé.  La  totalité  des  points  qui 
peuvent  être  ainsi  fixés  par  les  deux  yeux  simultanément,  sans  changement  de 
position  de  la  tête,  représente  donc  le  champ  de  regard  binoculaire. 

Hering  a  mesuré  le  champ  de  regard  binoculaire  de  la  même  manière  que 
le  champ  de  regard  monoculaire,  c'est-à-dire  au  moyen  d'une  plaque  de  verre 
placée  verticalement  sur  laquelle  on  marque  les  points  qui  peuvent  être 
fixés  dans  la  vision  binoculaire.  On  constate,  par  ce  procédé,  que  le  champ 
de  regard  binoculaire  est  moins  étendu  que  la  somme  des  deux  champs  de 
regard  monoculaires  réunis. 

Les  mouvements  que  peuvent  exécuter  dans  une  même  direction  les  deux 
yeux  associés  diffèrent  également  de  ceux  qu'exécute  chaque  œil  isolément. 

La  contraction  simultanée  des  droits  internes,  lorsqu'elle  atteint  son  maxi- 
mum (maximum  de  convergence),  est  déterminée  par  le  point  le  plus  rap- 
proché situé  sur  la  ligne  médiane,  qui  soit  encore  perçu  par  les  deux  yeux 
à  la  fois  comme  un  objet  simple. 

La  contracdon  simultanée  des  deux  droits  externes  {divergence)  est 
déterminée  à  l'aide  d'un  prisme  à  sommet  externe,  placé  devant  un  des  deux 
yeux.  Le  prisme  le  plus  puissant  avec  lequel  on  peut  voir  encore  un  point 
éloigné  comme  un  objet  simple,  indique  le  degré  maximum  de  divergence, 
et  cette  divergence  équivaut  à  peu  près  à  la  moitié  de  l'angle  du  prisme. 

L'objet  dont  on  se  sert  de  préférence  dans  toutes  ces  recherches  est  une 
flamme  de  bougie;  et,  pour  se  prononcer  plus  aisément  sur  la  vision  simple, 
on  place  devant  l'un  des  yeux  un  verre  coloré. 

Le  maximum  de  convergence,  dans  les  conditions  normales,  pour  un  œil 
emmétrope,  répond  environ  à  un  point  situé  à  3"  =  8"',12'=-  au  devant  des 
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yeux  (Schuurman,  de  Graefe,  Donders).  Pour  les  myopes  et  pour  les  hyper- 
métropes, ce  point  n'a  pas  une  situation  constante;  chez  les  uns,  il  est  plus 
rapproché,  chez  les  autres  plus  éloigné  que  dans  Temmétropie. 

'La  plus  grande  divergence  possible  dans  l'emmétropie  est,  en  moyenne,  de 
2  degrés  (prisme  4°)  en  plus  de  l'angle  a,  qui  peut  déjà  faire  diverger  dé 
10  degrés  les  axes  cornéens,  lorsque  les  lignes  visuelles  sont  parallèles.  Chez 
les  myopes,  la  divergence  est  plus  prononcée  que  chez  les  emmétropes  :  elle 
est  d'environ  2° 3-4'  (5° 8'  prisme);  chez  les  hypermétropes,  elle  est  d'environ 
1° -i'  (2"  8'  prisme)  (Schuurman). 

§  143.  Les  perturbations  fonctionnelles  des  muscles  des  yeux  ont  une 
influence  notable  sur  la  position  et  les  mouvements  du  globe  oculaire. 

MENSURATION  DU  STRABISME. 

J'appelle  strabisme,  toute  direction  anormale  des  lignes  visuelles  de  l'un 
ou  des  deux  yeux  (1).  A  l'état  normal,  les  lignes  visuelles  des  deux  yeux  sont 
dirigées  sur  le  même  point,  de  telle  sorte  que  l'image  se  forme  sur  les 
fovea  centralis  des  deux  yeux.  Cette  direction  leur  est  imposée  dans  l'intérêt 
de  la  vision  simple  et  binoculaire. 

Dans  tout  examen  de  strabisme,  il  faut  partir  de  la  position  primaire  que 
nous  avons  définie  plus  haut. 

Si  l'on  invite  la  personne  qu'on  examine  à  regarder  au  loin,  droit  devant 
elle,  une  direction  anormale  des  yeux  frappe  généralement  dès  le  premier 
abord.  Dans  ce  cas,  il  faut,  avant  tout,  établir  jusqu'à  quel  point  cette  direc- 
tion, qui  paraît  pathologique,  dépend  de  l'angle  a,  c'est-à-dire  qu'il  faut 
s'assurer  si  ce  sont  les  lignes  visuelles,  ou  seulement  les  axes  cornéens  qui  ne 
sont  pas  dirigés  sur  l'objet  de  fixation. 

Lorsque  l'angle  a  est  très-grand,  il  peut  y  avoir  une  divergence  ou  une 
convergence  des  axes  cornéens  très-frappante  pour  l'observateur,  sans  qu'il 
y  ait  strabisme ,  c'est-à-dire  direction  vicieuse  des  lignes  visuelles.  Dans  les 
cas  douteux,  on  fait  donc  bien  de  déterminer  l'angle  «,  suivant  une  des  mé- 
thodes mentionnées  plus  haut,  pour  établir  si  l'on  a  affaire  à  un  strabisme 
apparent  ou  à  un  strabisme  réel. 

Si  non-seulement  les  axes  cornéens,  mais  encore  les  lignes  visuelles  ne 
sont  pas  dirigées  simultanément  sur  l'objet  fixé,  nous  nous  trouvons  en  pré- 
sence d'un  véritable  strabisme.  Le  strabisme  consistant  en  une  déviation  de 
l'œil  est  déterminé  par  un  arc  ou  un  angle,  l'angle  du  strabisme.  Nous  ap- 
pelons AN&LE  DU  STRABISME,  l'angle  que  forme  la  ligne  visuelle  de  Fœil  dévié 
avec  la  direction  qu'elle  devrait  avoir. 

La  strabométrie  consiste  dans  la  détermination  de  l'angle  du  strabisme. 
Gel  angle  peut  être  déterminé  objectivement  et  subjectivement. 


(1)  Voy.  Landolt,  Leçons  sur  le  diagnostic  des  maladies  des  ijeux,  p.  di. 
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I.  —  Strabométrie  objective. 

La  plus  simple  des  méthodes  objectives  de  strabométrie,  celle  dont  nous 
flous  servons  ordinairement,  est  analogue  à  la  méthode  que  M.  Javal  a  indi- 
quée pour  déterminer  l'angle  «. 

On  place  l'œil  dévié  au  centre  d'un  arc  divisé,  et  l'on  fait  fixer  aux  deux  yeux 
un  objet  situé  dans  le  prolongement  du  rayon  qui  passe  par  le  sommet  (zéro) 
de  l'arc.  On  détermine  alors  la  direction  de  l'œil  slrabique,  à  l'aide  d'une 
flamme  qu'on  promène  le  long  de  l'arc,  et  dont  on  observe  le  reflet  sur  le 
sommet  de  la  cornée. 

Nous  nous  servons  pour  cela  avec  grand  avantage  du  périmètre,  auquel 
nous  avons  apporté  la  modification  suivante.  A  la  tige  qui  vient  s'appliquer 
contre  l'orbite  est  vissée  une  petite  planchette  de  bois  tendre,  destinée  à  être 
saisie  entre  les  dents  du  malade.  De  cette  façon  la  tête  est  bien  fixée  et  l'œil 
bien  au  centre  de  l'arc,  dont  on  fait  varier  l'inclinaison  suivant  le  plan  dans 
lequel  l'œil  est  dévié. 

Supposons  que  nous  ayons  affaire  à  un  strabisme  convergent  de  l'œil  gauche. 

Soit  :  g  (fig.  235),  l'œil  dévié  ;  d,  l'œil  droit  ;  PoP,  l'arc,  disposé  horizontale- 
ment. 

En  engageant  le  malade  à  lixer  un  objet  éloigné  0,  situé  dans  le  prolonge- 
ment du  rayon  médian  go,  l'œil  droit  fixera  seul,  et  ^0  donnera  la  direction 
que  l'œil  gauche  devrait  avoir. 

Cette  ligne  passe  par  le  point  o,  qui  représente  le  sommet  de  l'arc  et  le 
point  zéro  de  sa  division. 

Il  ne  s'agit  plus  alors  que  de  déterminer  le  point  sur  lequel  l'œil  g  est 
dirigé  en  réalité,  pour  pouvoir  lire  dii'eclement  sur  l'arc  la  valeur  en  degrés 
de  l'angle  de  déviation. 

Soit  X  ce  point  :  ogx  est  l'angle  du  strabisme. 

Pour  déterminer  le  point  x  objectiveinenl,  nous  promenons  la  flamme 
d'une  bougie  le  long  de  l'arc,  à  partir  du  point  zéro.  Si  nous  suivons  la 
marche  de  la  flamme  avec  notre  œil,  de  façon  que  celui-ci  se  trouve 
toujours  verticalement  au-dessous  de  la  flamme ,  le  point  de  l'arc  où  le 
reflet  apparaît  juste  au  milieu  de  la  cornée  est  le  point  sur  lequel  est  dirigé 
Vaxe  (Je  la  cornée. 

Si  Vaxe  cornéeii,  qui  passe  à  travers  le  sommet  de  la  cornée,  coïncidait 
avec  la  ligne  visuelle,  qui  va  de  l'objet  fixé  à  la  macula,  le  degré  du 
périmètre  marqué  en  x  indiquerait  directement  l'angle  du  strabisme.  La 
différence  entre  la  direction  des  deux  lignes  n'est  généralement  pas  très- 
considérable,  et  peut  à  la  rigueur  être  négligée.  Mais  si  l'on  désire  une 
mensuration  mathématiquement  exacte  de  l'angle  du  strabisme,  il  faut  tenir 
compte  de  l'angle  «,  compris  entre  la  ligne  visuelle  et  l'axe  cornéen. 

Si  la  ligne  visuelle  est  située  en  dedans  de  l'axe  optique,  on  appelle 
l'angle  «  positif;  si  elle  est  située  en  dehors,  on  le  dit  négatif. 
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En  cas  de  strabisme  convergent,  l'angle  «  positif  doit  par  conséquent  être 
ajouté  à  l'angle  du  strabisme,  trouvé  à  l'aide  du  reflet  cornéen.  On  doit  au 
contraire  le  soustraire  de  cet  angle  dans  le  strabisme  divergent. 

L'inverse  a  lieu  quand  l'angle  a  est  négatif. 

Si  l'œil  est  dévié  en  baut  ou  en  bas,  on  suit  la  même  méthode.  On  n'a 
qu'à  placer  l'arc  du  périmètre  verticalement.  Dans  ce  cas,  on  peut  toujours 
négliger  l'angle  «,  qui  est  beaucoup  moins  grand  dans  le  sens  vertical  que 
dans  le  sens  horizontal. 


FiG.  !235. 


Dans  les  déviations  intermédiaires  de  l'œil,  on  peut  placer  l'arc  dans  le 
plan  de  la  déviation,  ou  bien  on  décompose  le  strabisme  en  une  composante 
horizontale  et  une  composante,  verticale,  qu'on  détermine  séparément.  Nous 
disons  alors,  par  exemple  :  l'œil  présente  une  déviation  de  10  degrés  dans 
l'horizontale,  et  de  2  degrés  dans  la  verticale. 

Pour  déterminer  les  changements  que  subit  le  strabisme  dans  la  vision 
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rapprochée,  nous  avançons  l'objet  de  fixation  dans  la  direction  Og.  Pour  les 
directions  obliques,  nous  le  plaçons  de  côté. 

M.  Snellen  a  proposé  un  ophthalmotropomètre  destiné  à  la  mensuration 
du  strabisme. 

Ce  Iropomètre  (fig.  236]  consiste  essentiellement  en  deux  branches  horizontales  I  et  II,  qui 
peuvent  tourner  l'une  sur  l'autre  autour  du  point  C.  La  branche  I  est  placée  dans  la  direc- 
tion où  l'œil  doit  regarder.  La  branche  II,  au  contraire,  est  disposée  de  façon  à  indiquer 
la  direction  dans  laquelle  l'œil  regarde  réellement.  L'angle  compris  entre  ces  deux  lignes 
peut  être  lu  sur  une  écliellc  circulaire,  appliquée  sur  l'une  des  deux  branches,  au  moyen 
d'une  division  diï  vcrnicr  portée  par  l'autre  branche.  Pour  que  l'angle  formé  par  ces  deux 
branches  coïncide  avec  l'angle  du  strabisme,  le  point  C,  autour  duquel  tournent  les  deux 
branches,  doit  être  situé  dans  la  projection  verticale  du  centre  de  rotation  de  l'œil  stra- 
bique.  Dans  ce  but,  une  tige  verticale  s'élève  du  point  C,  et  le  bord  orbitaire  s'appuie  sur 
son  extrémité  supérieure  c.  De  chaque  côté  de  cette  tige  s'élève  une  tige  correspondante 
(/  et  b,  destinée  à  servir  de  point  d'appui  au  bord  orbitaire  de  l'œil  non  examiné. 
Les  trois  tiges  peuvent  être  déplacées  sinvultanément  en  avant  ou  en  arrière,  et  la  tige 
médiane  est  aussi  mobile  isolément,  pour  le  cas  où  il  existerait  une  asymétrie  des  deux 
bords  orbitaires  inférieurs. 

On  porte  alors  la  tète  soit  en  avant,  soit  en  arrière,  soit  à  gauche,  soit  à  droite,  jus- 
qu'à ce  que  le  centre  de  rotation  de  l'œil  se  trouve  exactement  sur  la  ligne  élevée  ver- 
ticalement par  le  centre  C  de  l'appareil.  Pour  éviter  tout  déplacement  de  la  tète 
on  utilise  très-avantageusement  une  autre  disposition  particulière  de  l'instrument,  qui 
consiste  en  ce  que  la  planche  tout  entière,  avec  ses  deux  branches  tournantes,  peut  être, 
déplacée  latéralement  ou  dans  le  sens  antéro-postérieur,  sans  entraîner  dans  ces  mouve- 
ments les  trois  tiges  qui  servent  de  points  d'appui  aux  bords  orbitaires  inférieurs.  On 
arrive  de  cette  façon  à  amener  le  centre  de  l'appareil  au-dessous  du  centre  de  rotation 
de  l'œil,  la  tète  restant  parfaitement  immobile.  Les  deux  petites  lunettes  placées  laté- 
ralement (D,  D)  servent  à  vérifier  si  la  tète,  une  fois  bien  disposée,  ne  change  ni  de  place 
ni  de  direction. 

Pour  bien  se  convaincre  que  l'œil  à  examiner  a  réellement  son  centre  de  rotation  juste 
au-dessus  du  centre  de  l'appareil,  on  fait  fixer  à  cet  œil  le  centre  de  la  luni'tle  P,  et, 
en  regardant  à  travers  cette  lunette,  dans  des  directions  différentes,  on  s'assure  si  la 
pupille  se  trouve  toujours  dans  la  même  situation  vis-à-vis  de  la  lunette. 

La  branche  I  indique  de  cette  façon  la  direction  dans  laquelle  regarde  l'œil  dévié, 
lorsque  l'autre  œil  se  dirige  vers  un  point  de  la  tige  F,  mobile  le  long  de  la 
branche  I,  ou  vers  im  point  plus  éloigné,  mais  dans  le  prolongement  de  cette  branche. 
Ce  point  peut  être  situé  dans  un  petit  miroir,  disposé  sous  un  angle  de  45  degrés  et 
mobile  sur  une  haussière.  Si  l'acuité  visuelle  de  l'œil  examiné  est  suffisante,  il  est 
facile  de  trouver  la  position  de  la  branche  II;  pour  cela,  on  recherche  dans  quelle 
position  de  la  lunette  l'œil  dévié  fixe  le  milieu  de  l'ouverture  de  celle-ci,  sans  se  dépla- 
cer, tandis  que  l'autre  œil  est  fermé. 

Lorsque  l'acuité  visuelle  est  insuffisante  pour  la  fixation,  et  qu'on  ne  peut  pas  déter- 
miner par  ce  procédé  la  ligne  visuelle,  on  en  est  réduit  à  déterminer  objectivement  l'axe 
de  l'œil.  On  regarde  à  travers  la  lunette,  et  l'on  s'assure  du  mommt  où  l'ouverture  de 
l'instrument  est  réfléchie  sur  le  milieu  de  la  cornée.  Pour  cela,  la  lunette  doit  être 
fortement  éclairée.  On  atteint  plus  facilement  le  même  but,  en  plaçant  immédiatement 
au-dessus  de  la  lunette  une  flamme,  dont  on  observe  le  reflet  sur  la  cornée.  On  constate 
facilement,  et  avec  une  exactitude  suffisante,  à  quel  moment  l'image  réfléchie  correspond 
au  centre  de  la  pupille.  Toutefois,  comme  la  pupille  est  parfois  plus  ou  moins  excentrique, 
on  n'arrive  pas  de  cette  manière  à  une  exactitude  absolue. 

Si  l'on  voulait  déterminer  plus  rigoureusement  le  centre  de  la  cornée,  ou  pourrait 
encore  se  servir  ici  de  l'ophthalmomètre  de  Helmholtz.  Mais  à  défaut  de  cet  instrument, 
on  peut  employer  la  disposition  suivante ,  qui  est  encore  plus  simple.  Devant  l'ob- 
jectif de  la  lunette  on  place  deux  prismes  du  même  degré,  l'un  au-dessus  de  l'autre,  et  do 
telle  façon  que  leur  ligne  de  séparation  soit  dans  le  même  plan  que  le  diamètre  de  la 
lunette.  Leurs  sommets  sont  dirigés  en  sens  inverse,  et  on  les  a  choisis  d'une  puissance 
telle,  que  la  cornée,  vue  à  travers  les  deux  prismes  à  la  fois  et  à  la  distance  de  la 
lunette,  paraisse  à  peu  près  dédoublée.  En  déplaçant  les  prismes  en  avant  ou  en  arrière, 
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on  arrive  au  dédoublement  exact.  Alors,  en  faisant  tourner  la  branche  II,  on  cherche 
dans  quelle  direction  la  cornée  semble  le  plus  large,  c'est-à-dire  dans  quelle  direction  les 
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Lorsqu'on  a  affaire  à  une  acuité  visuelle  suffisante,  et  que  par  conséquent  la  ligne 
visuelle  est  connue,  on  peut  de  cette  façon  déterminer  en  même  temps  l'angle  a. 

Quand  on  se  trouve  en  présence  d'un  strabisme  convergent  très-prononcé,  le  nez  peut 
devenir  un  obstacle  à  la  mensuration.  Dans  ce  cas,  on  prend  un  prisme  puissant,  à 
sommet  dirigé  vers  la  ligne  médiane,  et  placé  dans  une  position  et  à  une  distance  déter- 
minées sur  l'appareil.  On  précise  alors  la  direction  de  l'œil  à  travers  le  prisme,  de  la 
môme  manière  que  sans  prisme.  La  déviation  qu'il  indique  est  connue  par  une  table 
dressée  à  l'avance,  et  l'on  en  fait  la  déduction. 

Si  l'œil  est  par  trop  dévié  en  dedans,  on  doit  commencer  par  diriger  la  lunette  vers 
le  bord  externe  de  la  cornée,  et  ensuite,  par  une  deuxième  observation,  pour  laquelle 
l'œil  est  amené  plus  en  deliors,  on  détermine  l'angle  compris  entre  le  bord  de  la  cornée 
et  son  centre,  à  partir  du  point  de  rotation.  La  somme  des  deux  angles  donne  l'angle  de 
strabisme.  Cet  instrument  peut  donc  aussi  bien  servir  à  mesurer,  et  l'angle  de  strabisme, 
et  les  mouvements  des  yeux. 

Si  l'on  veut,  sans  prétendre  à  une  grande  exactitude,  déterminer  rapide- 
lïient  l'angle  de  strabisme,  oo  peut  se  servir  d'un  petit  instrument  consistant 
en  un  demi-cercle  gradué.  Le  bord  de  l'instrument  est  échancré  de  telle 
sorte  que,  lorsqu'on  l'applique  horizontalement  sur  la  paupière  inférieure, 
le  centre  du  demi-cercle  se  trouve  à  peu  près  au-dessous  du  centre  de 
rotation  de  l'œil.  Si  l'on  amène  le  rayon  de  l'arc  qui  correspond  au  point 
zéro  dans  la  direction  de  l'objet  à  fixer,  on  peut  lire  sur  la  graduation  le 
nombre  de  degrés  de  la  déviation  de  l'axe  oculaire,  c'est-à-dire  du  sommet 
de  la  cornée. 

M.  Javal  a  recommandé  (1),  pour  la  détermination  de  l'angle  de  strabisme, 
le  stéréo  scope  àcharnière. 


Autour  d'une  charnière  verticale  A  (fig.  237),  sont  mobiles  deux  miroirs, 
dont  chacun  porte  fixée  à  son  extrémité  une  tablette  B  et  C,  qui  forme  avec 
lui  un  angle  de  45  degrés.  On  applique  à  la  surface  interne  de  ces  deux 
tablettes  l'objet  de  fixation  G,  qui  est  ainsi  réfléchi  par  les  miroirs. 

Un  observateur,  dirigeant  chacun  de  ses  yeux  vers  l'un  et  l'autre  miroir, 
peut  y  voir  les  deux  objets  de  fixation  réunis  sous  un  angle  tel,  qu'ils  forment 
une  seule  image  stéréoscopique. 

Lorsque  cet  angle  est  de  90  degrés,  les  yeux  doivent  être  dirigés  parallè- 
lement; s'il  est  plus  grand,  ils  doivent  diverger;  s'il  est  plus  petit,  ils  doivent 
converger,  pour  que  la  vision  stéréoscopique  soit  possible.  Ainsi,  on  peut 
déterminer  un  angle  de  strabisme  d'après  l'inclinaison  que  l'on  doit  donner 


FiG.  237. 


(1)  Ann.  d'ocul,  i.  LIV,  p.  14,  et  t.  LXV,  p.  124. 
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aux  miroirs,  pour  que  chacun  des  deux  yeux  soit  dirigé  sur  un  des  objets  de 
fixation.  L'angle  formé  par  les  miroirs  peut  être  lu  sur  un  arc  gradué  placé 
en  A. 

Pour  que  cette  méthode  soit  applicable  à  la  mensuration  de  l'angle  de 
strabisme ,  il  faut  nécessairement  que  le  malade  soit  susceptible  d'im- 
pressions stéréoscopiques. 

Les  mouvements  de  l'œil  consistant  en  des  rotations  autour  d'un  centre  im- 
mobile, ces  mouvements,  normaux  ou  pathologiques,  sont  mesurés  par  l'arc 
que  l'œil  décrit.  Il  s'ensuit  que  toutes  les  méthodes  et  tous  les  instruments 
qui  expriment  le  strabisme  par  une  grandeur  linéaire  mesurée  sur  une  ligne 
droite,  sont  tout  aussi  inexacts  que  celle  qui  consisterait  à  mesurer  la  marche 
del'aiguille  d'une  montre  sur  une  ligne  droite  divisée  en  parties  égales.  Nous 
nous  dispenserons,  par  conséquent,  de  donner  la  description  de  quelques 
prétendus  strabomètres  qui  ont  pour  base  la  mensuration  linéaire. 

MÉTHODES  SUBJECTIVES  DE  LA  STRABOMÉTRIE. 

§  144'.  Pour  pouvoir  déterminer  le  strabisme  subjectivement,  il  est  avant  tout 
nécessaire  que  les  deux  yeux  voient  avec  la  fovea  centralisa  et  qu'il  n'existe 
dans  leur  vision  aucune  différence  de  nature  à  exclure  l'un  d'eux  complète- 
ment de  l'acte  visuel.  Aussi  faut-il  corriger  à  l'aide  de  verres  de  lunettes  les 
différences  de  réfraction  entre  les  deux  yeux,  surtout  lorsqu'elles  sont  très- 
prononcées.  En  second  lieu,  il  est  nécessaire  que  le  patient  se  rende  compte 
des  images  rétiniennes  qu'il  reçoit  avec  chacun  des  yeux,  et  qu'il  ne  néglige 
pas  l'une  ou  l'autre  de  ces  images,  comme  cela  arrive  surtout  lorsque  le  stra- 
bisme date  de  fort  longtemps. 

Le  principal  symptôme  subjectif  du  strabisme  est  la  diplopie. 

La  distance  entre  les  doubles  images,  augmentant  et  diminuant  avec  le 
degré  du  strabisme,  a  toujours  servi  de  moyen  de  détermination. 

Cette  distance  augmente  évidemment  aussi  avec  l'éloignement  de  l'objet  de 
fixation.  Elle  augmente  encore  quand  on  porte  l'objet  du  côté  du  muscle 
paralysé,  et  elle  diminue  lorsque  le  regard  est  dirigé  du  côté  de  l'anta- 
goniste. 

Généralement  on  croit  atteindre  tout  le  degré  possible  de  précision,  lors- 
qu'en  tenant  compte  de  ces  facteurs,  on  donne  comme  expression  du  degré 
du  strabisme  la  distance  entre  les  doubles  images.  On  parle  ainsi  d'une 
diplopie  de  2  mètres,  de  35  centimètres,  etc. 

Mais  cette  désignation  n'est  ni  pratique  ni  précise.  On  commet  encore  ici 
l'erreur  d'exprimer  une  valeur  angulaire  par  une  grandeur  linéaire.  Et 
comme  nous  avons  rejeté  la  strabométi'ie  linéaire  dans  la  mensuration  objec- 
tive, nous  la  rejetons  également  dans  la  mensuration  subjective  à  l'aide  de  la 
diplopie.  Ici  aussi  nous  ne  disons  pas  que  le  regard  est  dirigé  à  un  mètre 
à  gauche,  à  un  mètre  à  droite,  mais  nous  désignons  la  direction  du  regard 
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par  un  angle  de  tant  de  degrés.  Enfin,  nous  déterminons  \ angle  du  .stra- 
bisme, conformément  à  notre  définition,  et  non-seulement  la  distance  entre 
les  doubles  images. 

Pour  nous  rendre  compte  du  rapport  qui  existe  entre  la  dislance  des 
doubles  images  et  l'angle  du  strabisme,  rappelons-nous  comment  la  diplopie 
se  produit. 


FiG.  r!3«. 


La  diplopie  provient  de  ce  que  l'image  rétinienne  de  l'objet  fixé,  qui  dans 
l'œil  sain  se  forme  sur  la  macula,  tombe,  dans  l'œil  dévié,  sur  une  autre 
place  de  la  rétine,  et  est  projetée  dans  la  direction  d'où  proviennent,  dans  la 
position  normale  de  l'œil,  les  rayons  qui  forment  leur  image  à  cet  endroit. 

Soient  par  exemple  :  S  (fig.  238),  l'œil  gauche,  atteint  de  strabisme  con- 
vergent; m,  la  macula;  r,  le  centre  de  rotation.  Soient  :  D,  l'œil  droit;  0, 
une  flamme  que  nous  faisons  fixer. 
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L'œil  droit  seul  est  dirigé  sur  l'objet  de  fixation,  tandis  que  l'œil  gauche, 
au  lieu  d'avoir  la  direction  oO,  a  la  direction  mX.  OrX  est  par  conséquent 
l'angle  du  strabisme. 

L'image  de  0,  au  lieu  de  se  former  sur  la  macula,  tombe  sur  un  point  o 
situé  en  dedans  de  celle-ci.  L'œil  S,  en  se  rendant  pas  compte  de  sa  dé- 
viation, projette  cette  image  en  dehors,  comme  s'il  se  trouvait  dans  sa  position 
normale  par  rapport  à  l'œil  D.  Et  comme  ce  sont  les  objets  situés  du  côté 
temporal  qui  forment  leurs  images  du  côté  nasal  de  la  macula,  l'image  o  est 
projetée  du  côté  temporal  (diplopie  homonyme). 

Pour  déterminer  la  distance  entre  les  doubles  images,  nous  n'avons  donc 
qu'à  ramener  l'œil  S  à  la  direction  qu'il  devrait  avoir,  de  façon  que  sa 
macula  m  se  trouve  en  face  de  l'objet  0. 

Par  cette  rotation  m  arrive  en  o,  et  o  en  o'  {mo  =  oo').  La  ligne  mX  prend 
la  direction  oO,  et  oO  celle  de  o'O'. 


FiG. 


0  est  donc  l'endroit  où  l'œil  S  voit  l'objet  0,  et  00'  représente  la  distance 
entre  les  doubles  images. 

Or,  puisque  mo=oo',  l'angle  OrO'  est  égal  à  l'angle  du  strabisme  OrX,  et 
00',  distance  entre  les  doubles  images,  est  donc  égale  à  la  tangente  de  l'angle 
du  strabisme. 

Pour  déduire  l'angle  du  strabisme  de  la  distance  entre  les  doubles  images, 
il  s'agit  donc  simplement  de  réduire  la  tangente  en  angle. 

J'ai  fait  cette  réduction  sur  des  rubans,  pour  une  distance  de  3  mètres. 

Je  place  le  malade  à  3  mètres  en  face  de  la  paroi  sur  laquelle  le  ruban 
est  fixé,  à  la  hauteur  des  yeux,  et  de  façon  que  son  milieu,  le  point  zéro 
>(fig.  239),  se  trouve  en  face  de  l'œil  dévié  c. 


918 


SNELLEN  ET  LANDOLT.  —  MÉTROLOGIE. 


Les  deux  chefs  du  ruban  sont  disposés  liorizontalement  jusqu'à  une  distance 
de  3  naètres  de  chaque  côté,  où  se  trouve  le  n°  45".  En  ces  points,  le  ruban 
est  de  nouveau  fixé  et  replié  à  angle  droit  :  les  bouts  marquant  90  degrés  sont 
alors  attachés  à  des  chaises  ou  à  la  paroi  opposée  de  la  chambre,  s'ils  sont 
assez  longs. 

Sur  le  ruban  sont  marqués,  de  5  en  5  degrés,  les  points  où  les  rayons 
partis  de  l'œil  c  viennent  couper  les  lignes  droites  du  rectangle.  En  d'autres 
termes,  les  divisions  du  ruban  représentent  les  tangentes  des  angles  vus  de 
la  place  où  se  trouve  l'œil  malade. 

La  division  est  très-facile  à  faire.  On  peut,  sans  avoir  besoin  de  calcul, 
viser  les  points  correspondants  aux  angles,  à  l'aide  du  périmètre  dont  on 
place  le  centre  au  point  c,  ou  bien  on  les  détermine  à  l'aide  des  logarithmes 
d'une  façon  plus  exacte  (1). 

En  plaçant  le  ruban  comme  nous  venons  de  l'indiquer,  on  n'a  à  déterminer 
que  huit  tangentes,  huit  points  de  la  division  :  la  tangente  de  45  degrés  est 
égale  à  la  distance  du  malade  à  la  paroi,  et  la  division  est  évidemment  la 
même  sur  les  quatre  parties  du  ruban. 

Quand  on  a  marqué  les  points  jusqu'à  45  degrés,  à  droite  et  à  gauche  du 
point  zéro,  on  rabat  simplement  les  deux  bouts  du  ruban  sur  les  parties  déjà 
divisées,  et  l'on  reproduit  sur  elles  la  même  division  dans  l'ordre  inverse. 
Gomme  les  divisions  augmentent  de  0  à  45  degrés,  elles  diminuent  de 
45  à  90  degrés  sur  la  partie  perpendiculaire  ;  de  sorte  que,  par  exemple,  la 
distance  de  0  à  5  degrés  est  égale  à  celle  de  85  à  90  degrés. 

Pour  une  distance  de  3  mètres,  les  langentes  sont  les  suivantes  : 


5° 

=    26  cm. 

=  85°  à  partir  An  point  90° 

10° 

=  53 

=  80° 

15° 

=  80 

=  75° 

20° 

=  109 

=  70° 

25° 

=  140 

=  65» 

30° 

=  173 

=  60° 

35° 

=  210 

=  55° 

40° 

=  251 

=  50° 

45° 

=  300 

=  45» 

Un  autre  ruban  est  disposé  verticalement  en  haut  et  en  bas  du  point 
zéro. 

La  partie  supérieure  de  ce  ruban  porte  la  même  division  que  le  ruban 
horizontal.  Au  delà  du  point  qui  correspond  à  45  degrés,  les  tangentes  sont 
les  suivantes  : 

La  tangente  de  50°  est  pour  notre  distance  =  358  cm. 

Celle  de  55°   =428 

Celle  de  60°   =519 


(1)  Soient:  v,\a.  distance  du  point  zéro  à  un  degré  quelconque  de  la  division;  p,  la  distance 
de  l'œil  à  la  paroi ,  et  5  l'angle,  nous  avons  v  =/).tang|. 
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La  partie  inférieure  est  divisée  de  même  jusqu'au  point  où  elle  touche  le 
plancher. 

Pour  la  partie  qui  avance  sur  le  sol,  vers  le  malade,  il  faut  déterminer 
à  part  les  quelques  degrés  correspondants. 

J'admets  que,  lorsque  le  malade  est  assis,' ses  yeux  se  trouvent  à  120  cen- 
timètres au-dessus  du  sol.  (Pour  avoir  la  même  hauteur,  je  donne  aux 
enfants  un  siège  plus  élevé.)  Alors  le  point  où  le  ruban  touche  le  sol  se 
trouve  à  H  centimètres  au-dessous  du  n°  20°. 

A  partir  de  ce  point  (120 cm.  du  pointO"),  les  degrés  de  la  division  présen- 
tent les  distances  suivantes  : 


25» 

43  cm. 

30» 

92 

35° 

129 

40» 

157 

45° 

180 

50° 

200 

55° 

216 

60° 

231 

65° 

244 

70° 

256 

75° 

268 

80° 

278 

85° 

290 

J'ai  appliqué,  en  outre,  deux  rubans  divisés,  inclinés  de  45  degrés  de 
chaque  côté  sur  le  ruban  vertical.  On  pourrait  également  diviser  un  mur  tout 
entier  en  un  système  de  coordonnées  passant  horizontalement  et  verticale- 
ment à  travers  les  divisions  des  rubans. 

Pour  un  rayon  de  225  centimètres,  l'écartement  des  divisions  du  ruban 
horizontal  correspond  aux  nombres  suivants  : 

A  partir  du  point  0 


5° 

=   19,6  cm. 

=  85° 

10° 

=  39,6 

=  80° 

15° 

=  60 

=  75° 

20° 

=  82 

=  70° 

25° 

=  105 

=  65° 

30° 

=  130 

=  60» 

35° 

=  158 

=  55° 

40° 

=  189 

=  50° 

45° 

=  225 

=  45° 

Pour  la  partie  ascendante  du  ruban  vertical,  nous  avons,  en  outre 


50°  =  274  cm. 
55»  =  321 


La  partie  descendante  touche  le  plancher  à  120  centimètres,  c'est-à-dire 
entre  25  et  30  degrés. 


920 


SNELLEN  ET  LANDOLT.  —  MÉTROLOGIE. 


A  partir  de  ce  point  (120  cm.  du  point[0°),  les  différents  degrés  correspon- 
dent aux  longueurs  suivantes  : 


30° 

— 

18  cm. 

35° 

54 

-iO° 

82 

15" 

105 

50° 

1-24 

55° 

14.1 

60° 

156 

65° 

169 

70° 

18( 

75° 

193 

80° 

203 

85° 

214. 

Le  malade  se  trouve  ainsi  dans  une  sphère  divisée,  dont  le  centre  corres- 
pond à  l'œil  dévié.  En  promenant  une  flamme  de  bougie  le  long  de  la  divi- 
sion, nous  trouvons  toujours  indiquée  en  degrés  la  direction  sous  laquelle 
elle  apparaît  à  l'œil. 

De  plus,  quand  le  malade  nous  indique  la  distance  entre  les  doubles 
images,  nous  pouvons  immédiatement  exprimer  en  degrés  l'angle  du  stra- 
bisme auquel  elle  correspond.  Il  est  directement  indiqué  par  la  division. 

Supposons  un  cas  de  strabisme  convergent  de  l'œil  gauche.  Nous  plaçons 
au  point  zéro  de  la  division  une  bougie  allumée,  et  devant  l'œil  dévié  un 
verre  coloré. 

L'œil  droit  verra  la  flamme  et  le  point  zéro  là  où  ils  sont  en  réalité,  tandis 
que,  pour  l'œil  dévié,  tous  les  objets  se  trouveront  déplacés  à  gauche.  La 
.flamme  colorée  ainsi  que  le  point  zéro  de  la  division  vu  par  l'œil  gauche 
(Coïncideront  donc  avec  un  autre  point  de  la  division  vue  par  l'œil  droit: 
si  c'est,  par  exemple,  le  point  marqué  5  degrés,  nous  dirons  que  l'angle  du 
strabisme  est  de  5  degrés. 

Lorsqu'on  porte  la  flamme  à  gauche,  jusqu'à  20  degrés,  l'image  de  l'œil 
sain  se  trouve  à  20  degrés.  Si,  dans  cette  position,  l'image  de  l'œil  gauche 
correspond  au  n"  35"  de  la  division  vue  par  l'œil  droit,  nous  dirons  :  dans 
le  regard  de  20  degrés  à  gauche,  l'angle  du  strabisme  est  de  15  degrés;  de 
même  pour  le  regard  à  droite,  en  haut  et  en  bas. 

Quand  l'image  de  l'œil  dévié  se  trouve  entre  deux  points  de  la  division,  il 
est  facile  de  juger  à  quel  degré  elle  correspond. 

Les  divisions  augmentent  naturellement  de  zéro  à  45  degrés.  Une  distance 
égale  entre  les  doubles  images,  dans  le  regard  droit  en  avant,  n'indique  point 
un  angle  de  strabisme  égal  dans  le  regard  à  45  degrés.  Cette  dilTérence  devient 
encore  beaucoup  plus  considérable,  quand  on  continue  de  mesurer  la  diplopie 
le  long  du  mur,  au  delà  de  45  degrés.  Dans  ce  cas,  les  mêmes  longueurs 
correspondent  à  des  angles  de  plus  en  plus  petits. 

En  prenant  la  distance  linéaire  entre  les  doubles  images  comme  mesure  du 
;  strabisme,  on  commet  donc  des  erreurs  considérables  :  une  augmentation 
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de  l'écart  des  doubles  images,  dans  les  directions  latérales  du  regard,  n'est 
pas  toujours  un  signe  de  l'augmentation  du  strabisme,  c'est-à-dire  du  défaut 
de  motilité  de  l'œil  dans  ce  sens;  au  contraire,  si  l'angle  du  strabisme  reste 
le  même  pour  tous  les  mouvements  des  yeux,  la  diplopie  doit  nécessairement 
augmenter,  en  apparence,  dans  toutes  les  directions  du  champ  de  regard. 


FiG.  240.  —  Champ  de  regard  d'une  parésie  du  droit  externe. 


Voilà  l'explication  du  fait,  incompréhensible  sans  cela,  d'une  diplopie 
augmentant  également  dans  le  regard  à  droite  et  dans  le  regard  à  gauche, 
ou  en  haut  et  en  bas.  Ce  sont  des  cas  de  véritable  strabisme  concomitant,  où 
l'angle  du  strabisme  reste  le  même,  comme  le  prouve  la  mensuration  avec 
notre  division.  L'augmentation  de  la  distance  entre  les  doubles  images  cor- 
respond seulement  à  l'augmentation  des  tangentes  du  même  angle. 

D'autre  part,  la  constance  de  l'écart  entre  les  doubles  images,  loin  d'être 
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la  preuve  de  la  constance  de  l'angle  du  strabisme,  indique  au  contraire  que 
celui-ci  diminue  dans  les  parties  latérales  du  champ  de  regard. 

Je  ferai  encore  remarquer  que  ma  méthode  de  mensuration  de  l'angle  du 
strabisme  n'est  en  rien  plus  compliquée  que  la  mensuration  linéaire  :  car, 
pour  avoir  la  mesure  linéaire  exacte  de  la  diplopie,  on  a  aussi  besoin  d'une 
division  tracée  sur  le  mur.  Je  ne  fais  que  remplacer  la  division  linéaire  par 
une  division  selon  les  tangentes. 


FiG.  241.  —  Champ  de  regard  d'une  parésie  du  moteur  oculaire  commun. 


Un  dernier  avantage  est  encore  celui  de  pouvoir  comparer  les  résultats 
obtenus  par  cette  méthode  avec  ceux  de  la  mensuration  objective  à  l'aide 
du  périmètre,  et  de  contrôler  les  uns  par  les  autres. 

La  même  méthode  sert  à  déterminer  le  champ  de  regard  monoculaire  et 
binoculaire.  J'emploie  pour  cet  examen,  comme  objet  de  fixation,  des  lettres 
types,  et  j'ai  déjà  réuni  une  importante  série  de  champs^  de  regard  pour 
différents  cas  de  troubles  de  la  motililé  de  l'œil. 
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Je  fais  suivre  ici,  comme  exemples,  le  champ  de  regard  d'une  parésie  du 
droit  externe  de  l'œil  droit  (fig.  240),  le  champ  de  regard  d'une  parésie 
(fig.  241),  et  celui  d'une  paralysie  complète  du  moteur  oculaire  com- 
mun (fig.  242). 

Comparés  avec  le  champ  de  regard  type,  ils  nous  donnent  non-seulement 
le  diagnostic  de  la  lésion,  mais  encore  le  degré  exact  de  la  diminution  de 
motilité  dont  l'œil  est  atteint,  dans  des  directions  différentes.  Je  ne  néglige 


Fig.  242.  —  Champ  de  regard  d'une  paralysie  du  moteur  oculaire  commun. 

jamais  la  détermination  objective  et  subjective  de  l'angle  de  strabisme  à 
l'aide  des  méthodes  que  j'ai  indiquées,  ainsi  que  du  degré  de  contractilité 
des  muscles,  à  différentes  époques  du  traitement,  mais  principalement  avant 
et  après  l'opération  du  strabisme.  On  arrive  de  cette  façon  à  préciser  le 
mode  d'opération  pour  obtenir  l'effet  exigé  par  le  degré  de  déviation  de  l'œil 
et  d'affaiblissement  du  muscle  parésié. 

Nous  avons,  le  premier,  exposé  cette  méthode  dans  nos  conférences 
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faites  à  l'École  pratique  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  en  été  1875.  Le 
docteur  Hirschberg  a  publié  plus  tard  une  méthode  analogue,  dont  il  se  sert 
dans  sa  clinique  (1). 

On  facilite  beaucoup  la  diplopie  et  la  détermination  de  l'œil  auquel  cor- 
respondent l'une  et  l'autre  image,  à  l'aide  d'un  verre  coloré  qu'on  place 
devant  celui  des  deux  yeux  qui  a  la  meilleure  acuité  visuelle. 

Lorsque  le  patient  n'accuse  pas  immédiatement  de  la  diplopie,  on  fait  bien 
de  couvrir  successivement  l'un  et  l'autre  œil,  pour  lui  faire  observer  les 
deux  images. 

Malgré  cela,  il  se  présente  encore  des  cas  où  la  diplopie  ne  peut  pas  être 
provoquée.  Ce  sont  surtout  les  cas  de  strabisme  très-ancien  dans  lesquels 
les  objets  sont  fixés  par  un  seul  œil  à  la  fois,  et  qui,  comme  nous  l'avons  dit  au 
commencement  de  ce  chapitre,  ne  se  prêtent  pas  à  la  strabométrie  subjective. 

STRABOMÉTRIE  A  l'aIDE  DES  PRISMES. 

Une  méthode  très-répandue  pour  déterminer  le  degré  du  strabisme  con- 
siste à  chercher  le  numéro  du  prisme  qui  corrige  la  diplopie. 

Nous  rappellerons  ici  brièvement  l'action  qu'exercent  les  prismes  sur  la 
marche  de  la  lumière  homogène. 


A 

/  ^ 

/ 

FiG.  24.3. 


Les  prismes  de  verre  ordinaire  dont  l'indice  ne  réfraction  est  =1,533 
produisent,  comme  on  le  verra,  une  déviation  du  rayon  incident  qui  est  à  peu 
près  égale  à  la  moitié  de  leur  angle  réfringent. 

Soient,  dans  la  figure  243  :  g,  l'angle  réfringent  du  prisme;  AB,  un  rayon 
lumineux  tombant  normalement  sur  une  surface  de  ce  prisme  et  dévié  dans 
la  direction  BE.  L'angle  EBC,  que  nous  appellerons  D,  est  alors  l'angle  de 
déviation.  Soit  FL  une  perpendiculaire  abaissée  sur  l'autre  surface  du 

(1)  Hirschberg,  Arch.  de  Kmpp,  t.  IV,  septemb.  1875,  et  Beitrâcje  zur  prakt.  Aiigen- 
hetlkunde,  1876,  p.  i6. 
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prisme;  appelons  e  l'angle  EBF;  c  l'angle  ABL;  n  indice  de  réfraction 
=  1,533.  Nous  avons  alors 

angle  (j  —  angle  c, 

» 

parce  que  leurs  côtés  sont  perpendiculaires  ; 

sin  e  _  sin  e 

sin  c  sin  y' 


d'où 

Donc 
Exemple 


sin  e  =  1,533  .sin  ij\ 
e  —  V>  —  c. 


D  =  e  —  c 


Donc 


Soit  angle  ^/  =  10"  ; 
sin  e  =  1,533  .  sin  10  , 

angle  e  ■=  15°  26' 20'. 
l'angle  de  déviation  D  =  15°2ry  20"  —  10"  =  5"  26' 20" 


Déviation  minimum.  —  H  y  a  déviation  minimum  quand  l'angle  formé 
par  le  rayon  incident  avec  la  première  surface  est  égal  à  celui  que  le  rayon 


H  


FiG.  244. 


émergent  forme  avec  la  seconde  surface;  en  d'autres  termes,  lorsque  le  rayon 
traverse  le  prisme  perpendiculairement  à  la  bissectrice  de  son  angle  réfrin- 
gent (fig.  244). 

Soit  CBB'A  la  marche  d'un  rayon  lumineux  qui  traverse  le  prisme  norma- 
lement à  la  bissectrice.  Soient  KG  parallèle  au  rayon  incident  CB;  HGI  paral- 
lèle au  rayon  émergent  B'A.  L'angle  HGK  =  D  est  donc  l'angle  de  déviation 
du  prisme. 
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Appelons  g  l'angle  réfringent  du  prisme;  i,  l'angle  d'incidence;  x,  l'angle 
de  déviation  à  l'entrée  du  rayon  dans  le  prisme;  nous  pouvons  mettre  : 

D  =  180  — KGP  — g  — QGI, 
angle  KGP  =  angle  QGI  =  angle  CBP  :=  90°  —  i 

donc 

angle  D  =  2i  —  g. 

Pour  i,  nous  avons 

sint 
sino; 

donc 

sin  i  =  n  .  sin  x. 

Et  pour  X , 

angle    =  angle  |, 

parce  que  leurs  côtés  sont  perpendiculaires. 
Exemple  :  Soit  angle  ^  =  10%  on  obtient  : 

sin  j  =  1 ,533  .  sin  5° 
angle  t  =  7°  40' 40". 
D  =  2  .  7»  40' 40"  —  10°  =  5°  21' 20". 

Déviation  maxima.  —  Si  nous  appelons,  comme  tout  à  l'heure: 

i  =  angle  d'incidence, 

X  =  angle  de  réfraction  du  rayon  CB  dans  le  prisme, 

g  =  angle  réfringent  du  prisme, 

V  II  angle  limite  pour  le  verre  =  40°  43', 

il  y  a  déviation  maxima  lorsque  x  =  g  —  v. 
Exemple  :  Pour  un  prisme  de  10°, 

a;  =  10°  —  40°  43'  =  —  30°  43'. 

Or, 

sin  i  =  n  sin  x; 

donc 

angle  d'incidence  i  =  51°  32' 20" 
et  angle  de  déviation  D  =  6°  36' 25". 

Détermination  du  degré  du  strabisme  àVaide  des  prismes.  —  Un  prisme, 
placé  devant  un  œil  strabique,  peut  imprimer  aux  rayons  venus  de  l'objet  fixé 
une  direction  nouvelle,  qui  les  ramène  sur  la  macula.  Il  faut  pour  cela  que  le 
prisme  donne  aux  rayons  lumineux,  provenant  de  l'objet,  une  déviation  telle, 
qu'ils  coïncident  avec  la  ligne  visuelle  de  l'œil  strabique,  ou,  ce  qui  revient 
au  même,  il  faut  que  l'angle  de  déviation  du  prisme  soit  égal  à  l'angle  de 
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déviation  de  l'œil  strabique.  Le  prisme  semble  donc  pouvoir  servir  ainsi 
à  la  détermination  de  l'angle  du  strabisme.  En  effet,  l'angle  de  déviation  du 
prisme  étant  environ  la  moitié  de  son  angle  réfringent,  on  en  devrait  con- 
clure qu'un  strabisme  corrigé  par  le  prisme  n"  10  est  un  strabisme  de 
5  degrés,  et  ainsi  de  suite. 

J'ai  cependant  constaté,  ainsi  que  plusieurs  confrères,  que  l'angle  de  dévia- 
tion produit  par  le  prisme  qui  corrige  la  diplopie,  est  presque  sans  excep- 
tion moins  grand  que  l'angle  du  strabisme,  déterminé  par  nos  deux  méthodes 
de  strabométrie. 

Ce  fait  peut  s'expliquer  de  la  façon  suivante  :  Lorsque  la  correction  par  le 
prisme  a  rapproché  les  doubles  images  à  une  faible  distance  l'une  de  l'autre, 
la  tendance  à  la  vision  simple  se  réveillant,  le  muscle  parésié  se  contracte 
aussi  énergiqueraent  que  possible,  pour  corriger  le  reste  de  la  diplopie,  tandis 
que  le  sentiment  instinctif  de  son  impuissance  l'empêchait  de  tenter  cet 
effort,  alors  que  cette  distance  était  encore  trop  considérable. 

Les  prismes  ne  sont  donc  pas  un  moyen  absolument  exact  pour  mesurer  le 
strabisme;  mais  ils  peuvent  servir  à  déterminer  la  tendance  à  la  vision  simple 
et  la  force  du  muscle  paralysé. 

Prisme  mobile  de  Berlin.  —  M.  R.  Berlin  a  imaginé  un  petit  instrument  des- 
tiné à  simplifier  l'emploi  des  prismes,  au  moins  dans  la  détermination  de  l'in- 
suffisance des  muscles  de  l'œil.  Cet  instrument  repose  sur  le  principe  suivant: 
Si  l'on  fait  tourner  autour  de  la  ligne  visuelle  comme  axe,  un  prisme  placé 
perpendiculairement  à  cet  axe,  on  peut  se  figurer  que  son  action  est  la  com- 
binaison d'une  déviation  suivant  la  hauteur  et  d'une  déviation  latérale. 
Celles-ci  sont  inversement  proportionnelles.  Si  le  sommet  du  prisme  est  dirigé 
en  haut  ou  en  bas,  il  n'y  a  déviation  que  suivant  la  verticale;  lorsqu'il  est 
dirigé  latéralement,  la  déviation  se  fait  exclusivement  dans  le  plan  horizontal. 
Dans  les  positions  intermédiaires,  au  contraire,  la  déviation  suivant  une  direc-  . 
lion  diminue  au  profit  de  l'autre.  Ainsi,  la  déviation  latérale  produite  par  le 
prisme  est  d'autant  plus  faible  que  la  direction  du  prisme  se  rapproche  plus 
de  la  verticale. 

Pour  calculer  la  rotation  qui  est  nécessaire  pour  obtenir  un  effet  déterminé, 
nous  appellerons  a  l'angle  de  réfraction  du  prisme,  /3  l'angle  de  déviation  hori- 
zontale. La  tangente  de  la  moitié  de  cet  angle  est  égale  au  produit  du  sinus  de 
l'angle  de  rotation  (y)  par  la  tangente  de  la  moitié  de  l'angle  de  réfraction  du 
prisme  primitif  (a)  : 

tang  ^  =  sin  Y  .  tang  |, 

a 

tang  - 

ou  sin  Y   

a 

2 

L'instrument  de  M.  Berlin  consiste  en  un  prisme  de  16  degrés,  arrondi,  qu'on 
peut  faire  tourner  ians  sa  monture.  Sur  cette  dernière,  qui  est  graduée, 
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on  peut,  à  l'aide  d'un  trait  indiqué  sur  le  prisme,  en  connaître  le  degré  de 
rotation,  et  une  seconde  échelle  indique  son  action  dans  chacune  des  posi- 
tions successives  qu'il  prend. 

Inutile  d'ajouter  que  ce  prisme  doit  être  toujours  tenu  devant  l'œil  dans  la 
direction  voulue,  et  que  la  rotation  ne  doit  pas  dépasser  45  degrés,  parce  que 
la  déviation  en  hauteur  devient  si  faible,  que  la  tendance  à  la  vision  simple 
se  réveille;  le  malade  fusionne  alors  les  doubles  images.  Le  prisme  permet, 
en  restant  dans  les  limites  indiquées,  un  effet  de  1  à  12  degrés. 

Double  prisme  de  Berschel.  —  Pour  ne  pas  avoir  à  essayer  l'un  après 
l'autre  tous  les  numéros  de  la  série  des  prismes,  on  peut  se  servir  avec  avan- 
tage du  double  prisme,  employé  pour  la  première  fois  par  Herschel,  Si  l'on 
dispose  deux  prismes  de  même  puissance,  l'un  sur  l'autre,  dans  des  directions 
opposées,  ils  se  neutralisent  réciproquement.  Si  on  les  fait  tourner  chacun 
de  90  degrés  à  partir  de  celte  situation  primitive,  de  telle  façon  que  les  deux 
sommets  viennent  à  prendre  la  même  direction,  leurs  pouvoirs  s'ajoutent.  Par 
le  fait  de  cette  rotation,  le  double  prisme  parcourt  toute  la  série  des  valeurs 
de  déviations  depuis  zéro  jusqu'à  la  valeur  correspondante  à  la  somme  des 
deux  prismes.  M.  Crétès,  opticien,  a  donné  à  cet  instrument  une  forme  assez 
pratique  (1). 

M.  Javal  a  proposé  d'exprimer  le  degré  de  strabisme  par  la  distance  du 
point  d'intersection  des  lignes  visuelles  à  l'œil  sain. 

Cet  œil  doit,  dans  cette  recherche,  avoir  son  axe  antéro-postérieur  exacte- 
ment perpendiculaire  à  la  ligne  de  réunion  des  centres  de  rotation  des  yeux. 
On  donnerait  au  strabisme  convergent  le  signe  -j-  et  au  strabisme  divergent 
le  signe  — ,  et  l'on  écrirait  -S  =  -|-  ^  dans  le  cas  où  les  lignes  visuelles  se 
croisent  à  30  centimètres  en  avant  de  l'œil  ;S  =  — ^,  dans  le  cas  où  leurs 
prolongements  supposés  se  croisent  à  30  centimètres  en  arrière  de  l'œil. 
Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  déviation,  on  écrirait  S  —  ~. 

Cependant,  eh  procédant  ainsi,  ce  n'est  pas  l'angle  de  strabisme  qu'on 
obtient,  mais  son  cosinus,  qui  augmente  dans  une  autre  proportion  que 
l'angle  lui-même.  En  outre,  on  suppose  constante  la  distance  entre  les  deux 
yeux,  ce  qui  n'est  pas  exact. 

M.  Javal  fait  remarquer,  de  plus,  qu'on  devrait  combiner  les  quatre  pro- 
cédés de  mensuration  du  strabisme  :  la  mensuration  linéaire,  la  mensuration 
à  l'aide  des  prismes,  la  mensuration  par  l'angle,  et  celle  qui  consiste  dans  la 
mensuration  de  la  distance  du  point  d'intersection  des  lignes  visuelles  à  l'œil 
sain.  Comme  exemple,  il  avance  qu'un  strabisme  de  1"'  correspond  à  un  prisme 
de  20  degrés,  à  un  angle  de  10  degrés,  et  à  une  distance  de  1'  pour  le  point 
d'intersection  des  lignes  visuelles.  On  est  dispensé  de  faire  toutes  ces 
réductions,  si  l'on  s'en  tient  uniquement  à  la  méthode  précise  qui  consiste 
à  exprimer  le  degré  du  strabisme  par  l'angle  de  déviation. 

{\)  Ann.  d'omlistique,  1812,  \ol.  LWU,  p.  62.  .... 
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Puisque  la  diplopie  résulte,  comme  nous  l'avons  dit,  de  ce  que,  dans 
l'œil  dévié,  l'image  du  point  fixé  se  l'orme  sur  un  autre  point  que  la 
macula,  cette  image  est  nécessairement  projetée  dans  la  direction  d'un 
objet  dont  l'image  se  formerait  à  ce  point,  si  l'œil  était  dans  sa  situation 
normale. 

Aussi,  en  général,  l'image  qui  correspond  à  l'œil  dévié  se  produit-elle 
dans  une  direction  opposée  à  celle  de  la  déviation,  c'est-à-dire  qu'on  trouve 
une  diplopie  croisée  dans  le  strabisme  divergent,  et  une  diplopie  honionyme 
dans  le  strabisme  convergent.  Le  même  fait  se  produit  dans  les  dévia- 
tions verticales.  Cependant  on  observe  exceptionnellement  une  projection 
inverse. 

Lorsque  le  strabisme  a  duré  longtemps,  il  se  forme  quelquefois  dans  la 
réline  un  nouveau  centre  de  fixation.  Alors  les  verres  correcteurs  prisma- 
tiques ou  la  strabotomie  peuvent  provoquer  la  diplopie  là  où  elle  n'existait 
pas  avant. 

Il  arrive  aussi  que  la  vision  se  fait  tantôt  par  la  macula,  tantôt  par  la  por- 
tion de  la  rétine  qui  la  remplace.  La  varialion  de  projection  rend  alors  l'ap- 
préciation de  la  diplopie  extrêmement  difficile. 

Lorsqu'on  a  déterminé  la  situation  relative  des  deux  yeux  dans  la  vision 
à  distance,  il  est  bon^de  la  déterminer  encore  dans  la  fixation  d'un  objet 
rapproché. 

Puis  on  passe  à  l'exam.en  des  autres  parties  du  champ  de  regard,  toujours 
pour  des  distances  différentes,  ou  au  moins  pour  un  point  éloigné  et  pour  un 
point  rapproché.  On  observe  de  cette  façon  si  l'angle  de  strabisme^  augmente, 
diminue  ou  reste  le  même  dans  les  différentes  directions  et  pour  les  diffé- 
rentes distances. 

Dans  tous  les  cas,  on  doit  porter  son  attention  sur  la  déviation  latérale,  la 
déviation  verticale  et  la  rotation  de  l'œil  autour  de  son  axe  antéro-postérieur. 
Cette  dernière,  à  vrai  dire,  n'est  jamais  qu'incomplètement  accessible  à  l'exa- 
men objectif,  tandis  que,  lorsque  l'œil  slrabique  a  conservé  son  acuité  visuelle, 
elle  est  assez  facile  à  vérifier,  d'après  l'obliquité  de  la  double  image  qui  cor- 
respond à  l'œil  dévié. 

Il  arrive  quelquefois  que  la  projection  de  la  double  im.age  paraît  ne  pas 
être  en  rapport  avec  la  direction  de  l'œd.  S'il  existe,  par  exemple,  une  rota- 
tion notable  de  l'œil  autour  de  son  axe  antéro-postérieur,  les  images  des 
objets  situés  au-dessus  ou  au-dessous  de  l'œil  peuvent  tomber  sur  la  moitié 
de  la  réline  opposée  à  celle  qu'elles  rencontreraient  si  le  méridien  horizontal 
avait  conservé  sa  position,  et  elles  sont  projetées  en  conséquence.  Lorsqu'il 
existe,  par  exemple,  une  paralysie  du  grand  oblique,  l'image  correspondant 
à  l'œil  malade,  qui,  du  fait  de  cette  paralysie,  a  subi  un  mouvement  d'éléva- 
tion, se  trouve  projetée  au-dessous  de  celle  de  l'œil  sain.  Mais  lorsque  le 
regard  s'abaisse  d'une  manière  notable,  l'image  en  question  est  reportée,  au 
contraire,  au-dessus  de  celle  de  l'œil  sain. 

DE  WECKER  ET  LANDOLT  .  I    _  59 
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M.  Alfred  Grafe  (  Ij  explique  ce  phénomène  de  la  façon  suivante  : 
Soit  I  (fig.  245)  l'œil  sain,  VV  son  méridien  vertical,  HH  son  méridien 
horizontal.  Lorsque  le  regard  est  dirigé  en  bas,  VV  et  H'H'  (fig.  245,  II) 
représentent  les  méridiens  correspondants  de  l'œil  malade,  celui-ci  étant  dévié 
en  haut  et  en  dedans. 

Lorsque  l'image  d'un  objet  tombe,  dans  l'œil  I,  sur  la  macula  lutea  o,  elle 
occupe,  dans  l'œil  II,  le  point  o';  mais  ce  point,  quoique  situé  au-dessus  de 
l'horizontale,  et  supérieur  au  point  o,  se  trouve  néanmoins  au-dessous  du 
méridien  horizontal  de  l'œil  malade  devenu  oblique;  en  conséquence,  il  est 
projeté  en  haut.  La  même  chose  peut  se  produire  dans  le  cas  de  déviation 
latérale  (Grafe,  loc.  cit.,  p.  201). 


Quant  à  l'obliquité  des  doubles  images,  elle  se  produit  également  en  sens 
inverse  de  la  rotation  de  l'œil,  à  laquelle  elle  est  due.  On  doit  évidemment 
rapporter  cette  inclinaison  toujours  à  l'œil  dévié,  attendu  que  dans  les  stra- 
bismes  convergent  et  divergent  elle  se  produit  précisément  en  sens  inverse 
relativement  à  l'image  de  l'autre  œil. 

Par  exception,  on  rencontre  des  malades  chez  lesquels  il  existe  une  rota- 
tion pathologique  autour  de  l'axe  antéro-postérieur,  et  qui  pourtant  n'ac- 
cusent pas  d'obliquité  de  la  double  image. 

On  trouve  fréquemment  des  malades  qui  accusent  l'image  correspondante 
à  l'œil  dévié  plus  rapprochée  ou  plus  éloignée  que  celle  de  l'œil  sain.  Ce  phé- 
nomène se  produit  surtout  lorsque  la  fausse  image  est  projetée  sur  un  plan 
horizontal,  soit  une  table,  soit  le  plancher,  qui  coupe  la  ligne  visuelle  de  l'œil 
dévié  (2). 

S'il  existe  une  diminution  de  la  motilité  de  l'œil  dans  une  direction  déter- 
minée, et  si  le  strabisme  augmente  lorsque  le  malade  regarde  dans  cette 
direction,  on  a  affaire  à  une  paralysie  du  ou  des  muscles  homonymes.  L'œil 

(1)  Alf.  Grafe,  Motilitât  sstôruntjen  des  Aur/es,  p.  108. 

(2)  Forstcr,  Verliandl.  d.  Dreslauer  med.  Section  1859-00;  et  Graefe  :  Motilitdissto- 
riimjen,  dans  Graefe  et  Sacmisch  Ilandb.  d.  (jes.  Augenheilkunde,  t.  VI,  I,  p.  50. 
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sain,  recouvert  avec  la  main,  manifeste  en  même  temps  une  déviation  secon- 
daire beaucoup  plus  notable. 

On  établit  ainsi  le  eliiignostic  différentiel  entre  le  strabisme  concomitant  et 
la  paralysie  musculaire,  et  en  même  temps  on  arrive  à  connaître  lequel  des 
deux  yeux  est  affecté,  en  se  basant  sur  la  déviation  secondaire,  moins  accen- 
tuée sur  l'œil  malade  que  sur  l'œil  sain. 

Pour  établir  nettement  ces  rapports,  on  peut  recouvrir  l'un  des  yeux  avec  un 
verre  dépoli.  Le  verre  dépoli  exclut  en  effet  complètement  l'œil  de  la  vision, 
tandis  que  l'observateur  le  voit  parfaitement  à  travers  le  verre. 

Dans  les  cas  de  paralysie  survenue  en  très-peu  de  temps,  on  a  un  excellent 
moyen  de  diagnostic  dans  la  fausse  projection.  Si  l'on  recouvre  l'œil  sain  en 
invitant  le  patient  à  toucher  rapidement  un  objet  situé  dans  la  direction  de 
son  muscle  paralysé,  le  malade  passe  toujours  à  côté  de  l'objet,  en  portant  la 
main  du  côté  de  la  paralysie.  C'est  là  une  conséquence  de  l'innervation  exa- 
gérée que  le  patient  doit  mettre  en  jeu  pour  diriger  son  œil  sur  l'objet.  Il  en 
résulte  qu'il  suppose  l'objet  plus  éloigné  qu'il  ne  l'est  en  réalité,  dans  la 
direction  du  muscle  paralysé.  Un  phénomène  analogue  se  produit  lorsqu'on 
invile  le  patient  à  marcher  rapidement  dans  la  direction  d'un  objet  qu'on  lui 
indique.  S'il  se  guide  uniquement  avec  son  œil  malade,  il  n'y  arrivera  jamais 
en  ligne  droite,  mais  il  commencera  toujours  par  marcher  dans  la  direction 
de  son  muscle  parésié,  puis  tout  à  coup,  se  rendant  compte  de  son  erreur,  il 
se  portera  vers  l'objet. 

Quant  à  V insuffisance  des  muscles  droits  internes  qui  souvent  se  mani- 
feste, non  par  des  symptômes  objectifs,  mais  bien  subjectivement  par 
l'astbénopie,  on  doit  la  mesurer  aussi  bien  pour  la  vision  à  distance  que  pour 
la  vision  rapprochée,  et  particulièrement  pour  la  distance  à  laquelle  l'individu 
a  l'habitude  de  lire.  Pour  atténuer,  autant  que  possible,  la  tendance  à  la  vision 
simple,  qui  trouble  le  diagnostic,  on  se  sert,  comme  objet  de  fixation,  d'un 
point  noir  sur  fond  blanc,  dont  on  dédouble  l'image  au  moyen  d'un  prisme 
d'au  moins  10  degrés,  à  sommet  dirigé  en  haut  ou  en  bas. 

Lorsque  les  deux  yeux  sont  normalement  dirigés,  les  doubles  images  se 
trouvent  l'une  au-dessus  de  l'autre  sur  une  même  ligne  verticale,  sans  toute- 
fois se  confondre.  Si,  au  contraire,  il  y  a  insuffisance  des  muscles  droits 
internes  ou  externes,  il  se  produira,  outre  la  diplopie  verticale  due  au  prisme, 
une  diplopie  homonyme  ou  croisée,  correspondant  à  la  déviation  des  yeux 
dans  le  plan  horizontal.  Le  malade,  en  effet,  ne  tente  plus  aucun  effort  pour 
corriger  la  diplopie,  comme  il  le  fait  quelquefois  tant  que  le  muscle  n'est  pas 
fatigué.  Il  a  pour  ainsi  dire  la  conscience  instinctive  que  cet  effort  ne  servi- 
rait à  rien  dans  ces  conditions,  à  cause  de  la  superposition  des  doubles 
images. 

Le  prisme  qui  est  nécessaire  pour  ramener  les  deux  images  verticalement 
l'une  au-dessus  de  l'autre,  donne  alors  le  degré  de  l'insuffisance.  Pour  per- 
mettre de  reconnaître  facilement  si  les  deux  images  sont  bien  superposées, 
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de  Graefe  a  proposé  de  placer  le  point  de  fixation  sur  une  ligne  verticale. 
Celle-ci  ne  doit  toutefois  pas  être  assez  longue  pour  que  les  deux  lignes  se 
touchent  dans  les  doubles  images. 

Pour  ces  expériences,  on  peut  employer  avec  avantage  le  double  prisme 
décrit  plus  haut,  combiné  avec  un  prisme  dont  le  sommet  est  dirigé  en  haut 
ou  en  bas. 

EXAMEN  DE  LA  VISION  BINOCULAIRE. 

§  145.  Ce  qui  caractérise  essentiellement  la  vision  binoculaire,  c'est  l'im- 
pression stéréoscopique  qui  résulte  de  la  réunion  des  images  rétiniennes, 
ditTérentes  pour  chacun  des  deux  yeux  lorsqu'ils  fixent  simultanément  un 
objet  à  trois  dimensions.  Pour  reconnaître  si  la  vision  binoculaire  existe  ou 
non,  on  emploie  des  images  stéréoscopiques  d'objets  qui  donnent  nettement 
l'impression  des  trois  dimensions. 

Les  photographies  de  paysages  ne  suffisent  pas  à  ce  genre  de  recherches, 
attendu  que  souvent  l'interposition  d'un  verre  convexe  devant  un  seul  œil, 
en  rendant  l'impression  plus  vive,  peut  faire  croire  à  la  vision  stéréosco- 
pique. Il  est  de  beaucoup  préférable  de  se  servir  de  simples  figures  qui  par 
la  vision  binoculaire  paraissent  en  relief  ou  en  creux.  C'est  donc  la  sensation 
de  la  profondeur  qui  sert  à  la  détermination  de  la  vision  binoculaire. 

Mais  cette  perception  de  profondeur  peut  être  acquise  par  d'autres  moyens 
que  par  la  fusion  des  images  rétiniennes.  Elle  peut  l'être,  par  exemple,  pour 
un  œil  seul,  par  l'accommodation,  par  l'appréciation  de  la  grandeur  apparente 
de  l'objet,  par  le  déplacement  parallactique  et  à  l'aide  des  mouvements  des 
yeux.  Aussi,  pour  obtenir  des  résultats  précis,  faut-il  employer  les  méthodes 
dans  lesquelles  la  vision  binoculaire  seule  entre  en  ligne  de  compte,  à  l'ex- 
clusion de  tout  autre  moyen  d'appréciation  de  la  troisième  dimension.  Parmi 
ces  méthodes  il  iaut  mentionner  : 

1"  L'éclairage  momentané  d'images  stéréoscopiques.  —  Ce  procédé  est  dû  à 
Aubert  (1)  et  Donders  (2).  La  personne  à  examiner  regarde  dans  un  stéréo- 
scope où  sont  placées  deux  images  qui  s'adressent  chacune  à  un  œil.  Chacune 
des  deux  images  porte  un  trou  d'épingle  en  des  points  symétriques.  Ces  petits 
trous  sont  éclairés  faiblement  par  en  bas,  et  servent  à  faciliter  la  fixation.  Sauf 
ces  ouvertures,  l'intérieur  du  stéréoscope  est  absolument  obscur.  Pendant 
qu'on  fixe  ces  deux  points,  l'intérieur  du  stéréoscope  est  instantanément 
éclairé  par  une  étincelle  électrique,  et  on  se  rend  compte  si  à  ce  moment  on 
a  eu,  oui  ou  non,  l'impression  d'une  image  stéréoscopique. 

2°  Examen  par  V étincelle  électrique.  —  Cet  examen  se  pratique  dans  une 

(1)  Physiologie  der  Netihaut.  Breslau,  1865,  p.  316. 

(2)  Nederl.  Arch.  voor  Genees-en  Natuurk.  Deel  II,  3.  Afd.,  1866,  p.  337;  et  Arch.  f. 
Ophlli.,  t.  XIII,  1,  p.  1,  1867. 
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chambre  noire  (1),  ou  plus  simplement  à  l'aide  d'une  boîte  fermée,  tapissée 
de  velours  noir  Les  deux  fils  d'un  appareil  d'induction  à  décharge  lumi- 
neuse continue,  forment  le  point  de  fixation,  sans  pourtant  éclairer  sensible- 
ment l'intérieur  de  la  boîte.  A  travers  le  couvercle  de  l'appareil  pénètre  un 
support  mobile  en  avant  et  en  arrière,  portant  deux  fils  métalliques  contigus, 
entre  lesquels  on  peut  faire  jaillir  instantanément  une  forte  étincelle  de  l'ap- 
pareil Ruhmkorff.  La  personne  examinée  doit  alors  déclarer  si  cette  étincelle 
s'est  produite  en  avant  ou  en  arrière  du  point  fixé. 

'S"  Procédé  de  ffering  (3). —  Cette  méthode  est  la  plus  simple.  Voici  en  quoi 
elle  consiste:  Tandis  que  la  personne  à  examiner  fixe,  à  travers  un  tube,  une 
pointe  d'aiguille  ou  tout  autre  objet  isolé,  on  laisse  tomber  des  billes  en  avant 
ou  en  arrière  de  cet  objet.  Si  le  sujet  examiné  a  la  vision  stéréoscopique,  il 
peut  toujours  dire  si  les  billes  sont  tombées  en  deçà  ou  au  delà  du  point  fixé. 

Donders  a  encore  perfectionné  considérablement  cette  méthode  :  1°  il  a 
supprimé  l'influence  des  mouvements  des  yeux,  en  rendant  aussi  court  que 
possible  le  temps  que  mettent  les  billes  à  traverser  le  champ  visuel  ;  2°  il  a 
éliminé  les  erreurs  d'appréciation  de  l'impression  stéréoscopique,  qui  peu- 
vent résulter,  et  de  la  dilférence  dans  la  rapidité  de  la  chute,  et  de  l'angle 
visuel  sous  lequel  les  billes  apparaissent.  Pour  cela  il  a  rendu  constantes  et 
la  vitesse  de  la  chute  des  billes  et  leur  angle  visuel  pour  toutes  les  distances. 
Il  a  appelé  cet  instrument  Ptotostéréoscope  (4). 

Sur  un  pied  fixe,  dont  on  peut  modifier  la  hauteur,  est  disposée  une  plan- 
chette supportant  le  tube  métallique  à  travers  lequel  on  regarde.  Ce  tube  est 
long  d'environ  10  centimètres,  large  de  10,  et  haut  de  4  centimètres.  L'une 
des  ouvertures  est  échancrée  de  telle  façon  qu'elle  s'adapte  facilement  au 
visage  de  la  personne  à  examiner.  A  cette  ouverture  sont  adaptées  deux  mon- 
tures destinées  à  recevoir  des  verres  de  lunettes.  L'autre  ouverture,  de  3  cen- 
timètres au  plus,  peut  être  graduellement  diminuée  ou  complètement  fermée, 
à  l'aide  de  deux  coulisses.  Elle  peut  également  être  rétrécie  latéralement,  de 
façon  à  laisser  au  champ  d'observation  une  largeur  maximum  de  8,  et  une 
hauteur  maximum  de  3  centimètres. 

Sur  la  planchette  est  fixée  une  tige  horizontale  dans  la  direction  des  lignes 
visuelles.  Celle-ci  porte  deux  branches  métalliques  verticales,  dont  la  plus 
petite  dépasse  de  30  centimètres  le  milieu  du  champ  visuel,  et  est  à  40  cen- 
timètres de  l'œil.  La  plus  grande  branche  dépasse  de  120  centimètres  le 
milieu  du  champ  visuel,  et  est  à  80  centimètres  de  l'œil.  Leurs  extrémités 

(1)  Donders,  De  Verslag  en  Mededeelingen  der  koninkl.  Acad.  van  Wetensch.  afd.  Na- 
tuurk.  2"  Reeks.  Deel  VI. 

(2)  Dondei's,  Nederl.  Arch.  voor  Genees-en  Natuurk.  Dcel  II,  1866,  p.  335;  et  Arch.  f. 
Ophth.,  t.  XIII,  1,  p.  1,  1867. 

(3)  }{er\ng,  Arch.  f.  Anat.  Phijsiol.  imd  ivissensch.  Medicin.  Jahrg.  1865,  p.  153. 

(4)  (J.-E.)  Van  der  Meulen,  Acad.  Proefschrift.  Utrecht,  1873  (Stereoscopie  bij  onvol- 
komen  Geiichtsvermogen). 
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supérieures  sont  réunies  par  une  bande  métallique.  Celle-ci  est  incurvée  de 
telle  sorte  que  la  distance  qui  la  sépare  de  l'horizontale  est  représentée  par 
les  chiffres  suivants  : 

A  40  centimètres  en  avant  de  l'œil,  elle  est  de  30  centimètres. 


45 

37,9  — 

50 

46,8  — 

55 

56,7  — 

60 

67,5  — 

65 

79,2  — 

70 

91,8  — 

75 

105,4 

80 

m  - 

Cette  courbe  correspond  aux  hauteurs  d'où  l'on  doit  faire  tomber  les  billes 
afin  qu'elles  mettent  le  même  temps  pour  parcourir  le  champ  visuel,  qui 
s'élargit  proportionnellement  à  la  distance  des  billes  de  l'orifice  du  tube.  Cette 
distance  est  marquée  de  5  en  5  centimètres  par  une  ligne  noire.  Le  temps  que 
mettent  les  billes  à  parcourir  le  champ  visuel,  lorsque  l'ouverture  est  de 
8  centimètres,  est  de  0,033  de  seconde;  pour  une  ouverture  de  3  centimètres 
le  temps  est  de  0,05  de  seconde;  pour  une  ouverture  de  1  cm.  5,  il  est  de 
0,025  de  seconde. 

Sur  la  tige  horizontale  on  peut  faire  mouvoir  le  support  de  l'objet  de  fixa- 
tion, qui  consiste  en  une  perle  enfilée  dans  un  cheveu,  et  placée  de  façon  à 
coïncider  rigoureusement  avec  le  centre  du  champ  visuel. 

Pour  que  l'angle  visuel  correspondant  aux  billes  reste  toujours  le  même, 
on  donne  à  ces  billes  des  grosseurs  différentes;  la  bille  qui  tombe 
à  une  distance  de  40  centimètres  a  un  diamètre  de  12  millimètres  ; 


celle  qui  tombe  à 


45 

13,5  — 

50 

15 

55 

16,5  — 

60 

18 

65 

19,5  - 

70 

21  — 

75 

22,5  — 

80 

24  — 

Toutes  les  recherches  pratiquées  avec  cet  appareil  démontrent  que  les  per- 
sonnes qui  n'utilisent  dans  la  vision  qu'un  seul  œil,  se  trompent  environ 
dans  la  moitié  des  cas  sur  la  position  de  l'étincelle  ou  de  la  bille  qui  tombe, 
par  rapport  à  l'objet  de  fixation;  tandis  que  ceux  qui  jouissent  de  la  vision 
binoculaire,  émettent  toujours  une  appréciation  exacte. 

Je  me  suis  servi,  avec  M.  Stammeshaus,  du  ptotostéréoscope  pour  recher- 
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cher  jusqu'à  quelle  distance  l'appréciation  binoculaire  reste  exacte.  J'ai 
trouvé  qu'à  1  mètre  1/2,  les  appréciations  sont  le  plus  souvent  exactes,  mais 
à  2  mètres  elles  ne  le  sont  plus  que  dans  la  moitié  des  cas. 

Pour  les  yeux  qui  jouissent  d'une  vision  binoculaire  parfaite,  l'éblouisse- 
ment  de  la  macula  dans  l'un  des  yeux  influence  aussi  la  vision  de  l'autre  œil. 
Donders  a  utilisé  cette  donnée  pour  déterminer  si,  dans  les  cas  de  strabisme, 
on  pouvait  espérer  le  rétablissement  de  la  vision  binoculaire. 

Pour  cela,  on  cache  un  des  deux  yeux  et  l'on  fait  fixer  à  l'autre,  pendant  un 
instant,  une  flamme  de  magnésium  brûlant  devant  un  réflecteur.  Un  scotome 
se  produit  dans  cet  œil.  On  change  alors  le  bandeau  de  côté  et  l'on  invite  le 
patient  à  lire  avec  l'autre  œil.  S'il  accuse  un  scotome  central  dans  l'œil  qui 
n'a  pas  été  directement  ébloui,  il  est  certain  qu'il  peut  se  servir  simultané- 
ment de  ses  deux  macula  pour  la  vision,  c'est-à-dire  qu'il  est  susceptible  de 
vision  binoculaire.  Mais  si  l'éblouissement  ne  produit  aucun  effet  dans  l'autre 
œil,  la  vision  binoculaire  ne  peut,  dans  la  généralité  des  cas,  être  rétablie, 
quand  bien  même  les  yeux  auraient  été  ramenés  à  leur  direction  normale. 
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MENSURATION  DU  DIAMÈTRE  DE  LA  PUPILLE. 

§  146.  La  mensuration  exacte  du  diamètre  de  la  pupille  présente  plusieurs 
difficultés  : 

L'œil  étant  d'une  mobilité  extrême,  la  pupille  participe  naturellement  à 
tous  ses  mouvements,  et  ne  conserve  que  rarement  l'immobilité  nécessaire 
aux  méthodes  ordinaires  de  mensuration.  On  ne  saurait  éviter  complète- 
ment ces  mouvements  oculaires,  surtout  lorsqu'on  opère  sur  des  animaux. 
Il  en  résulte  que,  lorsqu'on  vise  l'extrémité  d'un  diamètre  pupillaire  par- 
dessus une  règle  graduée,  par  exemple,  on  ne  sait  jamais  si  l'extrémité  oppo- 
sée correspond  encore  au  zéro  de  la  graduation. 

La  pupille  est,  de  plus,  entourée  par  l'iris  qui,  le  plus  souvent,  présente 
une  teinte  foncée,  ne  tranchant  pas  assez  avec  celle  de  la  pupille  elle-même. 
Même  dans  les  yeux  clairs,  le  bord  pupillaire  est  généralement  entouré  d'un 
liséré  dé  pigment  presque  noir,  qui  se  confond  avec  la  pupille,  et  la  fait 
paraître  plus  grande  qu'elle  n'est  en  réalité. 

La  parallaxe,  ou  le  déplacement  que  deux  points,  situés  l'un  devant  l'autre, 
semblent  exécuter,  lorsque  l'œil  observateur  se  meut,  est  encore  un  obstacle 
à  l'évaluation  exacte  du  diamètre  pupillaire.  Elle  est  due  à  la  distance  com- 
prise entre  la  pupille  et  l'instrument  gradué  qu'on  en  approche,  et  qui 
reste  toujours  séparé  de  la  pupille  au  moins  par  la  profondeur  de  la  chambre 
antérieure. 

La  chambre  antérieure  et  la  cornée  agissent,  en  outre,  comme  un  ménisque 
convexe,  et  font  apparaître  la  pupille  comme  à  travers  un  verre  grossissant. 

Enfin,  la  pupille  est  soumise  à  une  foule  d'influences  étrangères  qui  font 
sans  cesse  varier  son  diamètre.  Tout  objet  d'une  certaine  dimension  qu'on 
approche  de  l'œil  l'obscurcit  et  fait  dilater  la  pupille;  une  lumière  vive  la 
rétrécit.  La  douleur,  une  émotion  morale  quelconque  chez  l'individu  en 
observation,  la  peur,  par  exemple,  agrandit  la  pupille  ;  il  doit  être  tenu 
compte  de  ce  fait  surtout  dans  les  expériences  sur  les  animaux.  L'état  d'ac- 
commodation de  l'œil  agit  aussi  dans  un  sens  ou  dans  l'autre. 
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Nous  ne  devons  donc  pas  nous  étonner,  en  présence  de  toutes  les  difficultés 
qu'il  faut  surmonter  pour  combiner  un  bon  pupillomètre,  si  parmi  toutes  les 
méthodes  qui  ont  été  indiquées  jusqu'à  ce  jour,  il  n'en  est  que  très 
peu  capables  de  donner  des  résultats  satisfaisants  dans  la  mesure  des 
dimensions  de  la  pupille. 

Nous  allons  passer  successivement  en  revue  ces  dilférentes  méthodes,  et 
dire  quelques  mots  des  appareils  imaginés. 

Échelles  des  pupilles  de  Foll in.  —  Vu  des  moyens  les  plus  simples  pour 
évaluer  le  diamètre  de  la  pupille,  consiste  à  placer  près  de  l'œil  à  examiner 
une  feuille  de  carton  blanc  sur  laquelle  sont  dessinés  des  cercles  noirs 
dont  le  diamètre  s'accroît  progressivement  de  1  à  13  millimètres  (fig.  24(j). 


125^5         6  7  8 
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[■ic.  21G. 

Ce  carton  étant  placé  à  côté  de  l'œil,  on  juge  par  comparaison  du  diamètre 
de  la  pupille;  si,  par  exemple,  il  parait  se  rapprocher  le  plus  du  cercle 
n°  4,   on  dira  que  la  pupdle  mesure  4  millimètres  de  diamètre. 
Il  est  évident  que  ce  procédé  d'estimation  est  loin  d'être  rigoureux. 

Pupillomètre  d'Olbers.  —  Olbers  a  proposé  de  produire  l'image  réfléchie 
de  l'œil  observé  à  l'aide  d'un  miroir  plan,  et  de  mesurer  le  diamètre  de 
l'image  de  la  pupille  avec  un  compas. 

Ce  moyen  n'est  guère  plus  exact  que  le  précédent. 

Pupillomètre  de  Folli7i  (1).  —  Cet  instrument  consiste  en  un  disque  de 
verre  où  sont  gravées  des  divisions  micrométriques.  Il  est  supporté  par  un 
manche,  et  doit  être  placé  devant  la  pupille,  pour  juger  de  son  diamètre  par 
transparence. 

La  parallaxe,  les  mouvements  de  l'œil  et  l'influence  qu'exerce  sur  la 
pupille  l'instrument  lui-même  en  l'obscurcissant,  rendent  l'exactitude  de  ce 
moyen  de  mensuration  plus  que  problématique. 

Piipillomètre  de  Halma-Grand.  —  Halma-Grand  a  fait  construire  un 


(1)  Follin  et  Duplay,  Traité  de  patholofjie  externe,  t.  IV,  p.  206. 
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pupillomètre  d'après  ce  même  principe  ;  il  a  simplement  ajouté  une  loupe, 
servant  à  faciliter  la  lecture  des  divisions. 

Pupillomètre  de  Laurence.  —  Laurence  a  proposé  en  1864,  pour  la  men- 
suration (le  la  pupille,  un  instrument  qu'il  appelle  pupillomètre  ou  coréo- 
mètre,  et  qui  consiste  en  une  échelle  horizontale  divisée  en  quarts  de  ligne. 
Celte  échelle  porte  deux  marques  verticales,  l'une  fixe,  l'autre  mobile  à  l'aide 
d'une  vis.  L'instrument  étant  rapproché  de  l'œil,  on  donne  aux  marques 
un  écartement  tel  qu'elles  renferment  la  pupille  aussi  exactement  que  cela 
est  possible. 

Pupillomètre  de  Galezotvski  modifié  par  Dabujadoux  (i).  —  L'appareil 
proposé  par  Galezowski  ,et  modifié  par  Dubujadoux  est  presque  identique 
au  précédent.  Il  consiste  en  une  règle  graduée  sur  laquelle  glissent  deux 
potences  ayant  chacune  deux  bras  horizontaux;  entre  les  deux  talons  est 
tendu  un  crin  qui  se  trouve  dès  lors  vertical. 

«  Les  deux  crins,  grâce  à  la  mobilité  des  curseurs,  peuvent  se  rapprocher 
jusqu'au  contact  ou  s'éloigner  tout  en  restant  parallèles. 

»  Pour  obtenir  une  mensuration,  on  applique  une  des  extrémités  de  la  règle 
sur  la  racine  du  nez,  de  façon  à  prendre  un  point  d'appui  fixe;  on  fait  glis- 
ser les  deux  curseurs  vers  cette  extrémité,  et  on  cherche  ensuite  à  amener 
chacun  des  crins  en  contact  avec  le  bord  correspondant  de  la  pupille.  » 

Ce  pupillomèire  est  encore  moins  propre  à  donner  des  résultats  exacts 
que  celui  de  FoUin,  car  il  est  encore  plus  éloigné  de  l'œil  que  ce  dernier;  par 
conséquent  la  parallaxe  et  les  mouvements  oculaires  entravent  davantage 
la  mensuration. 

Pupillomètre  de  Coccius  (2). —  Ce  pupillomètre,  dontlafigure  2i7 donne 
une  vue  d'ensemble,  la  figure  248  une  coupe  horizontale,  la  figure  249  une 
coupe  verticale,  se  compose  d'une  caisse  rectangulaire  de  GO  centimètres  de 
long  sur  40  centimètres  de  haut  et  de  large,  qui  porte  deux  ouvertures 0  et 
0'  de  30  millimètres  de  diamètre,  et  contient  une  lentille  L  de  74  millimètres 
de  distance  focale;  son  axe  coïncide  avec  l'axe  de  la  caisse.  Le  couvercle 
de  cette  dernière  est,  comme  l'indique  la  figure,  enlevé  pour  pouvoir  éclai- 
rer l'œil  examiné.  La  lentille  L  est  mobile  dans  le  sens  de  l'axe;  l'anneau 
a,  qui  l'enchâsse,  peut  glisser  dans  une  rainure  r.  A  la  partie  inférieure  de 
la  monture  de  la  lentille,  se  trouve  une  règle  d  divisée  en  demi-milli- 
mètres. Son  plan  est  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  lentille.  Dans  l'ouver- 
ture 0,  opposée  à  la  division  d,  se  trouve  un  petit  miroir  m  qui  occupe  la 
moitié  inférieure  de  l'ouverture. 

(1)  Dubujadoux,  thèse  de  Paris,  1873. 

(2)  Ferge,  fîùt  neues  Inslrumenl  zur  Bestimmimg  der  Durckmesser  cler  Hornhautbasis  und 
dcr  Piqnlleniveite  (Thèse.  Leipzig,  1873). 
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Pour  mesurer  le  diamètre  de  la  pupille,  on  place  l'ouverture  0  de  l'ap- 
pareil devant  l'œil  à  examiner,  et  on  rapproche  son  propre  œil  de  l'ouver- 
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turcO',  jusqu'à  ce.  que  le  boni  pupilhiire  apparaisse  aussi  net  que  l'image 
réfléchie  de  la  division.  Dans  ce  cas,  le  grossissement  des  -deux  divisions 
doit  être  le  même.  On  mesure  ainsi  la  pupille  à  l'aide  de  l'image  réfléchie  de 
la  division. 


oc- 

F 

1  L 

r 

FiG.  249. 


Il  est  probable,  quoiqu'il  n'en  soit  pas  fait  mention  dans  la  description  de 
l'instrument,  qu'on  doit  rappr'ocher  la  règle  graduée  du  miroir  m,  indépen- 
damment de  la  lentille  L,  jusqu'à  ce  que  l'image  réfléchie  de  la  règle  divisée 
se  trouve  à  la  même  distance  que  la  pupille. 

PiipiUomètre  iVObeniier.  —  Obernier  a  indiqué  un  instrument  destiné  à 
déterminer  les  difl'érences  qui  existent  dans  le  diamètre  des  deux  pupilles 
chez  le  même  individu.  Cet  instrument  se  compose  simplement  de  deux 
miroirs  plans,  formant  ensemble  un  angle  de  150  à  160  degrés  (fig.  250)- 


FiG.  250. 


L'expérimentateur  se  place  derrière  le  sujet  examiné,  et  lient  les  miroirs 
devant  la  figure  de  ce  dernier,  de  façon  que  chacun  des  miroirs  réfléchisse  la 
moitié  de  l'œil  qui  lui  correspond.  Les  demi-images  des  deux  pupilles 
doivent  alors  se  toucher  dans  la  ligne  de  séparation  des  deux  miroirs.  De 
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cette  façon  rexamiiiateiir  peut  comparer  ensemble  les  diamètres  verticaux 
des  deux  pupilles,  pourvu  qu'il  ait  donné  à  finslrument  une  inclinaison 
telle  qu'il  puisse  voir  les  images  réfléchies. 

Pupillomètre  de  Fick.  — En  185G,  Fick,  a  indiqué,  pour  la  mensuration  des 
dimensions  de  la  pupille,  un  moyen  entièrement  difl'érent  des  précédents. 

Il  base  son  instrument  sur  l'observation  entoptique  de  l'image  de  la 
pupille  : 

Lorsqu'on  place  devant  l'œil  un  foyer  lumineux  extrêmement  petit,  pour 
lequel  l'œil  n'est  pas  adapté,  celui-ci  forme  sur  la  rétine  un  cercle  de  diffu- 
sion lumineux  qui  est  limité  par  l'ombre  projetée  par  l'iris,  c'est-à-dire  par 
l'image  entoptique  du  bord  pupillaire. 

Ainsi,  en  regardant  à  travers  une  carte  de  visite  percée  d'un  trou  d'épingle, 
ou  en  approchant  très  près  de  l'œil  un  morceau  de  velours  noir  sur  lequel 
on  a  déposé  une  gouttelette  de  mercure  qui  peut  être  considérée,  dans  ce 
cas,  comme  un  miroir  convexe  extrêmement  puissant,  on  observe  un  cercle 
lumineux. 

Deux  foyers  lumineux  placés  à  la  même  distance  formeront  deux  cercles 
de  diffusion,  dont  l'écartement  dépend  de  l'écartement  des  deux  points, 
de  leur  distance  à  l'œil,  de  la  dilatation  de  la  pupille,  de  la  force 
réfringente  du  système  diopsirique  et  de  la  longueur  de  l'œil.  On  peut  s'en 
convaincre  facilement  en  perçant  dans  la  carte  un  second  trou  à  côté  du 
premier,  ou  en  déposant  une  seconde  gouttelette  de  mercure  à  côté  de  la 
première,  c'est-à-dire  en  produisant  deux  foyers  lumineux. 

Fick  pense  que,  lorsque  les  deux  foyers  lumineux  se  trouvent  très-près  de 
l'œil  (il  ne  dit  pas  exactement  à  quelle  dislance',  et  qu'on  leur  donne  un 
écartement  tel  que  les  cercles  de  diffusion  se  touchent,  l'écartement  des 
deux  points  est  égal  au  diamètre  delà  pupille. 

Ceci  peut  être  exact,  mais  seulement  dans  certaines  conditions. 

Il  est  évident  que,  toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs,  deux  cercles  de 
diffusion  ne  peuvent  se  toucher  que  dans  un  œil  d'une  longueur  donnée. 

Si,  par  exemple,  dans  l'expérience  de  Fick,  les  deux  points  lumineux  ont 
un  écartement  égal  au  diamètre  de  la  pupille,  et  si  leurs  cercles  de  diffusion 
sont  en  contact  sur  le  fond  d'un  œil  de  "23  millimètres  de  long,  ces  cercles 
de  diffusion  ne  se  toucheront  plus  si  la  rétine  est  plus  rapprochée  de  la 
cornée. 

Ceci  résulte  également  du  calcul  des  cercles  de  diffusion  que  nous  avons 
fait  d'après  la  méthode  que  Helraholtz  indique  page  98  de  son  Optique  phy- 
siologique (page  135  de  la  traduction  française).  Nous  nous  sommes  basé 
sur  l'œil  schématique  et  non  sur  l'œil  réduit,  c'est-à-dire  nous  avons  tenu 
compte  des  deux  points  nodaux  et  des  images  que  forment  de  la  pupille, 
d'une  part  la  cornée,  d'autre  part  le  cristallin.  Supposons  un  diamètre  de  la 
pupille  de  4  millimètres  et  donnons,  de  même,  aux  deux  points  lumineux  un 
écartement  de  4  millimètres.  Lorsque  les  deux  points  se  trouvent  à  150  mil- 
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limètres  en  avant  du  premier  point  nodal,  il  faut  à  l'œil  une  longueur  de 
22,9  millimètres  pour  que  les  deux  cercles  de  diffusion  se  touchent;  lors- 
qu'ils se  trouvent  dans  le  foyer  antérieur,  une  longueur  de  24,0  millimètres; 
enfin,  lorsqu'ils  sont  à  2  millimètres  de  la  cornée,  il  faut  un  œil  de  33,3  milli- 
mèlres  pour  que  les  cercles  de  diffusion  se  touchent  sur  la  rétine. 

Les  pupillomètres  hasés  sur  le  principe  de  Fick  ne  peuvent  donc  pas  don- 
ner des  résultats  exacts. 

L'instrument  de  Fick  se  compose  d'une  première  plaque  métallique  dans 
l'épaisseur  de  laquelle  sont  ménagées  deux  fentes  en  V  (fig.  251).  Une 
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seconde  plaque  percée  d'une  fente  verticale  se  meut  de  droite  à  gauche 
smr  la  première,  contre  laquelle  elle  est  maintenue  à  l'aide  de  deux  glis- 
sières. La  fente  verticale  et  les  fentes  angulaires  produisent  deux  ouvertures 
plus  ou  moias  éloignées,  suivant  que  la  plaque  se  rapproche  ou  s'éloigne  du 
sommet  de  l'angle.  L'observateur  place  l'instrument  devant  son  œil  et  écarte 
es  deux  ouvertures  jusqu'à  ce  que  les  deux  cercles  de  diffusion  soient  en 
contact. 

M.  Crétès  a  modifié  la  disposition  de  l'appareil  de  Fick,  en  remplaçant  le 
diaphragme  à  fente  angulaire  par  une  pla([ue  fendue  en  spirale.  L'écartement 
des  trous  est  d'autant  plus  considérable  que  la  spirale  rencontre  la  fente 
transversale  en  un  point  plus  ou  moins  excentrique.  Au  lieu  de  faire  glisser 
les  deux  plaques  l'une  sur  l'autre,  on  laisse  en  place  la  plaque  portant  la 
fente  rectiligne  et  l'on  fait  tourner  celle  qui  porte  la  spirale. 

Môme  si  le  principe  de  ce  pupillomètre  était  exact,  les  instruments  basés 
sBr  ce  principe  demeureraient  toujours  d'un  usage  très-restreint,  attendu 
qu'ils  ne  peuvent  être  employés  que  sur  des  personnes  douées  d'un  degré 
d'intelligence  suffisant.  De  plus,  le  diamètre  de  la  pupille  ainsi  obtenu  est 
toujours  considérablement  modifié  par  l'ombre  que  projette  l'instrument. 
Aussi  Fick  n'a-t-il  pas  eu  l'idée  de  mesurer  de  cette  manière  le  diamètre  de 
la  pupille  d'une  façon  absolue,  mais  seulement  de  déterminer  le  maximum 
de  dilatation  que  la  pupille  peut  atteindre  sous  l'influence  de  l'obscurcisse- 
nuent. 

Pupillomètre  de  Robert  Houdin.  —  Robert  Houdin  (1)  a  présenté,  au 

(1)  Robert  Houdin,  Congrès  ophthalmologique  de  Paris,  1867,  p.  68. 
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Congrès   intenialional  d'oplithalmologie  de  Paris  en  1867,  un  appareil 
reposant  sur  le  même  principe  que  celui  de  Fick. 

Il  se  compose  de  deux  écrans,  percés  chacun  d'une  très-pelite  ouverture  ; 
l'un  des  écrans  est  fixe,  l'autre  mobile,  avec  des  graduations  qui  indiquent 
la  distance  qui  les  sépare.  Ces  deux  écrans  sont  enchâssés  dans  un  anneau 
métallique  qui  les  maintient  à  une  distance  de  12  millimètres  de  la  cornée, 
c'est-à-dire  dans  le  foyer  antérieur  de  l'œil. 

PupiUomètre  de  Badal.  — Partant  encore  du  même  principe,  Bl.  Badal  (1) 
a  fait  construire  en  1870  un  appareil  consistant  en  un  tube  de  15  centimètres 
de  longueur,  dont  l'extrémité  ouverte  est  appliquée  contre  l'œil  à  examiner,^ 
et  dont  l'autre  extrémité  est  fermée  par  un  système  de  deux  écrans  percés 
chacun  d'un  trou  d'épingle,  et  qu'on  peut  éloigner  ou  rapprocher  à  volonté. 
L'œil  non  examiné  étant  ouvert,  le  sujet  dirige  son  regard  au  loin  vers  une 
surface  bien  éclairée,  un  mur  blanc,  ou  un  ciel  bien  pur,  et  amène  les  deux 
cercles  de  diffusion  en  contact.  C'est  toujours  la  méthode  de  Fick  avec  les 
causes  d'erreur  que  nous  avons  signalées. 

Méthode  de  pupiUométrie  de  Midder  et  Krencliel  (2).  —  Pour  comparer  , 
le  diamètre  des  deux  pupilles  chez  le  même  individu,  BIM.  Mulder  et  Kren- 
chel  ont  employé  le  procédé  suivant  :  ils  ont  placé  à  une  distance  de  50  cen- 
timètres de  l'œil  observé  deux  bougies  allumées;  l'observateur  se  place  entre 
les  deux  bougies,  et  cherche  quel  écartement  il  doit  donner  aux  bougies, 
pour  que  leurs  images,  réfléchies  par  la  cornée  observée,  apparaissent  aux 
deux  extrémités  du  diamètre  de  la  pupille. 

On  peut  objecter  à  ce  procédé  que  l'écartement  des  deux  flammes  ne 
dépend  pas  seulement  du  diamètre  de  la  pupille,  mais  aussi  de  la  courbure 
de  la  cornée,  qui  varie  considérablement  d'un  œil  à  l'autre.  Si  l'on  peut  faire 
abstraction  de  ce  facteur,  ou  si  l'on  connaît  la  courbure  de  la  cornée,  il  y 
aurait  un  procédé  plus  simple  encore  pour  mesurer  le  diamètre  pupillarre  : 
On  prend  un  cercle  en  carton  blanc,  percé  au  centre  d'une  ouverture  d'un 
centimètre  de  diamètre  environ  pour  l'œil  de  l'observateur  ;  on  le  rapproche 
de  l'œil  observé  jusqu'à  ce  que  l'image  de  ce  cercle,  réfléchie  par  la  cornée, 
coïncide  avec  le  bord  pupillaire.  De  cette  distance,  qu'on  lirait  sur  une  règle 
ou  un  ruban  gradué,  on  pourrait  facilement  déduire  le  diamètre  de  la 
pupille. 

Pupillomètre  de  Doijer.  —  M.  Doijer  emploie,  pour  la  mensuration  de  la 

(1)  Badal,  Comptes  rendus  de  la  Société  de  biologie,  séancudii  13  mai  1876,  et  Gcaette  des 
hôpitaux,  1876,  p.  452.  —  Ann.  d'Oc.,  t.  LXXV,  p.  290.  La  tiiéorie  développée  par 
M.  Badal  est  mallieureiisemcnt  inexacte. 

(2)  Ovci-  de  Werkiiig  van  niuscarine  op  de.  accommodatie  en  de  pupil,  XV.  Vcrslag  :  ÎS'od. 
Gasthuis  voor  Ooglijders,  p.  3G,  1874. 
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pupille,  le  principe  suivant  :  L'iin;ige  renversée  de  l'œil  examiné  est  pro- 
duite à  Taide  d'une  lentille  convexe  qui  se  trouve  au  double  de  sa  distance 
focale  de  l'œil  observé.  L'image  de  la  pupille  a  donc  la  même  grandeur  que 
la  pupille  elle-même,  et  est  mesurée  à  l'aide  d'un  micromètre. 

L'appareil  de  M.  Doijer  se  compose  d'une  planchette  verticale  fixée  à 
l'extrémité  d'une  table,  et  munie  d'un  anneau  contre  lequel  se  place  l'œil 
observé.  Sur  la  table  se  trouve  un  pied  qni  supporte  un  tube  dont  l'axe  coïn- 
cide avec  celui  de  l'œil  examiné.  Ce  tube  con'icnt  une  lentille  convexe  de 
5  dioptries,  20  centimètres  de  distance  focale,  et  placée  à  40  centimètres  de 
l'œil  observé.  L'image  de  ce  dernier  se  forme  à  iO  cenlimètres  de  la  lentille, 
sur  une  lame  de  verre  divisée  en  centièmes  de  millimètre,  et  y  est  observée, 
grossie  par  un  oculaire  Ramsdon. 

Mensuration  de  la  pupillft  à  l'aide  de  V ophthalmomètre .  —  La  méthode 
la  plus  exacte  de  mensuration  de  la  pupille  est  celle  qui  nous  est  fournie 
par  l'ophlbalmomètre.  Ou  procède  comme  pour  la  mesuration  du  diamètre 
de  la  cornée  (page  753)  :  on  dirige  l'ophlbalmomètre  sur  la  pupille,  et,  par  la 
rotation  des  lames,  on  amène  les  doubles  images  de  la  pupille  en  contact. 
De  l'angle  de  rotation  des  lames  on  déduira  la  valeur  linéaire  qui  correspond 
au  diamètre  apparent  de  la  pupille.  Pour  obtenir  le  diamètre  réel,  il  faut 
tenir  compte  de  l'action  dioplrique  de  la  cornée  et  de  la  chambre  anté- 
rieure, qui  grossit  l'image  de  la  pupille. 

Cette  rectification  devrait  d'ailleurs  être  faite  pour  tous  les  pupillomètres  ; 
seulement  l'ophthalmomètre  perinet  de  déterminer  la  valeur  de  l'erreur,  ce 
qui  n'est  pas  possible  avec  les  autres  instruments,  à  l'exceplion  du  suivant. 

PvpillomHre  de  Landolt. — Notre  ophthalmomètre  (p.  770)  peut,  tout 
comme  celui  de  Helmhollz,  servir  à  la  mensuration  de  la  pupille.  Mais, 
comme  un  ophthalmomètre  n'est  pas  à  la  portée  de  tout  le  monde , 
nous  l'avons  remplacé  pour  la  pupillométrie  par  un  petit  appareil  plus 
maniable. 

Les  deux  prismes  de  notre  ophthalmomèire  sont  enchat(>nnés  dans  un 
cadre  métallique  (fig.  252)  mo'iile  sur  une  règle  de  cuivre  graduée  A  B,  ter- 
minée à  l'une  de  ses  extrémités  par  un  demi-anneau  métallique,  dont  chaque 
branche  se  meut  au  moyen  d'un  pas  de  vis.  Ces  branches  peuvent  à  volonté 
s'allonger  ou  se  raccourcir  isolément;  de  plus,  une  charnière  permet  de  les 
incliner  comme  il  est  nécessaire,  de  manière  qu'elles  puissent  s'appliquer 
exactement  sur  le  pourtour  de  l'arcade  orbitaire. 

Pour  plus  d'exactitude  nous  avons  (ait  ajouter  un  cran  de  mire  à  l'instru- 
ment, à  l'aide  duquel  on  peut  placer  le  point  zéro  de  la  division  bien  au 
niveau  du  plan  pupillaire. 

La  graduation  de  la  tige  indique  en  dixièmes  de  millimètre,  pour  chaque 
distance  des  prismes,  le  diamètre  de  l'objet  dont  les  doubles  images  ont  été 
amenées  en  contact  par  le  rapprochement  des  prismes. 
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L'appareil  étant  appliqué  sur  l'arcade  orbitaire  d'un  homme  ou  d'un  animal 
quelconque,  on  rapproche  les  prismes  de  l'œil  examiné,  jusqu'à  ce  que  les 
doubles  images  de  la  pupille  arrivent  en  contact,  et  on  lit  son  diamètre 
directement  sur  la  graduation. 

Avec  notre  instrument  nous  évitons  les  causes  d'erreur  que  nous  avons 
signalées  et  qui  se  produisent  dans  tous  les  autres  pupillomètres. 
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En  effet,  la  parallaxe  n'a  plus  aucune  influence  sur  la  mensuration  de  la  pu- 
pille, puisque  nous  ne  la  mesurons  pas  sur  une  plaque  ou  sur  une  règle 
-divisée;  on  ne  projette  aucune  ombre  sur  l'œil,  puisqu'on  mesure  à  dis- 
tance, la  pupille  n'est  donc  pas  soumise  à  des  variations  de  diamètre, 
causées  par  des  différences  d'éclairage;  les  mouvements  de  l'œil  eux- 
mêmes  ne  sont  plus  un  obstacle,  car  les  doubles  images  t'iivent  ces 
mouvements;  on  prend  les  dimensions  de  la  pupille,  pour  ainsi  dire, 
avec  elle-même,  et  l'on  voit  toujours  à  la  fois  les  deux  extrémité'j  de  son 
diamètre. 
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L'application  de  notre  pupillomètre  ne  rencontre  une  certaine  difficulté  que 
dans  le  cas  où  l'iris,  étant  très-foncé,  ne  tranche  que  très-peu  sur  le  fond 
noir  de  la  pupille. 
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ERRATA 

Page  623,  note.  Usez,  minime,  ati  lieu  de  minimœ. 

Page  634,  ligne  1,  Usez  de  rotation,  au  Ueu  de  de  relation. 

Page  645,  ligne  3,  Usez  2°  23',  au  Ueu  de  22°  23'. 
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